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INTRODUCTION  - 

Thl*  publication  summations  of  the  data  oollactad  through  the  turvay  "Fall  Enroll mant  and  Complianca  Report 
of  Inrttutions  of  Hi^iar  Ubtion,  1978".  Th»  wnrey  it  part  of  tha  Higher  Education  Ganaral  Infermation  Survey  (flEGlS  XI) 
conducted  by  the  National  Center  for  Education  Stetittict 

Racial,  ethnic  end  tax  enrollment  data  wart  included  by  the  Office  for  Civil  Riglttt  under  authorizatKm  of  Svtion  80.6(b)  of 
8te  Repletions  implementing  Tide  VI  of  tha  Civil  Rights  Act  of  1984  and  similar  provisions  implementing  Tide  IX  of  the 
Education  Amendments  of  1972. 

Institutions  receiving  Federal  financial  assistance  in  the  50  states,  the  District  of  Columbia  and  outlying  areas  of  the  United 
Statas  ware  surveyed  for  this  study. 

* 4 

Requirements  for  reporting  and  definitions  of  terms  are  found  in  the  Instruction  Sheets  for  the  1972, 1974  and  1976  survey 
instruments  (APPENDICES  A,  B and  0.  Technical  notes  are  covered  in  APPENDIX  D.  / 

For  further  information  regarding  the  survey  and  the  availability  of  data  file  tapes  and  microfiche,  mite  or  call: 

Office  of  Public  Affairs 

Office  for  Civil  Ri0m 

330  Independence  Ave.,  S.W. 

Washington,  DX.  20201 

(202)  246-7504 
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TABLE  1 


ruUt  J.XOtK&KAOuATt  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEXi 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  197* 
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0 

.0 

73 

12.0 

531 

87.3 

A 

.7 

36 

10.5 

306 

89.2 

1 

.3 

37 

1A.0 

225 

8A.9 

3 

1.1 

668 

11.6 

A, 980 

88.2 

0 

.0 

338 

12.3 

2.A15 

87.7 

0 

.0 

330 

11. A 

'2,565 

88.6 

0 

.0 

1C9 

16.1 

V70 

83.9 

0 

.0 

70 

21.0 

'263 

79.0  ' 

9 

.0 

39 

11.3 

307 

88.7 

0 

.0 

*403 

19.0 

5,942 

80.7’ 

21 

.3 

673 

26.2 

2,451 

73.6 

6 

.2 

530 

13.1 

3*491 

86.5 

15 

.A 

AA7 

9, A 

A,  239 

89.3 

62 

1.3 

213 

10.3 

1,812 

87.9  • 

36 

1.7 

23A 

b.7 

2,A27 

90.3 

26 

1.0 

\ 


- / 


TOTAL 

NUMBER 


1*496 

TAJ 

T5J 

1*913 
727 
It  IBB 

3*676 

1*326 

2*130 

1*730 

903 

827 

S9A 

379 

21S 

MSI 
3 BA 
797 

BOB 

3A3 

265 

5 *648 
2,753 
2*895' 

679 

333 

3A6 

7*366 
3,330 
A *036 

A,7A8 

2,061 

2*687 


4 


JiMlN  CUCdtui 


Al  TOUl 

0 

.0 

11 

S.6 

0 

.0 

Al  HNAU 

0 

.0 

11 

S.6 

0 

.0 

41  Ml( 

u 

.0 

1 0 

.0' 

0 

.0 

lAlSUN  SUU  C*l»  CUUK.I 

AC  I0UL 

0 

4 

MM 

0 

.0 

Ac  FEMAll 

0 

\ 

660 

vo.  7 

0 

.0 

AC  MALE 

u 

•Of 

AS) 

V7.J 

0 

.0 

LlVlAtJlUA  ONlKtHSIlr 

f 

41  I0I4C 

1 

.1 

211 

17.1 

0 

.0 

4C  FEMALE 

l 

.2 

ru 

21.) 

0 

.0 

41  MU 

0 

.0 

101 

14, V 

0 

.0 

LUMA'MNMUN  JC 

4C  TOTAL 

0 

.0 

121 

VV.2 

0 

.0 

Ac  FEMAU 

0 

.0 

76 

100.0 

0 

.0 

AC  MALE 

0 

.0 

A? 

V6,U 

0 

.0 

LUAlEEN  6 aACcACt  ST  Jl 

AC  TOTAL 

0 

.0 

120 

15.4 

0 

.0 

AL  FEMALE 

0 

.0 

oT 

20.1 

0 

.0 

AC  MALE 

0 

.0 

S3 

11.9 

0 

.0 

NAM  ON  HIUTAAT  INSTITUTE 

AC  total 

0 

.0 

6 

H 

0 

.0 

AC  FEMAU 

0 

.0 

0 

? 

0 

.0 

AC  MU 

0 

.0 

6 

3.2 

0 

.0 

Mitt  CUllEU 

AC  total 

0 

.0 

U 366 

99.4 

0 

.0 

AL  FEMALE 

0 

• 0 

1 02 

99.7 

0 

.0 

AC  MU 

U 

.0 

tAA 

99.1 

0 

.0 

FW6UE  COLLEU 

AL  TOTAL 

A 

.5 

49 

5.9 

0 

'.0 

AL  FEMALE 

3 

.6  i 

3» 

6.2 

0 

.0 

AL  MCE 

l 

.3  ' 

i 10 

2.6 

0 

.0 

NlHEST  ALA  if  jR  lOUECE 

\ — 

AL  TOTAL 

U 

.0 

38 

1.7 

0 

.0 

AL  FEMlE 

0 

.0 

1) 

2.2 

0 

.0 

Ac  MU 

0 

.0 

2) 

1.) 

0 

.0 

HTHNiT  ALA  ST  JR  LOLUOE  . 

AL  TOTAL 

0 

.0 

63 

6.2 

0 

.0 

AL  FEMALE 

0 

.0 

it 

6.0 

0 

.0 

AL  MU 

0 

'.0 

37 

6.4 

0 

.0 

oAaiOOO  C0LLE4E 

\ 

Ac  TOTAL 

0 

.0 

1,061 

94. 6 

0 

.0 

AL  FEMALE 

0 

.0 

610 

96.) 

0 

.0 

AL  MCE 

0 

.0 

A71 

92 .7 

0 

.0 

PATRICK  HENkr  STATE  JC 

AL  TOTAL 

1 

.1 

163 

21.1 

0 

.0 

AL  FEMLE 

1 

.j 

■91 

2).S 

0 

.0 

AL  • MALE 

0 

.0 

66 

16.8 

0 

.0 

S 0 fciSHOP  ST  JR  COLLEd 

AL  TOTAL 

1 

.1 

l,3AU 

68.0 

2 

.1 

AL  FEMALE 

0 

.0 

6)6 

9S.6 

0 

.0 

AL  MALE 

1 

.2 

A6A 

77.1 

2 

.3 

SAffORO  UN1VEKSITT 

< 

al  ' total 

0 

.0 

166 

6.3 

2 

.1 

AL  FEMALE 

0 

.0 

111 

7.6 

l 

.1 

AL  MALE 

0 

.0 

Si 

4.6 

1 

.1 

SELM  UNIVERSITY 

AL  'TOTAL 

0 

.0 

6)0  100.0 

0 

.0 

AL  FEMALE 

0 

.0 

324  100.0 

0 

.0 

al  male 

0 

.0 

326  100.0 

0 

.0 

1(er|c 

u 

.0 

.0 

11 

3.6 

304 

94.4' 

0 

.0 

322 

0 

.0 

11 

S.t 

304 

94.4 

0 

.0 

322 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

i,m 

91.6 

3 

.2 

1) 

1.0 

1,3)1 

0 

.0 

660 

V9.7 

2 

.2 

l 

.1 

86) 

0 • 

.0 

ASS 

97.2 

l 

.2 

12 

2.6 

461 

3 

.3 

217 

16.1 

981 

61.6 

2 

.2, 

1,200 

0 

.0 

113 

21.7 

406 

78.3 

0 

.0  . 

521 

3 

.4 

104 

13.) 

373 

64.4 

2 

.3 

679 

0 

.0 

12) 

99.2 

l 

.8 

0 

.0 

124 

0 

.0 

76, 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

74 

0 

.0 

4f 

96.0 

1 

2.0 

0 

■ .0 

SO 

0 

.0 

120 

IS. 4 

660 

64.6 

0 

.0 

740 

0 

.0 

67 

20.1  * 

2 67 

79.9 

0 

.0 

3)4 

0 

.0 

S3 

11.9 

39) 

66.1 

0 

.0 

444 

0 

.0 

6 

3.2 

180 

9).  7 

2 

1.1 

161 

0 

.0 

0 

•1 

0 

.C 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

3.2 

180 

95  J 

2 

1.1 

168 

0 

.0 

1,366 

99.4 

0 

.0 

6 

.6  1 

1,374 

0 . 

.0 

702 

99.7 

0 

.C 

2 

.3 

704 

0 

.0 

664 

99.1 

0 

.0 

,6 

.9 

670 

2 

.2 

S) 

6.6 

781 

93.4 

O 

.0 

636 

1 

.2 

43 

9.0 

433 

91.0 

0 

.0 

476 

1 

.3 

12 

3.3 

348 

96.7 

0 

.0 

360 

0 

.0 

36 

1.7 

2,122 

95.6 

59 

2.7 

2,219 

0 

.0 

IS 

2.2 

668 

97.7 

• 1 

.1 

684 

0 

.0 

23 

1.5 

1,4)4 

94.7 

36 

3.6 

1,5)5 

0 

.0 

63 

6.2 

948 

93.8 

0 

.0 

1,011 

0 

.0 

26 

6.0 

40) 

94.0 

'0 

' .0 

4)4 

0 

.0 

37 

6.4 

543 

93.6 

0 

.0 

580 

0 

.0 

1,081 

94.8 

2 

.2 

57 

5.0 

1,140 

0 

.0 

610 

96.) 

1 

.2 

21 

3.3 

6)2 

0 

.0 

471 

92.7 

1 

.2 

36 

7.1 

508 

0 

.0 

164 

21.2 

609 

78.8 

6 

•o, 

773 

0 

.0 

98 

2S.8 

282 

74.2 

0 

360 

0 

.0 

66 

16.8 

327 

83.2 

.0, 

V .0 

393 

1 

.1 

1,344 

88.2 

127 

6.3 

32 

3.4 

1,523 

1 

.1 

857 

9S.8 

36 

4.0 

2 

.2 

895 

0 

.0 

487 

77.5 

91 

14.5 

50 

6.0 

426 

0 

.0 

168 

6.3 

2,479 

93.4 

8 

.3 

2,655 

0 

.0 

112 

7.6 

1,3)2 

92.2 

2 

.1 

1,464 

0 

.0 

it 

4.7 

1,127 

94.8 

6 

.5 

1,189 

0 

.0 

650  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

650 

0 

.0 

324  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

324 

0 

.0 

326  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

326 

3 


V 
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TABLE  1 * TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976  ' * 


AMERICAN  INDIAN  • 1 .BLACK  ' ASIAN  OR 
ALASKAN' NATIVE  > NON-HISMNIC  PACIFIC  ISLANDER 


. NUMBER  1 NUMBER  , I NUMBER ' 

< * I , . , 

P * W ' * , 

ALABAMA  ‘ ' . CONTINUED  • , *’ 


V 


AL  FEMALE 
al  male 


0 gL 

0 TO* 

0 \\ 


SNEAD  STATE  JR  COLLEGE 
AL  TOTAL  O'  .0  IV  .9 

AL  FEMALE  0 . .0  S .7 

AL  MALE  ,0.0  9 1.0 

STHESTN  BIblE  COLLEGE 
.Al  TOTAL  \ 0 .0 

AL  FEMALE  0 .0 

AL  MALE  0.  .0 

.STHN  8ENE01CTINE  COLLEGE 
AL  TOTAL  1 .2 

AL  FEMALE  0 .0 

AL  MALE  1 .V 

STHN  UNION  ST  JR  COLLEGE 
AL  TOTAL  0 .0 

AL  FEMALE  0 .0 

Al  MALE  0 .0 

SPRING  HILL  COLLEGE 
Al  TOTAL  0 .0 

AL  FEMALE  0 .0 

AL  MALE  0 . .0 

STILLMAN  COLLEGE 
AL  TOTAL  0 .0 

AL  FEMALE  0 .0 

AL  MALE  0 .0 

TALLADEGA  COLLEGE 
AL  TOTAL  0 .0 

AL  FEMALE  0 .0 

AL  MALE  0 .0 

I ROY  STATE  J MAIN  CAMPUS 
AL  TOTAL  9 .2 

AL  FEMALE  5 .3 

AL  MALE  V .2 

TROY  ST  U UJTHN-FT  RUCKER 
AL  TOTAL  3 .3  71 

AL  FEMALE  0 .0  2V 

AL  MALE  . 3 .V  V7 

I ROY  STATE  IX  MONTGOMERY 
AL  TOTAL  7 .3 

AL  FEMALE  ' l .2 

Al  MALE-  . ’ 6 .3 

TUSKEGEE  INSTITUTE 
AL  TOTAL  0 .0 

AL  FEMALE  ' 0 .0 

AL  MALE  0 .0 

THE  U OF  ALABAMA 
AL  TOTAL  .0  .0 


33  -8.2  • 
,9  5.9 

24  9.6 

226  13.3 
63  13.5 
1V3  13.2 

\ 

V3  5.5 
26  7.6  , 
IT  3.6 

831  96.6 
464  99. V 
347  96.0 

612  98.6 
VOO  99.0 
212  97.7 

V70  12.3 
266  h.8 
18V  9.8 


6.8. 

7.3 

6.6 


359  1V.3 
fV  17.2 
265  13.5 

3,022  94. 7 
1,636  96.1 
1,366  91.0 

1,066  ' 8.5 
, 639  10.9 
447  6.4 


.0 

0 

0- 

1 

I 


: 


.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0- 

.2 
' .7 
.0 

.0 
.0 
t .0 

.1 

.3 

'10 

.0 

.0 

.0 

'.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.7- 

.3 

.8 

' < 

.1 

.2 

.V 

.2 

.0 

.V 

,'o. 

.0' 

.0 


TOTAL* 

HISPANIC  MINORITY 
NUMBER  ' : NUMBER 


WHITE 


NON-RESIDENT 


NQN-HISPANIC  \ ALIEN  TOTAL 

NUMBER  i NUMBER  t NUMBER 


0 

.0 

18 

1.1 

1, 542 

96.6 

36 

2.3 

1*596 

0 

.0 

' "8 

1.2 

685 

98.7 

I 

.1 

-v  69V 

0 

•o , 

- 10 

r.i 

857 

95.0 

35 

3.9 

\ ‘ 

. 902 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

;o 

0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ‘ 

.0 

0 

4 

1.0 

39 

9.7 

365 

90.3 

0 

.0 

40V 

2 

1.3 

12 

7.8 

IVl 

92.2 

. .0 

153 

2 

•8» 

27 

10.8 

224 

89.2* 

251 

0 

.0  < 

226 

13.3 

1,475 

86.7 

* 0 

.0 

1,701 

0 

.0 

83 

13.5 

* 534 

86.5 

0 

.0 

617 

0 

.0 

143. 

13.2 

941 

86.8  . 

0 

.0 

1,08V 

12 

1.5 

56 

' 7il 

91.8 

. 8 

1.0  1 

‘78V 

0 

.0 

V<7 

7.9 

313 

91.8  - 

1 

.3 

3V1 

12 

2.7 

29 

8.5 

407 

91.9 

7 

1.6 

443 

3 

.V 

83V 

99.2 

1 

* 

.1  ■ ; 

6 

.7 

.841 

0 

.0 

484 

99. V 

1 

.2 

‘2 

.4 

V87 

3 

.8 

350 

98.9 

0 

.0 

V 

1.1 

35V 

0 

.0 

612 

98.6 

4 

V 6 

5v 

.8 

621 

0 

.0 

VOO 

'-99.0 

3 

.7 

1N 

N *2 

40V 

0 

.0 

212 

97.7 

1 

.5  * 

V 

1.8 

217 

9 

.2 

493 

12.9 

3,318 

87.0 

2 

.1 

'3,813 

2 

.1 

296 

15*3 

1,642. 

84.7 

0 

.0 

1,938 

7 

.4 

197 

10.5 

1,676 

89.  V 

2 

.1 

1,875 

10 

1.0 

91 

8.8 

947 

91.1 

r 

.1 

1,039 

0 

.0 

P 

7.6 

303 

9i.V 

0 

.0 

328 

10 

u 

% 6 

9.3 

tyV 

90.6  ' • 

1 

.1 

711 

28 

1.1 

V03 

16.1 

2,10V 

83.9 

r 

.0 

2,508 

0 

.0 

. 96 

17.6 

450 

82.4 

■0 

.0 

5V6 

28 

1.4 

307 

1*5.6 

1,65V 

8V.3  ’ 

i 

.1 

1,962 

0 

.0 

3,028 

9V.9 

11 

.3 

151 

4.7 

3,190 

0 

.0 

1,636 

98.1. 

, 4 

.2  t 

27 

1.6 

1 ,667 

0 

.0 

1,392 

91. V 

7 

.5 

124 

8.1 

1,523 

82 

■ .6 

1,168 

9.1 

11,548 

90.0 

119 

.9 

12,835 

35 

.6 

67V 

11.5 

.5, 15V 

88.1 

,23 

.4 

5,651 

47 

.7 

V9V 

7.1 

6,39V 

91.6 

96 

1.4 

6,98V 

n 


o 

ERIC 


c 


U ALA&ANA  IN  ttlRNlNOUM 
At,  TOTJU.  2 .0 

At.  FEMALE  „.l'  '.0 

Al  MALfc\  1 .0 

0 ALABAMA  ON  HUNTSVILLE 
AL  TOTAL  \ 0 ,0 

. AL  FEMALE  V . 0 .0 

AL  MALE  \ 0 .0 

university  qf\huntevalli) 
AL  TOttL  \ 1 .0 

AL  FEMALE  . \ i .1 

AL  MALE  AO  .0 

U OF  NORTH  ALABAMA 

AL  TOTAL  \i  .0 

AL  FEMALE 
AL  MALE  ' 

it  UF  SOUTlf  ALABAMA 
AL  TOTAL  . i 
AL  FEMALE  / 1 

AL  HALE  * l 

NALKER  COLLEGE  ’ 

AL  -TOTAL  I 

AL  FEMALE  < 

Al  MALE  i 


ALABAMA 
AL  TOTAL 
Al  FEMALE 
Al'  MALE 


Alaska 

INUPIAT  u Of  THE  ARCTIC 


1,613  20.7 
1,106 
507  13.5 


29  .4 

8 .2 

21  .6 


1)0 

66 

64 


4,5 

4.4 

4.5 


24 

13 

11 


.9 


134  5.4 

80  5.9 

54  4.< 

306  7.5 

177  8.7 

129  6.3 

509  9.1 

317  12.2 
192  6.4 

3c  5.5 
15  4.9 

21  6.0 


0 .0 
0 .0 
0 .0 

1 -.0 
0 .0 
1 .0 

30  .5 

13  .5 

17  .6 

0 .0 
0 .0 
0 .0 


56  INSTITUTIONS)  ■ 
29,190  22.3  21 2 .2 

16,009  2o,6  78  .1 

13,181  18.6  134  .2. 


AK  TOTAL 

0 

.0  \ 

'0  .0 . 

212  91.8 

AK  FEMALE 

'u 

.0  t 

O'  .0 

, 128  92.8 

AK  MALE 

0 

.0 

\ 0 ..0 

84  * 90-03 

SHELDON  JACKSON  COLLEGE 
An.  TOTAL  1)6  *75,2 

AH  FEMALE  88  B9.8 

AK  MALE  ‘ 7b  62.5 

0 ALAS  ANCHORAGE  SENIOR  C 


1 .5 

0 .0 

1 .9 


ALASKA 

y AK  TOTAL 
AK  FEMALE 
• AK  MALE 


10 

9 

1 

13 

5 


.1 

.2 

.0 

.4 

.3 

.6 


0 .0 
o/-  .0 
0 .0 

1 .0 
1 .0 
0 . .0 


14 

7 

7 

0 

0 

0 


.3 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 


289  .2 

95  .2 

194  ‘ .3 


♦ 


0 .0 

‘C  .0 

0 .0 

0 '.0 

0 .0 

0 .0 


AK  TOTAL 

150 

7.0 

.93. 

4.4 

29' 

1.4 

38 

1.8 

AK  FEMALE 

89 

7.1 

^\55 

4.4 

17 

1.4 

23 

1.8 

AK  MALE 

• oi 

7.0 

4.4 

12 

'1.4 

15 

1.7 

U OF  ALASKA  FAIRBANKS 

r 

AK  TOTAL 

’ 105 

7.0 

4.9 

20 

1.3 

22 

1.5 

Ak  female 

48  ' 

7.0 

37 

5.4  -* 

9 

.1.3 

11 

1.6- 

AK  MALE 

57 

7.0 

3« 

4.4 

11 

1.4 

; 11  . 

1.4 

U ALAS  JUNEAU  SENIOR  C 

AK  TOTAL 

. 33 

7.3' 

19  \ 

4.2 

7 

1.5 

8 

>1.8 

AK  FEMALE 

18 

7.  o' 

11  ' 

1 4.3 

4 

1.6 

. 5 

2.0 

AK  MALE 

15  . 

7.0 

> 8 

\4.0 

'3 

1.5 

3 

1.5 

TOTAL  ( 5 INSTITUTIONS)  :- 

446  919  lBo  4yi  269  6.0  68  1.5 

243  10.0  . 103  412  ' 158  6.5  39  1.6 

203  9.7  63  4.\>  111  5.3  29  1.4 


1,654 

1,124 

530 

167 

84 

83 

135 
81 
54  . 

» 310 
180 
■ 1.130 

587 
363 
V 234 

36 
. 15 
21 


29,843 

16,250 

13,593 


‘-vr. 

21.2  6',]113  78.5 

27.^  * ^904  72.0 
14.1  :m\  85.5 

V-  j 

5.7  ■ f/'  2,714  .93.0 
1,397  94.1 
Li  31?  91.8 


5.7  / 
5.8/ 


7 


5.4 

5.9 

4.9 

•7.6 

8.9 
e.3 

■* .» O 

10.5 

13.6 

7.9 

5.5 

4.9 

6.0 


2,305-  92.9  • 

1,280,  fab 

, 1,0257  92^1  ; 

, 3, ,766  .92.0'/ 

, 1,044 

''■11922  93.2  . - 


‘4,913  ii\i 
7,234^.85^  1 

2'6”  m 

v.  \/*!  • 

652  , 94.4 
-291  94,8  , 
331  . 94.0,  ' 

0-  - 

22.8  /99,894  76.2‘ 

27.0  ( 43,692,  72.6 
19.2  l 56, ,202-  79.2  •. 


212 

128 

84 


91.8 

92.8 
90.3 


220  14.7- 
105  15.4 
115  14.2 

. 67-  14.8 
'38  14.8 
29  14.6 


969 

543 

426 


21.4 

22.3 

20.4 


19  '8.2 
10  7.2 
9 9.7 


160  '76.2  v 48  22.9 
88  89.8  10  10.2 

72  64.3  38  33.9 

310  14.6  1,818  85.4 

184  14.6  1,074  85.4 

126  14.5  744  85.5 


1,276  85.3: 
579  84.6 
697  65.8 

387  85.2 
218  85.2 
169  85.4 


3,548  78.5 
1,891  77.7 
1,657  79,5 


21 

.3 

7,788 

5 

4,033 

16 

* 

3,755 

3.7 

£ 1.3 

2,918 

. 3 

. .2 

1,484 

>34 

2.4 

■ 1,434 

■ '40 

1.6  ’ 

2,480 

*'■  6 

.4 

1,367 

34 

3.1 

1,113 

18 

.4 

‘ 4,094 

i 

.4 

2,032 

10 

.5 

2,062 

1.4 

5,578 

14 

.5 

2,601 

y 64' 

2.1 

2,977 

1 

.2 

• 659 

; . 1 

.3 

307 

.0 

352 

; y 

\- 

1,400 

1.1 

131,137 

235 

.4 

60,177 

1,165 

1.6 

70,960 

x _ ■ 

.7  '}  ‘ 

/ 

\ '■ 

■ h 

•'* 

■ .0  . 

231 

• ■ a 

.0 

138 

. , ' -0 

- .0 

93 

, \!* . 1 

..*1.0 

210 

\ "o' 

v .0  *V 

. 98 

, 2- 

- U 

112 

\ 

' y , 

' 

0 

. ;.o  - ' 

?,128 

0 

■ '.O' 

1,258 

0 

.0 

870 

■ 0 

1,496 

0 

.0 

684 

0 

.0- 

812 

0 

,0 

454 

\ 0 

.0 

256 

0 

.0 

198 

2 

* 

'tO 

4,519 

. (L 

.0 

2,434 

2 

.1 

2,085 

erjq'  , 


13 


TABLE  1 • TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  AN0  NATION.  1976'- : 


f,  • 


V/, 


AMERICAN  1 NO  IAN  ' BLALX  ASIAN  OR 
ALASRA/cNAT tn  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


• WHITE  NON-RESIDENT 

non-hispanic  alien 


NUMBER  i 

ARIZONA 

ARIZONA  STATE  UNIVERSITY 


NUMBER 


X NUMBER  t NUMBER  t ‘NUMBER 


NUMBER 


i ' number  X 


TOTAL 

NUMBER 


AZ  TOTAL  1.1 

582* 

. 2.* 

161 

.8 

1,139 

*.7 

2,178 

9.1 

21,676 

90.2 

167  , 

.7 

24,021 

A l FEMALE  150  1.4 

238 

2.3  ’ 

78 

.7 

• *50 

*.3 

916 

8.8 

9,495 

90.9 

37 

.4 

Ip, 448 . 

A Z MALE  lit)  .9 

3** 

2.5 

103 

• 8 

,689 

5.1  : 

1,262 

9.3 

12,181 

89.7*  ' 

W 

1.0 

13,573 

ARUONA  WESTERN  COLLEGE 

% 

, 

A Z TOTAL  ftl  4.2 

' 77 

5.3 

1* 

1.0 

269 

18.5 

*21 

28.9 

1,033 

70.9  ' ' 

3 

.2' 

1,457 

A i FEMALE  35  0.3' 

2B 

5.0 

' . 3 

.5 

116 

20.8 

182 

32.6 

376 

67.3 

.1 

.2 

'559 

AZ  HALE  26  - 2.9 

*9 

5.5 

11 

1.2 

153 

17.0 

239 

26‘.6 

1 

657 

73.2  ‘ 

2 

.2 

, ‘ 898 

CENTRAL  ARIZONA  COLLEGE  , 

4 

. 

* 

XL  TOTAL  *00  7.5”'  * 

1*7 

2.8 

, 7 

.1 

. 892 

16^7 

1,4*6 

27.1 

3,88* 

72.9 

0 

.0 

5,330 

AZ  FEMALE  227  9.2 

*2' 

1.7 

' . 3 

.1 

387 

15.7 

659 

26.7 

1,809  73,3 

0 

.0 

2,4*8 

Ai>  MALE  173  6.0 

U If* 

3.7 

* 

..1 

505 

17.6 

787 

27.5 

2,075 

72.5 

‘0 

•.0 

2*662 

’ LULhISE  COLLEGE 

• 

73.3* 

* I 

AZ  TOTAL  3*  .9  * 

153 

4/2 

6* 

1.7 

672 

18.3  ' 

. 923 

25.1 

2,69* 

• 59 

1.6 

3,676 

XL  FEMALE.,  19  1.1 

5*,' 

3.2 

27 

1.6 

313 

•18.8 

*13 

24.7 

1,232 

73.8 

24 

1.4 

1,669 

AZ  MALE”,  ■'  15-  .7 

. 99  ' 

*.9 

37 

1.8 

359 

17.9 

510 

25.4 

1,462 

72.8 

35 

1.7 

’ 2,007 

COLLEGE  OF*GANAi)U 

. / 

* 

/ 

AZ.  TOTAL  ‘ ,192  55.0 

XL  FEMALE  108  93.9 

0 

o' 

.0  ' 

0 

.0 

1 

' 4 • 

193 

95.5, 

9 

l>.5  . 

• o.» 

'.0 

'202 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

108- 

93.9 

7 

JM 

. 0 

'.0 

.0' 

, US 

" XL  MALE  B*  96.6 

0 J 

.0 

0 

.0 

1 

l.i 

35 

97.7  ‘ 

2 

Jm 

0 

> 

87 

OEVRY  INST  OF  TECHNOLOGY 

* 

T 

AZ  TOTAL  Z*  1.0 

o9 

3.0 

30* 

‘ 1.3 

95 

*.i- 

218 

9.5 

2,08* 

90.5 

‘0 

.0 

. . 2,302 

Ai.  FEMALE  , . 0 .0 

AZ  MALE  2*  1.1 

•3 

5.6 

‘ '-29 

1.9 

* 

7.* 

8 

14.8 

*6 

85.2 

0 . 

, .0- 

" 54 

06 

2.9 

1.3 

91 

*.0 

210 

9.3 

2,038 

90.7  • 

0 

.0 

' L2.24B 

1 EASTERN  ARIZONA  COLLEGE 

’ 

* 

* 

■ ?20 

„ 

XL  TOTAL  285  9.1  ' 

58 

1.9 

.6 

58* 

18.7 

947^-30.3 

2,180 

69.7 

0 

.0 

• 3,127 

. AC  FEMALE  128,  9 »i 

12 

.9 

’ B 

.6 

210 

15.3 

'358 

26.1 

1,016 

73.9 

0 

.0 

, 1,374 

XL  MALE  157  9.0  . 

*6 

2.6 

" 12 

.7 

37* 

21.3 

5$9 

33.6 

1,16* 

66,4 

• 0 

1,753 

GRAND  CANYON  COLLEGE 

• 

'• 

9.6 

• * 

4 

XL  TOTAL  21  2.2 

3* 

3.6 

2 

.2 

33 

3.5i 

90 

' 835 

89.4 

1.0 

^ 934 

* XL  FEMALE  ' • 10  2.6 

13 

3.3 

1 

.3 

8 

2.0 

32' 

■8.2 

359 

91.8 

0 

.0 

. 991 

‘ XL  MALE  11  2.0 

21 

3.9 

1 

''  .2 

25 

‘ *.6 

58 

•l|0.7 

*76 

9 

1.7 

543 

GLENDALE  CMTY, COLLEGE 

> + 

1 

11,819 

XL  TOTAL  *9  .* 

256 

2.2 

• 100 

• 8 

, 9*0 

8.0 

1,3*5 

.11.'* 

10,474' 

88.6  1 

0 

.0 

XL  FEMALE  23  • .* 

51 

• 1.7 

50 

,1.0 

385' 

7.* 

5*9 

' 10.3 

*4  684 

85.5  r 

0 

.0 

5,233 

XL  MALE  26  .* 

. 165 

2.5 

: 50 

.8 

555 

8.4 

796 

12.1 

v 5,790 

87.9 

o - 

.0 

6,586 

•MARICOPA  TECH  CC 

F 

XL  TOTAL  181  3.2 

o90  ’ 

12.3 

' . 33 

.6 

958 

17.0 

1,862 

33.1”' 

3,766 

66.9  ■ 

0 

.0 

'•  5,628 

XL  FEMALE  82  *.* 

318 

17.0 

11 

.6 

279 

14,9 

‘ 690 

36.8 

1,186 

63.2 

0 

.0 

1,876 

AZ  MALE  99  2.6 

372 

9.9 

22 

.6 

679 

18.1 

. 1,172 

*31.2 

■ ' 2,580 

68.8 

0 

.0 

3,752 

, MESA  COMMUNITY  COLLEGE 
XL  TOTAL  1*5  1.2  * 

3B8 

3.3 

80 

.7 

377 

7.5 

1,490 

12.7 

; 10,169 

86.6 

80 

•7 

11,759 

AZ  FEMALE  66  1.2, 

159 

2.8  ‘ 

37 

.7 

395 

7.0 

657 

11.6 

*,955 

87.7 

37 

.7 

5,649 

XL  MALE  79  1.3  ■„ 

.«  l29 

3.7 

*3 

.7 

‘482 

7.9 

833 

13.6 

5,23* 

85.7 

43 

.7 

6,1,10 

PjHQEliU  COLLEGE  s 

• 

, 

\ 

13,617 

a TOTAL  • z78  2.0 

. 532 

3.9 

125 

.9 

1,290 

9.5 

2,225 

16.3 

'11,320 

83.1 

•72 

.5 

XL  FEMALE  17b'  2.5 

266 

3.5 

58 

•8 

530 

1,012 

1*.* 

5,998 

85.1 

35 

.5 

■ 7,045 

AZ  MAlE  100  1.5 

286 

4.4 

67 

1.0 

760 

11.6 

1,213 

18.5 

5,322 

er.o 

37 

.6- 

6,572 

0 

ERIC 


/’ 


V 


SCOTTSDALE  CNTY  COLLEGE 
AZ  TOTAL  /'  77  1.4 

' 59 

i.i  * 

19 

.3 

103 

1.9 

258 

4.7 

5,206  95.0 

15 

.3 

5,479 

AZ  FEMALE 

50  1.7 

11 

.4 

10 

.3 

39 

1.3 

110 

3.7 

2,886  96.3 

0 

.0 

2,996 

ki  MALE 

n i.i 

48 

*1.9 

9 

.4 

64 

2.6 

.148 

6.0 

2,320  .93.4 

15 

.6 

2,483 

MOHAVE  COMMUNITY  COLLEGE 
kl  TOTAL  ’ 85  i .2 

1 

.0 

9 

.3 

57 

2.2  4 

152 

5.7 

/ 

2,498  94.3 

0 

.0 

2,650 

kL  FEMALE 

4<Z  i.i 

0 

' .0 

5 

.3 

31 

2.1 

82 

5.7 

1,361  94.3 

0 

.0' 

1,443 

az\  male 

39  3.2  ; 

l 

.1  • 

4 

.3 

26 

2.2 

70 

* 5.8 

1,137  94.2 

0 

.0 

1,207 

* 1KAVAJU  COMMUNITY  COLLEGE 


kl  TOTAL 

627  90.2 

'l 

.1 

r 

.1 

0 

,0 

829 

90.4 

88 

9.6 

0 

.0 

917 

''  kl  FEMALE 

5>U  90.0 

l 

.2  • 

i 

.2 

0 

.0 

552 

90.3 

59 

9.7 

' 9 

.0  ' 

611 

. kl  MALE  277  90.5 

NORTHERN  ariz  university 

0 

.0 

0. 

.0 

c 

.0 

277 

90.5 

29 

9.5 

0 - 

.0 

306 

A2  TOTAL 

481  5.2 

,96 

1.0 

67 

.7 

478 

5.2 

1,122 

12.2 

8,074 

87.6 

22 

.2 

9,218 

\az  female 

24?  5.8 

40 

.9 

31 

.7 

196 

4.5 

516 

11.9 

3,806 

88.0 

3 

.1 

4,325 

i AZ  MALE  ■ 232 1 4.7 

nomthlanu  pioneer  college  . 

, 56  ( 

1.1 

36 

.7 

282 

5.8 

606 

12.4 

4,268 

87.2 

19 

.4 

4,893 

AZ  TOTAL 

477  21.6 

102 

4.6 

0* 

.0 

116 

5.3 

695 

31.8 

1,511 

.68.5 

0 

.0 

2,206 

AZ  FEMALE 

189  14.2 

42 

3.2 

jO 

.0 

37 

2.8 

268 

20.2 

1,060 

79.8 

0 

.0 

1,328 

AZ  MALE  288  32.8 

pina  community-college 

oO 

6.8 

0 

. .0 

79 

9.0 

427 

48.6 

451 

51.4 

0 

.0 

878 

AZ  TOTAL 

342  2.2 

712 

4.6  1 

117 

.7 

2,851 

18.? 

4,022 

25.7 

11,361 

72.6 

255 

1.6 

15,636 

AZ  FEMALE 

159  2.3 

316 

4.5 

58 

.8 

1,189 

16.8 

1,722 

24.4 

5,260 

74.5 

78 

1.1 

7,060 

’ AZ  MALE * 

183  2.1 

396 

4.6  1 

59 

.7 

1,662 

19.4 

2,300 

26.8  • 

6,101 

71.1 

177 

2.1 

8,578 

SOUTHWESTERN  COLLEGE.-2- 


AZ  TOTAL 

• 1 ' 

.7 

0 

.0 

3 

2.1 

2 

1.4. 

6 

4.3 

135 

95.7 

0 

.0 

141 

AZ  FEMALE 

1 

1.6 

0 

.0 

2 

3.2 

l 

1.6 

4 

6.5 

58 

93.5 

'0 

.0 

62 

AZ  HALE  > 

0 

.0 

_0 

1 

1.3 

1 

1.3 

2 

2.5 

77 

97.5 

0 

.0 

79 

UNIVERSITY  OF  ARIZONA 
AZ  TOTAL  95 

.5 

179 

.9 

143 

.7 

• 643 

3.3 

1,060 

5.4 

18,047 

91.5 

621 

3.1 

19,728 

AZ  FEMALE 

48 

.5 

86 

.9 

* 70 

- .8 

281 

3.1 

485 

5.3 

8,457 

92.9 

161 

1.8 

9,103 

AZ  MAiE 

47 

.4 

93 

.9 

73 

.7 

362 

324 

575 

5.4 

9,590 

90.3 

460 

4.3 

10,625 

YAVAPAI  COLLEGE 
AZ  .TOTAL  54 

5.3 

5 8 

.6 

0 

.0 

49 

4.8 

111 

10.9 

904 

88.5 

6 

.6 

1,021 

AZ  FEMALE 

26 

5.9 

• 1 

.2 

- 0 

.0, 

22 

4.7 

51 

10.8 

419 

88.8 

2 

.4 

472 

kl  MALE  . 

26 

4.7 

7 

1.3 

0 

: .0 

27 

4.9 

60 

10.9 

*485 

88.# 

4 

.7 

549 

ARIZONA 
AZ  TOTAL 

4,385 

TOTAL  I 
3.1 

21  INSTITUTIONS) 
4,144  2.9  1,015 

.7 

12,049 

• 8.6 

21, *593 

15.3 

117,968 

83.7 

1,309 

.9 

140,870 

AZ  FEMALE 

4,34o 

3.6 

1,701 

2.6 

454 

.7 

4,873 

7.* 

; 9,374 

14.6 

54,529 

84.8 

378 

. .6 

64,261 

AZ  MALE  • 

2,039 

2.7  , 

2,443 

v3.2  . 

561 

.7 

7,176 

9.4 

12,219 

16.0 

63,439 

82.8 

931 

1.2 

76,589 

ARKANSAS  * \ 

ARKANSAS  6APTISJ  COLLEGE 


Ak  TOTAL  U 

.0 

465 

83.2 

0 

.0 

0 

.0 

485 

63.2 

98 

16.8 

0 

.0 

583 

AA  FEMALE  0 

.0 

173  JGO.O 

0 

.0 

0 

.0 

173  100.0 

0 

.0 

0 

.o  • 

173 

. AR  MALt  0 

.0 

312 

76.1 

.0 

0 

.0 

312 

76.1 

98 

23.9 

0 

.0 

410 

Arkansas  college 

AR  TOTAL  3 

.7 

• 35 

8.7 

0 

.0 

0 

.0 

38 

M 

3bl 

89.6 

4 

1.0 

403 

/ AR  FEMALE  1 

.4 

•18 

7.9 

G 

.0 

0 

.0 

19 

8.3 

208 

91.2 

1 

.4 

228 

AM  HALE  l 

1.1 

17 

9.7 

0 

.0 

■ 

.0 

19 

10.9 

153 

87.4 

3 

1.7- 

175 

- Arkansas  state  u main  cam 

AR  TOTAL  17  .3' 

023 

10.2. 

23 

.4 

12 

.2 

675 

ll.G 

5,437 

88,7 

19 

> 

.3 

' 6,131 

AR,  FEMALE  6 

.2 

343 

11.3  v 

, 9 

.3 

2 

.1 

‘360 

11.9 

2,660 

87.9 

6 

.2 

3,026 

■ AR  MALE  11 

.4 

260 

. 9.0 

14, 

.5 

10 

.3 

315 

10.1  ' 

2,777 

89.4 

13 

' .4 

3,105 

ARKANSAS  STATE  U 6EEBE  8R 
’ AR  TOTAL  0 .0  ■ 

22 

3.2 

0 

.0 

1 

.1 

23 

3.4 

654 

96.2 

3, 

.4 

680 

4k  FEMALE  J . 

.IT 

7 

2.5 

0 

.0 

1 

.4 

8 

2.9 

270 

97.1  • 

.0 

278 

OJ 

— j 

.0 

15 

3.7 

0 

.0 

• 0 

.0. 

15 

3.7 

384 

95.5 

'3 

.7 

402 

TABLE  1 / TOT/U.  .UMQERGAADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCAT ION  6T  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEA: 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976  * 


/ ** 

AMERICAN  INDIA  ' ' BLA&K  ASIAN  OR  TOTAL  UHjTf  NQN-RE$IQENT 

ALASKAN  NATIVE.  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON^ISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


ARKANSAS 


NUMBER  ’ X ; NUMBER 

t 

n 'CONTINUED 


Auft^SAS  TECh  university 
, AR  TDTA*  15  .6.  93  3.9 

ANiEKAiE,  , ■ -5  , .5  32  3.1) 


AR.  MALE'  10  .7 

central  baptist  college  , 

61 

*.6 

AR  TpTMJ 

0 .0 

1 

.5 

AR  FEMALE) 

0 .0, 

0 

.0 

AR  MALE  0 .0  • 

COLLEGE  OF  ThE  J2ARKS 

1 

.7 

AR  TOTAL 

3 .6 

3* 

7.1 

AR  FEMALE 

l .5 

8 

3.6 

»R  MALE  2 .7 

CROmLEY'S  RIDGE  COLLEGE 

26 

9.7 

AK  TOTAL 

0 . .0 

1 

2.1 

AR  FEMALE 

o'  .0 

1 

*.0 

Alf  .MALE  ’ 0 * .0 

GARLAND  CO  CMTY  COLLEGE 

0 

< 

.0 

AR  TpTAL 

2 .2 

111 

11.3 

AR  FEMALE 

1 .2 

63 

11.3 

AR  'MALE 

1 , .2  ' 

*8 

11.* 

HARDING  COLLEGE  MAIN  CAN. 
AR  TOTAL  5 ,2 

AR  FEMALE  2 .1 

AR  MALE  3 .2 

HENDERSON  ST  UNIVERSITY 
AR  TOTAL  A .1 

AR  FEMALE  1 .1 

M MALE  i .2 

fyENORJ*  COLLEGE 
AR  TOTAL  * 1 .1 

AR  FEMALE  0 .0 

AR  MALE  1 .2 

JUHN  BRONN  university 
AR  TOTAL  2 .3 

AR  FEMALE  0 .0 

AR  MALE  2 .6 

MISS  CO. CMTY  COLLEGE 
AR  TOTAL  1 .2 

AR. FEMALE  0 .0 

AR  MALE  1 .3 

UUAChITA  BAPT  UNIVERSITY 
AR  TOTAL  0 .0 

Aft  FEMALE  0 .0 

ak  male  • o .o 


33  1.2 

10  .7 

23  1.6 
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62 
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1 

.5 

209  99.5 

0 
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.0 

0 

.0 
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.7 
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5.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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* 

.* 
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.3 
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0 

• .0 
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.5 
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12.0 

*89  87.6 

2 

.* 

558 

* 

1.0 

1 

.2 
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12.9 
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1 

.2 
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.3 

10 

.* 

57 

2.2 
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2 

.1 
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5 

.* 

5 

.* 
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1.6 
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2 

.4 
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* 

R 

.3 

5 
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.1 

5 

.2 
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^ ft 
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1 

.1 

* 

.2  . 
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l 
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3 

.2 

1 

i 
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26.0 
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•5 

.* 
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9 

.9 

3 
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63 
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3 

.3 
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3 

.6 

1 

.2 

25 
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0 

.0 
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.* 
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•j 

3 

.6 

535 

2 

.3 
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.0 

15 

2.6  -• 
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0 

.0 

0 

.0 

2 

.8 
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2 

.8 
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2 

.6 

0 

.0 

13 
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6 

1.9 
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.0 

* 

.6 
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.0* 
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0 
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.0 
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1.0 
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.0 
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0 
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0 

.0 
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13 

.9 
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0 

.0 

0 

.0 

62 

8.3 

676  90.3 

11 
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.0 

0 

.0 

53 
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2 

.3 
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5 

.9 

0 

.0 
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1 

.* 
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.0 

226 
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0 .0 
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* 
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.39.5 

48.4/ 

6 

.5 

0 

.0 

743 

42.3 
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57.7 

0 

.0 

. 1,756 

A R FEMALE 
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L 

\ 

C 

.0 
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49.6 
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0 

.0 
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-A*  MALE 

3>  4.1 
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28.9 

L 

.5 

0 

.0 
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33.5 
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0 

.0 
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‘ SHORTER  college 
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95.0 

3 

1.5 

c 

.0 
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6 

3.0 

1 

♦ 

,5 
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0 .0 
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0 
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0 

.0 

96 
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2 
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IF  .0 
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3 

3.0 

0 

.0 

96 
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4 

4.0 

1 

1.0 
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1 
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7 

.4 

0 

.o’ 
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* 

.2 
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.0 
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22.3 

3 

.3 

0 

.0 
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0 

.0 
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U .0 
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18.5 

L 

.L 

0 

.0 
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18.9 
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4 

.4 
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.0 
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.0 
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0 .0 
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.0 

0 

.0 

21 

15.9 
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.0 
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0 .0 
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0 

.0 

0 

.0 

55 
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.0 
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11 
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0 .0 

' 10 
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1 

.5 

2 
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13 
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0 .0 

25 

1 

.3 

9 
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35 
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2 

.6 
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\ 

3.6 
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1 

25 

.2 
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1.6 

10,087 
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16 

.L 

11 

.3 
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18 

.4 
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AX  MALE 

36  .6 
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.4 

14 

.2 
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1L 

.4 

9 

.3 
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.4 
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1 .6 

L 
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*6 
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.0 
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Aa  MALE 

3 .3 
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.0 
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.2 
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5.0 
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.3 
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14.0 

4,t33 

86.  C 

5 
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1.6 
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3.9 
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1.5 
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4.7 
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33 

1.2 
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6.7 
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84.2 

4 
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2.3 
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2.7 
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1.2 

20 
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85 
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.6 

3 

1.0 

29 

9.3 

3 

1.6 

39 
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5.1 
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AiOSA  PACIFIC  LJLLEGE 

.3 

7 

1.1 

49 

7.5 

22 

3.4 

81 

12.4 
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53 

8.1 
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.3 
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.2 
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4.0 
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LA  TuTAL  ld6 

1.7 

708 

6.4 

248 

2.2 

1,634 

14.* 

2,776 

25.0 

8,285 

74.7 

' 30 

.3 

11,091 

LA  FEMALE  h 

1.4 

361 
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14 
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34 
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30.0 
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0 

/ .0 
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pAODER  College 

1.9 

46 

9.7 

5 

1.1 

61 

12.8 

121 

25.4 

355 

74.6 

0 

.a 

476 

la  total  1 

.4 

61 

23.9 

8 

3.1 

20 

7.8 

90 

35.3 
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.4 

60 
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8 

3.2 

19 

7.6  • 

88 

33.3 
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64.7 

0 

.0 
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LA  MALE  0 
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.0 

1 

16.7 

0 

.0 

l 

16.7 

2 

33.3 

4 

66.7 

0 

6 

LA  TOTAL  4 

.7 

7 
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14 
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2 

.9 

3 
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13 

5.9 

21 

#5 
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1 0 

.0 
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.3 

5 

1.5 

11 
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22 
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39 
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2.1 
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.3 

46 

2.1 

51 

2.3 

54 

2.4 
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7.1 
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91.1 
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LA  FEMALE  0 

.3 

<0 

1.7 

30 

2.5 

27 

2.3 

83 

7.0 
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91.6 

14 
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.1 

26 
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21 

2.0 
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2.6 

75 

7.2 
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25 
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17 

5.0 

16 

4.7 

14 

4.1 

61 

18.0 
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8 
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LA  FtMALE  14 

4 .2 

16 

4.6 

16 

4.8 

14 

4.2 

60 

18.0 
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8 

2.4 
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LA  MALE  0 .0 
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l 
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0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

4 
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0 

.0 

5 
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.0 

10 

1.3 

0 
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13 

2.0 

25 

3.3 
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0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

6.3 

1 
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75 
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0 

.0 

80 
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.0 

10 

1.5 

0 
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20 

3.0 
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O 
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4.7 
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LA  TOTAL 
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l.A 

LA  FEMALE 

66 
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>7 
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LA  TOTAL 

i 1 
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> 
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LA  MALE 

16 
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6 

.7 

CA  FEMALE 

4 

.7 
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2 

.6 
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3 
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CA  FEMALE 
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LA  MALE 

3 
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.2 
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0 

.0 

CA  MALE 
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.3 
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\ 

.4 
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1 

.2 

CA  MALE 

3 

.5 
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3 

.7 
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0 

.0 

CA  MALE 

3 

,.B 

CAL  SI  COLLEGE'BAKERSFLI) 

LA  TOTAL 

2B 

1.3 

CA  FEMALE 

12 

1.1 

CA  MALE 

16 

1.5 

ML  STATE  C-GJHINGUEL  HlS 

CA  TOTAL 

54 

1.0 

LA  FEMALE 

24 

1.0. 

LA  MALE 

30 

1.1 

. Ml  STATE  C-SN  BERNARDINO 


LA 

TOTAL 

60 

2.7 

CA  FEMALE 

36 

2.7 

CA 

MALE 

Vi 

2.6 

CAL 

STATE  COLLEGE-SONOMA 

CA 

TOTAL 

65 

1.5 

CA  FEMALE 

36 

1.6 

CA 

MALE 

29 

1.4 

CAL 

SI  college-stanislaus 

CA 

TOTAL 

39 

1.7 

CA  FEMALE 

10. 

1.0 

CA 

MALE 

29 

2.2 

CAL 

POLY  ST  l 

l-SN  lUIS  OB 

M 

TOTAL 

257, 

1.8 

LA  FEMALE 

79 

1.5 

CA 

male 

176 

2.0 

CAL  STATE  POLY  U-POMONA 

U 

TOTAL 

146 

1.2 

CA  FEMALE 

56 

1.3 

'A 

NAlt 

90 

1.2 

263 

4.0 

’ .0 

14 

.5 

0 

.0 

249 

7.1 

0 

.0 

73 

.8 

214 

2.4 

28 

.6 

102 

2.1 

45 

1.1 

112 

2.7 

69 

9.0 

24 

3.1 

17 

5.3 

7 

2.2 

52 

11.6 

17 

3.6 

50 

5.4 

42 

4.6 

29 

4.9 

23 

3.9 

21 

6.4 

19 

5.8 

20 

4.2  , 

6 

\3 

7 

4.1  < 

V 3 

1.6 

13 

4.2 

\ 3 

1.0 

25 

2,9 

Vo8 

7.8 

4 

4.5 

10 

11.2' 

21 

2.7 

58 

7.4 

s 4 

3.6 

13 

1.2 

13 

. 2.3' 

10 

1.8 

1 27. 

4.8( 

3 

.5 

$ 

1.2 

11 

2.7 

■ J" 

.0 

0 

.0 

5 

1.3 

11 

4 

2.6 

t 

155 

7.1 

44 

2.0 

84 

7.5 

23 

2.1 

-71 

6.7 

V 

2.0 

It  756 

33.8 

■^480 

9.2 

843 

35.4 

2 08 

8.7 

913 

32.3 

272 

9.6 

291 

$.7 

26 

• 9 

136 

9.7 

18 

1.3 

155 

4.7 

10 

.6 

178 

4.0 

103 

2*? 

85 

3.7 

iT. 

2.5 

93 

4.3 

46 

’2.1 

154 

6.6 

51 

2.2 

65 

0.2 

20. 

1.9 

89 

6.9 

31 

2.4 

231 

1.6 

571 

4.0 

75 

1.4 

153 

2.9 

156 

l.B 

418 

4.7 

418 

3.5 

444 

3.7 

187 

4.5 

118 

2.8 

231 

3.0 

326 

4.2 

624 

9.5 

140 

4.6 

484 

13.6 

353 

3.9 

165 

3.4 

18£ 

4.5 

41 

5.3 

11 

3.4 

30 

6.7 

29 

3.1 

11 

1.8 

18 

5.5 

15 

3.1 

2 

1.2 

13 

4.2 

29 

■3.3 

2 

2.2 

27 

3.5 

27 

2.4 

10 

1.8 

17 

3.0 

10 

2.5 

0 

.0 

10  • 

2.6 

266 

12.2 

130 

11.6 

136 

12.8 

401 

7.7 

148 

6.2 

253 

9.0 

410 

13.7 

183 

13.0 

227 

14.3 

204^ 

4.6 

85 

'3.7 

119 

5.5 

157 

6.7 

57 

5.5 

100 

7.7 

472 

3.3 

128 

2.4 

344 

3.9 

874 

7.3 

241 

5.7 

633 

8.1 

4 
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1.127 

17.2 

5,419 

82.5 

24 

,4 

6,570 

228 

7.5 

2,826 

92.4 

5 

1 .2 

3,059 

899 

25.6 

2,593 

73,9 

P 

.5 

3,511 

763 

8.5 

8|  144 

90.6 

81 

.9 

8,988 

’ 361 

7.4 

M 

?2.3 

12 

.2 

4,6)0 

402 

9.7 

*1 

•8M 

69 

1.7 

4,138 

155 

20.2 

* 75.1 

36 

4.7 

768 

’ LO 

12,5 

266 

83.1 

14 

4.4 

320 

115 

25.7 

. 311 

6S.4  " 

22 

4.9 

- 448 

127 

13.8 

734 

79.7 

60 

.6.5 

921 

67 

11.3 

496 

83.4 

,,  32 

5.4 

595 

60 

18.4 

238 

73.0 

28 

8.6 

326 

44 

9.2 

418 

87.3 

17 

479 

12 

7.0 

154 

90.1 

5 

2.9» 

, 171 

32 

10.4 

264 

85.7 

12 

3.9 

308 

124 

14.3 

692 

79.6/ 

53 

6.1- 

869 

16 

18.0 

71 

79.8% 

\ 2 

2.2 

89 

108 

13.8 

621 

79.6 

\ 51 

6.5 

780 

84 

7.5 

1,013* 

90.4 

* 

24 

2.1 

1,121 

34 

6.1 

512 

92.1 

10 

1.8 

556 

50 

6.6 

501 

88.7 

14 

2.5 

565 

29 

7.2 

* 370 

92.0 

3 

.7 

402, 

0 

.0 

14  100. 0 

0 

.0 

14 

29 

7.5 

356 

91.8 

3 

.8 

388 

493 

22*7 

1,635 

75.1 

48 

2.2 

2,176 

249 

22.3: 

842 

75.4 

25 

2.2 

1,116 

244 

23.0 

■ 793 

74.8 

23 

2.2 

‘ 1,060 

2.691 

51.7 

2,405 

46.2 

106- 

2.0 

5,202 

1,223 

51.4 

1,115 

46.9 

40 

1.7 

’ 2,378 

1,468 

52.0 

1,290 

45.7 

66 

2.3 

2,824 

609 

27,0 

2,139\71.4 

47 

1.6 

2,995 

375 

26.7 

1,006 

71.7 

23 

1.6  - 

1,404 

434 

'27.3 

1,133 

71.2 

24 

1.5- 

* 1,591 

550 

12.3'  * 

3,830 

86.0 

74 

1.7 

, '4,454 

263 

11.4 

2,015 

67.3 

30 

1.3 

2,308 

287 

13.4 

1,815 

84.6 

44 

2.1 

2,146, 

401 

17.1 

1,843 

78.7 

97 

4.1 

2,341 

152 

14.6 

8e>2 

62.7 

28 

2.7 

1,042 

249 

19.2 

961 

75.5 

69 

5.3 

1,299 

1,531 

10.6 

12,531 

68. IT 

170 

1.2 

14,232  * 

435 

8.1 

4,889 

91.3 

33 

.6 

5,357 

1.096 

12.3 

7,642 

86.1 

A 

137 

1.5 

8,, 875 

1.682 

15.7 

9,059 

75.6 

1,038 

6.7 

11,979 

602 

14.3 

3,377 

80.5 

217 

5.2  . 

4,196 

1.280 

16.4 

5,682 

73.0 

821 

10.5 

7,783 

27 
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I 

U#L£  1 • TOTAL  UNOERGRAUUATE  ENROLLMENT  IN  INStltUjIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976 

» 1 


AMERICAN  INDIAN 

/8L-ACR 

ASIAN  OR 

— 

1 

TOTAL 

' RHITE 

NON-RE SIOENT 

ALASAAN  NATIVE 

NUN-HISPANIC  PACIFIC  {SlANOER 

.HISPANIC 

• MINORITY  ' 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

total 

NUMBER  X 

CAL,  state  ikhico 

NUMBER 

1 

NUMBER 

( 

A 

i 

NUMBER 

I 

NUMBER 

i 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

CA  TOTAL  86  .8 

259 

2.3 

226 

2.0 

606 

3.6 

975 

8.6 

* 10,233 

90.2 

133 

1.2 

11,361 

. LA  FEMALE  39  .7 

107 

1.9 

/ 90 

1.6 

158 

2.8 

396 

7.0 

5,165 

92.3 

38 

.7 

5,597 

CA  MALE  *7  .8 

CAL  STATE  U-FRESNU 

152 

2.6 

U6 

2.6 

266 

4 

* 

6.3 

581 

t 

10.1 

5,068 

88.2 

• 95 

1.7 

5,766 

CA  TOTAL  97  .8 

668 

6.1 

816 

6.8 

1,361 

11.6 

2,760 

23.2 

8,938 

75.0 

217 

1.8 

11,91$ 

CA  FEMALE  A)  .6 

238 

6.3 

/‘361 

6.1 

570 

10.3 

, 1,192 

21.5 

6,275 

77.1 

79 

1.6 

5,566 

CA  MALE  56  .8 

CAL  STATE  U-fULLERToN 

250 

t 

3.9 

673 

7,6 

791 

12.6 

t 

1,568 

26.0 

6,663 

73.2 

138 

2.2 

6,369 

CA  TOTAL  <11  1.3 

528 

3.2 

505 

3.1 

1,376 

8.6 

2,618 

16.0 

13,558 

83.1 

161 

.9 

16,317 

CA  FEMALE  81  l.l 

276 

3.6 

263 

3.6 

530 

7.3 

1,128 

15.6 

6,066 

83.8’ 

65 

.6 

7,219 

CA  HALE  i30  1.4 

CAL  STATE  ihHAYriAKO 

256 

2.6 

.V  262 

2.9 

866 

9.3 

1,690 

16.6 

7,512 

82.6 

96 

1.1 

9,098 

CA  TOTAL  132  1.6 

1,262 

15.6 

508 

6.3 

295 

3.6 

2,197 

27.1 

5,568 

68.9 

329 

6.1 

8,116 

CA  FEMALE  62  1.6 

707 

17.7 

229 

5.7 

161 

3.5 

1,139 

28.5 

2,700 

67.6 

153 

3.8 

3,992 

CA  HALE  70  1*7 

CAL  STATE  U-LUNG  BEACH 

555 

13.5 

279 

6. 8 

156 

3.7 

1,058 

25.7 

2,868 

70.1 

176 

6.3 

6,122 

CA  TOTAL  310  ' 1.3 

2,092 

6*8 

1,978 

8.3. 

1,716 

7t 

6,046 

1 25.5 

17,067 

71,6 

739 

3.1 

23,900 

CA  FEMALE  162  1.2 

1,193 

10.3 

979 

8.5 

685 

'2 1#9 

'26.0 

8,2t)9 

71.2 

326 

2.8 

11,^32 

CA  HALt  168  1.6 

CAL  STATE  U-LUS  ANGELES 

899 

7.3 

999 

8.1 

1,029 

8.3 

3,095 

25.0 

6,858 

71.6 

615 

3.6 

12,368 

CA  TOTAL  14S  ,9  . 

2,863 

17.1 

2,835 

16.9 

3,550 

21.2 

9,393 

56.1 

' 6,826  40.7 

536 

3.2 

16,753 

CA  FEMALE  6}  .6 

1,610 

20.3 

1,620 

17.9 

1,509 

19.0 

61,606 
— 4,789 

58.1 r 

3,155 

39.0 

169 

2.1 

7,928. 

CA  HALE  80  .9 

CAL  state  u-northrioge 

1,253 

'16.2 

1,615 

16.0 

2,061 

23.1 

56.3 

3,671 

61.6 

365 

6.1 

8,825 

CA  TOTAL  626  2.1 

972 

V 

818 

3.9 

1,283 

6.2 

3,699 

16.9 

16,966 

8U 

305 

1.5 

20,750 

U FEMALE  <10  2.1 

566 

H 

366 

3.9 

550 

5.5 

1,710 

17.2 

8,151 

81.9 

90 

.9 

9,951 

CA  MALE  216  2.0 

CAL  STATE  U-SACRAMENTO 

606 

. J.R\ 

632 

6.0 

733 

6.8 

1,789 

16.6 

8.795 

81.6 

215 

2.0 

10,799 

CA  TOTAL  299  2.0 

980 

6.5 

1,068 

6.9 

766 

5.0 

3,091 

20.6 

11,898 

78.6 

193 

1.3 

15,182 

CA  FEMALE  163  2.1 

5uO 

7.2 

• 663 

6.7 

335 

6.8 

1,661 

20.7 

5,658 

.78.5 

51 

.7 

6,950 

CA  MALE  1S6  1.9 

HOMttOLOT  STA'TE  J 

660. 

5.8 

585 

7.1 

629 

5.2 

1,650 

20.0  ' 

6,660 

78.2 

162 

1.7  , 

8,232 

CAi  10TAL  103  1.6 

71 

1.1 

~ 126' 

1.9 

' 157 

2.5 

655 

7.1 

5,865 

91.9 

59 

.9 

6,379 

CA  FEHAL1  68  1.8 

25 

1.0 

65 

1.7 

61 

1.6 

159 

6.1 

2,651 

93.3 

17  ' 

.6 

2,627 

CA  MALE  3S  1.5 

SAN  DIEGO  STATE  U 

66 

1.2 

79 

.2.1 

1 16 

3.1 

4-296 

7.9 

' 3,616 

91.0 

62 

1.1 

3,752 

CA  TOTAL  156  .7 

650 

3.7 

.729 

3.2 

1,308 

5.7 

3,063 

13.3 

19,520 

85.6 

’ 298 

1.3 

22,861 

CA  FEMALE  75  .7 

630 

6.0 

362 

3.2 

596 

5.5 

1,661 

13.3 

9,228 

85.5. 

* 129 

1.2 

10,798 

CA  MALE  81  .7 

SAN  FRANCISCO  STATE  U 

620 

3.5 

, M 

3.2 

716 

5.9 

1,602 

13.3 

10,292 

85.3 

169 

1.6 

12,063 

CA  TOTAL  163  .9 

1,653 

10.0 

2,781 

16.8 

976 

5.9 

5,551 

33.5 

10,372 

62.5 

671 

6.0 

16,596 

CA  FEMALE  '76  .9 

839 

9.8 

1,506 

17.5 

666 

5.6 

2,883 

33.6 

5,626 

63.2 

282  ' 

3.3  ' 

8,591 

CA  MALE  69  .9 

SAN  JOSE  STATE  U. 

616 

10.2 

1,275 

15.9 

510 

6.6 

2 ,666 

33.3 

6,966 

61.8 

.389 

6.9 

8,003 

CA  TOTAL  267  1.2 

1,387 

6.7 

2,101 

10.3 

1,690 

8.3 

5,395 

26.5 

16,560 

71.6 

662 

2.2 

,20,377  ■ 
9,698 

CA  FEMALE  130  1.3 

' 778 

8.0 

1,013 

10.6 

769 

7.7 

2,670 

27.5 

6,902 

71.2 

126 

1.3 

CA  MALE  117  1.1 

579 

5.6 

1,086 

10.2 

961 

8.8  ' 

2,725 

25.5 

7,638 

71.5 

316 

3.0 

10,679 

O 

ERIC 


V . 
\ • 


CENTEA  FOR  EARLY  ED 

U TOTAL 

7 

50.0 

2 

14.3 

0 

.0 

t A FINALE 

7 

50.0 

2 

14.3 

0 

.0 

u male 

0 

.0 

. o 

*0 

0 

■ .0 

cearitos  colleger 

'' 

J 

ia/tuul 

160 

1.3 

470 

’ 3.8 

231 

1.9 

1 c/female 

72 

1.3 

226 

4, 0 

103 

1.8 

1A  NALL 

68 

1.3 

24L 

3.6 

1 128 

.1.9 

Aerro  CUSU  CMTY  college 

1 

’ 1A  TOTAL 

SO 

1.8 

141 

5.0 

43 

1.5 

*A  FEMALE 

32 

2.3 

60 

4.3 

20 

1.4 

LA  MALE 
LMA80T  COLLEGE 

18 

1.3 

61 

5.6 

23 

1.6 

LA  -TOTAL 

lJ6 

1.1 

1,079 

5.9 

915 

5,0 

LA  FEMALE 

llJ 

1.2 

565 

6.1 

430 

4.6 

LA  HALE 

’ lhaffey  college 

93 

1.0 

514 

5.7 

485 

5.4 

CA  TOTAL 

68 

.7 

290 

3.0 

60 

.6 

CA  FEMALE 

24 

.5 

144 

.3.0 

32 

.7 

CA  HALE 
CHAPMAN  COLLEGE 

*4 

.9 

146 

3.0 

26 

*.6 

CA  TOTAL 

8 

.7 

108 

9,6 

49 

4.3 

LA  FEMALE 

> 

.1 

70 

11.7 

22 

3,7 

LA  HALE 

3 

. t 

38 

7.2 

27 

' 5.1 

CHRISTIAN  HERITAGE  C 

* 

LA  TOTAL 

l 

.3  ’ 

2 

.5 

2 

.5 

LA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.3 

CA  MALE 
CITRUS  COLLEGE 

1 

.4 

2 

.9 

0 

.0 

CA  TOTAL 

72 

1.0 

268 

3.6 

111 

1.5 

LA  FEMALE 

JO 

.8 

124 

3.5 

48 

1.4 

CA'  MALE 

42 

1,1 

lo4 

4.1 

63 

1.6 

CLAREMONT  MEN'S  CuLLEGE 

CA  TOTAL  ‘ 

3 

.4 

36 

4.4 

32 

3.9 

CA  FEMALE 

0 

.0 

5 

8.3 

3 

5.0 

CA  MALE 

3 

•5.  1 

31 

4.1 

29 

3.9 

HARVEY  MOOO  COLLEGE 

LA  TOTAL 

0 

.0 

3 

.6 

. 46 

9.3 

LA  FEMALE 

0 

.0  ■ 

0 

.0, 

5 

10.0 

LA  MALE 

PIUER  COLLEGE 

0 

.0 

3 

.7 

41 

9.2 

CA  TOTAL  .* 

0 

.0 

62 

8.  O' 

29 

3.8 

CA  FEMALE 

0 

.0 

40 

8.5 

17 

3.6 

CA  MALE  • 
POMONA  COLLEGE  • 

0 

.0  . - 

22 

7.4 

12 

4.0 

CA  TOTAL 

3 

•2  , 

72 

5.5 

102 

7.7 

CA  FEMALE 

.2 

35 

5.7 

56 

9.1 

LA  MALE 

1 

.i 

37 

5.3 

46 

6.6 

SCRIPPS  COLLEGE 
CA  TOTAL 

-.0 

* .0 

27 

4.6 

20 

3.5 

CA  FEMALE 

0 

.0 

27 

4.6 

20 

3.5 

LA'  MALE 

o ■ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

GOLDEN  NEST  COLLEGE 

CA  TOTAL 

189 

1.1 

116 

.7 

673 

3.8 

CA  FEMALE 

96 

.9 

ii 

.5 

361 

3.5 

LA  MALE  ’ 

93 

1.2 

6l 

.8 

312 

4.1 

* jRANGE  COAST  COLLEGE 

• 

CA  TOTAL 

173 

1.1 

61 

.5 

359 

2.4 

CA  FEMALE 

71 

1.0 

33 

.5 

. 178 

2*5 

U MALE 

ERIC 

uu 

102 

1.3 

48 

.6 

181 

2.2 

.0 

9 64.3 

5 35.7 

0 

.0 

14  , 

.0 

9 64.3 

5 35.7 

0 

.0 

14 

.0 

-o  .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

15.5 

2,798  22.5 

8,775  70.4 

889 

1.1 

' 12,462 

14.9  . 

1,256  22.0 

4,087  71.5 

375 

6.6 

5,718  * 

16.1 

1,542  22.9 

4,688  69.5 

514 

7.6 

6,744 

3.3 

329  U.6 

2,501  88.2 

7 

.2 

• 2,837 

2.5 

147  10.5 

1,24^  89.1 

5 

.4  ' 

1,398 

4.2 

' 182  12.6 

1,255  87.2 

2 

.1 

1,439 

714 

3,554 , 19.4 

14,665  80.3 

54 

.3 

18,293 

6.3 

1,699''  18.2 

7,612  81.6 

. 14 

.2 

9,325 

8.5 

1,855  20.7 

7,073  78.9 

**'  40 

.4 

8,?6S 
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6.3 

337 

*.7 

LA  MALE 

93 

1.2 

. *5 
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1.3 

3*1 

1*.* 

COLLEGE  Of 

HAH  IN 

CA  TOTAL 

36 
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.0 

58 

’ 8.6 

25 

3.7  • 

3* 

5.0 

CAFENALE' 

0 

.0 

27 

7.0 

21 

5.* 

21 

5.* 

CA  MALE 

0 

.0 

31 

10.7 

* 

1.* 

13 

*.5 

COLLEGE  UF  THE  REOnOOOS 

1 

CA  TOTAL 

. 253 

3.0 

39 

.5 

1*6 

1.7 

16* 

2.0 

CA  FEMALE 

, 1*7 

V 

11 

.2  ' 

88 

1.9 

57 

1.3 

CA  MALE 

106  ’ 

2.8 

28 

.7 

38 

1.5 

107 

2.8 

COLLEGE  UF  THE  SEUUQIAS 

CA  TOTAL 

*6 

.8 

153 

2.6  . • 

87 

1.5 

1,025 

17.* 

CA  FEMALE 

26 

.9 

76 

2.6 

*8 

1.6 

*80 

16.* 

CA  MALE  , 

20 

.7 

77 

2.6 

39 

1.3 

5*5 

18.* 

COLLEGE  OF  THE  SISKIYOUS 

■ ' 

CA  ' TOTAL 

27' 

t-i 

27 

2.2 

. 10 

.8 

23 

1.9 

CA  FEMALE 

12 

■2.1 

• 8' 

!•*.  , 

5. 

.9 

5 

- .9 

CA  MALE 

• to 

2.* 

19 

3.0 

5 

.8 

18 

2.8' 

COLUMBIA  JUNIOR  COLLEGE 

CA  rone 

62 

2.8. 

8 

.* 

17 

.8 

*7 

2.2 

CA  FEMALE  n. 

1 i4 

2.9 

3 

.3 

11 

.9 

22 

1.9 

CA  MALE 

Y\  28 
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763 

106 

13) 


10.6 
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.0 

36 

69.3 

63 

86.3 

10 

13.7 

0 
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17 

2.4 

44 

6.2 

668 

93.8 

0 

.0 

lA  TOTAL 

:»o  .0 

4 

.7  ■ 

4 

.7 

■ 2 

.3 

10 

1.6 

446 

73.0 

155 

25.4’ 

CA  FEMALE 

0 .0 

1 

.6 

1 

.6 

0 

.0 

2 

1.2 

129 

80.1 

30 

18.6 

CA  MALE  0 . .0  ■ 

MERCED  COLLEGE 

3 

3 

f 

. .7 

2 

.4 

8 

1.8 

317 

7C.4  , 

125 

27.8, 

CA  TOTAL 

’ 76  1.3 

720 

11.7 

. 76 

1.2 

. 89lv 

14.5 

1,765 

28.6 

4,317 

70.0 

81 

‘1.3 

CA  FEMALE 

, 41  1.5 

301 

10.7 

43 

1.5 

419* 

14.9 

804 

28.5 

1,996 

70.8 

'18 

.6 

LA  MALE  37  1.1 

miller  community  college 

419 

12.5 

'33 

1.0 

472 

14.1 

.961 

* 

28.7 

.2,321 

69.4 

63 

1.9 

CA  TOTAL 

U .0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

LA  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o- 

0 

.0 

O' 

.0 

LA  MALE 

0 .0 

0 

■ .0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

! 0 

.0 

0 

.0 

40  / • . . . ' 

<e 

0 

ERIC  * 


TOTAL 

NUMBER 


17,909 

5,854 

12,050 

22,133 

11,740 

10,393 

7,857 

4,404 

3,453 

16,640 

9,224 

9,416 

4,646 

2,603 

2,043 

12,202 

6,187 

6,015 

3,333 

1,466 

1,667 

234 

160 

74 

1,737 

1,025 

712 

611 

161 

450. 

6,163 

-2,818 

3,345 

, 0 
0 
0 


>c 


HILLS  COLLEGE 

■ 

f ' 

> 

/ 

LA  TOTAL 

1 .1 

11.5 

72 

8,6 

w FEMALE* 

1 .1 

'97  U.5 

'72 

. 8.6 

LA  HALE 

0 .0 

0 .0 

. ■ 0 

.0 

MIRA  COSTA  COLLEGE 

• 

LA  TOTAL 

41  1.1 

, 259  6.6 

121 

3.1 

LA  FEMALE 

IT  .9  • 

'114  6.2 

" 47 

2.6 

CA  HALE 

24  1.2  ' 

145  7.0 

74 

3.6 

MODESTO  JUNIOR  COLLEGE 

.. 

LA  TOTAL 

277  2.4 

217  1.9 

136 

1.2 

LA  FEMALE 

129  2.3 

100  1.8 

68 

1.2 

LA  HALE 

140  ’2.5 

117  1.9 

68 

1.1 

HNTREV  INST  FORGN  STUOIES • 

CA  TOTAL 

0 .0 

6 6.3 

3 

3.1 

LA  FEMALE 

0 . .0 

2 3.1 

3 

4.7 

CA  HALE 

0 .0. 

4 12.5 

. ' 0 

.0 

HUNTEREY  PEN  COLLEGE  ' 

, 

LA  TOTAL 

36  .6 

993  15.2 

355 

5.4 

CA  FEMALE 

17  .5  ' 

426  13.3 

156. 

4.9 

LA  HALE 

19  .6 

567  17.2 

199 

6.0 

MOUNT  S.MT  HART'S  COLLEGE  . 

CA  TOTAL 

5 .6 ' 

58  6.8 

47 

5.5 

cA  FEMALE 

5 .6 

57.  6.8 

47 

5.6 

LA  HALE 

0 .0 

1 9.1 

0 

'.0 

MOUNT  SAN  ANTONIO  COLLEGE 

' CA  TOTAi  ' 

140  .9 

1*455  8.9 

299 

1.8 

CA  FEMALE  • 

»6  ,6 

778  9.8 

ye 

1.7 

LA  ' HALE 

.74  .9 

677  8.1 

■ 167 

2.0 

. NT  SAN  JACINTO  COLLEGE 

LA  TOTAL 

40  1.9 

72  3.5 

7 

.3 

' CA  FEMALE 

21  2.1 

33  3.3 

6 

.6 

LA  HALE 

19  1.8 

39  3.6 

• 1 

.1 

NAlRUttl  COLLEGE 

CA ' TOTAL 

0 .0 

130  96.3 

0 

.0 

LA  F EH ALE 

0 .0 

73  97.3  • 

0 

.0  • 

LA  .HALE 

0 '.0 

57  95.0 

0 

.0 

NAPA  COLLEGE 

- \ 

LA  TOTAL 

53  1.1 

137  2l9 

90 

1.9 

' cA  female 

31  1.3 

57  2.3  V 

49 

.2.0 

'.LA  HALE 

22  ' 1.0 

80  i.b  . 

41 

1.9 

NATIONAL  UNIVERSITY 

, 

¥ 

. cA  TOTAL 

22  2.^ 

|0'  •■.9.4 

17 

LA  FEMALE 

8 6.2 

24  18.6. 

3 

2,y 

■ U<  HALE . • \| 

14  2.3 

46  7.4  ’ 

14 

2.3 

NEh  COLLEGE  Of  T 

CALIFORNIA 

* 

.LA  TOTAL 

0 .0 

9 15.8 

4 

7.0 

CA  FEMALE 

0 .0 

5 22.7 

2 

9.1 

LA  HALE.' 

0 .0  ^ 

. 4 11.4 

2 

5.7 

NORTHROP  UNIVERSITY. 

LA  TOTAL 

2 .2  • 

29  2.4 

12 

1.0 

LA  FEMALE 

■ u .0 

9 20.0 

3 

6.7 

LA  HALE 

2 .2 

20  1.7 

9 

.8 

uccioental  college 

LA  TOTAL 

3 .2 

107  6.4 

117 

7.0 

LA  F EH ALE 

2 . .3 

50  6.3 

60 

7.6 

CA  HALE 

,1  *1 

57  6.5 

57 

6.5 

OHL0NE  CuilELt 

,.  LA  TOTAL 

97  1.1 

172  1.9 

340 

3.8 

LA  FEMALE 

48  1.0 

74  1.6 

176.' 

3,7 

LA  HALE 

49  1.2 

t 

98  2.3 

164 

3.9 

a me 

' 

* l 

* 

/ 


42 

5.0 

212 

25.2 

587 

69.9 

■ 41- 

4.9 

■ 840 

42 

’5.0 

212 

25.2 

587 

.69.9 

41 

4.9 

* 840 

0 

.0 

. o 

'a 

.0 

0 

.<.0 

0 

.0 

% ° 

298 

7.6 

719 

16.4 

3,167 

81.2 

■ 12 

.3 

3,898 

132 

7.2 

310 

16.9 

1,518 

82.6 

5 

.3 

1,833 

166 

8.0 

409 

19.8.  ' 

1.649 

79‘f  • 

7 

1 

- .3 

' 2,065 

846. 

7.3 

1*476 

12.6 

10,051 

86.8* 

48 

.4 

11,575 

401 

7.2 

698 

12.5 

4,856 

87.3 

9' 

1 .2 

5,563 

445 

' 7.4 

778 

12,9  . 

5,195 

86.4 

39 

. .6 

6,012 

4 

' 4.2 

13 

13.5 

1 80 

83.3 

3 

3.1 

96 

2 

3.1 

’ 7 

10.9 

56 

87.5 

1 

1.6 

64 

2 

6.3 

* ' 6 

18.8 

' 24 

75.0 

.2 

.6.3 

\ 

32. 

254 

3.9 

1,638 

25.1 

4,758 

73.0 

120 

1.8 

6,516 

117 

3.6 

.716 

'22.3 

^437 

75.9 

59 

M 

3,212 

137 

4.1 

922 

27.9 

2,321 

70,2 

61 

1.8 

3,304 

139 

16.4 

249 

29.3 

586 

68,9 

15 

1.8 

850 

136 

16.2 

245 

29.2 

579 

69.0, 

15 

1.6 

839 

3 

27,3 

4 

36.4 

* 7 

I 

63,6 

0 

.0 

11 

3,269. 

20.1 

5,163 

31.7 

11,107 

68.2 

15 

.1 

16, ,285 

1*488 

18.8 

2*464 

31.1 

5,466 

68.9 

. 3 

.0 

7,933 

1.731 

21.3 

>-2,699 

32.3 

5,641 

67.5 

; 12' 

.1 

: 8,352 

210 

10.1 

329 

15.8 

1,755 

84.1 

2 

.1 

2,086 

90 

8.9 

..  -150 

14.8 

894 

85.2 

o. 

.0 

‘1,014 

120. 

11.2 

179 

16.7 

„ 891, 

83.1  . 

2 

.2 

1,072 

.V  V 

.3.7 

135  100.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

135- 

2 

2.7 

75  100i0 

■ 0 

.0 

• 0 

.0 

75 

3 1 

5.0 

60  100.0 

0 

.0  . 

• 0 

.0 

60 

26? 

5.6 

• 542 

11.6 

4,041 

86.7 

80. 

1.7 

' 4,663. 

M5 

6.5 

272. 

11.1 

2,180 

68.6  ' 

\ 9 

.4 

. 2,461 

.127 

7.8 

270. 

12.3 

1,661 

,84.5  . 

7l< 

■ 3.2 

2,202 

34 

4.5 

143 

19.1 

600 

8*0.2  . 

■ 5 

.7 

748 

5 

3.9 

40 

31.0  ' 

89 

69.0  * 

. 0 

. .0 

129 

29 

4.7 

'103 

16.0 

511 

82.6 

5 

.8 

619 

5 

8.8 

18 

31.6 

39 

68.4 

0 

.0 

57 

3 

13,6 

10 

45.5 

•72 

54.5 

0 

-.0 

22 

2 

5.7 

8 

* 

22.9  \ 

27 

A 

77.1 

0 

.0 

, 35 

12 

1.0 

f * 

55 

4.5 

*584 

48.1 

575 

47.4 

1,214 

1 

2.2 

13 

28.9  ' 

16 

35.6 

16 

35.6 

45 

11 

.9 

42 

3.6' 

568 

48.6 

559 

47.8 

1,169 

118 

7.1 

. 345 

20.6 

1,288 

77.0 

’ 39 

2.3' 

1,672 

56 

7.1 

168 

21.3  * 

604 

76.5 

18 

' * 790 

62 

7.0 

177 

20.1 

. .684 

77.6 

2^ 

2.4- 

882 

760- 

8.5 

1,369 

15.4 

7,485 

84.2 

38 

.4 

8,892 

367 

7.8 

665 

14.2 

4,014 

85.5 

17 

.4 

4,696 

393 

9.4 

704 

16.8 

3,471 

82.7 

21 

.5  . 

4,196 

/ 

19  • . ‘ . 
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iabi£  1 * ssarwftK  i97rsTiTuTioNsoF  higher  eouwtion  6y  race'  ethnicity  an°  m: 


CALIFORNIA 


AMEkICAN  INDIAN 
ALASKAN' NATIVE  N 

l>  '> 

NUMBER  t NIUi 

■ , 

CONTINUE!)  < 


AC*  , ASIAN  OR 
ANIC  PACIFIC*  ISLANDER  HISPANIC 


UTIS  ART  INST  LOS  ANG  CO 
C*  TOTAL  1 1.3 

LA  FEMALE  0 .0 

CA  MALE  1 : 1 ’ 3.0 

'PACIPICvlHRlSTIAN  COLLEGE 
CA  TOTAL  0 .0 

CA.  FEMALE-  ' 0 .fl- 

U MALE  0 .0 

PACIFIC. COLLEGE 
CA  TOTAL  2 .4 

CA  FEMALE  1 >.i 

ca  male  i ;* 

PACIFIC  OAKS  COLLEGE 
CA  TOTAL  0 • .0 

CA  FEMALE  0 .0 

CA  MALE  0 .0 

PACIFIC  UNION  COLLEGE 

ca  total  13  .0 

. CA  FEMALE."  6 ,6 

U .MALE  . • 7 ,7 

, PALOMAR  college  . 

■ CA  TOTAL  225  ' 1.9 

ca  Female  luo  i.s 

CA  MALE  . 125  1.9 

PALO  VERpE  COLLEGE  * . 

a total  . ’ e 1.5 

CA  FEMALE  " ,6  2.2 

, . CA  MALE  K l .8 

PASADENA  CITV  COLLEGE  ' 

' CA  .TOTAL  80  .5 

CA  FEMALE  39  .5 

- CA  MALE  91  .5 

PATTEN  BIBLE  COLLEGE 
LA  TOTAL  . p 1,0 

CA  FEMALE  1'  1.8 

CA  HALE  0 .0 

PEPPEROINE  UNIVERSITY 


2 2.5 

0 .0 

2 6.1 


2 

o 

16 

6 

10 


2.5 
1.9 
3.9' 

3.5 
7 

9.2 


5 6.3 

5 6.8 

* 0 .0 

I 

55  2,6 

tB  ,2.6’ 

,27  2.6 

‘ f 

* 254  2.1 

, 69  1.3 

185  2.9 

53'  10.2 
23  8.3 

30  12.3 

2,572  15.7 
1,378  16.2 
1,199  15.2 

.31  31.3 
17  29.8 
19  33.3 


.LA  TOTAL 
CA  FEMALE 
CA  MALE 


19  2.2 

9 1.2 

10  3.9 


99 

18 

26 


6.9 

5.2 


NUMBER 


number 


3 ,3.8 
1 2.2  « 
2 6.1 

2 
2 
0 


.6 

1.9 

.0 


•?.l 

.0 

12.1 

218 

1.9 

3.9 


6 1.3 

2 .9 

A 1.7 

■3  3.8 

3 ■ 9.1 

• 0 .0 

18  .8 

7 .7 

11  1.0 

250  2.1 


23  5.0 

7 3.2 
16  6.8 

8 10.0 
7-  9.6 
1 1V.3 

57  2.7 

’ 29  2.7 

28  2.7 

.790  ’6.2 


809  9.9  . 1,652  10.1 

908  .9.8.  • 801  9.9 

401  5.i  851  10.8 


9 9.0 

0 >0 
9 9.5 


CA  TOTAL 

27 

,d 

■ 596 

16.6 

191 

523 

CA  FEMALE 

ID 

.6 

, 326 

20.6 

- 85 

5*9 

CA  MALE 

17 

270 

13.5 

,106 

m 

COLLEGE  OF  ALAMEDA 

* 

mm 

CA  TOTAL 

73 

1.3 . 

2,623 

95.8 

915 

7.3 

Ca  FEMALE 

/93 

■ 1.9 

1,399 

96.9 

179 

6.0 

CA  MALE 

30 

l.i 

1,229 

99.7 

236 

8.6 

9 .6 

2 . .6 

2 .7 


7 7.1' 

i 3.5 
5 11.9 

153  9.3 

60  3.8 

93  9.6 

329  5.7 

169  5.7 

155  5.7 

21  3.3 

11.  3.2 
10  3.9 


. TOTAL 
MINORITY 


NHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT  1 
' ALIEN  , TOTAL 


NUMBER 


.NUMBER 

J 

NUMBER 

1 

NUMBER 

: 

10 

12.7 

s . 

69 

81.0 

5 

, 6.3 

1 

2.2 

92 

9W3 

3 

6.5 

9 

27.3 

22 

66.7 

2 

* 6.1 

19 

5.9 

301 

93.5 

2 

.6 

6 

9.2 

138 

95.8 

0 

.0 

• 13 

7.3 

163 

91.6 

i 2 

1.1 

' 97 

10.3 

389 

89.9 

* 

22 

9.8 

16 

7.2 

199 

87.9 

12 

5.9 

31 

13.1 

195 

82.6 

10 

9.2 

16 

20.0 

69 

eo.o 

0 

.0 

15 

20.5  • 

, 58 
6 

79.5 

. 0 

.0 

1 

19.3 

85.7 

0 

.0 

' 193 

6.7 

1,871 

88.1 

• 110 

5.2' 

70 

6.6 

995 

88.5 

53 

5.0 

• 

6.9 

926 

87.7 

57 

5.91 

1,969. 

12.3 

10,328  .86.8 

98 

.8 

623 

11.5 

.*9,739 

88.0 

27' 

‘ .5 

896 

13.1 

5,539 

85.8 

71 

1.1 

160 

30,7 

397.' 

66.6 

19 

*2.7 

75 

27.1 

197 

n.i 

5 

i.8 

85 

39.8 

150 

61.5 

* 9 

3.7 

5,113 

31.2  ’ 

10,919  , 

66.6 

366 

2.2 

2,626 

30.8 

5,791 

67.9 

199 

1.7 

.2,987 

31.6 

5,173 

65.7 

217 

2.8 

93 

93.9 

53 

53.5 

3 

3.0' 

20 

35.1 

35 

61.9 

2 

3.5 

‘ 23 

59.8 

18 

92.9 

2.9 

. 967 

27.0 

2,617 

73,0 

.!  0 

.0 

.981 

30.9 

1,102 

69,6  . 

0 

.0 

986 

29'.  3 

t 

1,515 

75.7 

0 

.0 

3,935 

60.0 

2,261 

39.5- 

27 

,5 

1,790 

59.9 

1,187 

39.8 

9 . 

.3 

1,695 

60.1 

1,079 

39.2 

18 

.7, 

83 

13.0  * 

559 

86.7  • 

2 

.3 

35 

10.2 

307 

89.2 

2 

.6 

98 

16.3 

297 

83.7 

0 

6.0 

79 

96 

■33 

322 

W 

178 

958' 

222 

236 


73 

7 

2,129 

1,068 

1,056 

11,895 

5,939 

6,956 

521 
277 
. 299 

16,393 

.8,516 

7,877 

99 
57 
, 92 

3,589 

1,583 

2,001 

,,23 
2,986 
2,737 

639 
399’ 
295 


O 

ERIC 


4 


' - . 


LAKEY  COLLEGE 

6 

\ 

* 

/ 

wA  TOTAL  99 

Ul 

4,795 

53.0 

537 

5.9 

LA  FEMALE  4/ 

1.2 

2,154 

53.4 

*204 

5.1 

LA  KALE  52 

, MEMITT  COLLEGE 

,1.0 

2,641 

32.7 

333 

6.6 

LA  TOTAL  70 

M . 

2,397 

39.9 

423 

6.5 

LA  FEMALE  * 30> 

.9 

1,505 

43.0 

182* 

5.2 

LA  HALL  40 

POINT  LOMA.  COLLEGE 

1.3 

1,092 

36.3 

241 

8.0 

LA  TOTAL  i 

.1 

29 

1.9 

20 

1.3 

LA  FEMALE  i 

.’2 

15 

1.7 

11 

1.3 

LA  MALE  0 

.0 

14 

2.2 

9 

lv4 

PORTERVILLE  COLLEGE 

- \ 

.to 

LA  TOTAL  17 

.9 

33 

2.7 

2.3 

CA  FEMALE  1*1 

M| 

7 

, .7 

25 

2.5 

v CA  MALE  o 

•6  . 

46 

4.5 

21 

2.1 

RIO  HOHQO  college 

LA  TOTAL  194 

2.2 

80 

.9 

174 

2.0 

lA  FEMALE  73 

2.2 

14 

.4 

48 

1.4 

CA  MALE  *119 

2.3 

66 

1.3 

126 

2.4 

RIVERSIDE  CITY  COLLEGE 

LA  TOTAL  173 

1.5 

UU6 

9.5 

88 

.8 

, LA  FEMALE  91 

1.5 

518 

8.7 

48 

.8 

LA  MALE  8 i 

,U4  - 

598 

10.4 

40 

.7 

SADOLEbACK  chty  college . 

' LA  TOTAL  Ul 

1.3 

116 

1.3 

' 107 

•1.2 

LA  FEMALE  63 

1.'2 

35 

1.1 

53 

1.1 

CA  MALE  >fk 

1.5 

60 

1.5 

54 

1.4 

SAINT  ALBERT'S  LOLLEGE 

2 

LA  TOTAL  0 

.0 

1 

4.8' 

2 

9.5 

LA  FEMALE  0 

.0 

f0 

.0 

0 

.0 

LA  MALE  0 

.0 

• U 

5.0 

2 

10.0 

iAlNT  JOHN'S  COLLEGE 

LA  TOTAL  0 

.0 

J 

.0 

3 

2.2 

LA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

LA  'MALE  0 

.0 

0 

J) 

3 

2.2 

SKT  MARY'S  COLLEGE  OF  CAL 

lA  TOTAL  2 

•2  • 

100 

8.9  ' 

14 

1.2 

LA  FEMALE  1 

U 

f ^ 

7.4 

5 

1.1 

t LA  MALE  1 

.2  .* 

66 

9.9 

9’ 

1.4 

SAINT  PATRICK'S  LOLLEGE 

. 

CA  TOTAL  0 

* .0 

2 

3.2 

8 

12.7 

LA.  FEMALE  O' 

.0 

0 

.0  ' 

0 

' .0 

CA  MALE  ' 0 

.0 

2 

3.2 

8 

12.7 

SN  BERNARDINO  VLY  'COLLEGE 

LA  , TOTAL  115 

.9 

1,534 

12.5. 

103 

CA  FEMALE  7-  33 

1.0 

681 

12.3 

.51 

M 

- LA  MALE  t>2 

.9 

833 

12.7 

52 

.8 

. SAN  D1EGU  CC-C1TY  COLLEGE 

' . CA  TOTAL.  - 62 

.9 

1,681 

24.7 

287 

4.2 

LA  FEMALE  25 

.9 

768 

27.3 

• 119, 

4.2 

LA  MALE  37 

.9 

913 

22.9 

168 

4.2 

SAN  DIEGO  CC-EVEN1NG  L 

LA  TOTAL  66 

.6 

1,842 

15.“7 

505 

4.'3 

LA  FENACE  20' 

.4 

788 

14.7 

160 

3.4 

LA  MALE  ' 46 

.7 

1,054 

16.6 

. 325' 

5.1 

SAN  DIEGO  CC-MESA  COLLEGE 

■ XA  ’ TOTAL  39 

•y. 

522 

6.2 

303 

3.6 

CA  FEMALE  20 

245 

137 

3.3 

. LA  MALE  19 

2 77 

6.5 

166 

3.9 

ERIC 

• 

502 

5.5 

5,933 

65.6 

2,958 

32.7 

15ft 

1.7 

9,049 

172 

4.3 

2,577 

63.9 

1,415 

35.1 

43 

1.1 

4,035 

’ 330 

6.6 

• 3,356 

66.9 

1,543 

30.8 

‘ !15 

2.3 

5,014 

310 

4.8 

3,400 

52.2 

3,062 

47.0 

49 

.8 

6,511 

146 

4.2 

1,863 

53.2 

1‘,615 

46.2 

21 

.6 

3,499 

164: 

5.4 

1,537 

51.0 

1,447 

.48.0 

28 

.9 

3*012 

1.4  , 

72 

4.8 

1,398 

93.4 

126 

1.7  - 

1,496 

12 

1.4 

40 

4.6 

813 

94.2 

So 

1.2 

863 

9 

1.4  ' 

32 

5.1 

585 

92.4 

16 

2.5 

633 

> 426 

a 

21.3 

542 

27.2 

1,419 

71.1 

35 

1.8 

1,996 

218 

22.1 

261 

26.5 

717 

72.8 

7 

.7 

985 

208 

20.6 

281 

27.8 

V™ 

69.4 

28 

2.8 

J 

1,011 

* 2,947 

33.8 

3,395 

38.9 

5L322 

61.1 

0 

.0 

8,717 

; 1.137 

33.0 

1,274 

37.0 

2,1167 

63.  C 

0 

.0 

3,441 

> 1,810 

34.3 

2,121 

40.2 

i . 3,155 

59.8  / 

0 

.0 

5,276 

1,076 

9.2  • 

2,453 

20.9 

f,  198 

78.5 

65 

.6  / 

11,71* 

479 

8.0 

1,136 

19.0 

4,814 

80.5 

28 

.5 

5,978 

597 

10.4 

1,317 

23.0 

4,384 

76.4  * 

37 

■ .6 

5,738 

324 

3.6 

.667 

7.4 

8,318 

92.3 

27 

.3 

9,012 

161 

3.2 

332 

6.6 

4,704 

93.2 

11 

.2 

5,047 

163 

4.1 

335 

8;4 

3,614 

91.1 

16 

.4 

3,965 

2 

9.5 

5 

23.8 

16 

76.2 

0 

.0 

21 

0 

.0 

0 

.0 

l 

100.0 

0 

.0 

l 

2 

10.0 

5 

25.0 

15 

75.0 

, 0 

.0 

20 

22 

15.9 

25 

18.1 

111 

80.4 

2 

1.4 

138 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

22 

"15.9 

f . 

25 

18.1 

ft 

111 

80.4 

2 

1.4 

138 

75 

6.7 

191 

17.0 

664 

76.8 

70* 

6.2 

1,125 

36 

7.8 

76 

16.6 

357 

77.8 

26 

5.7 

459 

■ 39 

5.9 

115 

17.3 

* 507- 

76.  lt 

44 

6.6 

666 

5 

7.9 

15 

23.8 

48 

76.2 

0 

.0 

63 

' 0 

• .0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

5 

7.9 

•15' 

23.8 

48 

76.2 

0 

.0 

63 

1,881 

*15.4 

3,633 

29.7 

8,557 

69.9’ 

50 

.4 

12,240 

816' 

14.7 

1,601 

28.9  • 

3,925 

7q.9 

13 

.2 

5,539 

1,065 

15.9 

2,032 

30,3 

4,632 

69.1 

37 

.6 

6,701 

i 

755 

11.1 

2,785 

40.9 

4,004  ' 

58.9 

14 

.2 

6,803 

320 

11.4 

1,232 

43.8 

1,575 

56.0 

' 8 

.3 

2,815 

435 

10.9' 

1,553 

38.9 

2,429 

60.9 

6 

3,986 

930 

7.9 

3,343 

28.5 

8,365 

71.4 

9 1 

.1 

11,717 

353 

6.6 

1,341 

25.0 

4,012 

74.9 

2 

.0 

5,355 

577 

9.1 

2,002 

31^.5  . 

# -4,353 

68.4 

7 

.1 

6,362 

* 4 

393 

4.6 

1,257 

14.8 

7,175 

84.7 

35 

' .4 

8,46J 

172 

4.1 

574 

13.7 

3,593 

86.0 

11 

.3 

4,178 

221 

5.2 

683 

15.9 

3,582 

83.5 

24 

.6 

4,289 

21 


TAdLE  1 


TOTAL  UNDER6HADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEA: 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976  • ' 

> ’ , 


AMERICAN  INDIAN.  61  AC  A ASIAN  OR  • 

ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

, ' ■ 


TCTAl 


MINORITY 


\ SHITE 
NON-HISPANIC 


NUNeEK 


NUMBER 


CALIFORNIA 


CUNTINUEO 


SAN  FRANCISCO  ART.  INST 
CA  TOTAL  7 1.0 

CA  FEHALE  a 1.4 

tA  NALE  • ) .7 

UTY  COLLEGE  SN  FRArtilSCf 
CA  TOTAL  ' *05  .9 


20 

7 

13 


la  female 

105 

.9 

CA  MALE 

LOO 

.9 

San  FRANCISCO  CJN3V  MuSIC 

CA  TOTAL 

• 1 

.7 

LA  FEMALE 

0 

.0 

LA  MALE 

1 

1.2 

SAN  JOAUUIN  DELTA  COLLEGE 

CA  TOTAL  ' 

*20 

1.7 

CA  female 

09 

1.4 

CA  MALE 

131 

2.0 

3,356  14.6  A, 627  20.1 

l,Tiffl5.0  2,  IAS  18.6 

i,63lJ  *4.2  2.A82  21.6 


2.9 

l.B 

3.6 


•6*  A 

7.0 

6.0 


SAN  JOSE  BlaCE  COLLEGE 
CA  TOTAL  I .A 

CA  FEMALE  0 .0 

CA  MALE  1 .7 

EVERGREEN  VALLEY  COLLEGE 


982 
A78 
50  A 


7.7 

7.7 

7.6 


628 

386 

AA3 


6.5 

6.2 

6.7 


6 2. A 

l .8 

5 3.7 


6 2.A 

5 A.2 

1 .7 


CA  TOTAL  ’ 54 

CA  FEMALE  U 

CA  MALE  21 

SAN  JOSE  CITY  CQUEGE 


.6 

.5 


109 

50 

39 


2.1 

1.9 

2.* 


114  2,2 

57  2.2 


57  2.1 


4: 


o 

EKLC 
/ 


\ 


2.8 

31 

,5;a 

25 

3.5 

2.4 

12 

4.1, 

7 

2.4 

3.1 

19 

4.6 

18 

4.3 

3,A31  IA.9 
1,689  14.7 
1,742  15.1, 


2 f l.A 
0 .0 
2 2. A 


1,644  12.8 
713-11.5 
931  14.1 


1.6 

.0 

3.0 


473 

213* 

260 


8.9 

8.3 

9.6 


CA  TOTAL  , 133 

1.0 

396 

2.9 

414 

3.0 

1,588 

11.6 

CA  FEMALE  o4 

1.1 

IbO 

3.2 

167 

3.0 

701 

12.6 

LA  MALE  o9 

.8 

216 

2.6 

247 

3.0 

887 

10.9 

CANADA  COLLEGE 
CA  TQTAt  , 48 

.0 

'4*4 

7.1 

163 

2.7 

499 

8.3 

CA  'FEMALE  , 26  ' 

.3 

241 

6.5  '• 

91 

2.4 

275 

7.4 

CA  MALE  ’ 20 

.9 

188 

8.2 

72 

. 3.1 

224 

9.8 

COLLEGE  OF  SAN  MATEO 
CA  TOTAL  43 

.5 

4*7 

4.5 

583 

6.2 

598 

6.3 

LA  FEMALE  / 18 

.4 

160 

A.O 

279 

6.2 

269 

6.0 

CA  MALE  25 

.5 

5.0 

304 

6.1 

329 

6.6 

skyline  college 

LA  TOTAL  48 

•8  . 

1 

l 

302 

8.8* 

489 

4 

8.6 

719 

12S7 

CA  FEMALE  24 

.7  1 

' 249 

>.8 

240 

7.5 

401 

12b- 

CA.  MALE  24 

1.0 

253 

10.3 

249 

10.1 

318 

12.9 

Santa  ana  college 
04  TOTAL  bo 

1.2 

7n2 

5.6 

■212 

1.6 

1,818 

13.7 

CA  FEMALE  t>5 

l.U 

3Q9 

y o 

93 

1.5 

842 

13.5 

U MALE  91 

1.3 

43$ 

6.1 

119, 

1.7 

976 

13.8 

'SANTA  BARBARA  CTV  COLLEGE 
CA  TOTAL  cl  1 

hi 

2.6 

115 

1.9 

, 651 

10.6 

LA  FEMALE  103 

3.5 

64 

2.2 

49 

1.7 

293 

9.9 

CA  MALE  , 118 

3.7 

97 

3.0  . 

66 

2.1 

358 

11.2 

83  11.7 
30  10.1 
53  12.7 


11,621  50.5 
5,666  49.2 
5,955  51.8 


16  11.4 
5 8.6 

11  13.3 


3,674  28.t 
1,665  26.9 
2,009  30.4 


17  6.7 

6 5.0 

11  8.2 


730  13.8 
333  12.9 
397  14.7 


2,531  18.4 
M12  20.0 
1,41*9  17.4 


1,139'  18.9 
635  17.1 
504  *2.0 


1,651  17.5 
746  16.6 
905  18.3 


1,758  31.0 
914  28.3 
844  34.2 


2,928  22.0 
1,309  21.0 
1,619  -22.9 


1,148  18.7 
50i"  17.2 
6391  20.0 


580  81.5 
261  88.2 
319  76.7 


10,941  47.5 
5,641  48.9 
5,300  46.1 


117  83.6 
48  84.2 
, 69  83.1 


e 


9,059  70,8 


4,486  72.6 
4,573  69,1 


234  92.5 
- Ill  93.3 
123  91.8 


4,464  84.4 
2,232  86.5 
2,232  82.5 


11,099  80.8 
4,428  79.5 
6,671  81.7 


4,684  77.9 
2,986  80.2 
1,698  74.1 


7,438  78.8 
3,577  79.8 
3,861  .77.9 


3,758  ’66.2 
2,217  69.1 
1,541  62.5 


10,380  78.0 
4,515  79.0 
5,465  77.1, 


4,936  80.2 
2,430  82.0' 
2,506  '78.6 


NON-RES l OENT 
ALIEN 


A NUMBER  I NUMBER  * NUMBER  X NUM6FR  X NUMBER  ; 


TOTAL 

NUMBER 


49 

6.9 

712 

1.7 

296 

<64 

10.6 

416 

4o8 

*2.0 

23,030 

219 

1.9. ' 

11,526 

249 

2.2 

11,504 

7 

5.0 

140 

4 

7.0 

. 57 

3 

3.6 

^83 

64 

.5 

12,797 

28  ‘ 

.5 

6,179 

36 

.5  1 

’ 6,618 

2 

.8 

’ 253 

2 

1.7 

119 

0 

.0 

134 

92 

1.7 

5,286 

14 

.5 

2,579 

78 

2.9 

2,707 

104 

.8 

13,734 

27 

.5 

5,567 

77 

.9 

8,167 

190 

3.2 

6,013 

101 

2.7 

3,722 

89 

3.9 

*•291 

349 

3.7 

’ 9,438 

159 

3.5 

4,482 

190 

3.8 

4,956 

159 

2.8 

5,675 

79 

2.5 

3,210 

80 

3.2 

2,465 

0 

.0 

13,308 

0 

.0 

6,224 

0 

.0  \ 

7,084 

67 

1.1  ■ 

6,151 

23 

.0 

2,962 

44 

1.4 

3,189 

4 


t 


SANTA  MONICA  COLLEGE 
CA  TOTAL  91  «T 

u tm*  » 'l 

LA  NALE  63  *71 

^AMIA  AGSA  JUNIOR  COLLEGE ' 
U TOTAL  160  1.6 

LA  FEMALE  80  l,i 

LA  MALE  80  T*J 

SHASTA  COLLEGE  . 

CA  TOTAL  312  3*1 

LA  FEMALE  15*  2.* 

LA  MALE  l>8  j>i 

Si»TU  COLLEGE 
u TOTAL  l 39  1.9 

LA  FEMALE  89  1.8 

-LA  MALE  T5  2.0 

SIMPSON  CUIlE&E 
LA  TOTAL  . . 3 .9 

tA  FEMALE  1 *7 

LA  MALE  i 1,0 

SOLANO  COMMUNITY  COLLEGE 
LA  TOTAL  91  1.0 

CA  FEMALE  • 37  1.0 

LA  MALE  89  1.1 

southern  CAL  COlLE&E 
LA  TOTAL  7 1.2 

LA  FEMALE  3 1.2 

LA  MALE  .♦  *»2 

STHN  CAL  C OF  UFTOMETRY 
LA  TOTAL  « *° 

LA  FEMALE  • 0 

LA  .MALE  0 

S3UTHRESTERN  COLLEGE 
LA  TOTAL  ' • 8# 
'LAF&LE  38 

.j*'  MALE  83 

SIANF3R0  UNIVERSITY 
lA  TOTAL  97 

LA  FEMALE  I7 

lA  MALE  *30  *8 

FRESNO  CITY  COLLEGE 
LA  TOTAL  , U9  1.0 

LA  FEMALE  to  l*1 

LA  MALE  99  .9 

aeeolev  COuEGE 
LA  TOTAL 
LA  FEMALE 
LA  MALE 


.0 

.0 


.8 

.7 

.9 


.7 

.7 


39  1.2 

16  1.3 


16  1.2 


7 1.8 


2 1.0 


S 1.8 


TAFT  COLLEGE 
LA  TOTAL 
LA  FEMALE 
la  MALE 

us  international  u 
la  TOTAL  12  1*8 

LA  FEMALE  1 

la  MALE  IT  2.6 

u UF  LAL-8ERAELEY  ?. 
LA  TOTAL  ■ 82  .9 

u FEMALE  . 93  .5 

MALE  ,39  *3 

% 


50 


1,039  ' 7,8 
’970  6.3 

566  8.9 


169  1.9 

57  .9 

112  2.1 


93 

21 

22 


‘ 29 
9 

• 20 


.9 

.9 

.5 


.3 

.5 


19  9.2 

6 9.3 

8 9.1 


1,236  19*0 
561  19.6 
675  13.6 


28 

15 

13 


9.7 

5.9 

3.8 


.0 

.0 

.0 


999 

183 

316 


9.7 

3.9 

5.3 


<,06 

199 

207 


6.3 

7.7 

5.9 


1,008  7.9 

529  7.9 


979  7.0 


1.3 


36 

10  *•  .8 
26  1.  T 


11  2.3 

U .0 
1 1 9.1 


70  10.3 
30  12.1 
90  9.3 


803  9,0 

929  5.1 

379  3.3 


\ 


867 

6.3 

933 

6.8 

2,931 

21.3 

40i 

5.6 

960 

5.9 

1,369 

18.9 

462 

7.3 

993 

7.8 

1,562 

29.7 

148 

1.3 

950 

3.8 

927 

7.9 

80 

1.2 

231 

3.6 

998 

7.U 

68 

1.3 

• 219  ■ 

9.1 

979 

9.0 

88 

.9 

320 

3.2 

763 

7.7 

51 

,9 

162 

3.0 

388 

7.1 

37 

.8 

158 

3.5 

375 

8.3 

129 

1.8 

* ■ 
269 

3.6 

561 

7.7 

66 

1.9  . 

107 

3.0 

296 

7.0 

63 

1.7 

157 

9.2 

#15 

8.9 

11 

3.3 

9 

2.7 

37 

11.1 

. .4 

2.9 

2* 

1.9 

13 

9.9 

7 

3.6 

7 

3.6 

29 

12.9 

449 

5.1 

* 967' 

5.3 

2,293 

25.9 

192 

5.0 

180 

9.7 

970 

25.2 

257 

5.2 

287 

5.8 

1,273 

25.6 

33 

5.6 

38 

6#  4 

106 

17.6 

13 

' 5.1 

12 

6.7 

93 

16.8 

20 

5.9 

• '26 

7.7 

63 

18.6 

2 

8.0 

2 

8.0 

9 

16.0 

2 

8.0 

2 

8.0 

• 6 

A 

16.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

- .0 

723 

267 

6.7 

5.6 

' 1,99^ 
963 

{8.6 

20.3 

3,308 

1,998 

30.9 

30.5 

456  * 

7.6 

1,035 

17.3 

1,860 

31.1 

i 511 

7.9 

996 

6.9 

1,910 

21.9 

243 

9.3  . 

156 

6.0 

615 

23.7 

268 

7.0 

290 

'7.6 

795 

20.7 

38 1 

2.8 

2,753 

20.3, 

. 6,281 

31.6 

204 

3.0 

1,212 

18.0 

2,020 

30.0 

177, 

2.6 

1,591 

22.6 

2,261 

33.1 

124 

9.5 

766 

28.0 

960 

35.0 

59 

9.7 

393 

27.5 

628 

36.3 

65 

9.9 

923 

28.3 

532 

35.6 

3 

.6 

28 

5.9 

69 

10.3 

1 

.5 

6 

2.9 

9 

9.9 

2 

\P  ■ 

• 22 

8.1 

60' 

19.8 

32 

9.7 

28 

6.1 

192 

20.9 

11 

9.9 

9 

3.6 

51 

20.6 

21 

9.9 

19 

6.9 

91 

21.2 

3,362 

17.0 

652 

3.3 

9,919 

29.8 

M77 

1,905 

17.8 

16.5 

237 

915 

2.9 

3.6 

2,181 

2,738 

26.2 

23.8 

10,893  78.7 
6,077  81.6 
9,766  75.3 


10,688  91.2 
5,911  92.1 
9,777  ?0.2 


9,179  92.1 
5,065  92.9 
9,109  91.2 


6,728  92,2 
3,292  93.6 
3,936  91.9 


286  85.9 
121  87.1 
165.  85.1 


6,328  71.6 
2,768  71.8 
3,560  71.5 


959  77.3 
206  80«S| 
253  79.T 


21  8990 
21  89, C 


0 ■ 


7,017  65.* 
3,192  66.3 
3,875  '69.8 


1 9,891.  75.2 


1,912  73.6 
2,92.9  76.9 


9,231  68.1 
9,698  69.7 
9,533  66.5 


905  ■ 85.3 
191  93.6 
219 


328  *8.9 
171  <19.0 
157  36.5 


19,996  72.8 
6,020  72.9 
8,926  73.1 


0 

*0. 

13,776 

0 

.0 

• 7,666 

v 0 

.0 

6,328 

100 

.9 

11,715 

59 

.9 

6,618 

91 

.8 

5,297 

23  < 

.2 

9,960 

0 

.0 

5,653 

23 

.5 

6,-507 

8 

.1 

7,297 

1 

.0 

3,539 

7 

.2 

3,758 

10 

3.0 

333 

5 

3.6 

139 

5 

2.6 

199 

261 

3.0' 

8,832 

117. 

3.0- 

3,855 

199 

2.9 

9,977 

29 

9.^ 

599 

7 

2.7 

’ 256 

22 

6.5  ' 

•V  338 

0 

.0 

25 

■■  0 

•o, 

' 25, 

0 

• AO 

0 

• )*7 

3.7 

10,722 

152 

3,2  < 

8,782 

i 

265 

6.1 

J 5,980 

m 

2.9 

6,835 

72 

2.8 

\ 2,599 

112 

2.9 

4 

, 3 ,'836 

97 

.3 

13,559 

* . _ . 

20 

27 


1,769  69.9 
816  65.5  ’ 
998  63.5 


.3 

.9 


6,738 

6,821 


15  .5 

2 ■ .2 

U .9 


21  1 9.9 
9 2.0 
17  6.3 


2,739 

1,296 

1,993 

% 

975 

209 

271 


208  30.7 
26  10.5 
182,  92.3 


678 

298 

930 


972.  2.9 
112  1.3 

360  3.1 


19,837 

•413 

11 »529 


23 


24 


MILE  1 - T0T41  JNOERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HlCHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  ANO  SEX: 

INSTITUTION*  STATE  AND  NATION*  197« 

* 


AMERICAN  INDIAN 

BLAU 

ASIAN  OR 

TOTAL 

6HITE  • 

NON-REStOEMT 

AUSAAN  native, 

N0N-H1SFAN1C  PACIFIC  ISLAWER 

HISPANIC 

minority 

NON-HlSPANIC 

ALIEN 

total 

nun»er 

CALIFORNIA 
U Of  CAL-OAVlS 

( NUMBER 

CONTINUED 

* S 

NUMBER 

1 

NUMBER 

; 

number 

X ■ 

NUM8ER 

X 

number 

0 

t 

MUM8ER 

CA  TOTAL  70 

.6 

320 

2.3 

1*021 

6.1 

626 

3.6 

1*637 

16.6 

10,609 

86.6 

121 

1.0 

12.567 

CA  FEMALE  30 

.S 

" 160 

2.3 

692 

1.1 

182 

3.0 

866 

13.1 

5.232 

85.7 

29 

.5 

6,105 

, ’ CA  ■ MALE  I 60 

U OF  CAl-UVINE 

.6 

140* 

,2.8 

529 

8.2 

266 

3.8 

■993 

15.6 

5,377 

83.2 

92 

1.6 

6,662 

CA  TOTAL  33 

.s 

302 

6.0 

576 

7.7 

519 

6.9 

1.632 

19.2 

5.968 

79.6 

96 

1.3 

7,676 

LA  FEMALE  13 

16 

1 171 

3.1 

271 

8.1 

226 

6.7 

679 

20.2 

2.652 

79,0. 

27 

.8 

3,358 

CA  MALE  22 

j OF  cal-los  anoeles 

.5 

' 131 

3.2 

305 

7.6 

295 

7.2 

753 

16.3 

3.296 

60.0 

69 

1.7 

6,111  < 

ca  total  # id 

.6 

1*090 

3.3 

. 2*636 

12.< 

1*228 

6.0 

5*066 

26.6 

15.007 

72.9 

517 

2.5 

20,588 

' ■ CA 'FEMALE  68 

.5 

631 

6.6 

1*303 

13.2 

563 

5.5 

2*525 

25.5 

7,218 

73.0 

167 

1.5 

9,890 

CA  MALE  42 

• U OF  CAL-RIVERSIOE 

.6 

* 459 

6.3 

1.353 

12.6 

685 

# 

6.6 

2.539 

23.7 

7,789 

72.1 

370 

3.5 

10,698 

CA  TOTAL  26 

.7 

269 

6.8 

165 

6.5 

312  ' 

8.5 

752 

20.5 

2,860 

76.1 

66 

1.3 

3,660 

CA  FEMALE  ‘ 7 

’ .6 

135 

8.3 

73 

'6.5 

136 

8.3 

399 

21.5 

1,267 

7619 

25 

1.5 

1,41 

■ CA  MALE  19 

U OF. CAL*S AN  DIE CO 

.9 

116 

3.6 

92 

615  ’ 

178 

8.7 

603 

19.8 

1,613 

79.1 

. 23 

M 

2,0j9 

4 

CA  tOTAL  60 

.S 

366 

6.8 

666 

5.6 

682 

6.0 

1,372'  17.1 

6,567 

81.6 

10B 

1.3 

6,027 

CA  FEMALE  16 

.5 

261  1 

7.0 

208 

6.0 

200 

5.8 

'665 

19.3 

2,765 

79.5 

41 

1.2 

3,651 

. CA  MALE  26 

U OF  CAL-SAN  FRANCISCO 

.5 

163 

3.1 

256 

5.6 

212 

6.2 

707 

15.5 

*.802 

83.1 

67 

i.5_ 

6,576 

• 

CA  TOTAL  2 

.5 

19 

6.9 

72 

18.7 

10 

2.6  ’ 

103 

26.7 

282 

73.1 

' 1 

.3 

386 

CA  FEMALE  2 

.6 

16 

3.6 

68 

20.3 

7 

2.1 

95 

28.6 

260 

71.6 

0 

.0 

335 

• CA  MALE  0 .0 

U OF  CAL -SANTA  BARBARA  ? 

l 

2.0 

6 

7.8 

3 

5.9 

8 

15.7 

62 

62.6 

l 

2.0 

51 

' CA*  TOTAL  43 

.7 

290 

2.3 

580 

6.5 

816 

6.6 

•1.773 

13.8 

10*900 

•86.9 

163 

1.3 

12,836 

CA  FEMALE  AS 

*6 

, 160 

2.2 

266 

6.2 

360 

5.7 

799 

12.6 

5,563 

67.1 

* 19 

.> 

6,361 

U MALE  SO 

U OF  CAL-SANTA  CRUZ 

.8 

1SU 

2.3 

316 

6.9 

658 

7.1 

976 

15.0 

5,357 

82.7 

166  • 

2.2 

6,675 

CA  TOTAL  46 

.6 

118 

2.0 

213 

3.7 

32tf' 

5.5 

689 

11.9 

5*078 

87.6 

66 

.8 

5,813 

LA  female  IS 

.S 

66 

2.2 

117 

3.9 

W1 

6.7' 

339 

11.3 

2*639 

87.9 

24 

.8 

3,001 

CA  MALE  21 

UNIVERSITY  OF  uUOAISM 

.7 

32 

1.8 

96' 

3.6 

181 

6.6 

350 

/ ‘ 

12.5 

2.639 

to*  s 

22 

.8 

2,811 

Ca  TOTAL  ' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

' 0 

.0 

66  100.0 

0 

.0 

66 

CA  FEMALE  0 

.0‘ 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

•.  0 

.0 

56  100*0 

0 

.0 

56 

CA  MALE  0 .0  ’ 

university  JF  the  pacific 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

O) 

30  100.0 

0 

.0 

30 

CA'  TOTAL  * 16 

.3 

163 

2.6 

568 

10.0 

176  1 

3.2 

681 

16.0' 

6,612 

86f0 

A 0 

.0  ’ 

5,693 

wA  FEMaJE  ’ S 

• 2 

76 

3.3 

20C 

9.5  ’ 

66 

3.0 

393 

16.3 

1.763 

83.7 

A 0 

.0 

2,106 

Ca  MALE  11 

UNIVERSITY  JF  REDLANDS 

.3 

69 

2.0 

368 

10.3 

110 

3.2 

,53fl 

15.9 

.2*869 

86.1 

• • 

.0 

3,367 

CA  TOTAL  20 

.9 

163 

6.6 

71 

.3.2 

60 

3.6 

316 

16.2 

1.896 

85.6 

10 

.5 

2,216 

LA  FEMALE  11 

.9  . 

68 

6.9 

32 

2.5 

66 

3.6' 

175 

13.J 

1*096 

85.8 

• -6 

.5 

1,277 

CA  MALE  9 1.0 

UNIVERSITY  OF  SAN  DIEuO 

S3 

3.4 

39 

6.1 

36 

3.8 

139 

16.8 

798 

86.8 

6 

.6 

941 

. LA  TOTAL  8 

.6 

66 

3.6 

68 

M , 

161 

8.5 

281 

16.9 

1,527 

80.7 

. 86 

6.6 

1,892 

a female  i 

.1 

28 

3.0 

26 

*.8 

86 

9.3 

161 

15.2 

758 

81.9 

26 

2.8 

925 

U MAU  7 

5: 

ERIC 

.7 

36 

3.7 

22 

2.3 

A ■ . 

75 

7.8 

160 

! 

16.5 

769 

79.5 

58 

6.0 

967 

C3 

V 


U Of  SAN  FRANCISCO 


CA  TOTAL 

12 

.6- 

232 

8.2 

367 

12.2 

261 

CA  FEMALE 

5 

•J 

167 

9.8 

180 

12.0 

'122 

CA  MALE 

7 

.5 

65 

6.6 

167 

12.5 

119 

UNIVERSITY  OF  SANT\  CLARA 

CA  TOTAL 

65 

1.9 

96 

2.7 

173 

6.9 

260 

CA  FEMALE 

29 

2.0 

62 

2.9 

■ 92 

6.3 

108' 

CA  MALE 

36 

1.8 

52- 

2.5 

81 

6.0 

152 

J JF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

CA  TOTAL 

, 118 

• 8 

1,165 

8.6 

1,725 

12.2 

1,068 

CA  FEMALE 

JO 

.7 

690 

12.6 

760 

13.3 

616 

CA  MALE 

80 

.9 

695 

5.6 

9« 

fl.S 

636 

U OF  REST  LOS  ANGELES 

U TOTAL 

2 

1.2 

21 

12.9 

10 

6.1  ' 

A 

CA  FEMALE 

2 

1.6 

18 

16,8 

7 

5.7 

6 

CA  MALE 

/ o 

.0 

3 

7.3 

3 

7.3 

0 

MOORPARK  COLLEGE 

s 

LA  TOTAL 

52 

.6 

120 

1.5 

119 

1.5 

615 

IA  MALE 
UANAA4'C0Ui« 


It  .5 


65  1.1/  >1  1.3 

75  l^r  68  1.7 


lA  total  ' 

59 

1.6 

622' 

10.1 

.A  FEMALE 

27 

1.6 

191 

, 9.8 

LA  MALE 

32 

1.6 

231 

10.6 

VENTURA  COLLEGE 
LA  TOTAL 

101 

1.0 

362 

3.5 

CA  FEMALE 

50 

1.0 

169 

2.9 

CA  MALE 

51 

1.0 

213 

6.0 

VICTOR  VALLEY  COLLEGE 

LA  TOTAL 

33 

1.3 

256 

'10.2 

CA  FEMALE 

16 

1.2 

96 

6.5 

- LA  MALE  . 

19 

1.6 

160 

11.5 

nest  Coast  oiole  college 

CA  TOTAL 

1 

.5 

2 

1.1 

CA  FEMALE  * 

0 

.0 

2 

2.5 

LA  MALE 

1 

1.0 

0 

.0 

•ESI  loast  j main  campus 

LA  TOTAL  ’ 

0 

.0  -J 

22 

6.2 

LA  FEMALE 

0 

.0 

3 

6.6 

LA  MAiE 

0 

.0 

19 

6.1 

• COAST  u ORANGE  CO  CTR 

CA  TOTAL 

0 

.0 

0 

*•0 

CA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

i-A,  MALE 

0 

.0 

0 

.0 

•S7N  STATES  COLLEGE  ENGR 
LA  TOTAL  . 1 l.l  1A  15.1 
CA  FEMALE  .0  .0  ■ J-,  .0 

CA  MALE  1 1./  1A  15.1 

•SIN  SI  U C LAN  ORANGE. CO 
lA  TOTAL  1 .A  ' 6 

CA  FEM1U*  . 0 .0  1 1.7 

LA  MILE*  1 .5  5 ,2.5 

•ESI  yLLS  COLLEGE  ' • " ' 

LA  roTAL  2A  1.6 . ' 95 

lA  FEMALE  13  1.7  28 

lA  MALI  11  1.1  * 67 

•ESTMONT  COLLEGE 
LA  TOTAL  . 2 .2 

CA  FEMALE  2 .A 

CA  MALE  V ‘ 0,  .0 

O ■ 

ERIC 


5.  A 
3.6 
6.9 


1A  ‘ 1.5 
6 -l.l' 
8 2.1 


237 

9A 

1A3 


5.7 
A.  8 
6.5 


359  3.5 

156  3.1 

203  3.8 

35  l.A 
15  1.3 

20  l.A 

1 .5 

1 1.2 
0 .0 


17 

0 

17 


A.  8 
.0 
5.5 


1.9 
0 \ .0 
5 2.1 

13  lA.O 
.0  .0 
13  1A.0 


•3 

0 

3 

53 

18 

35 


'1.2  • 
*5 


7.A 


2.5 

3.3 

.0 


295  7.5 

320  7.9 

851  20.A 
603  2 0.6 

668  20.3 

\ 


2A  ,6.7 
0 .0 
2A  ' 7.7 

it 

13  5.0 

0 A 
13  Stt 

; )\  7,5 

v/ : 

. 10  3.8 

.3  5.2 

' 7 3.5 


■ 832  29.3 
> 656  30.2 
378  28.3 

592  16.9 
271  18.o 
321  15.7 

6*076  28.8 
1.882  35.9 
2*196  25.5 

37  22.7 
31  '23.6 
6 1A.6 

906  .U.3 
A21  10.7 
685  11.9 

1.569  i7.6 
715  36.5 
E(5A  38.6 


1*399  69.3  ‘ 
816  56,6 
563  63.6 

2*816  80.3 
1.150  78.9 
1.666  81.2 

9.282  65.6 
3,677  62.6 
5.805  67.6 

65  52.1 
79  66.8 
6 16,6 

7,060  , 87.9 
3,501  48,6 
3,559  87.3 

2,598  62.3 
1,262  63.6 
1.356  61.3 


606  21.6 
231  IS.A 
375  28.1 

100  2.9 

36  2.5 

66  3.1 

786  5.6 

197  3.5 

589  6.9 

61  25.2 
12  9.8 

29  70.7 


63  17.6 
3 6.6 

« 19,6 


18 

0 

18 


7.0 

.0 

7.6 


56.6 
27  57.6 
, 168  56.2  -) 

212  82.2 
19  86.6  , 
> 193  41.8 

I 

' 31  .33.3 
- 0 .0 
3i  iti 

260  92.3  * 
56  ?3.l 
186  92.1 


99  27.7 
,\17  ‘ 36.2 
82  '26.5/. 

28  10.9 
3 13.6 
’25  10.6 

hi  29.0 
0 .0  • 
27  29.0 


v 4 


3.0 

209 

11.9 

361 

21.7 

1,365 

77.7 

2.3 

106 

13.6  ‘ 

165 

21.2 

612 

78.5 

3.6 

103 

10.5,, 

216 

22.1 

753 

77.1 

2.6 

17 

H >• . 

57 

6.2 

857 

93.2 

2.*- 

• 9 

1.7  f / 

*1  30 

5.5 

509 

93.9 

2.f  , 

8 

2.1  f 

27 

7.1  s 

368 

92.  k 

V . • 

/ 

/ • • , 

S ' 

; , J 

1 

26 

* 

i 

0 

0 

0 

11 

3 


.0 

.0 

.0 

I 

.6 

.6 


2,837 

1.501 

1,336 

3,506 

1|657 

2,M9 

16,166 

5,556 

8,581 


3 .1  6,170 

1 .1  . 1,958 

2 .1  . 2.212 


15.7 

2,650 

23.6 

7,909s 

76.2 

26 

.2 

10,383 

16.1 

1,069 

21.1 

3,986 

78.7 

12 

.2 

5,067 

17.2 

7,381 

26.0 

3,923 

73.8 

12 

Y 

5,316 

5.3 

657 

16.2 

2,051 

81.7 

3 

l 

2,5U 

5.2 

183 

16.3  » 

960 

83.7 

0 

.0 

1,123 

5.6 

276 

19,7  T 

1,111 

80.0 

3 

.2 

1,388 

. 8.1 

19 

10.2 

161 

86.6 

6 

3.2 

186 

11.1 

12 

16.8 

65 

80.2 

6 

6.9 

1 81 

5.7 

7 

6.7- 

96 

91.6 

, 2 

105 

357 

67 

310 

258 

22 

236  • 

93  ’ 
0 

’ 93 

* 

26b 

58 

202 

1,757 

780 

977- 


6 > .7  920 

3 • .6  562 

3 •'  .8  1 378 


J 


.55* 


fWtH  -"TOTAL  WmAOWTrENROllMENT nr  INSTITUTION  OFHKHW  FDUCATION  IV  Mi,  ETHNICITY  ANDJSEXi 
USTITUTIUN,  suit  ANO  NATION,  1976 

t r > * 4 


i 


AMEKICAN  INOUN  BUI*  ASIAN  OR  v TOTAL 

fALASKAN  NATIVE  NON-HliPANIt  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  NlNORITY 


MW 

NON-HISPANIC 


NUMBER 

1 

NUMBER 

A 

number 

4 

CALIFORNIA 

CUNT INUEO 

NEST  VALLEY  COLLIDE 

LA  TOTAL  445 

2.5 

208 

'1.2 

727 

4.1 

LA  FEMALE  <45 

2.6 

63 

.9 

340 

3.6 

CA  MALE  <U0 

2.4 

125 

1.5 

387 

4.7 

MJTTIER  COLLIDE 

LA  TOTAL  6 

.5 

105 

8.3 

61 

4.8 

LA  FEMALE  4 

.6 

49 

7.9 

26 

4,2 

LA  MALE  2 

.3 

56 

-1.8 

35 

5.5 

rUUObURY  UNIVERSITY 

LA  TOTAL  ‘ 0 

.0 

33 

2.6 

41 

3.2 

CA  FEMALE  0 

.0 

23 

3.7 

22 

3.6 

JLA  MALI  u 

.0 

10 

1.5 

19 

2.9 

YUBA  COLLEGE 

ca  total  i»4 

2.1 

354  v 

4.6 

149 

1.9 

LA  FEMALE  . . h 

1.9 

145 

3.7 

76 

2.0 

LA  MALE  v 90 

2.4 

209 

5.5 

73 

1.9 

NUMBER 


l NUMBER 


NUMBER 


422  2.4 

221  2.4 
20l.  2.4 

222  17.6 
118  18.9 
104  l’6.3 


44 

20 

24 


3.4 

3.3 

3.6 


CALIFORNIA 
LA  TOTAL 
LA  FEMALE 
CA  MALE 


19,474 

ifi<U 

10.U92 


* 221  INSTITUTIONS)  ' 

117,613  B.7  70,028  5.2 

56,945  9.0'  32,  706  5.0 

56,668  B.3  37,322  5.4 


558  7.3 
269  6.9 
289  7.7 


124,531  9.3 

55,296  8.5 

69,235  10.0 


1,802  10.2 
889  9.5 

913  11.1 

394  Jl.2 
197  31.6 
197  . 30.8 

118  9.2 

65  10.6 
53  8.0 

1,225  16.0 
564  14.6 
661  17.5 


331,646  '24.6 
156,329  24.0 
175,317  25.3 


15,752  89.3 
8,476  90.3 
7,276  88.2 

829  65.7 
413  66.3 
416  65.1 

498  38.9 
317,  51.6 
*.  Uj/  27.2 

6,34$-  83.0 
3,289  84.9 
3,059  81.1 


988,409  73.5 
487,274  74.7 
501,135  72.3 


lULURADU 
ADAMS  STATE  CULLE&E 


VTUIAL.  8 .4  25  1.4 

LO  FEMALE  4 .5  *9  1.0 

La  .MALE  4 .4  16  1.7 

LULO  HTN  COLLEGE  EAST  CAM 
Li)  TOTAL  2 .6  1 

LU  FEMALE  • 1 l'.O  0 

LJ  . MALt  1 .4  * 1 

LULO  MIN  COLLEGE  nEST  CAM 


5$. 


cu  total 

LU  FEMALE 
CO  MALE 


2 .2 
1 ..2 
1 .3 


.3 

.0 

.4 

.2 

.2 

.3 


21 

10' 

11 

0 

0 

•o 


1.2 

1.2 

1.2 

.0 

v*0 

.0 


1 .1 

1 .2 

0 .0 


68  3.8 

33  3.8 

35  3.8 

49  13.9' 
15  14.6 

34  13.6 

6 .7 

3 .7 

. 1 .8 


122 

56 

66 

52 

16 

36 


6.6 

6.5 
7.1 

14.7 

15.5 
14;4 


11  1.3 

6 1.3 

5 1.3 


1,654  92.2 
798  92.7 
856  91.7 

301  85.3 
• 87  84.5 
214  85.6 

' 839  98.7 
450  96.7 
389  98.7 


NON-RESIOENT 
, ALIEN 


I NUMBER 


I 


total 

NUN6ER 


87 

24 

63 


.5 

.3 


17,641 

9,389 

8,252 


39  3.1  \ 1,262 
13  <.l  623 
26  4.1  639. 


664  51.9 
232  37.8 
432  64,9 

. 72  ,9 

21  .5 

51  1,4 


1,280 

614 

666 

f 

7,645 
3,874 
3, *771 


25,554  1.9  1,345,609 
9,069  1.4  652,692- 
16,465  2.4  692,917 


LU  TOTAL 

19  .8 

61 

2.6 

60 

.2.5  ■ 

.601  25.4 
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.43 

( 

.8 

185 

3.6 

4,836 

95.2 

to 

1.2  ' 

' 5,081 

27 

,9 

124 

4.3 

2,714 

.94.8 

26 

.9 

2,864 

16 

.7 

61 

2.8 

2,122 

95.7  * 

34 

1.5 

2,217 

129 

.9 

618 

4.1 

14,483 

95.8 

' 17 

.1 

15, 1U, 

52 

.6 

295 

4.3 

,6,598 

95.7 

3 

.0 

6,896 

77 

.9 

323 

3.9 

7,885 

95.9 

14 

.2 

8,222 

37 

• / 

.5 

400 

5.6 

6,802 

. 94.4V 

0 • 

.0 

7,202 

14 

.4 

214 

6.4 

3,114 

93.6 

o. 

.0 

3,328 

..  23 

V.' 

.6 

. 186 

4.8 

3,688 

95.2 

0 

3,874 

>;:49 

1.0 

552 

U.l 

4,375 

88.0 

45 

.9 

4,972 

'■  14 

1.2 

193 

16.9' 

940 

82.5 

' 6 

.5 

1,139 

35 

.9 

359 

9.4 

3,435 

89.6 

39 

1.0 

3,833 

7 

.7 

30 

2.9 

1,012 

96.7 

4 

.4 

1,046 

1 

.7 

7 

5.0 

133 

95.0 

0 

.0 

140 

6 

.7, 

23 

2.5 

679 

97.0 

4 

«.4 

906 

39 

1.7 

244 

10.4 

2,089 

88.9 

18 

.8 

2,351 

16 

1.5 

112 

10.7 

929 

88.6 

' 8 

.8 

1,049 

23 

1.8 

132 

10.1 

1,160 

89.1 

10 

.8 

1,302 

34 

.9 

167 

4.6  ■ 

3,455 

95.0 

16 

3,638 

21 

•1.1  ‘ 

84 

4.4 

1,827 

95.0 

12 

' .6 

1,923 

13 

'.8 

83 

4.8 

1,628 

94.9 

4 

.2 

1,715 

128 

? 

2.4 

541 

10.3 

4,459 

U!5.2 

231 

4.4 

5,231 

■ >46 

2.4 

221 

11.3 

1‘,  660 

85.2 

67 

3.4 

1,948 

■ 82 
t 

2.5 

SC 

/*’ 

8,212 

■’•V 

/?. 799 

T* 

85.3 

a i m 

.■  164 

* 

ft  ft  v 

5.0 

3,283 

, 4 

LMA  3 01  - 

1,662' 

■1,5  . ■ 

~T*5 — 

to  0,336 

^1.7 

833 

r8 

i09f 3ol 

812 

1.5  A 

4,159 

7.9 

48,368 

91.5' 

■ >51 

.7 

52,878 

850 

1.5  *" 

: 4,053 

7.2 

31,968 

92.0 

482 

, .9 

'56,503 

r 

1 

5 . 

0 

, .0 

76 

5.6 

1,270 

93.7 

9 

.7 

1,355 

■ 0 

.0’ 

45 

6.2 

672 

93.fi 

5 

'.7 

722 

0 

, .0 

31 

4.9 

598 

94.5 ' 

4 

.6. 

OELA «A*E  STATE  COLLEGE 
OE  TOTAL  0 ,o 

OE  FEMALE  0 .0 

OE  MALE  ' 0 .0 

' DEL  TECH  ( CC  STHN  CAM 
, OE  TOTAL  5 .0 

OE  FEMALE  .6 

OE  MALE  , 2 .4 

OEL  TECH  C CC  STANTON  CAM 
OE  'TOTAL  0 .0 

OE  FEMALE  0 .0 

, OE  MALE  0 .0 

OEL  TECH  t CC  TEAR*  CAN 
, Ot  TOTAL  3 .4 

OE  FEMALE  2 .6 

OE  MALE  l .2 

OEL  TECH  L CC  NlLHlNGTON 
OE  TOTAL  0 . 0 

OE  FEMALE  0 .0 

OE  MALE  0 ,0 

GULOET  6EACJM  COLLEGE 
OE  TOTAL  O'  .0 

OE  FEMALE  0 .0 

OE  MALE  0 .0 

UNIVERSITY  OF  DELANARE 
OE  total  n 

OE  FEMALE  5 
OE  MALE  6 
HESLEY  COLLEGE 
'OE  TOTAL  0 
oc  FEMALE  0 .0 

OE  MALE  0 .0 

kILMINGTUN  COLLEGE 
OE  TOTAL  0 .0 

,GE  fEMALE  0 .0 

OE  MALE  0 ,|) 

DELAnARE  TOTAL 

Of  TOTAL  19  .1 

OE  FEMALE  • -iO  .1 

OE  MALE  9 .1 

DISTRICT  OF  COLOMBIA 

AMERICAN  O^IYERSTTY 
OC  T0T5AL  - 46  .8 

OC  FEMALE  1,3 

OC  MALE.-  10  .3 

CAMPUS-FREE  01 EGE 

OC  TOTAL'  . f 0/  .0 
OC  FEMALE  ’ 0 ''  .0 

OC  MALE  0 .0 

CATHOLIC  0 OF  AMERICA 
OC  TOTAL  1 .0 

uC  FEMALE  1 .1 

OC  MALE  0 .0 

OC  TEACHERS  COLLEGE 
OC  TOTAL  0 .0 

' OC.ffNAtE  ' l)  .0 

OC  : HAlf  0 .0 


I 


It  103  o8.1 
401  72.1 
*"5S2  44.3 

■ 117  11,6 
82  15.5 
. 35  7.3 

340'  15.2 
149  18.5 
171  13.0 

1B4  22.7 
48  19.0  • 
118  24.8 

1 

475  40.4 
214'  35.0 
241  45.1 

206  12.6 
107  14.2 
99  11,2 

'439  . 3.3 
240  3.5 

199  3.1 

46  6.0 

19  , 4.2 
27  0.7 

. 172  25.7 
62  23.7 
111)  27.0 


1 

.i 

0 

.5 

1,192 

1 68.6 

540 

31.1 

0 

1 

.i 

.4  . 

005 

72.6 

226 

'27.1 '• 

2 

0 

.0 

5 

’ t 

587 

, 64.9 

314 

. V 

34,7 

4 

0 

•o 

'■  3 

.3  f 

.125 

12.4 

881 

'87.4 

• 2 

0 

.0 

2 

.4 

87 

16.5 

439 

83.1 

2 

0 

..0 

1 

% 

‘.2 

38 

7.9 

442 

92.1  " 

If 

.0 

0 0 

' .0 

1 

.0 

341 

15.3 

1,893 

f 

84.7 

0 

0 

.0 

0 

.0 

169. 

18.5 

746 

81.5 

0 

% 0 

.0 

1 

* .1 

,172  • 

13.0-  ' 

1.147 

87.0  ■ 

; o 

8 * 

1.0 

22 

2.7  . 

219 

26,7 

' ■ 600 

73,3 

o 

5 

1.5 

7 

2.0 

82 

23.8 

262 

76.2 

.0 

3 

.6 

15 

3.2 

137 

28.8 

338 

71.2 

0 

83 

7.1 

74 

6.3 

632 

53.7 

503 

42.8 

41 

37 

6.2 

' 44 

7.4 

295 

49.4 

, 260 

46.9  . 

22' 

46 

7.9 

30 

5.2 

337 

,58.2 

223 

38.5 

19 

2 

.1 

5 

.3 

213 

13.0 

1,422 

87.C 

0 

0 ■ 

.0 

4 

.5 

111 

14.7 

642 

85.3 

0 

2 

•2 

1 

.1 

102 

11.6 

780 

88.4 

0 

42 

22 

20 

6 

3 

3 

0 

0 

0 


.3 

.3 

.3 


,.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 


10  INSTITUTIONS) 

3.240  13.1  142  .6 

l.o07-  13.1  '60  .6 

1.633  13.1  , 74  .6 


688  11.9 
310  11.5 
378  12.3 

l 

'll  12.0 

5 ,8.9 

6 16.7 


lit 

77 

55 


5.7 

6.8 

4.6 


128  2.2 

73  2.7 

55  1.8 

0 .0 

0 ,0 

0 . ,0' 

/ 

1A  1.5 
14  1,2 

20  1.7 


1.145-93.8 
047  94.6 
298  91.4 


.7 

0 


30  .3 

25  .4 

13  .2 

5 ’.7 

3 ,7 

2 .6 

24  3.6 

17  6.5 

7 L.7 


180  .7 

105  ’’  .9 
,75  .0 


530  4.0 
2ft  4.2  - 
238  3.6 

57  7.5 

25  5.5 

32  10.3 

i96  29.3 
79  30.2 
117  28.7 


3.581  14,4 
1.790,  ,14.6 
1.791  14.3 


12.701  94.7 
6,512  94.6 
>6,189  94.9 


212  3.7  1,074  18.7 

131  4,9  550  20,4 

81  2.6  524  17.1 


8 8.7 

4 7.1 

4 11.1  , 

44  1.9 

35  3.1 

9 .8 


O 

ERIC 


5 

5 

0 

33 


.4 

.6 

.0 


19  20.7 

9 16.1 

10  27,8 

211  9.1 

127  11,3 
84  67.0* 
% 

1.159  -94.9 
852  95.2 
307  94,2' 


.3 

.2 

,.4 

* 

.2 

.4 

. .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


174  1.3 

.80  1.2 
94  1.4 


1.738 
’ 833 

' 905 

1.008 

528 

400 

2.234 

' 915 
' 1.319 

f 819 
* 344 

475 

1.176 
597 
. 579 

1.635 

753 

882 

13,405 

6,804 

6.521 


701 

92.1  ' 

' ■ 3* 

.4 

761 

'426 

94.5 

0 

.0 

451 

275 

88,7 

' 3 

1.0 

310 

464 

69.3 

10 

1.5 

670 

179 

68.3 

4 

1.5 

262 

285 

6 

1.5 

408 

20, 9^5 

84.6 

245 

1.0 

P 

24,801 

10.384 

84.5 

115 

.9 

12,289 

10.591 

84.6 

130 

1.0 

12.512 

4,302 

74.7 

382 

6.6 

5,758 

2.001* 

24.3'.  , 

■ 143 

5.3 

2.694 

2.301  . 

75.1 

\ 

''  239 

7.8 

3,064 

72 

78.3 

,1 

1.1 

92 

47 

83.9 

0 

.0 

56 

' 25 

69y4  ' 
* 

,»  1 

2.6 

' J6 

■ r,896  , 

81.4) 

216 

9.3 

2.323 

; 942 

83.5 

59 

5.2 

1,128 

' 954 

79.8  . 

157 

13.1 

t 

1,195 

v ■ 17 

1.4 

>5 

3,7 

1,221 

, 12 

1.3 

31 

3.5 ' 

895 

5 

1.5 

14 

4.3 

326 

\ 

nau  1 - TOTAL  UNOERGRADUATE  ENROLLMENT  JN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER.  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNiCiTY’ANO-  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  Aiy  NATION,  1976'  ! * ^ 


■l". 

AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HJSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


f 


UHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


NUMBER 

DISTRICT  JF  COLUMBIA 

FEDERAL  ClTY  COlCEGE 
DC  TOTAL  ST 

DC  FEMALE  3T 

DC  MALE  20 

GALLAUDET  COLLEGE  , 

DC  'TOTAL  • 6 

Df  FENALE  ...  \v4 

DC'  MALE  s 2 

GEORGEfONN.  UNIVERSITY 
'DC  TOTAL  0 

DC  FEMALE  0 

OC  MALE  \ 0 

GEORGE  MASH  UNIVERSITY 
DP  TQTAL  , . 21 

DC  FEMALE  13 

OC  MALE  8 

HJNAKO  DIVERSITY 
OC  TOTAL  . 20 

DC  FEMALE  B 

OC  MALE  ( 12 

IMMACULATA  COLLEGE  NASH 
DC  TOTAL  0 

DC  FEMALE  0 

OC  MALE  0 

MOUNT  VERNON  COLLEGE 


DC  TOTAL 
OC  FEMALE 
OC  RALE 
OBLATE  COLLEGE 
DC  TOTAL 
OC  FEMALE 
DC  . MALE 


SOUTHEASTERN  UNIVERSITY 
OC  TOTAL  l 

OC  FEMALE  • ' -0 

DC  MALE  ' 1 

STRAYER  COLLEGE  . 

DC  TOTAL  i 

UC  FEMALE  b 

OC  'MALE  3 

TRINITY  COLLEGE 
OC  TOTAL  0 

OC  FEMALE  ■ ,,  0 

DC  MALE  0 

■ASH  iNT&NA/f  CULLEGE 


uc  total 

OC  FEMALE  , 
OC  ■ MALE 


0 
0 


X 

NUMBER  - 

’■  X 

” NUMBER 

‘ ' 1 

NUMBER 

: ' x 

NUMBER 

r , 

NUMBER 

* 

NUMBER 

X 

Jk 

CONTINUED- 

4 

■ i 

, 

t 

* ■ 

V/ 

, 

f ■ 

* 

.8 

5,828, 

•.  9 M 

85.4 

‘ 144 

1.5 

51 

.7 

6,040 

88.5 

. 135 

2.0 

651 

9.5 

..0 

3,430 

89.2 

32 

.8 

21 

.5 

3,520 

91.5 

57 

1.5 

269 

7.0 

.7 

2,398 

. 80,5  '■ 

72 

2.4 

30 

1.0 

2,520 

84,6 

78 

2.6 

382 

12.8 

.8 

< 31 

4.0 

/ i ' 

' '5 

.6 

15 

1/9 

57 

7.4 

628 

81.2 

86 

11.4 

.9 

. 20 

4.7 

1 

.2  . 

9. 

2.1 

34 

8.0. 

349 

82.5 

, 

9.5 

•6 

11 

3.1 

4 

>1 

6 

1.7 

23 

6.6 

279. 

79.7 

48 

13.7 

.0 

181 

’ 3.4' 

: 40 

.8 

84 

1.6 

305 

5.8 

4,751 

90.2 

213 

4.0 

.0 

. 113 

4.2 

27 

1.0 

33 

1.2 

173 

6.4 

2,431 

.89.4 

115 

. 4.2 

,0 

68 

i.i 

13 1 

.5 

51 

2.0 

132 

5.2 

2,320 

91.0 

98 

3.8 

.3 

522 

8.7 

142  ' 

2.4 

167 

2.8 

852 

14.2 

^621 

76.9 

538 

9,0 

.5 

346 

12.7 

65 

2.4 

70 

>2.6 

494 

18.1 

2,095 

76.7 

144 

5.3 

.2 

176 

5.4 

77 

2.3 

97 

3.0 

358 

10.9 

' 2,526 

77.1 

• 394 

12.0 

.3 

5,127 

\ 

78.7 

53 

.“8 

* 40 

.6 

5,240 

30.4 

156 

.2.4  j 

1,118 

17.2 

.2 

2,694. 

87.0 

20 

.6 

19 

.6 

2,94b 

88.4  , 

8fl' 

2.6 

307 

9.2 

.4 

2,233 

70.1 

33 

1.0 

21 

.7 

2,299 

72.2 

76 

2.4 

811 

25.5 

1 

.0 

• 11 

9.6 

* o 

.0 

o' 

.0 

11 

9.6 

29 

25*4  ' 

■ 74 

64.9 

.0' 

11 

9.6 

. 0 

.0 

0 

.0 

11 

9.6' 

29 

25.4 

74 

64.9 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

c 

',0 

t 

0 

•o . 

0 

.0 

0 

’ .0 

.0 

?■ 
’ N 

'4 

6.0 

1 

1 

.2 

5 

1.2 

40 

9.4 

352 

82.6 

34 

6.0 

.0 

.>4 

8.0 

1 

,2  < 

5 

1.2 

40 

5.4 

• 352 

82.6 

34 

8.0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

' .0- 

0 

.0 

0 

.0 

f 0 

.0 

26 

96.3 

1 

3.7 

.0 

, 0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0. 

0 

,'o 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

26 

96.3 

1 

3.7 

r 

.2 

,215 

7 

67.6 

7 

1.5 

5 

1.1 

228 

50.4 

72 

15.9 

152 

33.6 

.0 

136 

66.3 

2 

1.0 

**  1 

.5 

139 

67.8 

21- 

10.2 

45 

22.0 

.4 

79 

32.0 

5 , 

2.0 

4 

1.6 

89 

36.0 

51 

20.6 

107 

43.3 

.6 

935 

64.7' 

23 

1.6 

11 

.8 

978 

67.7 

254 

17*6 

- 213 

14.7 

.7 

371 

68.5 

10 

1.2 

6 

.7 

593 

71.2 

133 

16.0 

107 

1'2<8 

.3 

364 

59.5 

13' 

2.1 

5 

.8 

* 385 

62.9 

121 

15.8 

106 

17.3' 

.0 

53 

13.3 

4 

1.0 

20 

5.0 

77 

19.3 

•317 

79.4 

5 

1.3 

.0 

33 

13.3 

4 

1.0  - 

■ 20 

5.0 

77 

19.3 

79.4 

5 

1.3 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

D 

.0 

> 0 

.0 

.0  ft 

63 

39.0 

1 

.5 

' 4 

,1.9 

88 

41.3 

97 

45.5 

28 

13.1 

.0  *■ 

37 

37.0 

1 

1.0 

l 

1.0 

39 

39l0 

45 

,45.0 

16 

16.0 

;Q 

46 

4Q;7 

0 

.0 

.3 

2.7 

49 

43.4 

52 

46.0 

12 

10.6 

TOTAL 

NUMBER 


6,626 

3,846 

2,980 

773 

423 

350 

S<269 

2,T19 

2,550 

6,011 

2,733 

3,278 

6,514 

3,328 

3,186 

114 

114 

0 

426 
. 426 
0 


2* 

0 

27 


452 

205 

247 

I 

\ 1,445 
833 
612 

399 
, 399 

0 

213 

100 

113 


LC 


L 


■ OC  TOTAL 

7-  .1  4,192 

09.3 

, M .9 

118 

2.5. 

4,356 

92.8 

female 

4 3 .1  1,057 

92.4 

16  .8 

56 

2.8 

1,932 

96.2 

'JXr,  MALE 

.9  .1  2,335 

06.9 

25  . .9 

• f ■ * 

‘ V bZ 

..2.3 

2,426 

90.3 

'DISTRICT  OF  COLUMBIA  TOTAL  ( 17  INSTITUTIONS) 

> 

DC  |OTAL 

"168.  .4  ;9,108 

45.1 

' 789 

1.9 

20,737 

48 .] 

, DC  FEMALE 

• l 108  , .5  .1(7,741 

49.0 

,266^  1.2 

416 

1.9 

11,531 

52.6 

* 'DC  HALE 

,60  .3  " '8,447 

40.9 

* '326  1.6 

373 

1.8- 

9,206 

44.6' 

201  4.3/ 

32  1.0 

169  6^ 


137  2.9,  4,696 

,45  2.2  2,009 

92  *3.4  2,687 

4 


Florida  ' 

w in  coil  £o£ 

Ft  TOTAL  3 

Fi  FEMALE  3 

FL  MALE  0 

*bETHUft£  COOKMAN  COLLEGE 
FL  'TOTAL  0 .0 

FL  FEMALE  - 0 
Fi  KALE  1 i 0 

8ISCAYNE  COLLEGE 
FL  TOTAL  0 

FL,  FEMALE  0 

FL  MALE  0 

bWVARO  CMTY  COLLEGE 


200  20.9 
1,00  21*3 
-“12  15.4 


1,001 ' 56.5 
693  79.7 
308  37.2 


205  29.7 
266  30.2 
19  24.4 

l,45i  95.8 
823  96.3 
629  95.2 

1»^3-  60.3 
722  63.1 
431  41.3 


Fi  TOTAL  38 

.4 

' 754 

8.8 

156 

1.8- - 

76 

.9 

1,<)26 

12.0 

7,223 

84.5 

FL  FEMALE.  ’ 14 

.4' 

^ 403 

10.4 

56 

1.4 

29 

.7 

502 

13.0 

3,211 

02.9  '* 

FC  MALE  24  , 

JRONARO  CMTY  CUUEGE  - 

.5 

351 

7.5 

2.2 

47 

1.0 

524 

11.2 

4,012 

85.8 

FL  TQTAt  4>  .3 

FL  FEMALE  25  .4 

FL  MALE  . 18  .3 

CENTRAL  FI  A CMTY  -COLLEGE 
FL  TOTAL  ‘ 4 .2 

FL  FEMALE  2 .2 

FL  MALE  ^ .2 

CHlFOLA  JUNIOR  COLLEGE 
Ft  TOTAL  3 .3 

FL  FEMALE  1 .2 

FL  MALE  2 .4 

CLEARNATER  CHRISTIAN  C 
FL  TOTAL  0 .0 

FL  FEMALE  0.0 

FL  MALE  0 .0 

COLLEGE  OF  0OCA  RATON 
FL  TOTAL  0 .0 

FL  FEMALE  0 .0 

FL  MALE  0 .0 

DAYTONA  tfCH  CMTY  COLLEGE 
FL  TOTAL  7 .2 

FL  FEMALE  2 .1 

FL  MALE  5 .3 

ECRERO  COLLEGE 
FL  TOTAL  1 .1 

FL  FEMALE  0 .0 

FL  MALE.  1 .2 

EDISON  COMMUNITY  COLLEGE 
FL  TOTAL  v .1  .0 

FL  FEMALE  1 ,1 

FL  MALE  0 .0 


940 

550 

390 

427. 

2*7 

192 

108 

64 

0 

0 

0 

17 

7 6 
11 

557 

317 

240 

63 

37 

26 

205 

131 

74 


7.1 

8.1 

0.-1, 

m' 

23.3 
14.9 

19.4 

21.3 

17.4 


63 

32 

31 

2. 

0 

2 

3 

2 

1 


.0  0 

.0  0 

.0  0 


6 

ERIC 


.4.2 

217 

6.1 

14.7 
17.0 
12.4 

7.7 

9.9 

5.9 

7.1 

8.3 

H 


1 

0 

1 

13 

5 


.5 

.5 

.5  . 

.1 

.0 

.2 

.3 

.4 

.2 

.0 
.0  • 

.0 

.2 

.0 

.6 

.3 

.3 

.4 

.2 

.3  1 

.2 

.2 

.2 

.2 


- 263  - 2.0 
135  2.0 

128  2.0 


13 

10 

3 


.6 

.9 

.3 

.4 


1,309 

742 

567 

* f , 

• 446 
269 
177 


10.0 

11.0 

8.9 

19.8 

24.3 

15.5 


17,926  42.1  .34090  9.7  42^9 

0,943  40.8  V^l,434  6.5  tf,908 

8,983  43.5/  2,462  11.9  20,651 


52  5.4  959 

50  5.7  801 

2 2.6  70 

F 

46  3.0  1,516 

25  2.9  055 

21  .3.2  661 

i 

45  2.4  U912 

5 .6  069 

40  3.8  1,043 

301  3.5  * 8,550 

162  4.2  3,875 

139  3.0  4,675 

77  .6  13,150 

26  , .4  6,759 

51  .8  6,391 


4 

4 .8 

0 .0 

5 2.8 

3 • 3.4 

2 2.3 

4 1.0 

3 1.3 

1 .6 


17 

5 

12 


.4 

.r 

•6 


# 


202  20.4 
1*  22.7 
81  18.0 

5 2.8 

3 3.4 

2^  2.3 

22  5.5 

9 4.0 

13  7.2 


18  2.2 

9 2.4 

9 2.1 


38 

17 

21 


1.3 

1.1 

1.6 


594  15.7 
329  17.7 
265  13.7 

84  10.3 
47  12.5 
37  8.4 

249  8.7 

152  9.6 

97  7.6 


llf/64  89,5 
5,991  88i6 

5.773  90.3 

1.774  78.9 
' 833  75.4 

941  82.3 

782  79ll 
390  77.1 
392  81.2 

169'  96.C 
83  94.3 
-86  *97.7 

322  79.9 
187  83.9 
.135  75.0 

3,169  84.1 
1,530  82.2 
1,659  06.0 

702  66.2 
320  85.3 
382  87.0 

2,616  91.2 
1,432  - 90.3 
1,184  92.3 


29  1.3 

3 .3 

26  2.3 


..5 

.2 


2 1.1 

2 2.3 

0 .0 

59  14.6 
27  12.1 
32  17.8 


2,249 

1,105 

1,144 

989 

506 

483 

176 


403 

223 

180 


9 .2  3,792 

3 .2  • 1,862 

6 .3  1,930 

28  3.4  814 

8 2.1  375 

20  4.6  439 

4 .1  2,869 

2 .1  1,586 

2 .2  1,283 


I 1 


38 


30 


\ 

TAM.C  1 - TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8V  RACE. 

ETHNICITY  ANO  SEXJ 

- 

INSTITUTION.  STATE  AND  NATION.  1976 

'• 

A 

1 )' 

AMERICAN  INDIAN  - BLACK  ASIAN  OR  \ 

total 

NHlTE 

NON-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISMNIC  PACIFIC  ISLANDER  ‘ HISPANIC 

» ■ . A j 

minority 

NON-HI SPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

d i . 

NUMoER  t NUMBER  1 . NUMBER  X • NUHUER  l 

NUMBER 

J NUMBER  1 

NUMBER  X 

NUMBER 

MUR  IDA  CONTINUED 


tDaARD  MATERS-CMEUE 
fl  TOTAL  po  '.0 

628 

98.9 

0 

‘ .0 

fl  female  ^0  .0 

' Fl  MALE  U .0 

■ 3A2 

99.A 

. 0 

.0 

266 

98.3' 

0 

.0 

ENBRY-RIDOLE  AEkUN  U 

< 

• \ - 

Fl  tutal  6 .2 

123 

A.  8 

13 

.5 

..fl  FEMALE  ’ 1 1.1 

' (5 

5.S 

1 

1.1 

>L  MALE  i'  -.1 

Flagler  lquege  * • 

118 

A.  8 

12 

.5 

. FL  TOTAL  < .3 

18 

2.7 

r 

.1  . 

FL  FEMAU  0 .0 

A 

1.1 

^ i 

.3  * 

FL  MALE  2 .7  . 

1A 

A.9  f 

, .,o 

.0 

FLORIDA  BEACON  COLLEGE  < 

. 

V 

FL  TOTAL  3 A. 3 ■■ 

6 

0.6 

■ 0 

.0 

FL  FEMALE  l 3.6 

1 

,3.6 

*0 

A *° 

■ . Ft  MALE  2 A.8 

' 5 

11.9  , 

1 0 

FLORIOA  COLLEGE 

. A 

r 

4 

Fl  TOTAL  0 .0 

.11 

2.a  : 

oj 

» .0-  ■ 

FL  FEMALE  ' 0 •.  .0 

o. 

.0 

0* 

*0 

.Fl  { NAlE  . .0  .U 

FLORIDA’ INST  TECHN&lOuY 

11 

A.  7 

i 

0 

.0 

FL  TOTAL  1 .0 

SO 

1.8 

13 

.5. 

FL  FEMALE  U .0 

8 

1.8 

3 

.7 

FL  HALE  ■ *1  .0 

A2 

1.6 

10 

.A 

FLA  UR  COLLEGE  UACKSONVL 
Fl -TOTAL  IS  .1 

.‘'2,069 

18.6' 

f 

63 

.6 

FL  FEMALE  * 5 .1 

1,322 

23.6 

27 

*.5 

fl  male  ID  .2 

' FLORIDA  KEYS  CHTY  COLLEGE 

hi 

13.  o 

36 

.7 

FL  TOTAL  A ,6 

. >1 

S.6 

18 

2.0 

‘ FL  FEMALE  A.  1 . U' 

32 

7.9 

7 

1.7 

Fl  MALE  D .0 

20 

3.9 

■ 11 

2.1 

Florida  memorial  college 

FL  TOTAL  0 .0 

293 

7A.2 

0 

.0 

FL.FEMALE  0 ,0 

1ST 

92. A 

0 

■ .0 

FL  MALE  0 .0 

FLJRIOA  SOUTHERN  COLLEGE 

1j6 

60. A 

'o 

.0 

FL  TOTAL  2 .1 

18 

1.2 

3 

.2 

FL  FEMALE  / 1.1 

S 

.6 

2 

.3 

fu  MALE  ■ *1  .1 

' FORT  LAUDERDALE  COLLEGE 

13 

1.7 

1 

.1 

FL  TOTAL  D .0 

167 

19.1 

0 

.0 

- FL  FEMALE  D .0- 

7 

13.2 

0 

.0 

FL  HALE  * 0 - ' .0 

GULF  COAST  CHTY  COLLEGE 

160 

19.5 

0 V 

.0 

F-.'-n  FL  TOTAL  2 .1 

22A 

10.S 

ll  • 

• 8 , 

* w Fk  FEMALE  0 .0 

. 119 

13.2  . 

. .6 

.7  ■ 

Fl  MALE  i W 

IDS 

8.5 

11 

.9 

\ 

1 


0 

.0' 

628 

98.9 

“ 7 

1.1 

•0 

.0 

635 

0 

.0 

' 3A2 

99.  A 

2 

.6 

0 

.0 

, 34A, 

0 

.0 

286 

98.3 

5 

1.7 

• .0 

.OA 

291 

69 

. 2.7 

209 

2,228 

87.0 

123 

A.8 

2,560 

1- 

1.1 

8 

0*®\  1 

i ; 

90.1 

r 

1.1 

91 

68 

2.8 

201 

8.1/ 

| 2,1*6 

86.9 

122 

A.9 

2,469 

3 

".A 

2A 

‘ 3.6 

6A3 

96.3 

1 

.1 

' 668 

0 

.0 

5 

/ ;.3 

375* 

90.7  • 

* 0 

.0 

’ '300 

3 

1.0--^  . 19. 

1,6.6 

1 

93.1 

t 

.3 

288 

6 

8.6 

' ,15 

V 

21. A 

5A 

77.1 

1 

l.A 

70 

2 

7.1 

A 

iA.3, 

2A 

85.7 

0 

.0 

28 

A 

*9*5 

11 

2p,2 

30 

9 

71.4 

1 

2.A 

A2 

0 

.0 

11 

2.A 

A38 

96.7 

‘ A 

.9 

A53 

0 

.0 

0 

.0 

1210 

99.5 

l- 

.5 

221 

C 

.0 

11 

A, 7 

218 

9A.0 

3 

1.3 

232 

*53 

1.9 

117 

•A. 3 

2rA05 

88.2 

206 

7.6  • 

• 2,728 

6 

l.A 

17 

3.9 

401 

91.6 

20 

A, 6 

A38 

4? 

V. 

,100. 

A. A 

2,004 

87.5 

186 

6.1 

2,290 

37 

.3 

• 2,1 8A 

19.7 

8,904 

80.2 

'20 

.2 

11,108 

1A 

.3 

1,368  L2A.A 

A, 222 

75. A 

8 

.1 

5,598 

23 

.A 

816 

1A.B 

A,  682 

85.0 

12 

.2 

5,510 

62 

47 

136 

1A.8 

775 

84.1 

10 

1.1 

921' 

26 

6.A 

69 

17.0 

331 

81.5 

6 

1.5 

A06 

36 

7.0 

67 

13.0 

AAA 

86.2 

A 

.8 

515 

0 

.0 

293 

7A.2 

0 

\ 

'.0 

102' 

25.6 

395 

0 

.0  * 

157 

92.A 

0 

.0 

13 

7.6 

170 

0 

..0 

136 

60. A 

0 

.0 

89. 

39.6 

225 

15v  1.0  ■ 

38 

2.5 

WA92 

96.3 

■ 20 

1.3 

1,550 

7 

.9 

15 

1.9 

755 

97.0 

8 

1.0 

to 

8 

1.0 

23 

3.0 

737 

95.5 

ID> 

1.6 

772 

27 

3.1 

19A 

22.2 

665 

76.2 

1A 

1.6 

873 

5 

9. A 

12 

22.0 

37 

65.8 

A 

7.5 

53 

22 

2.7 

182 

22.2 

628 

76.6 

10 

',1.2 

820 

12 

. .6.  . 

255 

11.9 

1,871 

87.4 

1A 

.7 

• 2,140 

i.r,.i 

126 

1A.0 

,774 

86.0 

0 

.0* 

900 

u 

A 

129 

10. A 

*1,097 

'88.5 

1A 

1.1 

1,?A0 

NlUSNORQUGH  CMIY  COLLEGE 


FL  ‘TUTAL 

7 .1 

1,506 

14.6 

FL  FEMALE 

2 .0 

917 

18.6 

Ft  MALE 

5 .1 

589 

10.6 

IND1AM-  RIVER  CMTY  COLLEGE 
FL  TOTAL  37  .9 

• 1,072 

26.2 

FL  FEMALE 

• 19  .9 

659 

31.4 

FL  ME 

18  .9 

613 

20.6 

JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
Ft  TOTAL  3 .2 

90 

4.8 

FI  FEMALE 

1 .1 

. 67 

6.2 

FL  MALE  2 .2 

63 

3.8 

JONES  COLLEGE  MAI*  ClMPuS 
Fl"  TOTAL  0 .0 

676 

23.9 

Fl  FEMALE 

0 .0 

86 

34.0 

Ft  MALE 

0 .0 

388 

22.4 

JONES  COLLEGE  ORLANOO  CAM' 
FL  TOTAL  0 .0 

161 

10.2 

FL  FEMALE 

9 

26 

20.0 

FL  male 

' 0 .0 

. H7 

9,3 

* •.  / 

LAKE  CUT  CNTV  COLLEGE 

Fl  TOTAL 

6 .3 

'506 

21.7 

FL  FEMALE  1 .2 

112' 

1726 

FL  MALE  ,5  .3 

392 

23.2 

LttE-SUMTER  CMTV  COLLEGE . 
Ft  TOTAL  0 .0 

206 

15.7 

FL' FEMALE 

0 .0  , 

' 63 

11.3. 

FL  MALE  ' 

0 , .0 

161. 

19.0 

LUTHER  RICE  SEMINARY 
FL  TOTAL  ••  1 . .6 

22 

12.6 

FL  FEMALE 

' 0 .0 

4 

6 

25.0 

FL  MALE 

1 .6 

18 

11.5 

MANATEE  JUNIOR  COLLEGE 
FL  TOTAL-  2 .0 

259 

6.3 

FL  FEMALE 

0 .0 

161 

7.9 

Fl  MALE 

2 .1 

"98 

4.7 

MIAMI  CHRISTIAN  COLLEGE 

fl  total  u .o 

10 

4.9 

FL  FEMALE 

0 .0 

2 

2.4 

Ft  MALE 

0 .0 

, 8 

6.8 

NIAHI-DAOE  CNTY  COLLEGE 
FL  TOTAL  Hi  .6 

6,552 

18.5 

fl  female 

108  .6 

3,875 

21.5 

u male 

110  .6 

2,677 

15.4 

NORTH  FLURIOA  JR  COLLEGE 
FL  TOTAL  o .0 

165 

29.7 

fl  female 

o * .0 

68 

34.4  / 

Fl  male 

0 .0 

57 

iH.bf 

NOVA  UNIVERSITY 
FL  TOTAL.  J1  2.3 

198 

14.9 

fl  female 

6 .6 

161 

25.9 

FL  MALE 

27  3.8 

37 

5.2 

ORAL OOSA-aAL TON  JUNIOR  C 
FL  TOTAL  • 11  .6 

168 

5.2 

FL  FEMALE 

> .6 

.'•■66. 

5.3 

Fl  MALE 

*,  6 * * 

84 

5.1 

PALM  dCH  ATLANTIC  COLLEGE 
U TOTAL  J .8 

’ J 6 

9.8, 

Fl  FEMALE 

1 .5  ‘ 

19 

10.1 

FL  "MALE 

2 1.1 

. 17 

9.6 

0 

ERLC 

■irl’ir.nTlTliJ 

1 s j 


36 

.3 

310 

3.0 

1,859 

1T.7 

14 

.3 

152 

3.1 

1,085 

22.1 

22 

.4 

156 

2.8 

774 

13.9 

31 

.8 

22 

.5 

1,162 

28.3 

7 

•3  . 

14 

.7 

. 699 

33.3 

24 

1.2 

8 

.4 

* 463 

' 23. 1 

11 

.6 

2.1 

• 144 

7.6 

5 

. .7 

17 

2.2 

.70 

« 9.2 

6 

.5 

23 

2.0 

J4 

6.5 

11 

.6 

16 

.8 

501 

25.2 

3 

1.2 

3 

1.2 

92 

36.4 

8 

.5 

13 

•8 

409 

23.6 

1 

.1 

26 

1.9 

168 

12.1 

l 

.8 

6 

5.0 

31 

25.8 

0 

.0 

20 

1.6 

137 

10.8 

3 

.1 

19 

.8 

532 

1 

22.9 

1 

.2  • 

'•  3 

.5 

.117 

18.4 

2 

.1 

. 16 

.,9 

415 

24.5 

6' 

.5 

7 

.5 

217 

16.7 

' 4 

.7 

1 

.2 

bt 

12.2 

2 

.3 

6 

.8- 

149 

20.0 

0 

.0 

' 1 

•6 

21 

14.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

25.0 

0 

.0 

1 

.6  . 

20 

12.8 

23 

.6  ' 

2 

.0 

286 

6.9 

6 

.3 

1 

.0 

168 

8.2 

17 

.6 

l 

.0 

118 

5.7 

0 

.0 

12 

5.9 

22 

;o.8 

0 

.0 

3 

3.5 

5 

5.9 

0 

.0 

9 

7.6 

17 

14.4 

186 

.5 

9,276 

26.2 

16,232 

45.9 

93 

.5 

4,651 

25.8  * 

8,727 

48.4 

93 

.5 

4,625 

26.7 

7,505 

43.3  . 

0 

.0 

0 

.0 

145 

29.7 

0 

.0 

0 

.0 

88 

34.4 

0 

.0 

0 • 

.0 

57 

24.6 

1 

.1 

36 

2.7 

266 

20.1 

' 0 

.0 

20 

3.2 

185 

29.8 

r 

.1 

16 

*•3 

81 

11.5 

35 

1.2 

26 

.9 

220 

7.7 

13 

1.1  ^ 

. 9 

.7 

91 

7.5 

22 

1.3 

17 

1.0 

129 

7.8 

O'  ' 

.0 

‘ 8 

2.2 

47 

12.8' 

0 

.0 

5 

i.  7 

25, 

13.3 

0 

.0 

3 

1.7 

22 

12.4 

37 

/ 


8,469 

80.8 

, 148* 

1.4 

10,47 6 

3,776  *6.8 

$8 

1.2 

§,919 

4,693. 

84.5 

90. 

1.6 

*557 

2,937 

71.7 

0 

.0 

4,099 

1,398 

66.7 

0 

.0 

2,097 

1,539 

76.9 

0 

.0 

2,002 

' 1,69* 

89.6 

52 

2.7 

1,892 

668 

88.2 

* 19 

2.5 

757 

1,028 

90.6 

33 

,Z*9 

• 1,135 

1,475 

74.3 

9 

.5 

1,985 

157 

62.1 

>44 

1.6 

253 

1,318 

76.1 

5 

.3 

1,732 

1,215 

87.9 

0 

.0 

1,383 

89 

74,2  • 

0 

.0 

120 

1,126 

89.2  , 

* 0‘ 

.0 

1,263 

U7W  tA.OV  27  1.2  • 2*327 

* 515  .81.0  ■ .6  636 

1.2X  76.1  / 23  . 1.4  ! J.691 

1*80  83.0  6 , 3 1,301 

*88  87.6  ' l .2  557 

592  79,6  3 .6  744 


147 

85.5 

. 1 

1 >b 

112 

12 

75.0 

,0 

.0 

16 

135 

66.5 

1 

.6 

156 

3,832 

93,1 

0 

.0 

4,116 

1,671 

91.6 

0 

.0 

2,039 

1,961 

94.3 

0 

.0 

2,079 

177 

87.2 

4 

2.0 

203 

78 

91.8 

2 

2.4 

15 

99 

83.9 

2 

1.7 

118 

17,907 

50.6 

1,229 

3.5 

, 35,368 

8,971 

49.8 

331 

1.8 

18,029' 

8,936 

51.5'' 

898 

5.2 

A 

17,339 

V 

304 

62.3 

39 

8.0 

488 

155 

60.5 

13- 

5.1 

256 

149 

64.2 

26 

11.2 

232 

1,044 

'78.7 

16 

1.2 

1,326 

432 

69.6 

4 

a^. 

621 

612 

86.8 

12 

1.7 

‘ > 

705 

2,640 

1,116 

92.3 

92.5 

0 

:■  o 

.0 

.0 

2r66<fe 
1 ,20, 

1,524 

92.2 

0 

.0 

1,653 

300 

82.0 

19 

5.2 

366  ' 

159 

84.6 

4 

2.1 

186 

141 

79.2  ' 

15 

8.4 

178 

I 


TAM  1 ' IOtV  UNDERGRAOUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  |Y  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX: 
' INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976 

1 ‘ * ■ <4 


AMERICAN  INDIAN 
AUSAAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR 
NON-HJSPAN1C  PACIFIC  ISlANOER  HISPANIC 


' • NUMBER  t NUMBER 


NuAbER  * NONBER 


TOTAL,  . NHITE  NON-RESIOENT 
MINORITY  NON-HIJPANIC  , ALIEN  . TOTAL 

NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER 


FLORIDA  ' CONTINUED 


PALM  BEACH  JUNIOR  COLLEGE. 


EL  TOTAL  9 

.1 

713 

10.4*. 

29 

•»A 

FL  FEMALE  5 

.1 

432 

12.6  ' 'f 

12 

.3 

Fl  MALE  >,  4 

.1 

261 

8,*7  v 

17 

.6 

PASCO- HERNANDO  CC 
FL  TOTAL  lB 

1.0 

203 

10.8 

2 

.1 

FL  FEMALE  ' 6 

.9 

133 

14.6 

l 

.1 

FL  MALE  10 

1.0 

65 

6.8 

l 

.1 

PENSACOLA  JUNIOR  COLLEGE 

fl  total  . u ,2 

i 

107 

t 

1.5  * 

869 

12.2 

FL  FEMALE  9 

.3 

48 

UjL*  , \ 

495 

14.5 

'FL  .MALE  7 

.2 

59* 

Up 

374 

10.1 

POLL  COMMUNITY  COLLEGE 
■FL  TOTAL  16 

9 

.5 

>70 

17.B 

14 

.4 

.FL  FEMALE  6 - 

.4 

•,393 

23.1 

2 

.1 

FL  NA^E  10 

.7 

m 

11.8 

12 

.6 

ringling  SCHOOL  OF  ART 
FL  TOTAL  0 

.0 

• i 

.2 

1 

.2 

FL  FEMALE  0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FL  MALE  0 

.0 

1 

.5 

l 

.5 

ROLL  INS  .COLLEGE 
FL  TOTAL  7 

.2 

•125 

4.2 

5 

.2 

Fl  FEMALE  i 

.1 

GO 

4.8 

l 

.1 

FL  MALE  6- 

.4 

63 

3.8 

4 

.2 

SNT  JOHNS  RIVER  JUNIOR  C 
FL  TOTAL  1 .1 

136 

^2.6 

7 

.6 

FL  FEMALE  1 

.2 

52 

18.2 

1 

.2 

Fl  male  0 

,.o 

44 

7.7 

6 

1.0 

SNT  JOHN  VIANNY  MINOR  SEN 
FL  TOTAL- ...  . 0 :■  '.0 

0 

.0 

0 

' .0 

Fl  FEMALE  • 0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

FL  We  • 0 ■ 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

SAINT  LEO  COLLEGE'  ' 
Fi-  TOTAL*  • 0.  ' 

.0  ' 

7'  * 22 

.a*i  * • . 

l, 

.1 

FL  FEMALE  0.. 

.0 

12 

3.4  , - 

r 

\Q' 

Ft  (OLE  ' \ ' O' 

.0 

10 

1.6 

i 

.2 

SA-INT  PcTERSbG  JR  COLLEGE 
Fl  TOTAL  73  .6 

719 

41 

.3 

Ft  FEMALE  37 

•6 

459 

7.1  ’ 

23 

.4 

Fl'  MALE  36 

.6 

* 260 

4.5  , 

18 

.3 

SANTA  FE  LMTY  COLLEGE 
HL  ' fOTAL  , 4 U 

.2 

1,1)76 

7 ' 

18.6  * 

26 

.5 

FL  FEMALE  • 5 

.1 

- 626 

20.9 

19 

.6 

fl  male;  ..,7... 

;9 

- 430 

16.1 

7 

.3 

205 

3.1 

956 

14.5' 

5,577 

84.8 

47 

.7 

6,580 

100 

2.8 

569 

15.9 

MU 

83.6 

19 

.5 

3,575 

105 

3.5 

387 

12.9 

V 

2,590 

86.2 

28 

.9 

3,005 

17 

.9 

A 

12.7 

1,644 

‘17.3 

0 

.0 

1,SB4 

1 

• .9 

155 

16.6 

776 

(3.4 

0 

.0 

931 

9 

.9’ 

15 

8.9 

868 

.91.1 

0 

.0 

953 

36 

.V 

1,028 

14.4 

6,089 

15.5 

7 

.1 

7,124 

9 

>3  1 

( 561 

16.4 

2,857 

83.5  ' 

2 

.1 

3,420 

27 

.7  1 

l 467 

12.6 

3,232 

87.3 

5 

.1 

3,704 

• 26 

.8' 

626 

19.5 

2,565 

80.1 

. 13 

.4 

' 3,204 

11 

' .6 

412 

24.2 

1,284 

75.5 

5 

.3 

1,701 

' 15 

1.0 

214 

14.2 

1,281 

» 

85.2 

8 

.5 

1,503 

1 

.2 

3 

,7 

952 

98.5 

4 

.9 

459 

0 

..0 

0 

.0 

249 

99.2 

2 

.8 

251 

1 

.5 

3 

1.4 

203 

97.6 

2 

1.0 

' 208 

jp 

44 

1.5 

181 

6.1 

2,763 

93.4 

15 

.5 

2,959 

18 

1.4 

80 

6.4 

1,166 

93.4 

2 

.2 

1,248 

26 

, / 

1.5 

101 

5.9 

1,597 

93.3  , 

13 

.8 

1,711 

4 

.4 

.148 

13.7 

923 

85.4 

10 

.9 

1,081' 

2 

.4 

96 

19.0 

406 

10.2.  * 

4 

.8 

506 

2 

.3 

52 

9.0 

517 

89.9 

' 6 

1.0  . 

575 

■ • f. 

' 

' * 

2 

14,3 

2 

14.3 

,12. 

85.7 

0 

.0 

14 

0 

.0' 

'0 

' .0 

* vl 

, *C 

O' 

.0 

0 

2 

14.3 

2 

14.3 

if 

85.7 

' O' 

.0 

14 

91 

9.4,  ■ 

114. 

11.7  • 

> 799 

82.2  ' 

59 

'6.1 

972 

33’ 

9.2 

95 

12.6 

284  " 79.3 

29 

8.1 

358 

58, 

9.4 

69 

11.2 

515 

83.9 

30 

4.9 

614 

96 

.* 

929 

7.6 

11,191 

91.3 

137 

1.1 

12,264 

50, 

.8  , 

569 

8.7  - 

5,899 

90.7 

* 35 

.5 

6,503 

99  ; 

t 

.8 

360  • 

6.2 

5,299' 

-92  *C 

* 

1.8 

5,764 

*255 

4.4 

1,361 

23.7 

4,40r  76.3 

*•  0 

.0' 

5,776 , 

,126 

.4.2 

776 

26.0 

2,213 

74.0 

' * 0 

.0 

2,989 

-129' 

4.6 

593 

21.3 

2,194 

78.7 

\ 0 

.0 

2,787 

% i’ 


3 


SEN  MINT' VINCENT  Of  PAUL 
Ft  TOTAL  0 .0 

ft  FkNAli  0 .0 

FI  ' HALE  0 .0 

SENlNOli  CNTV  COLLEGE 
Ft  TOTAL  *»  6 ,4 

Ft  FENAlE  2 .P 

FL  HALE  4 .2  1 

S7HESTN  BIBLE  r0LLE6E 
FL  TOTAi  7 .6 

FL  FENALE  * i .6 

Ft  ' HALE  A .6 

SOUTH  FlUHDA  JR  COLLEGE 
FL  TOTAL  J .5 

FL  FENALE  2 .7 

; FL  NALE  1..  ,3 

h*>.  fla  agricultural  & nechY 
fl  total  l .0 

.Ft  FENALE  O'  .0 

Ft  NALE  1 .0 

■ ' FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY  • 

inn.  * 


. Ft  TOTAL 
FL  FENM 
FL  IftLE 


.2 

.2 

.2 


0 

0 

0 

327* 

167 

160 

13  ' 

3 ‘ 
10 

59 
22 .. 
37 

I 

. 4,375 
2,264 
2,111 

♦ 

242 

175 

67 


.0 

.0 

.0 

9.6 

11.6 

8.5 

1.1 
' *6 
•1.* 

.9.6 

7.4 

10.4 

89. 4 

93.5 
85.3 

5.5 

8.6 
2.r 


0 

.0 

10 

43.5 

10 

43*.  5 

13 

56.5 

0 

23 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

..  0 

p 

.0 

■J 

10 

43.5 

10 

43.5 

13 

56.5 

0 

.0 

23 

"•27 

.8 

. 50 

1.5* 

■ 410 

12,3  ’ 

2,892 

87.0 

24 

.7 

3,326 

10 

,7 

16 

1.1 

> IV 

13.5 

1,245 

66.3 

3 

-.2  • 

1,443 

17 

.9 

34 

1.8 

215 

11.6 

1,647 

87.5 

21 

1.1 

1,8(3 

2 

* .2 

12 

2.8 

54 

4.7 

1,07#  94.1 

14' 

1.2 

, 1,146 

1 

.2  . 

11 

2.4 

18 

3.9 

4A1* 

94,4 

8 

1.7 

467 

1 

.1 

. 21 

3.1  . 

36 

5.3 

637 

93.8 

6 

.9 

679 

’ 3 

.5 

14 

J 2.1 

79 

mi 

573 

87,9 

‘ 0 

.O’ 

652 

1 

.3 

8 

2.7 

33 

11.1 

263 

86.9 

, 0 

.0 

296 

• • 2 

.6 

6 

1.7 

46 

‘12.9 

310 

87.1 

0 

.0 

356 

82 

1.7 

16 

.4  . 

4,476 

91.4 

420 

8.6 

J 

' .0 

4,896 

>17 

.7 

7 

.3 

2,288 

94.5 

134 

5.5 

9 

.0 

2,422 

65 

2.6 

11 

, .6 

2,188 

88.4 

.286 

11.6 

r 

.0 

2,474 

14 

•3', 

ijap.o 

397 

9.0 

3,954 

89.4 

74 

1,7  • 

4,425 

1 4 

.2 

591  2.9 

2 42 

11.9 

1,781 

87.3 

18 

*9 

, 2,041 

10 

.4' 

73 

,3.1 

* 155 

' 6.5 

2,173 

91.1 

56 

2.3 

2,384 

fl  TOTAL 

28  .4^ 

683 

9.2  i 

,77 

1,821 

24.4-  - 

• FL  FENALE  ’ 

4-  .1 

392 

11.5 

25 

861 

25.4 

FL  NALE  ' 24  .6 

FLORIOA  STATE  UNIVERSITY-  ' 

291^ 

7.2 

52 

1.3 

960' 

23.6  ' 

FL  TOTAL 

28  .2 

l,lo2 

7.8 

24 

.2 

138 

.9 

FL  FENALE 

15  .2 

734 

9.3 

•14’ 

.2 

77 

1.0 

FL  NALE  13  .2  - 

FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 

421 

10 

.1 

61 

.9  N 

Fl-  TOTAL 

8 -.1' 

202 

2.7 

29 

.4 

101 

1.3 

FL  FENALE 

3 .1 

107' 

3.5  - 

10  ’ 

.3 

361 

P 1.2 

Fl  NALE  . 

5 ,.-l 

95 

2.1 

19 

.4  • 

65 

ii.4 

Fl  TOTAL'  ’ 25  .1 

FL  FENALE  ’ 7 .1 

FL  NALE  V 16  .1 

U OF  NORTH  FLORIDA 
FL  TOTAL  ''  1 


FL  FENALE  * 0 
Ft  HALE.  ' 1 
U OF  SOUTH  FLORIDA 
FL  TOTAL  19 

Ft  FENAlE 
.Ft  NALE 

U OF  NEST  FLORIDA 
Ft  TOTAL  10 

. ,FL  FENAtE  - . 3 

FL  NALE  7 

■ -STETSON  UNIVERSITY 
FL  TOTAL  *'  4 

•g  FL  FENALjb  3 

f Fl  NALE, 

. ^TALLAHASSEE  LNTY  tOU 
Ft  TOTAL 
' FL  FENALE  - 
K halE  V 

eric: 


.0 

.0 

.1 


•1,002 

546 

454 

234- 
• 150 
84 


?4.8  ■ 

6.5 

3.7- 

‘ ’*2  . 
12.6 V 
612  v. 


95  .5 

"35  .4 

60  . .5 


2,609  35.0 
1,282  37.8 
1,327  32.7 

1,352  '-9.0. 
840  10.6 
512  7.2 

340  ’A.5 
156  3.1 

184  4.1 

1,639  7.9 

744  8.8 

895  7.2 


4,639  62.2 
2,078  61.2 
2,561  63.1 

13,314  88.8 
• 6,941  87.7 
6,373  -90.1 

7,161  94,8 
2,901  ,94.6 
4,280  94.9. 

19,051'  91.4 
7,655  90.9* 
11,396  91.7 


. 14  *• 

.6 

it 

1.0 

Vi 

10.8: 

2,248 

88.6 

9 

• 8 

16. 

to 

175 

14.7 

1,012 

85.2’ 

5 

.4 

10' 

.7. 

. 100 

7.4 

. 1,236 

9U6 

39 

.2 

535 

3.2  ’ 

. 1,380 

8.2 

15*352 

91.1 

14. 

.2 

,235 

3.1 

. 1-  '747 

9.8 

6,808 

89.6 

25 

.3 

300' 

3.2 

. 633 

'6.8 

8,544 

92.1 

22 

f ■ 

37 

1.1 

311 

8.9 

! 

3,149 

1 

90.5 

5 

J3 

'*■  '16 

1.1 

156 

10.5 

■ ’1,323 

89.4 

17 

.9  • , 

r 21 

1.1 

7.8 

• 1,826 

.91.4 

6 

,.'3  ' 

20 

1.1  . 

r 

78' 

4.2 

1,734 

94.3 

0 

..0 

8 

1.0 

' 32 

4.1 

741 

94.5 

u* 

'12 

1.1 

* ' / 

,46 

4.4 

i.  993 

94.2 

24 

31 

1.2 

' 447 

17.5  ' 

2,107 

82.5 

10’ 

.7\ 

H. 

.6  . 

, 253 

18.6 

1,110 

81.4, 

14 

1.2 

20 

■ 1;7 

194 

16.3 

1 997 

83.7 

56  .7 

•8  .3 

46  1.1 

162  .8 
25  .3 

137  1.1 

14  .6 

1 , .1 

> 13  1.0 


A 


124 

29,  .4 
95  1.0 


18  .5 

‘1  .1 

17  .9 

26  1.4 

11  1.4 

15  1,4 

Y .0 

0 .0' 

0 .0 


■0 


209  2.8  7,457 

36  1.1  ( 3,396 

173  4»3>.  4,061 

319  2.1  \ 14,985 

134  1.7  \7,915 

< 185  2.6  77070 


7,577 

3,065 

4,512 

20,852 

8,424 

12,426 

’ 2,537 
1,188 
.1,349. 

16,856 

7,584 

9,272 

3,478' 

1,480 

1,996 

1,838 

784 

1,054 

, 2,554 
1,363 
1,191 


vv 


83 


TA*l£’  i * TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  PACE • ETHNICITY  AND  SEX: 
. INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976  t 


AHEk  I CAN.  INDIAN  SLACK,  ASIAN  OF  TCTAL  . RHlTE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NuN-H|$PANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  H INOP  ITT  NON-HISPANIC  ALIEN 


NUNbEP. 


FlJRlUA 


, L NUMBER 
CONTINUED 


NUMBER 


I NUMBER  , X NUMBER  * ‘NUMBER  I NUMBER  X 


TAMP*  COLLEGE  ' 

M TOTAL  U .0 

• FL  FEMALE  O'  .0 

Fl  MALE  • 0 .0 

UNIVERSITY  JF  MIAMI 
Fl  TOTAL  25  . ) 

FL  FEMACE  13  .3 

Ft  MAit  , 12  .2'' 

. UNIVERSITY  of  TAMPA 
Ft  TOTAL  '■  0 . .0 

>L  FEMALE  IF  .U 

■ Fl  * MALE  0 .0 

■ VALENCIA  CMTY  LJLLEGE 
FL  TOTAL  28  .4' 

FL  FEMALE  16  .S 

Fl  MALE  12  .3 

* lARNER  SOUTHERN  CJLLEoE 

* FL  TOTAL  U.  .0 

w FL  FEMALE  O'  .0 

Fl  MALE  0 .0 

icBBER  COLLEGE 
FL  TOTAL  i U .0 

FL  FEMALE  0 .U 

Fl  MALE  . 0 ‘ .0  ‘ 


t 


99 

7,6 

9 

• .3 

10 

.8 

ice 

8.9 

1,101 

91. C 

1 

.1 

20 

i5.r 

0 

-.0 

l 

' .8 

21 

16.5 

4106 

83.5 

0 

.0 

f9 

6.8 

9 

1 .9 

9 

•.  .8, 

87' 

8.0  • 

995 

91.9 

1 

.1 

>36 

.1  5.7 

59 

.6 

’ 1,270 

13.  S 

'1,885 

20.0 

. 7,122 

75.5 

921 

’ 4^5 

293 

y.9 

21' 

529 

13.5- 

851 

21.6  . 

2,978 

75.5 

, Tl3 

2^9 

293. 

>4..4  • 

33 

.6 

' 796 

13.6 

1,039 

18.6 

9,199 

75.5  ' 

308 

.5.6 

99" 

f 

2.7 

3 

• - .2 

37 

2.1 

89 

5.0 

1,561 

86.9  * 

197 

8.2 

26 

3.9 

0 

.0 

15 

2.3 

91  • 

'6.2 

582 

87.8 

.90 

6.0 

23 

2.0  . 

3 

.3 

. n 

1.9 

98 

9.2 

■ 979 

86.3( 

107 

9,4 

776 

10.6 

89 

1.1 

90 

1.2 

978 

13^ ^>r<338 

86.5 

> 12 

.2 

913 

11.6 

26 

.7 

1.1 

999 

19.1 

3,010 

85.8 

6. 

.2 

363 

9.5 

56 

1.5 

• 

»•?, 

989 

12.7 

3,328 

87.2 

6 

.2 

6 

2.5 

* 

O' 

.0  ■ 

0 

.D 

6 

2.5 

1 225 

99.5 

7 

2.9 

5 

9.0 

0. 

.0 

0 

.0 

5 

9.0 

116 

93.5 

3 

2.4 

1 

.9 

. .0 

.0 

0 

.0 

1 

.9 

109 

95.6 

9 

3.S 

0 

L 

'.0 

0 

.0' 

c 

.0 

0 

.0 

93 

88.6 

12 

11.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

70 

95.9 

3 

4.1 

0 

i 

.0 

0 

.0 

0 

•o. 

0 

.0 

23 

,71.9 

9 

28.1 

FLORIDA 
fl  TOTAL 
FL  FEMALE 
Fl  MALE 


' TUTAl 

608  .i 

3)7  .3 

‘•Si  .3 


I 71  INSTITUTES) 
39.665 '|2.2  2,332 

‘19,462  14.6  1,060 

15,183  9.9  1,272 


■GEORGIA  ' 

1 

ABRAHAM  BALONIN  AGRL  L 


‘ .8 

I 


17,970  6.1  55,275  19.9  229,992  79.0  9,652  • 1.6 

8,999  6.9  29,393  22.3'  101,215  76.7  1,352  1.0 

8,976  5.9  25,882  f6.9  123,727  80.9  . 3,300  2.2 


TOTAL 

number 


1,210 

127 

1,08) 

9,928 

3,992 

5,986 

1,797 

663 

1,139 

7,326 

3,510 

3,818 

238 

129 

119 

105 

73 

32 


289,8(9 

131,960 

152,909 


i>A  TOTAL  2 

.1 

65  . 4.3 

0 

.0 

0 

.0 

87 

9.4 

1,845 

92.6 

61 

3.1 

1,993 

GA  FEMALE  1 

.1 

?4  7.5 

0 

.0 

c 

.0, 

55 

7.7 

651 

90.7 

12 

1.7 

718 

GA  MALE  1 

AGNES  SCUTT  CGliEgE 

.1  • 

'*31 

2,4 

, 0 

.0 

0 

.0 

32 

2.5  1 

1,194 

93.6' 

49 

3.8 

1,275 

GA  TOTAc  • 0 

.a 

i? 

3.2 

0 

10 

13 

2.41 

30 

5.6 

- 486 

90.7 

20 

3.7  . 

536 

ikU  FEMALE  0 ■ 

.0 

17  3.2  * 

0 

.0 

. 13 

2.4 

30 

5.6 

486 

90.7 

20 

3.7  , 

.536 

TM  MAL&  ' * , 0 ■ 

' IbiNV  JUNIOR  LULlEGE 

.0 

■o 

t 

.0 

' 0 

.0 

0 

•o 

0 

0 

'.0 

,-A'  ' „ 

0 

•.0 

0 

.0 

v 0 

GA  TOTAC  .4  ■, 

, .2' 

469  23.6 

0 

.0 

1 

.1 

>74' 

24,r 

1,494 

75.9 

0 

.0 

1,968 

t#A  FEMALE  1 

GA,,  MALE  . 3 

■ALBANY  STATEICOLL'EgE  - 

.1 

311  J1.0  , 

,0' 

.0 

1 

' .1 

313 

31.2 

690 

68.8  . 

0 

.0 

1,003 

.3 

158  .16.4 

■ 0 

.0  . 

0 

i 

.0 

16  f 

16.7 

804 

83.3 

0 

T 

.0 

965 

GA  TUTAL  ‘0 

' .0 

2.10L  96.6 

• 1 

,0  . 

0. 

.0 

2.1Q4  - 

9o.7 

' 72 

3.3 

0 

.0 

2,176 

GA  FEMAiE  A 0 

.0 

.1,235  97.6  , ■ 

1 ' 

.1 

0 

,0 

1,236 

97.7 

29 

,2.3 

0 

.0 

1,265 

Ga  male  v.  * 0 

# 

V 

.0 

868  95.3 

w 

0 ' 

.0' 

i 

\ 

.0 

868 

« • 

95.3  ' 

43 

4.7 

0 

.0  ■ 

911 

D 

ERIC 


•< 


* 


V ■ 


ANMIm  COLLEGE 
i»A  TOTAL  u .0 

GA  FEMALE  0 .0 

M MALE  • 0 .0 

Armstrong  state  college 

GA  TOTAL  \ i.'.l 

GA  FEMALE  i.  .1 

GA  MALE  l • .1 

ATLANTA  CHRISTIAN  COLLEGE 


1U?  30.5 
6J  34.4 
44  itu 

250  4,5 
U6  12,} 
44  4.) 


0 .0 

0 .0 

0 ' .0 


18 

5 

13 


♦6 » 

.3 

.4 


GA  TOTAL 

0 .0  , 

' 4"  1.6 

0 

.0 

GA  FEMALE 

0 , .0 

’ 1 1.1 

0 

. .0 

GA  MALE 

0 -.0 

3 1.9 

■ 0 

' .0 

ATLANTA  COLLEGE  OF  ART 

GA  TOTAL 

0 ■ .0 

09,  14.4 

’ l 

.4 

GA  FEMALE 

« ■ .0 

. 15  11.2 

. 0 

,0 

GA  MALE 

0 .0 

24  i7.i 

1 

.7 

ATLANTA  JUNIOR  CUUEGE  v 

/ 

ga  Total 

U .0 

•1,107  92.^ 

3 

.3 

GA  FEMALE 

0 .0  li 

454  94.2  . 

1 

.2 

GA  MALE 

0 ' .0- 

653  92.0  * 

2 

.3 

AUGUSTA  COLLEGE 

• 

GA  TOTAL 

19  .7 

269  9.8 

it 

1.0 

.GA  FEMALE 

■ 8 .6 

171  12.5 

ii 

1.3 

GA  MALE  . 

11  .8  ■ 

98  , 7.1- 

9 ' 

\ .7 

bAlNURIDGE  JUNIOR  COLLEGE 

i* 

*A  TOTAL 

0 .0 

85  17.4 

1 

.2 

ga'female 

0 .0 

43  19.5 

0 

1 .0 

GA  MALE 

0 ,0 

42  15.7 

1 

.4 

HERAT  COLLEGE 

GA  TOTAL 

0 .0 

43  2.8 

2 

.1 

GA  FEMALE 

0 .0 

16  1.6 

2 

.2 

GA  MALE  J 

0 .0 

27  4.2 

0 

.0 

oRENAU  CULLBE 

GA  TOTAL  * 

2 .3 

22  3.6 

2 

.3 

GA  FEMALE 

2 .4 

14  , 2.8 

1 

.4 

GA  MALE 

0 .0  * 

8 9.0 

0 

. .0 

bREMTON-FARKER  COLLEGE 

GA  TOTAL 

1 U 

119  22.8  - , 

5 

1.0 

GA  FEMALE 

0 .0 

24  12.9 

1 

.5 

GA  MALE 

1 .3 

95  26.2 

4 

1.2 

6RJNSMIU  JUNIOR  COtLbGf 

GA  TOTAL 

0 .0 

326  28.6 

1 

.1 

GA  FEMALE' 

0 .0 

156  J5.1 

0 

.0 

GA  MALE. 

0 .0 

170  24.4 

1 

.1 

CLARA  COLLEGE 

GA.  TOTAL 

0 .0 

1,725  98.3 

0 

.0 

GA  FEMALE 

0 .0 

1,113  99.6 

0 

.0. 

GA  MALE 

0 .0 

612  96.9 

0 

' .0 

CLAYTON  JUNIOR  COLLEGE 

ga  total  ■ 

6 .2 

96  3.1 

5 

.2 

GA  FEMALE 

3 U v 

52  3.5 

2 

.1 

uA  MALE 

> U ' 

44  • 2.7 

3 

.2 

LOLUMbuS  COLLEGE 


" S' 

ERIC1  , 


I 


0 

.0 

107 

30.5 

219 

62.4 

25 

7.1 

^51 

0 

63 

34.4 

111 

61,7 

7 

3.8 

183 

0 

.0 

44 

# 

26.2 

106 

63.1 

It 

10.7 

168  ’ 

3 

.1 

i ™ 

9.3 

2,668 

W.7 

0 

.0 

2,943  ,* 

0 

.0 

* 193 

12.6 

1,319 

' 8742 

0 

.0 

1,512 

3 

.7' 

82 

5.7 

1,349' 

94.3 

0 

.0 

U.431 

0 

.0 

4 

' 1.6 

247 

46.9 

♦ 

1.6 

255' 

0 

.0 

1 

1.1 

.93 

97.9 

1 

1.1 

95 

0 

.0 

3 

1.9 

154 

96.3 

3 

H 

160 

c 

.0 

40 

14.8 

M Jk  *' 

i 228*84,1 

3 

V 

i.i 

271 

0 

.0 

15 

11.2 

i iu 

88.1 

1 

.7 

134 

0 

.0 

25 

18.2 

110 

80.3  . 

2 

1.5 

137 

2 

.2 

1,112 

93.3 

60 

5.0 

20 

1.7 

1,192 

0 

.0 

455. 

94.4 

. 21 

4.4 

♦ 6 

1.2 

4(2 

2 

.3 

657 

92.5 

39 

6 

5.5 

14 

2.0 

710 

2J 

1.0 

342 

12.5 

2,398 

87.4 

4 

.1 

2,744 

f 

.7 

206 

15.1 

1,159 

84.9 

0 

.0 

1,365 

18 

1.3 

136 

9.9 

1,239 

89.8 

4 

' ,3 

1,379 

1 

.2 

87 

17.8 

401 

82.2 

0 

.0 

488 

0 

.0 

43 

19,5 

177 

80.5 

0 

.0 

• 220 

t 

.4 

44 

16,4 

224 

83.6 

0 

.0 

268 

'7 

.5 

.5 

52 

3.4 

1,462 

•95.7 

13 

.9 

1,527 

4 

22 

2.5 

851 

96.9 

5 

.6 

878 

3 

.5 

30 

4.6 

611 

94.1 

8. 

1.2 

649 

1 

.2 

27 

4.6 

333. 

95’.2 

, l 

.2 

581 

r 

.2 

19 

3.9 

47| 

■95.9 

1 

,2 

492 

0 

.0 

8 

9.0 

81 

kc. 

0 

,0 

89 

0- 

.0 

125 

23.9 

398 

76.1 

0 

.0 

523 

0 

.0 

25 

13.4 

161 

86.6 

0 

■0 

\ 184 

0 

.0 

100 

19.7 

237 

70.3 

0 

.0 

V 337 

t 

6 

.5 

335 

29.2 

796 

64.5  . 

15 

1.3 

1,146 

2 

.4 

160 

35.6 

285 

63.3 

5 

1.1 

490 

4 

.6 

175 

25.1 

511 

73.4 

10 

■1.4 

696 

0 

.0 

1,725 

98.3 

1 

.1 

29 

1.7 

1,755 

0 

.0 

1,113 

99,6 

.0 

. .0 

% 

4 

.4 

1,117 

0 

iO 

612 

95.9, 

1 

.2 

25 

3.9 

638 

.3 

.2 

.3 


4T 


115  3.7 

40  4.1 

55  3.4 


U TOTAL 

13 

.3 

Ail  19.1 

45. 

1.0 

26 

•6  i 

917 

21.0 

GA  FEMALE 

3 

.1 

» 24.4 

> .8 

11 

.5 

554 

25.9 

GA  MALE 

10 

.4 

W 13,9 

vr  1.2 

17 

•8 

.363 

16. i 

i.J TENANT  COLLEGE 
GA  TOTAL 

3 

*6 

*6  *1.2 

4 

..8 

8 

1.6  . 

21 

6*2 

GA  FEMALE 

1 

, .4 

1 .4 

2 

.8 

5 

2.0 

9 

3.7 

GA  MALE 

2 

.8 

5 1.9 

2 

.8 

3 

1.1 

12 

6.6 

2*986  96.1 
1.407  95.7 
1.579  96.5 

3.438  76.4 
1,574  73.7 
1,844  82.9 

478  94.7, 
231  94.7 
247  94.6 


6 

3 

3 

25 

7 

18 


.2 

.2 

.2 

.6 

.3 


6 1.2 

4 1.6 

2 .8 


3,107 

1.470 

1,637 

4,360 

2,135 

2,225 

505. 

244 

261 


f 


a 


87 


’jA*U  l « TpTAL  UNOlAGRAOUAfR  EMOLLMENT  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATIQ^  BY  RACE,  flHHCCt TV  AND  SE*| 
Ih&TI fO^iyAlV  STATi  AMO  HA II ON,  IA)7»  • \ / 


AMERICAN  1 Nil  UN  SiACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER'  HISPANIC 


TOTAL' 

MINORITY 


wirti 

NON-tfSPANIC 


ncn-rI$imnt- 

align 


HUNKER 


GEORGIA 


I HUNKER  I NUMKER  l HUNKER  ! NUMBER  S NUMB! 
CONTINUED 


I NUMBER  I 


3 

ERIC 


/ 


j 


■s 


/ 

v 


TOTAt 

NUMBER 


D At  TUN  JUNIOR  COLLEGE 
GA  * TOTAL  0 .0 

KQ  3.9 

1. 

.1 

iO 

1 

61 

3.9 

*1,495 

96.1 

0 

.0 

1,556 

GA  FEMALE  0 ‘ .0 

13  2.1  > 

0 

■ .0 

0 

.0 

13 

2.1 

604 

97.9 

0 

.0 

617 

GA  MALE.  O'.  .0 

h7  S.O 

1 1 

1 A 

0 

.0 

48 

5.1 

891 

94.9 

l o 

.0 

939 

DEKALB  CUNNUNIIr  COLLEGE 
GA  TOTAL  21  .2 

1, 42b  17.41 

21 

12 

36 

.5 

liSOB 

17.9 

t,854 

11.4 

.7 

8,423 

GA  FEMALE  11  .3 

740  1B.B 

3 

.1 

17 

.4 

771 

19.6 

3d  38 

79.9 

20 

.5 

3,929 

.*  GA  MALE  10  .2 

6K8  IS.  3 

18 

.4 

21 

.5 

737 

16.4 

3W6 

82.7 

41 

.9 

4,494 

EMANUEL  CO  JUNIOR  COLLEGE 
GA  TOTAL  0 .0 

W 19.3 

0 

.0 

C 

.0 

46 

19.3 

192 

80.? 

0 

.0 

238 

GA  FEMALE  0 ,0 

’ 19  15,6 

0 

.0 

0 

.0 

19 

15.6 

. 103 

84  JR 

0 

.0 

122 

GA.  NA Li  0 .0 

27  23.3 

0 

.0 

c 

.0 

27 

23.3 

89 

76.7 

0 

.0 

116 

EMMANUEL  COLLEGE* 

GA  TOTAL  G .0 

19  4.4 

0 

.0 

0 

.0 

19 

4.6 

393 

94.7 

3 

.7 

415 

GA  FEMALE  0 , .0 

S 2.6 

0 

.0 

0 

.0 

5 

2.6 

190 

97.4 

0 , 

ft  .0 

195 

GA  MALE  0 .0 

14  6.4 

0 

.0 

0 

.0 

14 

6.4 

203 

92.3 

3- 

*1.4 

220 

EMORY  UNIVERSITY 
GA  TOtAL  4.1 

68  2.4 

IS 

t 

.4 

30 

.a 

137X 

A • 

3.8 

' 3,440 

95.1 

39 

1.1 

3,616 

GA  FINALE  v 3 .2 

63  4.0 

' 6 

.4 

11 

.7 

83 

5.2 

1,494 

93.9 

14 

.9 

1,591 

GA  MALE  1 .0  • 

2S  1.2 

9 

.4 

19 

.9  ' 

54 

2.7 

1,946 

96.1 

. 25 

1.2 

2,025 

FlUYD  JUNIOR  COLLEGE  ' 

GA  TOTAL.  / 1 '.1 

192  12.9 

c 

.3 

0 

.0 

197 

13.2 

1,290 

86.7 

' l 

.1 

1,4R8 

GA  FEMALE  / 1 .1 

118  16.8  , 

1 

.1 

C 

.0 

■ 120 

17.1 

581 

82.9 

0 

.0 

701 

GA  MAlc  .0  .0 

74  9.4 

3 

*.4 

. 0 . 

.0 

77 

9.8 

709 

90.1 

1 

.1 

787 

FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 
GA  TOTAL  * 0 .0 

1,524  K9.S 

2 

.1 

✓' 

2 ■ 

' .1 

1.528 

89.8 

124 

7.3 

50 

2.9 

1,702 

GA  FEMALE  0 .0 

770  97.2 

0 • 

.0 

0 

.0 

770 

97.2 

17 

2.1 

5 

.6 

792 

GA  HALE  - O'  .0 

7S4  82.9 

2 

.2 

2 

.2 

758 

83.3 

107 

11.8 

45 

4.9 

910 

GAINESVILLE  JR  COLLEGE 
GA  TOTAL  3 .2 

63  4.3 

0 

.0 

0 

.0 

66 

.4.5 

1,400 

95.2 

4 

.3 

1,470 

‘ GA  FEMALE  0 .0 

23  4.4 

0 

.0 

0 

.0 

23 

4.4 

499 

95.6 

0 

.0 

522 

OA  MALE  3 .3 

40  4.2 

0 

.0 

0 

.0 

43 

4.5 

901 

95,0 

4 

.4 

948 

GEORGIA  COdEGE 
GA  TOTAL  1 .0 

406  IS. 2 

5 

A 

.2 

8 

.3 

420 

15.7 

2,238 

83.7 

17 

.6 

2,675 

GA  FEMALE  0 .0 

294  19.4 

2 

.1 

4 

.3 

300 

19.8 

U 209 

79.9 

4 

.3 

1,513 

GA  MALE  1 ’ .1 

112  9.6 

3 

.3 

4 

.3 

120 

10.3 

1,029 

88.6 

13 

1.1 

1,162 

GA  INST  OF  TEC*  MAIN  CAM 
GA  TOTAL  3 .0 

• 336  4.4 

66 

.9 

70 

.9 

477 

6*2 

6,899 

89.7 

315 

4.1 

7,691 

. GA  FEMALE  0 ,0 

67  8.1 

12 

1.1 

8 

.7 

107 

9.9 

941 

17.3 

30 

2.8  . 

1,078 

GA  male  3 .0 

2S1  3.8 

54 

.8 

62 

.9 

370 

5.6 

5,958 

90.1 

285 

4.3 

6,613 

GA  INST  TECHN-STHN  TECH 
GA  TOTAL  2 .1 

110  S.7 

7 

.4 

15 

.8 

134 

6,9 

1,740 

89.7 

65 

3.4 

1,939 

GA  FEMALE  0 .0 

, 6 6.1 

’ 0 

.0 

1 

1.0 

. 7, 

7,1 

90 

91.8 

l 

1.0  , 

98 

GA  MALE  2 .1 

104  S.6 

7 

.4 

14 

- .8 

127 

6.9 

1,650 

89.6  ' 

64 

3.5 

1,841 

- GEORGIA  MILITARY  COLLEGE 
GA  TOTAL  5 .A 

409  29.6 

9 

.7 

46 

3.3 

469 

34.0 

906 

65.7 

5 

.4 

1,380 

GA  FEMALE*  1 ,4 

61  29.3 

2 

.7 

19 

6.9 

103 

37.3 

173 

62.7 

8 

.0 

276 

r *A  MALE  4 .4 

328  29.7 

7 

.6 

27 

2.4 

36# 

33.2 

733 

66.4 

5 

.5 

1,104 

ss 


4 


) 


4 


GEORGIA  iOUfHERN  college 

AG*  UUL  i x,0 

m a.t 

•GA  FEMALE  . 0 «%0 

122 

>.» 

k GA  male  : 1 . u 

73 

3.6 

ga  sduthresiern  COLLEGE 

GA  TOTAL  i U 

201 

12.9 

GA  FEMALE  1 .1 

122 

l A.  7 

ga  wet  | .j 

79 

10.9, 

gEorgia  >i*rt  umiveriitt 

GA  TOTAL  lot  2.0' 

2.  OH 

. 15.5 

t,A  FEMALE  . iJJ  2.0 

1*234 

14.1 

»A  male  US  2.1 

113 

12.6 

GORDON  JUMtOA  COLLEGE 

* 

GA  .TOTAL,  . 0 <0 

134 

1'.0 

' u4  FEMALE  0 .0 

93 

21.0 

GA  ' MALE  0 .0 

45 

9.  A 

ilEnnESAM  JUNIOR  LQLlEGE 

6*  TOTAL  2 .1 

ii 

.9 

GA  FEMALE  0 .0  ■ 

11 

‘.9 

6A  MALE  -f  - 2 .1 

1A 

. .9 

U GRANGE  COLLEGE 

GA  TOTAt — ' 2 .3  ■ 

A3 

9.0 

6A  FEMALE  1 .2  1 

42 

1D.A 

»*  Male  i .3 

' 21 

7.1 

MACON  JUNIOR  COLLEGE 

GA  TOTAL  6 .3 

337. 

14.7 

• »A  FEMALE  . A .4 

■217 

19.3 

GA  MALE  2 .2 

120 

10.3 

NtOlLAL  COLLEGE  OF  L* 

GA  TOTAL  .3  .3 

133 

11.7 

GA  FEMALE  3 .3 

119 

12.3 

GA  MALE  0 .0 

14 

7.6 

MERCER  U MAIN  CAMPUS 

■ 

GA'  TOTAL  S .2 

302 

13.9 

' »A  FEMALE  O'  . .0 

172 

21.4 

GA  MALE  3 .3 

130 

11.7 

MERCER  U IN  ATLANTA 

GA  TOTAL  1 4 

77 

7.4 

GA  FEMALE  A .0 

19 

& 

GA  MALE  1 .1 

34 

9.7 

MERCER  U SfhN  SCHOOL  PHAR 

, GA  TOTAL  l .3 

A 

12 

3.4 

GA  FEMALE  0 .0 

6 

6.0 

GA  MAlE  1 .3 

6 

2.8 

'MIDDLE  GEORGIA  CULltGE 

./ 

DA  TOTAL  * .A 

143 

11.1 

0*  female  i ti 

64 

9.7 

i*A  MALE  * .4 

119 

12.1 

MOREHOUSE  COLLEGE 

GA  TOTAL  0 .0 

■ 1.374 

944 

A FEMALE  0 .0  ' 

.0 

.0 

GA  MALE  O'  >0 

1)374 

94.3 

NORRJS  WORN  COLLEGE 

GA  TOTAL  0 .0 

1.320, 

96.6 

GA  FEMALE  o ,0 

749 

94.1 

i»A  .MALE  0 .0 

,731* 

94. 9 

NORTH  GEORGIA  COLLEGE 

• GA  TOTAL  0 .0 

36 

3.4 

•A  FEMALE  ' 0 .0 

20. 

2.6 

GA  MAW . ) 0 .0 

36 

5.1 

9 Jfi 

ERLC 

. 

2 

.0 

r 1 

.0 

, m 4.8 

.0 

O' 

.0 

123  r.9 

1 

.0 

1 

1 

.0 

76  *3.7 

• 0 

.0 

l 

.1 

205  13.2 

0 

.0 

1 

.1 

124 

> 13.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

81 

11.2 

132 

1.0 

‘ '40 

.3 

2,493,  19.8 

36 

.8 

19 

' .3 

1)448 

1 21.2 

76 

1.2 

a 

.3 

1.04) 

16.2 

0 

.0 

0 

'.0 

138 

15.0 

.0 

*0 

0 

.0 

93 

21.0 

0 

.0 

* 

0 

.0 

» 43 

9*4  \ 

9 

.3 

10 

.4 

46 

i.7<; 

3 

.3 

6 

'.5 

20 

1.7 

6 

.4 

4 

.3 

‘24 

1.7 

\ 

* 

0 

.0 

1 

.1 

66 

9,3 , 

0 

.0 

l 

.2 

' 44 

10.9 

0 

.0 

0 

.0 

22 

7.5 

4 

.3 

13 

.6 

/ 364 

15.9 

7 

.6 

5 

.4 ' 

233 

20.7 

l 

.1 

8 

.7 

131 

11.3 

5 

.4 

3 

.3 

144 

12.7 

A 

.4 

3 

.3 

129 

13.6 

l 

.5 

0 

.0 

15 

8.2 

5 

.3 

14 

.7 

324 

17.0 

2 

.3 

9 

1.1 

183 

23.2 

3 

.3 

5 

.4 

141 

12.7 

2 

.2 

.8 

.8 

88 

8.9 

2 

.5 

3 

.8 

24 

6.1 

Kf 

.0 

5 

•8 

64 

10.7 

5 

3 

.9 

21 

6.6 

A 

a5 

1 

i.o, 

11 

,11.0 

l 

.5 

2 

.9 

■ 10 

6 

2 
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8,078 

HI  MALE 

8 

.1 

30 

.4 

5,772 

77.2 

112 

J.5 

5,922 

79.2 

18.2 

192 

2. 

3.8' 

7,474 

U OF  HAM  All  MAUI  CC 
Hi  TOTAL  2 

.2 

0 

.0 

795 

59.6 

134 

10. 1 

931 

69.8 

352 

26.4 

50 

1,333 

H|  FEMALE 

1 

.2 

0 

.0 

327 

52.8 

78 

12.6 

406 

nkC 

192 

31.0 

21 

3.4 

' 619 

Hi  MALE 

1 

.1 

0 

.0 

468 

65.5 

56 

7.8 

525 

73.5 

160 

22.4 

29 

4.1 

714. 

0 OF  HAMAli 
Hi  TOTAL 

MlNUMARD  cc 
6 .6 

12 

1.2 

415 

42.3 

45 

4.6 

476 

",8.6 

462 

1 

47.1 

40 

4.1 

960 

Hi  FEMALE 

1 

.2 

3 

1.0 

166 

35.0 

19 

4.0 

193 

40.2 

266 

55.4 

It 

4.4 

480 

Hi  . MALE 

3 • 

1.0 

7 

1.4 

247 

49.4 

26 

5.2 

285 

57.0 

196 

39.2 

19 

3.8 

500 

HAmAH 
Hi  TUTAL 

37 

tUTAL  1 
% 

11 

364 

INSTITUTIONS) 
1.0  27.131 

69.8 

1,095 

2.8 

26,697 

73.8 

9, 0o6 

23,3 

i,io3  . 

, 2.8' 

38,668. 

Hi  female 

27 

u 

129 

.7 

12,455 

69.6 

450 

2.5 

13,061 

73.2 

4,303 

24.1 

477 

2.7 

17,841 

hi  MALE 

60 

.3 

255 

1.2 

14,676 

69.  B 

645' 

3.1 

15,636 

74.4 

4,765 

22.7 

626 

3.0 

'21,027 

ID  TOTAL 
ID  FEMALE 
ID  MALE 


13 

3 

10 


1.0 

.A 

1.3 


A 

0 

A 

10 

0 

10 


.3 

.0 

.7 

.7 

.0 

1.3 


70 

.6 

136 

1.6 

301 

3.5 

8,409 

96.4 

14 

.2 

8,724 

33 

.8 

57 

1.4 

119 

2.9 

4,015 

97.0  ’ 

4 

.1 

4,138 

37 

.8 

79 

1.7 

182 

4.0 

4,394 

X 

95.8 

10 

.2 

4,586 

52 

8.4 

14 

2.3 

82 

13.3 

527 

8 6.6 

7 

l.l 

616 

20 

8.2 

5 

2.0 

26 

11.4 

216 

88.2 

1 

.4 

245 

32 

8.6 

9 

2.4 

54 

14.6 

311 

83.8 

6 

1.6 

371 

19 

.8 

42 

1.7 

74 

3.0 

2,367 

96.1 

21 

.9 

2,462 

6 

.7 

19 

1.7 

28 

2.5 

1,093 

96.9 

7 

.6 

’ 1,128 

11 

.8 

23 

1.7 

46 

3.4 

1,274 

95.5 

14 

1.0 

1,334 

138 

2*7, 

' 90 

1.7 

414 

6.0 

4,711 

90.5 

61 

1.6 

1 5,206 

47 

1.9 

48 

2.0 

160 

6,6 

2,237 

92.6 

20  ■ 

.8 

2,41 7 

91 

3.3 

42 

# 

254 

9.1 

2,474 

88.7 

61 

2.2 

f 2,789 
, 1,371 

4 

.3 

J 

Sr.  3 

118 

8.6 

1,253 

91.4 

0 

.0 

3 

.4 

1 

.i 

78 

10.0 

702 

90.0 

0 

.0 

; 780 

1 

.2 

3 

.5 

40 

6.8 

551 

93.2 

0 

.0 

i 591 

16 

1.2 

'll 

.8 

50 

3.7 

1,306 

96.0 

4 

.3 

\,360 

6 

.9 

.1 

10 

1.4 

688 

98.3 

2 

.3 

\ 700 

10 

1.5 

10 

1.5 

40 

6.1 

618 

93.6 

2 

'660 

ERIC 


) NTHnST  NiZWtNt  COLLEbE 


lu  TOTAL 

5 

.b 

6 

.6 

6 

.6 

10  female 

2 

J 

• b 

3 

.5 

10  HALE 

3 

.6  ’ 

3 

.6 

' 3 

.6 

Hi  US  COLLEGE 

' 

10  TOTAL 

27 

.5 

0 

•0 

26, 

.4 

(0  female 

22 

.6 

.0 

17 

.5 

10  MALE 

5 

••2 

- 0 

60 

. 7 

.3' 

UNIVERSITY  OF 

IDAHO 

10  TOTAL 

20 

.6 

2% 

6> 

73  ' 

1.2 

ID  FEMALE 

6 

.6 

3 

.1 

28 

1.4 

• 10  'MALE 

15 

.6 

26 

67 

45, 

1.2  ’ 

IDAHO 

/ 

total  i 

9 INSTITUTIONS)  . 

10  total  ,j 

310 

, 1.0 

22  3 

.7 

402 

U2 

10  female  , 

173 

i.i 

60 

.3 

165 

1.0 

ID  MALE  ' 

137 

• 8 

163 

1.1 

237 

1.4 

'ILLINOIS 

aero-space  Institute 

1L  TOTAL 

; O' 

.0 

16' 

18.7 

2 

2.7 

1L  FEMALE 

0 

.0 

1 

6.7  ■ 

1 

617 

IL  MALE 

0 

.0 

13 

21.7 

1 

1.7 

AMERICAN  ACADEMY  OF  ART 

« 

IL  TOTAL 

3 

.4 

91  ' 

11.5 

27 

3.4 

Il'FEMAlc 

l 

• 0 

36 

10.2 

14 

4.2 

• k MALE 

i 

.2 

57 

12.6  ' 

13 

2.8 

AMERICAN  CUNSV  UF  MUSIC 

IL  TOTAL  * 

0 

.0  ' 

W 

16.8 

9 

2.8 

IL  FEMALE 

0 

'.u 

. 16 

8.2 

6 

3.5 

IL  MALE 

0 

<0 

33 

22.6 

3 

2.0 

AUGUST  ANA  COLLEOE 

' 

IL  TQTAL 

0 

•u 

• 93  ' 

6.2 

4 

.2 

* IL  FEMALE 

* 0 

.0 

53 

5.0  ’ 

2 

.2 

IL'  MALE. 

u 

•0 

60 

3.5 

2 

.2, 

AURORA  COLLEOE 

* 

'IL  TOTAL 

1 

.1 

55 

7.5  1 

■ 2 

.3 

IL  FEHAiE 

0 

.0 

26 

9.7 

l 

.4 

IL  MALE 

1 

.2 

' 29 

6.2 

. .1 

.2 

fiARAT  COLLEGE 

IL  TOTAL 

0 

.0 

32 

6.8 

13 

2.0 

IL  FEMALE 

o. 

.0 

32 

6.6 

13 

2.0 

IL  , MALE 

’ 0 

.0 

0 

fco 

0 \ 

.0 

bELLEVILLE  AREA  COLLEOE 

\ 

IL  TOTAL 

116 

1.3 

559 

6.1 

59 

.6 

1l  FEMALE 

ol* 

hi 

266 

5.5 

42 

.9 

IL  MALE 

bb  1 

1.3 

295 

6.7 

17 

.4 

bLACMuPN  COLLEOE 

It  TOTAL 

l 

.6 

62 

7.9 

1 

.2 

, IL  FEMALE 

i 

.7 

23 

(8.1 

b 

.0’ 

,(*•>11  MALE 

0 

.0 

19 

7.8 

i 

.4 

X kACR  HA»K  C EAST  CAMPUS 

•VtjlL  TOTAL 

i 

.1 

16 

1.7 

4 

.5 

IL  female 

0 

.0 

6 

1.8 

2 J 

.6 

IL  MALE 

1 

.2 

. '8 

1.7 

L 

.4 

dLACK  HANK  C OUAO-CITIES 

* 

IL  TOTAL 

. 16 

.2 

268 

4.7  : 

36 

•..6 

IL  female 

5 

.2 

136. 

5.1  . 

9'  J.i 

IL  MALE 

9 

.3 

132 

6.6 

27 

'.9 

er|c 

1.0 

28 

2.6 

1,037 

96.1' 

14 

1.3 

1,079 

.9 

13 

2.3 

543> 

96.1 

9 

1.6 

565 

1.2 

15' 

2.9 

494 

96.1 

5 

1.0 

514 

i 

■ ■' 

/ 

• 

•6 

83 

1.4 

5,428 

94.6 

229 

4.0 

5,740 

’.6 

63 

' 1.7 

3,498 

.94.4 

, 145 

3.9 

'3,706 

.4 

20 

1.0 

1,930 

94.9  - 

84 

4,1 

r 

2,034 

.4 

147 

2.5 

5,633 

96.4 

• ' 62 

i.i 

5,842 

. .2 

43 

2.1 

2,015 

97.3 

’ 13 

.6 

•2,071 

' .5 

104’ 

’ 2.8 

3,6J8', 

95.9 

49 

1.3  : 

3,771 

1.1 

1,297' 

' 4.0 

'30,671 

94.7 

' '*32 

1.3 

32,400 

1.0 

542 

' 3.4 

15,007 

95.3 

■'.-101 

1.3 

15,750. 

1.2 

755 

4.5  • 

15,664 

94.1 

4231, 

'1.4 

16,650 

4.0 

• , 

' V ’■ 

/ 

19 

25.3 

7 

9.3 

<9 

65.3  • 

75 

.0 

. 2 

13.3  ■ 

0 

.0 

.13 

86.7 

15 

5.0 

17 

28.3 

7 

11.7 

36 

60.0, 

60 

5.8 

167 

21.1 

625 

78.9 

0 

.0 

. 792 

5.1 

‘ 67 

20.1 

'266 

79.9 

0 

.0 

m 

6.3 

100 

21.8 

359 

76.2 

0 ■ 

.0- 

459 

1.9 

62 

19.6 

252 

79;  5 

pi 

3 

.9 

317 

.6 

21 

12.4 

148 

87.1' 

\ 

.6 

'170 

3.4 

41 

27.9 

104 

70.7 

1.4 

147' 

.7  • 

112 

5.1 

2,065 

•94.3 

■ 12 

' .5 

2,189 

.6 

61 

5.7 

997 

93.9. 

4 

■ .4  ■ 

1 >062 

.8 

51 

4.5 

1,068 

94. a 

8 

.7 

1,127 

2.4 

76 

10.3 

' 648 

68.2 

11 

V • ► 

1.5 

735 

2.6 

34 

12.7 

232 

86.9 

1 ■ 

.4 

. 267 

2.4 

42 

9.0 

416 

a 

08.9 

10  ' 

♦ 

2.1 

, 468 

1.5 

' 55 

8.3 

605 

91.5  ' 

1 

.2 

• 661 

1.5, 

55 

8.3 

605 

91.5 

1 

.2  ' ' 

' 661 

.0 

0 

.0  1 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.4 

777 

8;4 

8,448 

91.6 

0 

» 

’ .0 

9,225' 

.3 

381 

7^9  ' 

4,433'' 

92il, 

■ 0 

VO," 

4,814 

.6 

396 

9.0 

4,015. 

'91.  C ■ 

0 

, .Ov 

4,411  • 

'.6 

48 

9.1  / 

466 

88.1 

• • 15 

2.8 

' 529 

.4 

26 

9.2 

,•256 

90.1 

2 

.7 

284 

.8 

9.0 

210 

85.7 

13 

5.3 

245  » 

.4 

22 

2.7 

•790 

97.3  ' 

0 

.0 

812 

.0 

8 

2.4  • 

325. 

97.6. 

0 

.0  ' 

333 

.6 

14 

2-5/, 
•'  / ’ 

465 

97.1 

, 0 

.0 

ft) 

• '479 

. ■ ' > 

2.6  • 

464  \ 

A.lf 

5,193 

91.8 

0 

.0  \ 

5,657  . 

1.9 

202 

T.J 

2,476 

92.5 

0 

.0'  : 

2,678, 

3.2 

♦ 262 

8.8 

2,717^  91.2 

1 . o 

.0  ■ 

2, '9  79 

U 

5 

6 

32 

24 

• • 8 

22 

4 

18 

• 362 

166 

198 

, 3 

' o- 

3 

66 

. 17 

29 

' 6 

1 

5 

15 

6 

9 

18 

*7 

, * tr 

•'10 

• 10 

' 0 

'iS. 

• 26 

3 

l . 

2 

f 

O' 

K 

166 

52 

96 


47 


IAAlE  1 - TOTAL  JNUEACRAUUATE  ENROLLMENT  IN  INSMTUTICNS  OF  HIGHER  EDUCATION  ST  RACE.  ETHNICITY  (NO  SEX! 
USTIlJTIUNf  STATE  ANO  NATION,  (97ft  ' 


AMERICAN  INDIAN  bLACk  ASIAN  OR 

AcASAAN  NATIVE  ' NJN-hIsPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMuER 

X 

NUflbfcft 

A 

'NUMBER 

X 

ILLINOIS  . 

CONTINUED 

kkaulET  UNIvERSIIT 

A 

' 

k total 

3 

.1 

362 

9.0  ' 

9 

.2 

il  fehale 

i 

.1 

tib 

12.7 

1 

.1 

U HALE 

1 

.0 

1S6 

6.4 

6 

.3 

ok  ISA  kABbhlCAl  COLLEGE 

IL  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

IL  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

k NAlE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

20 

lARLMi 

IlMu  CulLtCE 

k il 

U 

Lu 

74 

2.7 

43 

1.5 

it  FEHAjjr 

it 

2.1 

41 

2.3 

20 

1.1 

k Min 

ih 

2.S 

33 

3.4 

23 

2.4 

central  tnca  ChTT  college 

il  total 

a 

.6 

3. 060 

ol.7 

135 

7.7 

IL  FEMALE 

17 

.6 

2.015 

66.4 

61 

2.1 

k male 

11  ‘ 

1.0*5 

>2.1 

74 

3.6 

CHICAGO  ACAU  OF  FINE  ARTS 

11  TOTAL 

u 

.0 

11 

4.0 

2 

.8 

IL  FEMALE 

0 

.0 

2 

2.0 

0 

•c 

k MACE 

0 

.0 

9 

6.0 

2 

1.3 

CHGO  CONSERVATORY  COLLEGE 

k total 

0 

.0 

36 

27.9 

0 

.0 

IL  FEMALE 

0 

.0 

9 

17.6 

0 

.0 

IL  MALE 

0 

.0 

29 

34.1  ‘ 

C 

LHkAi»U  STATE  UNIVERSITY 

H 

IL  TOTAL 

i 

.0 

3.320 

76.1 

10 

.2 

Il  FEMALE 

0 

til 

2.127 

63.2 

i i 

.1 

k NALt 

l 

.1 

1. 193 

66*  1 

8 

.4 

CHkAGO  TECHNICAL  COLLEGE 

IL  TOTAL 

1 

• 3 

77 

24.3 

45 

14.2 

IL  FEMALE 

0 

*0 

2 

25.0 

0 

.0 

k MALE 

1 

.3 

75 

24.3 

45 

1-.6 

CITY  C CHGO  kENNEOYHING 

IL  TOTAL 

• si 

.3 

6.632 

97.4  * 

' ,9 

.1 

IL  FEMALE 

lb 

' .3 

4. 7b4 

98.6' 

2 

.0 

IL  MALE 

IS 

.4 

3.6bb 

96.1 

- 7 

.2 

CITY  C CHICAGO  LOOP  C 

IL  TOTAl 

60 

• b 

3,41b 

56.6 

166 

1.8 

IL  FEMALE 

J7 

•6 

3,493 

60.5 

101 

1.7 

k HALE 

u 

.7 

1,922 

55.3  ' 

65 

1.9 

CITY  C Chou  MALCOLM  X C 

IL  TOTAL 

13 

13 

j,flj9 

63.6 

39 

.8 

k FEMALE 

5 

.2 

2,429 

oS.4 

23 

.8 

k MALE ' 

6 

.5 

,1.430 

60.6 

16 

.9 

LI  IT  C ChGO  OLIVE-HART ET 

i IL  TOTALS*.  !'*■  .5  AiiNe.  94.7  2 .0 

" l,r  rr““'  X/li  .5  2|502  9A.7  l .0 

/ 10  .!>  1.694  94.7  1 .1 

' ' 


tctal  nhite  non-resident 


HISPANIC 

MINORITY 

NON-HlSPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER  X 

NUMBER  A 

NUMBER  X 

NUMBER  1 

* 

NUMBER 

4 

15 

.4 

' 409 

9.7 

3,783 

89.) 

45 

1.1 

» 4,237 

6 

.3 

235 

13.2 

1,5)9 

86.4 

7 

.4 

1,781 

9 

.4 

174 

7.1 

2,244 

91.4 

38 

1.5 

2,456 

0 

.0 

0 

.0 

54 

10C.C 

0 

.0 

54 

0 

.0 

0 

.0  \ 

i o 

.0 

0 

.0 

0 

G 

.0 

0 

«u 

54 

100.0 

0 

.0 

54 

49 

1.8 

226 

£.2 

2,553 

91.8 

1 

.0 

2,782 

19- 

1.1 

118 

6.5 

1,685 

93.4 

1 

.1 

1,804 

30 

3.1 

MO 

11.2 

868 

66.8 

0 

.0 

978 

450 

9.0 

3,693 

74.0 

914 

18.3 

384 

7.7 

4,991 

282 

9.6 

2,375 

60. 6 

439 

14.9 

132 

4.5 

2,946 

168 

K 

1.318 

64.4 

475 

23.2 

252 

12.3 

2,045 

15 

6.0 

28 

11.2 

2M 

84.4 

11 

4.4 

250 

4 

4.0 

6 

6.0 

91 

91.0 

3 

3.0 

100 

11 

7.3 

22 

14.7 

120 

80. C’ 

8 

5.3 

150 

C 

.0 

38 

27.9 

98 

72.1 

0 

.0 

136 

0 

.0 

9 

17.6 

42 

82.4 

0 

.0 

51 

C 

.0 

29 

34.1 

56 

65.9 

0 

-.0 

85 

93 

2.1 

3,425 

78.5 

898 

20.6 

36 

.9 

4*361 

47 

1.8 

2,176 

85.1 

378 

14.8 

3 

.1 

2,557 

46 

2.5 

1,249 

69.2 

520 

26.6  • 

35 

1.9 

1,804 

17 

5.4 

140 

44.2 

117 

36.9 

60 

18.9 

* 31T 

1 

12.5 

3 

37.5 

2 

25. C 

3 

37.5 

6 

1^ — 5.2 

137 

44.3 

115 

37.2 

57 

18.4 

309 

28 

.3 

8,700 

98.2 

53 

.6 

107 

1.2 

8,860 

2 

.0 

4,784 

94.0 

27 

.6 

22 

.5 

4.633 

26 

.6 

3,916 

97.2 

26 

.6 

85 

2.1 

4,027 

644 

7.0 

6,285 

68.0 

2,908 

31.5 

53 

.6 

9,246 

372 

6.4 

4,003 

69.4 

1,741 

,30.2 

.5 

5,772 

272 

7.6 

2,282 

65.7 

1,167 

38.6 

K 25 

A .7 

3,474 

198 

4.3 

4,109 

89.0 

. 509 

A 

11.0 

„o 

.0 

4,616 

104 

3.7 

2,561 

90.0 

283 

10.0 

0 

.0 

2,844 

94 

5.3 

1,548 

87.3 

226 

12.7 

0 

.0 

1,774 

53 

l.'l 

4,473 

96.4 

87 

1.9 

81 

. 1.7 

4,641 

30 

1.1 

2,545 

96.3 

50 

1.9 

47 

1.8 

2,642' 

23 

1.2 

1,928 

46.4 

37 

1.9 

34 

1.7 

1,999 

A*yy  it  rCHALt 
k HALE 


er|c  • 


t 


clTr  t ChICauJ  3Tn«3T  C 

it  rout  a .j 

It  FEMAtt  11  ,3 

U MALE  10  ,1 

Iff  L triw  TAUMAM  t 

It  TOTAt  >6  1.) 

It  FtMALE  *9  1.4 

It  MALI  27  1.7 

wl TV  t LNltAUj  nAIUiT  C 
1 It  IOTA*  . V , J 

It  FEMALE  3 .3 

'U  ’ MAtt  4 U 

ULLtOt  Of-  UUPAut 
It  TOTAL  u .j 

II  FEMALE  . ,*o  .3. 

It  MAtl  It  .4 

ullage  of  laaE  uioNir 
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l.COO 

9?. 5 

0 • 

.0 

1.026 

1 

.2 

17 

3.2 

515 

96.1 

0 

.0 

5)2 

1 

.2 

9 

1,6 

/ 185 

9l.t’ 

0 

• 0 

,9, 

127 

1.5 

7.6 

?,«J5 

92.5 

3 

.0 

4.57, 

58 

1.6 

il8 

7,7 

3 , 0.  6 

92.) 

9 

4 

.0 

1.(16 

69 

1.6 

j;a 

7.2 

6,  lw9 

92.1  - 

1 

.0 

1.121 

5 

; > 

17 

6.1 

)51 

91.9 

6 

1.0 

112 

2 

6 

‘ 1.9 

207 

97.6 

1 

.5 

212 

V 

1.5 

V 

106 

92. C 

3 

1.5 

200 

7 

. '• 

ill 

16,6 

U504 

82.7 

16 

J 

1.920 

6 

«6 

1 14 

19.2 

76  7 

80.1 

7 

.8 

9J) 

I 

.1 

119 

h.l 

761 

85.2 

7 

.7 

917 

; 

.1 

5C 

3.7 

1,306 

96.2 

l 

.1 

1,355 

2 

.1  »’ 

29 

6.3 

' 666 

95.7 

0 

.0 

0 

.0 

21 

3.1 

66C 

94.8 

1 , 

.1  J 

682 

3 

c 

51 

15,0 

260 

78. C 

25 

7.0 

)99 

J 1 

1.7 

it 

20,5 

126 

70.5 

16 

U 

176 

C 

.0 

It 

9.8 

156 

15.2 

V 

6.9 

11) 

41 

2.) 

223 

6.3 

3,171 

90.C  ' 

131 

3,7 

3.525 

36 

1.9 

109 

6.2 

1,600 

90.9 

51 

2.9 

1.760 

67 

2.7 

11. 

6.5 

l.57i 

19.0 

80 

6,5  7 

1.765 

51 


52 


TAdU  i • TUUL  UNDERGRADUATE  tNkOlLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of.  HIGHER  EDUCATION  6Y  uL 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1Y76  ' 


ETHNUITY  AND  SEX: 


AMERICAN  INDIAN 


BLAU 


ASIAN  OR 


ALASKAN  NATIVE  NON-HI, SPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTft 

'NJN5RU 


NHIIE  NCN-FESIOENT 
NON-HISPANIC  ALIEN 


number 

i 

number 

X 

NUMBER  , 

X 

Illinois  • 

CUNTINUcO.  . 

i 

! 

• 

KNOX  'college 

» 

* 

IL  ' TOTAL 

2 

-.2 

1 ' 

■ 45 

4.3 

. 9 

.9 

11  female 

2 

.4 

23 

54 

7 

1.6 

IL  MALE 

0 

1 .0 

22 

3.7 

2 ' 

• .3 

LAKE  FOREST  COLLEGE 

) * 

t 

• 

IL  TOTAL 

1 

.1 

' 66 

8.1 

• 6 

.6 

IL  FEMALE 

0 

.0 

46 

9.2 

4 

, .8 

IL  MALE  ' 

l 

-.2 

40 

7.i 

..  2 

.4 

LAKE  LANO  COLLEGE 

/ 

t 

/ 

t 

IL.  TOTAL 

11 

.3 

, 8M 

2.5 

114 

3.3 

IL  FEMALE 

3 

.2 

B 

.5 

57 

3.6 

IL  MALE 

8 

.4 

76 

4.2 

; *57 , 

3.2 

LEkIS  AND  LARK  CC 

- 

V 

il  TOTAL 

13 

1.1 

271 

22.0 

• b 

K2 

IL  FEMALE 

8 

1.3 

/S2  • 

24.1 

8 

1.3 

IL  MALE 

5 

% 

.8 

119 

19. 8 v 

7 

1.2 

LcnIS  UNIVERSITY 

IL  TOTAL  • 

U 

.0  - 

242 

9.4 

*'  14 

.5 

IL  FEMALE 

0 

• 0 

130 

13.4 

9 

.9 

IL  MALE 

0 

.0 

112 

7.U 

' 5 

.3 

Lincoln  Christian  college 

.11  TOTAL  u .0 

a female  o .o 

1L  * If  Alt  0 , .0 

LINCOLN  COLLEGE 
IL  TOTAL  i 

IL  FEMALE-  u 

Ji 


/ 


>2 
0 

a jnale  4i.  ,3 

LlNlOLN  LAND  CNTy'  COLLEut 
IL  TOTAL  11  .2 

IL  FEMALE  ,7 

II  MALE  4 

LOYOLA  0 OF  CHICAGO 
IL  TOTAL  IS 

IL  FEMALE  7 

IL  MALE  • d ,.2 

hACCORHAC  COLLEGE 
IL  TOT^i  a 

iL  FtMALt  . 0 
IL  MALE  0 

NACAURRAY  COLLEGE 
IL  TOTAL  0 

IL  FENAu  . u 

IL_  MALE  ■ fit  .0 

NM^CKROOT  college 

’ T,'T"  U .0  4 

0 .0 

0 .0 


5 .<3 

l .4 

4 1.4 

1 

;l*l  26.9 
67  24.4 
84  29.0 


.2 

,1 

.2 

.2 


.0 

.0 

,0 

.0 

.0 


23 1 
134 
117 


>•6 

4.7 

4.4 


IL  TOTAL 
IL  FEMALE 

It  male 

or 

ERLC 


761  9.6 

476  ,13.0 
276  6.7 

39  11.7 
37  12.2 
2 6.6 

73  U.O 
'46  U.6 
27  1U.2 

i 3.9 
3 4.2 

0 .0 


or  .0 


X 


NUMBER 


X NUMBER  t i 


62  6.0/ 
34  7.6 

28  ‘4.1 

.8  101  9.5 

54  10.8 
47  8.3 

\ ! 

214  6.3 

4.3 
146/ 


) 


312  12.2 
157  lo.l 


0 >.Q 


964  92.5 
413  91.6 
551  93.2 

946 -'89.1 
439  88.0 
507  90. 1 

3,184  93.5 
1,525  95.6 
1,659  91.7 

915  74.2 
462  73.2 
'463  75.2 

2,207  86. C 
798  82.0 
1,409  88.4- 

647  98.0 


.-4' 


16  1.5' 

4 .9 

12  2.0 

15  , 1,4 
6 1.2 
9 1.6 


6 

2 

4 

2 

0 

1 

2 


.2 

.1 

.2 

.2 

.0 

.3 


47  ' 1.8 
18  .1.3 
29  1.8 

6 1.1 


TOTAL 

NUMBER 


1,042 

451 

591 

1,062 

499 

563 

3,404 

1,595 

1,809 

1,233 

631 

602 

2,566 

973 

1,593 

558 


0 

t .0 

' 0 

‘ .0  / 

1 

.4 

, 262 

98.1 

4 

- 1.5  * 

267 

0 

4-  .0 

0 

.0  ^ 

4 

1.4 

285 

97.9  • 

2 

.7 

291 

■ 0 

**0 

. 1 12 

2.3  < 

\ 154 

29.4 

368' 

70.2 

2 

.4 

524 

• Gx 

.0 

' 10 

4.3 

67 

28.6 

167 

71.4 

0 

,.o 

234 

0 

* 

.0 

'2  < 

.7 

j 87 

30.0 

, 201 

69.3 

2 

' .1 

•290 

2* 

.4 

* V 

J »T  ^ 

299 

5.4 

5,209 

94.0  : 

33 

.6 

5,541 

11 

.4 

- .2 

157 

5.5 

2,693 

93.9  , 

18 

.6 

.2,868 

13 

■ .5. 

i bN 

.3  J' 

142 

5.3 

,2,516' 

94.1 

15' 

.6 

2.673 

M3 

1.5 

is/ 

3.0 

1,116 

14.3 

6,667 

85.7 

0 

.0 

7,783 

55 

1.5 

116 

3.2 

653 

17.9' 

2,990 

82.1 

0 

.0 

3,643 

58 

1,4 

- 121 

463 

11.2 

3,677 

88. r 

0 

.0 

.4,140 

0 

.0 

16 

4.8 

‘ . 55 

16.5 

271 

81.1 

8 

2.4  ' 

334 

0 

.0 

13 

4.3 

• 50 

16.5 

249 

82.3  , ' 

4 

1.3 

303 

G 

.0 

3 

9.7  . 

5 

16. 1 

22 

71.cC  ^ 

4 

12.9 

31 

4 

.6 

I 5. 

.8 

82 

12.3 

583 

87.5 : 

1 

.2  ' 

666' 

1 

.3 

0 

.0 

47 

11.6 

353 

88.3 

0 

.0 

400 

3 

1.1 

. 5- 

1.9 

35 

13,2 

230 

86.5 

1 

.4 

266 

3 

3.9 

2 

2.6 

8 

10.4 

66 

85.7 

3 

3.9 

77 

3 

4.2 

2 

2.8 

8 

11.1 

62 

86.1 

2 

2.8 

72 

0 . 

. *° 

0 

.0 

0 

.0 

4 

80.0 

1 

20.0 

5 

X 


t 


1 

• 

• *•  , '■  * 

i 

■ *' 

. « 

;■ 

1 

-V 

1 

"*  »’  . /. 

. : ' 1 

' .ij  . 

a 

MCHENRY  COUNTY  COLLEGE 

• \ \\ 

0 

IL  TUTU  • '5 

.3 

I 

.1 

6 

.3 

8 ■ 

.5 

20, 

■ 1,708  '98.8 

. - *0 , 

.0 

1,728 

a female  . i 

.3 

0 

.0 

5 

.7 

2 

.3 

9 

1 Vl\  698  98.7 

Co 

.0 

707 

IL  MALE  i 

.3 

1 

.1 

1 

.1 

6 

.6 

11 

?>v 

1,010  98.9 

r'  0 

* .0 

1,021 

hUENOREE  college 

■■>r 

« j \ • 

; V" . > 

721 

IL  TOTAL  ' '2 

♦3 

72 

10.0 

0 

.0 

6 

.8 

80 

M. 

• 638  88.5 

3 

.4 

‘IL  FEMALE  1 

.3 

30 

10.* 

d 

.0 

0 

.0 

31 

/io.a 

."”  254  88.5  ..; 

2 

.7 

287 

IL,  MALE  1 

.2 

*2 

9.7 

0 

.0 

6 

1.4 

49/ 

11.3 

‘ i . '384  8ff.5' 

1 

.2 

434 

HliLlKlN  UNIVERSITY 

' 

V W ■■  • 

, 

IL  TOTAL  0 

.0 

4$ 

2.9 

5 

.3 

• 9 

.6 

59 

3.8 

' U,49l  ! 95.9.*  • 

5 

.3 

1,555 

IL  FEMALE  • 0 

.0 

18 

2.3 

3 

.4 

2 

.3 

23 

,3-2. 

,^,’893  96.5 

2 

.3 

718 , 

IL  MALE  0 

.0 

27 

3.2. 

2 

,i 

7 

.8 

36 

4.3' 

' 1 '•798  / 95.3-. 

3 

.4 

[ 837 

MONMOUTH  COLLEGE 

■ * . ' 

t. ''  - 

‘ \V  % V ; 

4 

IL  • TOTAL  U 

.0 

37 

5.6 

41 

' 6.2 

6 

.9 

84 

'112.7. 

■ 4*75*^87.3 

0 

.0 

1 659 

U FiNAtE  0 

.0 

16 

5.6 

19 

6.6 

2 

.7  - 

37 

li.9; 

• '•249'/87.l 

0 

.0  • 

286 

IL  FNALc  0 

.0 

21 

5.6 

22 

5.4 

4 ‘ 

U 

^4 Tf 

• 12.6 

• 326  87.4 

0 

.0 

373 

MOODY  BIBLE  INSTITUTE 
IL  TOTAL  I 

.1 

il 

1.8 

7 

.6 

9 

.7  ( 

39 

3^2; 

' An' 

a'1,C96  '89i»'4 
V^.89.9  ; 

88 

7.2 

1,223 

a female  . 0 

.0 

12 

2.0 

4 

.7 

4 

. «7 . 

20 

3.4N 

■*  40 

6.8 

592 

IL  MALE  1 

.2 

10 

1.6 

3 

.5 

5 

.8  . 

19 

3.0, 

\,t364  89.4 

48 

7.6 

631 

mDraine  vly  cmty  college 

10,023  .95.9 

a total  is 

.1 

261 

2.5 

39 

.4 

108 

1.0 

421 

4.0 

4 

.0 

» 10,448 

il  female  10 

.2 

179 

3.2' 

15 

.3 

59 

1.0 

263 

4.7 

.5,387  %i  ’ 

1 

.0 

5,651 

a male  3 

.1 

82 

1.7 

24 

.5 

49  - 

1.0 

158 

m 

4,638'!.  9^6  • 

*1  t 

3 

.1 

4,797 

MURKlSON  INST  Of  T £CHN 


IL  TOTAL 

0 .0 

0 

.0 

0 

l 

.7 

1 

/ 7 

137- 

94.3 

. 0 

.0 

138 

• IL  FEMALE 

0 .0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

f .0 

■ 11  100.0  ’ 

0 

v(.o 

11 

IL  MALE  0 .0 

norton  college 

0 . 

.0 

0 • 

V 

.0 

' 1 

f 

•8* 

1 

1^8, 

• 126 

'99.2  1 

4/- 

0 

X.0 

127 

IL  TOTAL 

O'  .0 

1 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0 

- ,0 

2,735 

29 

' 1.0 

, 2,764 

IL  FEMALE 

0 1 .0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

1,262 

99.0 

13 

1.0 

1,275 

IL  MALE  0 .0 

NUNOtLElN  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1,4731 

‘98.9 

;i6 

1.1 

1,489 

IL  TOTAL 

. 11  .9 

211 

16.3 

12' 

.9 

60 

4.6 

294 

22.8 

’ 973 

775.4 

24 

1.9 

1,291 

a FEMALE 

9 .7 

' 200 

16.6 

10 

.8 

58 

4.8 

277 

22.9 

907 

»•>  , 

24 

2.0 

1,208 

a MALE  l 2.4 

NATL  COLLEGE  EO  MAIN  CAM 

11 

13.3 

2 

2.4 

2.4 

17 

20.5 

66 

79.5 

*.  v , ( 

V ■ 0 

t 

4 

.0 

83 

iL  TOTAL  1 .2 

68 

20.5 

6 

'l.4 

9 

2.1 

104 

24.2 

321 

74.7- 

. ...5  <il.2 

430 

IL  FEMALE 

1 .3 

• 79 

20.7 

6 

1.6 

8 

2.1 

94 

24.6 

284 

74.3  .. 

V* 

1.0 

382 

Il  MALE  . O'  .0 

NATL  COLLEGE  EO  URBAN  CAM 

9 

18.8 

0 

.0 

1 

r 

2.1 

10 

20.8 

37 

77.1  < 

2.1 

48 

IL  TOTAL 

1 .7 

87 

57.2 

0. 

.0 

' 26 

17.1 

114 

75.0  . 

36 

23.7 

. ' ' '2  * 

' 1.3 

152 

a female 

1 .8 

75 

56.8 

■ ol 

.0 

20 

-15.2 

96 

72.7' 

34 

25.8 

2 

1.5 

132 

IL,’  MALE  0 .0 

' NORTH  CENTRAL  COLLEGE 

12 ' 

60.0 

0 

.0 

6 

30.0 

18 

90.0 

2 

10.0 

0 

.0 

20 

. IL  TOTAL 

1 .1 

53 

5.7 

. 3 

.3 

1- 

.1  • 

58 

0.2 

864 

92.9 

8 

.9 

930 

IL  FEMALE 

0 .0 

i 3 

0.5 

0 

.0 

■ l1 

.3 

24 

6.8 

32  S' 

92.7 

2 

.6 

354 

IL  MALE  ' 1 .2 

'MTHESTN  ill  university 

30 

5.2 
\ 1.7 

3 

.5 

0 

.0 

f 

34 

5.9 

536 

93.1 

6 

1.0  • 

576 

il  TOTAL 

25  .4 

676 

125 

2.2  • 

698 

12.1' 

1,524 

26.4 

4,220 

73.\l 

. 30 

.5 

5,774 

IL  FEMALE 

16  .5 

412 

12.6 

53 

1.6 

373 

11.5 

854 

.26.2 

2,390 

73.4 

13 

.4 

3,257 

I L’  .MALE  9 .4, 

NORTHERN  ILL  UNIVERSITY*  ’ 

264 

10.5 

72 

2.9 

325 

12.9 

670 

26.6 

1,830 

72.7 

17 

.7 

2,517 

a total 

18  .1 

1,184 

7.3 

125 

.8 

157 

’ 1.0 

l,Jfo 

9.2 

14,484 

89.5 

: 214 

1.3 

16,182 

IL  FEMALE 

5 .1 

U1 

8.8 

o5 

.8 

67 

.8 

864 

10.4 

7,349 

88.5  . / 

.<  90 

1.1 

..  8,303 

,.IL  MALE  13  .2 

NORTH  PARK  C C THEQL  SEM 

457 

5.8 

• 60 

.8 

90 

l.l 

620 

- 7.9 

7,135 

90.6 

• 124 

1.6 

\hW 

IL  TOTAL 

3 .3 

f03 

8.8 

16 

1.4 

29 

2.5 

151 

12.9 

• 1,016 

86.5 

’ 8 

.7 

1,175 

IL  FEMALE  . 

3 ^ .5 

56/ 

8.6 

10 

1.5 

14 

2.2 

83 

12.8 

’ 560’ 

86.4 

' " 5 

.8 

648 

q"  ' HALE 

0 .0 

47 

8.9 

6 

1.1 

15 

2.8 

68 

456 

86.5 

3 

' .6 

527 

ERIC 

kmaaaaaaa 


53 


i 


\ 


. i 


* 


I 


y*% 


' . ' ' ’ * '•  f 

IWJ.E  l - JQTAL  unoeagaaouate  enrollment  im  institutions  of  higher  education  by  race,  ethnicity  and  sex: 

INSTITUTION  STATE  AND  NATION,  1976  , ' , > 


, AMERICAN  INDIAN  ’ BLACK  . . ASIAN  OR 

• ALASKAN  NATIVE  NQN-HlSPAlilC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC 

« * 

' NUMoE*  . I NUMBER  X NUMBER  X . NUMBER 


TOTAL  y-  1 Wfl'TE 
MINORITY  ' NON-HISPANIC 

/ 

NUMBER  X NUMBER  X 


: 


NON-RESIDENT 

ALIEN 

NUMBER  X 


ILLINOIS  < • ■ CONTINUED 

,4 

i 

NORTHWESTERN  UNIVERSITY 

1 | 

IL  TOTAL  9 .1 

906  9.8  m 

158 

1.7 

ll  FEMALE  7 .2 

535  tTllAB.  ' 

69 

1.5 

IL  . MALE  • ■ i .0 

373  * r.9 

*'  89 

1.9 

UAKTON  COMMUNITY  COLLEGE 

< 

IL  TOTAL  6 .1 

169  J.5.. 

455 

4.1 

IL  FEMALE  0 .0 

IDO  1.5 

285 

4.2 

a male  6 ;i 

69  1.6  . 

170 

3.9 

OLIVET  NA2ARENE  COLLEGE 

i 

IL  TOTAL  2 .1 

65  3.2 

8 

.5 

IL  FEMALE  . 1 „ .1 

* 40  3.9 

4 

.4 

IL.  MALE  l ‘.1 

. I>  2.1 

4 

.6 

PARKLAND  COLLEGE  . t 

i 

IL  TOTAL  B .2 

3U0  9.2 

17 

.5 

IL, FEMALE  5 ’ .3 

169  9.9 

6 

.4 

IL  MALE  3 .1 

131  8;4  . 

, V 

,7 

■ PRAISE  STATE  COLLEGE 

*« 

t 

IL  TOTAL'1  8 .3 

364  11.7 

48 

1.5 

IL  FEMALE.  n 1 .1 

171  12.1  - 

20 

1.4 

It  MALE  . 7 .4 

, 193  '11.3 

28 

'KB 

PRINUPIA' COLLEGE' 

, 

k TOTAL  0 ‘.0 

7 .9  . 

. 0 

.0 

IL  FEMALE  0 , .0 

3 .7  ’ 

••  0 

.0 

IL  MALE  0 .0 

4 1.2  . 

< 0 

.0 

UUINCV  COLLEGE 

- ! / 

IL  TOTAL  0'  ;0 

35  3.7' 

0 

.0 

IL  FEMALE  . 0 .0 

14  2.8,  t 

0 

..o 

ll  male  ■ o'  .0 

4.5 . 

0 

.0 

REND  LAKE  COLLEGE 

, 

IL  TOTAL  0 • .0 

'32  1.3 

0 

.0 

IL  FEMALE  0 .0 

18  1.5 

0 

.0 

It  MALE  U .0 

14  1.1 

0 

.0 

RICHLAND  CMTY  COLLEGE 

J 

IL  TOTAL  9 .6 

160  10.8 

3 

.2 

IL  FEMALE  3 .5 

76  12.2 

2 

.3 

IL  MALE  6 .7 

1 84  9.9 

1 

.1 

ROCKFORD  COLLEGE  ’ 

lL  TOTAL  4 .7 

20  3.4. 

11 

1.9 

'iL  FEMALE  * 2 .6 

• 11  3.5 

6 

1.9 

IL  MALE  2 • .7 

9 3.3  • 

5 

1.9 

ROCK  VAUE*  COLLEGE 

IL  TOTAL-*  5 il 

299  5.7 

19 

.4 

iL  FEMAlE  i > .1  ■ 

• 146  6.3 

6 

.3 

Il  MALE  3 .1 

153  5.3 

13 

.4 

ROOSEVELT  UNIVERSITY 

(L  TOTAL  23  ‘.5* 

1, 662  0 

.111 

2.4 

IL  FEMALE  % 14  .6 

1,044  45.7 

41 

1.8 

It  MALE  9 .4' 

636  26.6 

70 

2.9 

108 

1.2 

1,183 

12.8 

7,890 

85.2 

191  2.1 

■53 

1.2 

664 

14.7 

3,792 

83.6  . 

67  1,5 

55 

1.2 

5l'9 

10.9 

4,098 

86.4 ; 

124  2.6 

591 

5.3 

1,221 

10.9  v' 

9,966 

88.9 

16  .2 

355 

5.2 

740 

10.8  “ 

6,112 

'89.1 

11  • .2 

236 

5.4 

481 

11.1 

3,854' 

88.6  . 

t 

7 .2 

9 

.5 

74 

4.3 

. 1,629 

94.2 

27  ‘ 1,6 

5 

.5 

50 

4.9 

953 

93.7 

14  ’ 1.4 

4 

t 

.6 

. 

24 

3.4 

'676 

94.8 

13  1.8- 

27» 

' .8 

352 

10.8 

2,903 

J9.0 

6 ,2 

12 

• .7 

192 

11.3 

1,506 

*88.4 < 

5 .3 

15 

1.0 

160 

10.3  , 

1,397 

89.7 

1 .1 

i 

68 

2.2 

486 

15.6 

2,630 

84.2 

6 .2 

18 

1.3 

210 

14.8 

1,202 

84.8 

5 .4 

50 

2.9 

278' 

16.3 

1,428 

83.7.  , 

•1  .1 

5 

.7 

12 

1.6  . 

737 

96.7 

13  1.7 

3 . 

.7 

6 

1.4 

412 

96.9 

7 1.6 

2 

.6 

6 

1.6 

325 

96.4 

6 ■ 1.8 

0 

.0  , 

35 

3.7 

923 

96.3 

• ‘L 

0 .0 

-o 

.0 

14 

2.6 

480 

97.2 

0 - .0 

c 

.0  . 

1 

21 

4.5 

443 

95.5 

0 J 

u 

.0 

.32 

1.3 

2,448 

98.7 

0 .0 

0 

.0 

• • 

16 

1.5. 

1,184 

98.5 

0 .0 

c 

.0 

1 i 

14 

1.1 

1,264 

98.9 

0 , .0 

3 

.2 

l 

75 

11.9 

1,30F  88.1 

0 .0 

1 

.2 

"83 

13.1 

< 543 

86.9 

0 .0 

2 

.2 

w 

93 

10.9 

. 758 

8?.l 

0 .0 

11 

1.9 

46 

7.9 

538 

92.1 

0 ,.p 

6 • 

1.9 

25; 

8.0 

289 

92.0 

V 

0 /.o 

s 

1.9 

21 

i 

7.6 

249 

92.2 

0 .0 

46 

19 

369 

7.0 

4,869 

92.9  . 

3 .1 

12 

.5 

166 

7.1 

' 2,162 

92.9  1 

0 .0 

34 

1.2 

203 

7.0 

,2,707 

92.9  • 

3 .1 

150 

3.2. 

1,966 

42.1  - 

2,390 

51.  2 { : 

110  6.6 

57 

2.5 

1,156 

50.7 

1,062 

46.5  ‘ 

64  2.8 

93 

3.9 

810 

34.0 

1,328 

55.7  246  10.3 

0 

ERLC 


TOTAL  . 
NUMBER 


9 ,264 
A , 523 
1 '4,741 

11,205 
6,863 
- 4,342 

' 1,730 

non 

. 713 

13,261 
1,703 
• 1,558 

'5,126 
if  417 
1,707 

l 

'762 

425 

337 

958 

494 

464 

2,480 

1,202 

1,278 

1,476  ' 
625 
851 

. 584 

314 
270 

5,241 

2,328 

2,913 

" 4,666 
2,282 : 
2,384  ’ 


, X 


■ * 


) 


A 


KUSARY  COLLEGE 


a total  o 

.0 

'84  9.A 

9 

1.0 

a female  o 

.0 

61  8.7 

5 

.7 

a MALE  0 

.0 

v 23  • 12^ 

A 

2.1 

kUSH  UNIVERSITY 

t * 

a total  o 

.0 

12  5.0 

6 

2.5 

■ 1L  FEMALE  1 0 

.0 

10  A.  6 

6 

2.6 

a hale  u 

»o 

2 6.3 

0 

.0 

SAINT  XAVIER  COLLEGE 

* 

a total  • o 

.0 

' 82  6.2 

5 

.A 

1L  FEMALE  0 

.0 

66  '7.3 

' 3 

.3 

IL  MALE  0 

.0 

.16  3.9 

2 

.5 

SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 

a TOTAL  3 

.2 

,99  5.9 

A 

.2 

a FtMALE  , 1 

.1 

a3  6.3 

l 

.1 

a HALE  1 2 

.2 

' , 56  5.7 

3 

.3 

SAUK  VALLEY  COLLEGE 

IL  TOTAL  11  ' 

a 

16  .6 

* 13 

.5 

a FEMALE  5 

*A 

10  .9 

6 

.5 

a male  6 

.A 

6 .A 

7 

.5 

SCH  ART-GO QOMAN  SCH  DRAMA 

a total  2 

.2 

116  13.5 

22 

2.6 

IL  FEMALE  0 

.0 

66  13.5  ' 

10 

2.0 

IL  HALE  2 

.5 

50  13.5 

12 

3.2 

SHANNEE  COLLEGE/2, 

a TOTAL  " l 

.1 

187  16.3 

3 

.3 

a female  o 

.0 

122  18.8 

1 

.2 

a -hale  . i 

.2 

65  13.1 

2 

.A 

SHCRMUOO  MUSIC  SCHOOL 

a total  g 

.0 

5 15.6 

0 

.O' 

a female  g 

.0 

2 11.1  * 

0 

.0 

a 'MALE  u 

.0 

3 ,21.4 

0 

.0 

SHINER  COLLEGE 

. IL  TOTAL  0 

.0. 

A 2.0 

1 

.5 

a female  o 

.0 

2 2.2  • 

0, 

.0 

a male  o 

.0 

2 1.8 

l 

.9 

SOUTHEASTERN  la  COLLEGE 

Ik  TOTAL  6 

• 6 

205  15.8 

3 

.2 

a female  a ■ 

.6 

36  7.6 

1 

.2 

a male  a 

.5 

169  20.6 

2 

.2 

STHN  ILLINOIS  U CAkSONOL 

v . 

IL . TUTAL  68 

,.4 

l,6o5  9.1 

260 

1.5 

a f£malE  ' 17 

.3 

807  12.0 

133 

2.0 

a MALE  51 

.A 

858'  7.A 

1A7 

1.3 

STHN  ILLINOIS  U EONAROSVL 

IL  TOTAL  12 

.1 

1*636  l8,/> 

28 

.3 

a FEMALE  5 

.1 

1,0*5  25.5 

10> 

.2 

a Mac  7 

.1 

, 591  12.5  ; 

16 

' .A 

sPERTuS  COLLEGE  JUDAICA 

\ 

IL  TOTAL  0 

.0 

5 1.1 

0 

.0 

a female  o ' 

.0 

1 .A 

0 

.0 

a Mac  • o 

.0 

A 2.2 

0 

.0  ■ 

SPOON  RIVER  COLLEGE 

1,L  TOTAL  ' U 

.0 

A .5 

3 

.A 

IL  FEMALt  0 

.0 

2*  .5 

0 

:o 

IL  MALE  0 

.0 

. - 2 .5 

3 

.8 

springflo  college  in  ill 

1 

a TOTAL  1 

.2 

13  2.5 

3 

.6 

a FEMaE  o 

.0 

7 2.1 

0 

.0 

a male  i 

.5 

6 3.3 

3 

1.6  * 

o ■ ' ' 

> 1^-  CA 

O ■ . 

ERIC  » 


■M.? 


i 

1 


2.8 

. 118 

13.2 

766 

85.9 

■ 8 

.9 

\ 

892 

2.6 

8A 

12.0 

' 610 

87.1 

6 

.9 

700 

3.6  . 

3A 

n.ij 

>156 

81.3 

2 

1.0 

192 

.8 

20 

8.3 

210 

87.5 

10 

A.2 

2 AO 

.5 

17 

7.9 

195 

90.3 

A 

1.9 

216 

A.2 

3 

12.5 

15 

62*5 

6 

25.0 

2A 

.2 

1 90 

6.9 

1,222 

93.1 

1 

.1 

1,313 

.2 

,71 

'7."9 

830 

92.0 

1 

.1 

902 

.2 

19 

A. 6 

392 

95.A 

' 0 

.0 

All 

.A 

113 

6.6 

1,533 

92.1 

16 

1.1 

1,66A 

.6 

A9 

7.1 

638 

92.7 

1 

.1 

688 

.3 

6A 

6.6 

895 

91.7 

17 

1.7 

976 

3.8 

135 

5.A 

2*377' 

9A.6 

0 

.0 

2,512 

2.9 

5A 

A.8 

1,073 

95.2 

0 

.0 

1,127 

A.5 

81 

5.6 

1.30A 

9A.2 

0 

.0 

1,385 

A.3 

177 

20.6 

676 

78,7 

6 

.7 

859 

3.1 

91 

16.6 

392 

80.3 

5 

1.0 

488 

5.9 

86 

23.2 

28A 

76.5 

1 

.3 

371 

.0 

191 

16.7 

955 

63.3 

' 0 

.0 

1,144 

.0 

123 

19.0 

526 

81.0 

0 

.0 

6A9 

.0 

68 

13.7 

A29 

86.3 

0 

.0 

497 

3.1 

6 

18.6' 

2A 

75.0 

2 

6.3 

32  • 

.0 

2 

11.1 

15 

83.3 

1 

5.6 

18 

7.1 

A 

28.6 

9 

64.3 

1 

7.1 

1A 

.0 

5 

2.5 

19A 

97.  C 

1 

.5 

200 

.0 

2 

2.2 

8I 

97.8 

0 

.0 

89 

.0 

3 

2.7  * 

107 

96.A 

1 

.9 

111 

.7  L 

?25. 

'17.  A 

1,059 

81.8 

11 

.8 

1,295 

.0 

Al 

6.6 

A30 

90.3 

5 

1.1 

476 

1.1 

18A 

22.5 

629 

76.8 

6 

.7 

819 

.A 

2,093' 

11. A 

15,659 

85.7 

* 530 

2.9 

18,282 

.A 

982 

1A.6 

5,578 

83.0 

163 

2. A 

6,723 

.5 

1,111 

9.6 

10,081 

87.2 

367 

3.2 

11,559 

.3 

1,706 

19.A 

6,993 

79.A 

113 

1.3 

> 8,812 

.3 

1.074 

26.2 

3,010  , 

73.5 

11 

.3 

4,095 

.3 

632 

13.A 

3,983 

6A.A 

102 

2.2 

4,717 

.2 

6 

1.3 

A57 

97.2 

7 

1.5 

A70 

.0 

1 

.A 

280 

38.6 

3 

1.1 

284 

.5 

5 

2.7 

177 

95.2 

A ' 

> 

2.2 

f 

186 

.0 

7 

.9 

7A3 

98.3 

6 

.6 

i 

756 

.0  ' 

2 

.5 

386 

96.5 

A 

1.0 

392 

.0 

, 5 

1.4 

357 

96.1 

1 2 

.5 

364 

.A 

19 

3.7 

A66 

9A.9 

7 

l.A 

512 

.3 

8 

2. A 

320 

97.0 

2 

.6 

330 

.5 

11. 

' 6.0 

166 

91.2 

5 

2.7 

182 

25 

16 

7 

2 

1 

,.  1 

9 \ 

3 

2 

1 

f 7 

4 

3 

95 

33 

62 

37 

15 

22 

0 . 

0 

c 

1 

0 

1 

0 

0 

0 . 

9 

• 0 

9. 

80 

25 

55 

3C 

16 

16 

1 

C 

1 

c 

0 

0 

2 

1 

1 

55 


CO 


UdU4  • TuTAt  JNUEKGRAOOAJE.  ENROLLMENT  IN  INSMTOTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX:  * 

7 INSTITUTION,  5TATE  ANO  NATION,  1 976 


AMERICAN  INOUN  BUCK  , 
ALASKAN  NATIVE  N^-HISPANIC 

NUMBER  . * NUMBER  t 

4 

CONTINUED 


ASIAN  OR  TCTAl  IiHITE 

PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  .MINORITY , NONtHISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


* NUMBER  t NUMBER  J NUMBER  I 


TOTAL 

NUMBER 


ATE  COMMUNITY  COLLEGE 
''ll'  TOTAL  ' U .0  2,2oO  100.0 

■ I, L FEMALE  O1  ,0  1,368  iOO.G 

IL  ^A«E'  0 .0  892  100.0 

THORNTON  CHTY  COLLEGE 


.0 

.0 

.0 


>11  join 

T .1 

‘ 757 

1 

8.1 

18 

.2 

61 

U"FEMALE 

5 .1 

504 

9.1 

9 

.2 

22 

1L  'MACE 

2.'  .1 

253 

6.7 

9 

.2 

39 

trinity  Christian  cullege 

IL  TOTAL 

0 .0 

13 

3.6 

12 

3.5 

0 

1L  FEMALE 

• 0 .0 

9 

5.1 

4 

2.2 

0 

IL  MALE 

0 .0 

4 

2.5 

8 

4.9 

0 

TRINITY  COLLEGE 

IL  TOTAL 

(J  .0 

12 

1.5 

6 

.8 

3 

IL  FEMALE 

0 .0 

7 

1.6 

3 

.7 

1 

IL  MALE 

« 0 . .0 

5 

1.4 

3 

.8 

2 

■ 'TRITON  COLLEGE  > 

t 

IL  TOTAt 

25  .1 

1,098 

V6 

315 

1.3 

438 

U FEMALE 

15  .1 

560 

4.5 

170 

1.3 

Ju 

IL  MALE 

,10  • ,1 

518 

4.8 

145 

1.4 

260 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

• 

IL  TOTAL 

2 .1 

UO 

4.8 

' "88 

3.6 

37 

IL  FEMALE 

0 .0 

72 

8.7 

33 

4.0 

10 

IL  MAlE 

2 .1 

48 

2.9 

55 

3.3 

27 

0 HLTH  SCI-CHCO  MEOL  SCH  “ 

* 

IL  TOTAL 

1 1.3 

5 

6.6'. 

4 

5.3 

0 

IL  FEMALE 

0 ..0 

4. 

8.0 

3 

6.0 

0 

IL  MALE 

1 3.8 

...I* 

3.6 

1 

3.8 

0 

J Of  ILL  CHICAGO  CIRCLE 

J 

' 

|L  total  , 

)5  .3 

•3,309 

19.0 

588 

3.4 

1,307 

IL  FEMALE 

21  .3 

1,963 

27.5 

231 

3.2 

600 

IL  MALE 

34  .3 

1,346  - 

13.1 

357 

3.5 

707 

U OF  ILL  MEH  CTk  IHGU 

IL  TOTAL 

1 .1 

109 

6.5 

42 

2.5 

/"  11 

IL  FEMALE 

U .0 

' 93 

7.6 

31 

2.5 

8 

IL  MALE 

' 1 .2 

. 16/ 

3.5 

11 

2.4 

3 

J OF  ILL  ORBANA  CAMPUS 

' 

IL  total 

46  .2 

952 

3.9 

381 

1.6 

195 

IL  FEMALE 

19  .2 

528 

5.2 

167 

1.6 

75 

IL  MALE 

27  .2 

424 

3.0 

214 

1.5 

120 

VANOERIOOK  C OF  MUSIC  * 

IL  TOTAL 

0 .U 

18 

22.0 

0 

.0 

2 

IL  FEMALE 

0 .0 

2 

11.8 

0 

.0 

l 

IL  MALE  , 

0 .0 

16 

24.6 

0 

.0 

1 

■AUBONSEE  CMTY  CULLEGE 

IL  TOTAL 

17  .6 

IbO 

5.4 

11 

.4 

109 

IL  FEMALE 

8 .6 

79 

5.6 

3 

.2 

40 

li  MALE 

9 .6 

61 

5.2 

8 

.5 

69 

0 .0 

C .0 

0 .0 

.7 

•A 

1.0 

.0 
.0 
.0 

.4 
.2 


.7 

.7 

.7 


.7 


2.4 

5.9 

1.5 

3.7 

2.9 

4.5 


2,260  loO.U 
1,368  100.0 
892  100.0 


8A3 

5A0 

303 

25 

13 

12 


9.0 
9.7 

8.0 

7.3 
7.3 . 

7.4 


21  2.6 

11  2.5 

10  2.7 


1,876  7.9  , 

943  7.3 

' 933  B.7 

247  10.0 
115  13.9 
132  8.0 

10  13.2 
7 14.0 
3 11.5 

5,259  30.2  ■ 
2,815  39.5 
2,444  23,8^ 

163  -9f.7 
132'  10.3 
31  6.8 


.0 

.0 

.C 


8,486  91.0 
5,021  90.3 
3,465  92.0 

.283  83.0 
146  82.0 
137  84.C 

' 760  95.1 
'*‘>16  96«1 
3*2  94.0 

21,720  91.7 
12,020  92.5 
9,7U0  90.8 

2,185  88.3 
702  85.1 
1,483  89.9 


62  81.6 
( 41  82.0 
21  80.8 

11,709  67.3 
4,238  59.4 
7,471  72.8 


1.495 
1,074  87.7 
421  92.3 


1.574  6.4  . 22,717  93.0 

789  7.7  9,381  91.9 

785  5.5  13,336  93.7 


20 

3 

17 

297 

130' 

167 


24.4 

17.6 

26.2 

10.1 

9.3 

10.8 


62  75.6 
14  82.4 
48  73.8 

2,648  89.9 
1,271  90.7 
1,377  89.2 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


33  9.7 

19  10.7 
• 14  8.6 

16  2.3 

6 1.4 

12  3.3 

83  ^ .4 
33  '.3 

50  .5 

43  1.7 

8 1.0 
: 35  2.1 

4 5.3 

2 4.0 

2 7.7 

431  2.5 

82  1.1 
349  3.4 


23 

19 

4 

144 

36 

108 

• 0 
0 
0 

0 

0 

0 


1.4 

1.6 

.9 

.6 

.4 


.0 

'.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


' 2,260 
1,368 
892 

9,329 

5,561 

3,768 

341 

178 

163 

799 

J* 

.364 

23,679 

12,996 

10,683 

2,475 

825 

.1,650 

76 

'50 

26 

17,399 

7,135 

10,264 

• 1,681 
1,225 
456 

24,435 

10,206 

14,229 

82 

17 

65 

2,945 

1,401 

1,544 


\er|c 


.1 


•ESTERM  ill  UNIVERSITY 

) 

U TOTAL 

11 

.1  " 

4271 

3.4 

^ 23 

#2 

1L  FEMALE 

. 3 

.1 

192 

5.3 

12 

.2 

It  MALE 

8 

. .1 

235 

3.4 

11 

#2 

•HEATON  COLLEGE 

Ub  TOTAL 

1 

.0 

\ “ 

1.2 

20 

1*0 

(PENAL  E 

0 

.0 

\ U 

1.1 

6 

U HALE 

1 

.1  . 

13 

1.3 

14 

1*4 

•N  RAINEY  HAkPER  ClflUEGE 

J 

IL  TOTAL 

20 

.2 

1 64f 

.5 

77 

U FEMALE 

11 

.2 

35 

.5 

42 

• U 

tk 

IL  HALE 

9 

.2 

29 

.5 

35 

• V 
*6 

ILLINOIS 

TOTAL  ( 

132  INSTITUTIONS) 

IL  TOTAL 

1,194 

.3 

63,418 

13.7 

5,014 

1.1 

IL  female 

5 86 

' .3 

36,916 

15.9 

2,360 

1.0 

U MALE 

608 

. y 

26,602 

11'.  5 

2,654 

1.2 

INDIANA 

1 

100 

.8 

561 

35 

.6 

242 

65 

,9 

319 

8 

.4 

53 

2 

.2 

19 

6 

.6 

34 

222 

1.8 

383 

121 

1.8 

209 

101 

1.8 

174 

10,158 

2.2 

79,784 

4,858 

2.1 

44,720 

5,300 

2.3 

35,064 

4.4  12,077  94.9 

W 5,489  95.5 

4.6  6,588  94.5 

2*6  1,935  96.2 

1.9  961  96.9 

3.3  974  95.6 

3-1  * 11,856  95.1 

3.1  6,461  95.1 

3.1  5,395  95.1 


17.5  • 376,664  81.5 
19.3  185,214  79.9 

15.2  191,470  83.2 


83 

.7 

12,721 

.3 

5,748 

66 

.9 

6,973 

23 

1.1 

2,011 

12 

1.2 

992 

H 

1.1 

1,019 

223 

1.8 

12,462 

122 

1.8 

6,792 

101 

1.8 

5,670 

5,571 

1.2 

462,039 

1,891 

.8 

231,825 

3,680 

1.6 

230^214 

ANClLkA  DOHInJ  college 

IN  TOTAL  0 

.0 

l 

,4 

IN  FENALE  0 

.0 

l 

,5 

IN  male  o 

.0 

0 

.0 

ANDERSON  COLLEGE 

IN’  TOTAL  J 

.2 

71 

3.8 

IN  FENALE  2 

.2 

41 

4.0 

IN  HALE  1 

.r 

30 

3.6 

6ALL  STATE  UNIVERSITY 

IN  TOTAL  25 

.2 

718 

5.0 

IN  FENALE  , U 

.2 

401 

5.1 

IN  MALE  12 

.2 

’317 

4.7 

BETHEL  COLLEGE 

IN  TOTAL  0 

.0 

14 

5.9 

IN  FEMALE  0 

.0 

5 

2.8 

IN  4 M^E  0 

.0 

9 

5.0 

buTLER  UNIVERSITY 

in  total  2 

.1 

29 

1.3 

IN  female  1 

.1 

17 

'1.4 

IN  MALE  1 

.1 

12 

1.1 

CALUMET  COLLET 

IN  TOTAL  5 

.3 

190 

15.2 

IN  FEMALE  0 

• V 

1U0 

19.1 

IN  HALE  5 

.5 

90 

9.8 

LONCOkUlA  SENIOR  COLLEGE 

In  To.TAL  ' u 

.0 

1 

1.1 

IN  FEMALE  0 

.0 

0 

' .0 

IN  MALE  0 

.0 

l 

'1.1 

0EPAUN  UNIVERSITY 

IN  TOTAL  3 

.1 

34 

1.5 

IN  FEMALE  2 

.2 

14 

1.2 

IN  MALE  1 

.1 

2U 

l.d 

EARLHAN  COLLEGE 

IN  TOTAL  u 

.0 

63 

7.3 

IN  FEMALE  0 

.0 

39 

6.7 

IN  MALE  0 

.0 

44 

7.9 

FORT  k AVNE  BULE  COLLEGE 

IN  TOTAL  | 

.2 

9 

1.8  ' 

IN  FEMALE  | 

.V 

4 

1.8 

IN  NALt  o 

0 

•0 

5 

1.6 

ERJCn 

aimragw  j 


5 2.2 

2 1.1 

3 6.5 

3 .2 
1 .1 
2 .2 

23  .2 

11  .1 

12  .2 

4 U 
2 1.1 
2 1.1 

21  .9 

13  1.1 

8 .7 

6 .4 

1 .2 

5 .5 

0 '.0 
0 .0 
0 .0. 

5’  .2 

3 .3 

2 .2 

4 .4 

2 .3 

2 .4 

7 1.4 

2 .9 

5 1.8 


0 

0 

.0 

.0 

6 

2.6 

224 

97.4 

0 

.0 

230 

3 

1.6 

181 

98.4  • 

0 

.0 

184 

0 

.0 

- 3 

6,5 

43* 

93.5 

0 

.0 

I 

46 

6 

3 

3 

.3 

.3 

83 

4.5 

1,740 

93.7  ’ 

34 

1.8 

1,857 

47 

4.6 

971 

94.1 

14 

1.4 

1,032 

.4 

36 

4.4 

769 

93.2 

20 

2.4 

825 

39 

.3 

.2 

805 

5.6 

13,640 

94.1 

47 

.3 

14,4*92 

18 

443 

5.7 

7,336 

94.1 

14 

.2 

7,793 

21 

<3 

362 

5.4 

6,304 

94.1 

33 

.5 

6*699 

0 

0 

0 

.0 

18 

5.0 

331 

91.9 

11 

3.1 

360  . 

.0 

7 

3.9 

166 

92.2 

7 

3.9 

1 180 

.0 

11 

6.1 

165 

91.7 

4 

2.2 

180 

8 

2 

.4  ' 
.2 

60 

U 

2,207 

97.0  : 

9 

.4 

2,276 

33 

2.8 

1,160 

96'.  8 / 

5 

.4 

1,198 

6 

.0 

27 

2.5 

1,047 

97.1 

4 

.4 

1,076 

151 

10.5  ' 

352 

24.4 

1,079 

74.8 

11 

.8 

1,442 

55 

10.5 

156 

29.6 

363 

69.4 

4 

.8 

523 

96 

10.4 

196 

21.3 

716 

77.9  • \ 

7 

.6 

919 

0 

0 

.0 

* 

l 

1.1 

93 

98.9 

0 

.0 

94 

.0 

0 

.0 

4 100.0 

0 

.0 

4 

0 

•0 

1 

1.1 

89 

98.9 

0 

«:° 

90 

3 

0 

8 

.4 

50 

. 2.2 

l>j. 59 

96.7 

23 

1.0 

2,232 

.0 

.7 

19 

1.7 

1,121 

97.6 

9 

.8 

1,149 

31 

2.9 

1,038 

95.8 

14 

1.3 

1,063 

1 

0 

1 

.1 

88 

7.7 

1,042 

91.5’ 

9 

.8 

1,139 

.0 

41 

7.0 

541 

92.5 

3 

.5 

585 

.2 

47 

8.5 

501 

90.4 

/ 

6 

l.l 

554 

4 

2 

2 

.8 

.9 

.7 

21 

4.2 

482 

95.8 

0 

.0 

503 

9 

4.0 

216 

96.0 

0 

.0 

227  . 

12 

4.3 

264 

95.7 

0 

.0 

276  ] 

57 


lAHt  1 • TOTAL  UNuE<W*OUATt  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  (DUCATJQN  BY  RACt,  EJHNICITV  A NO  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANU  NATION,  1976  vy 


% 


AMERICAN  I NC IAN 

6LACA 

ASIAN  OR 

, 

40TAL 

MHITE 

NON-RESIDENT 

ALASAAN  native 

NON-HiyANTC  PACIFIC  ISLANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

NUMdER 

8 

NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

\ 

NUMBEP 

* 

NUMBER 

8 

NUMdER 

l 

NUMBER 

t 

INOIANA 

CUNTINUEO 

\ 

MANAUft  LOuEgE  INOIANA 

IN  TOTAL 

2 

.3 

, IN 

1.9 

.1 

.1 

I 

.1 

18 

2.5 

690 

96.1 

10 

1.4 

IN  FEMALE 

0 ' 

' .0 

7 

2.1 

l 

.3 

0 

.0 

8 

2.9 

326 

97.3 

1 

.3 

IN  NALt 

2 

.5 

7 

1.8 

0 

.0 

l 

.3 

10 

2.6 

3E9 

95.0 

9 

2.3 

IGUSHEN  COLLEGE 

t 

* 

7lh  'TOTAL 

0 

.0 

il 

1.6 

0 

.0 

15 

1.2 

37 

3.0 

1,199 

99.2 

33 

2.7 

IN  FEMALE 

0 

.0 

13 

1.8 

0 

.0 

10 

1.3 

23 

3.1 

70) 

99.7 

16 

2.2 

IN  NAlE 

0 

.0 

9 

1.9 

0 

.0 

5 

1.1 

19 

3.0 

991 

93.9 

17 

3.6 

UN  ACE  IrtEOL  SEN  L CULLEUE 

- 

j 

IN  TOTAL 

U 

.0 

2 

.3 

1 

.1 

l 

.1 

9 

.5 

719 

90.6 

6 

V 

.8 

IN  FEMALE 

U 

.0 

0 

\.0 

I 

.3 

0 

.0 

1 

.3 

357 

98.9 

3 

.8 

IN  MALE 

0 

.0 

2 

.6 

0 

.0 

1 

.3 

3 

.6 

' 362 

98.9 

3 

.8 

HANOVER  COLLEGE 

In  Total 

i 

.1 

6 

.7 

5 

.6 

0 

.0 

• 12 

1.3 

, 876 

98.1 

5 

.6 

IN  FEMALE 

0 

.0 

l 

.3 

2 

.5 

0 

.0 

3 

.6 

378 

98.7 

2 

.5 

IN  male 

1 

.2 

5 

1.0 

3 

.6 

0 

.0 

9 

1.6 

998 

97.6 

3 

.6 

HOLY  CROSS  JUNIOR  COLLEGE 

IN  TOTAL 

u 

.0 

12 

9.6 

1 

.9 

2 

.8 

15 

5.7 

299 

93.1 

3 

1.1 

IN  FEMALE 

u 

.0 

<, 

9.2 

0 

.0 

1 

u . 

5 

5.3 

89 

93.7 

1 

M 

IN  MALE 

0 

.0 

8 

9.6 

1 

.6 

l 

.6 

10 

6.0 

155 

92.8 

2 

1.2 

HUNTINGTON  CULLioE 

- In  total 

l 

.2 

7 

1.3 

0 

.0 

r 

.2 

9 

1.0 

519 

99.1 

23 

4.2 

IN  FEMALE 

1 

.<* 

3 

' 1.2 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1.0 

292 

96.0 

1 

•4 

IN  MALE 

u 

.0 

9 

1.3 

0 

.0 

1 

.3 

5 

" 1.7 

272 

91. C 

22 

7.4 

iNGlANL&>< 

UNIVERSITY 

IN  TOH 

l 

.1 

69 

3.2 

2 

.1 

5 

.3 

62 

3.7 

1,619 

96.1 

. 3 

.2 

IN  female 

1 

.1 

22 

2.9 

fl 

.2 

3 

.3 

28 

J.l 

086 

96.8 

• 1 

.1 

In  male 

0 

.0 

J2 

9.2 

0 

.0 

2 

.3 

39 

9.5 

728. 

95.3 

2 

'INOIANA  INST  TECHNOLOGY 

x 

IN  TOTAL 

U 

.0 

26 

l.o 

2 

.6 

2 

.6 

30 

8.7 

299 

7C.9 

70 

20.3 

IN  FEMALc 

U 

.0 

J 

13.2 

0 

.0 

0 

.0 

5 

13.2 

30 

78.9 

3 

7.9 

IN  MALE 

0 

.0 

' 21 

0.9 

2 

.7 

2 

.7 

25 

0.2 

219 

69.9 

67 

21.9 

INOIANA  if  Alt  U MAIN  CAM 

In  total 

JO 

.J 

916 

10.0 

95 

.5 

31 

.3 

i,qp 

11.1 

8,060 

88.1 

73 

.8 

IN  FEMALE 

u 

.2 

960 

11.0 

19 

.9 

12 

.3 

i 

12.0 

3,865 

87.5 

22 

.!) 

IN  MALE 

19 

.9 

930 

9.U 

26 

.5 

19 

.9 

10.9 

9,215 

88.6 

51 

1.1 

INOIANA  ST  J EVAI'SVL  CAM 

IN  TOTAL 

(J 

.0 

112 

3.8 

5 

.2 

IN 

.5 

131 

9.9 

'2,833 

95.5 

3 

.1 

IN  FEMALE 

0 

.0  ' 

55 

9.U 

1 

.1 

7 

.5 

63 

. 9.6 

1,311 

95.9 

0 

.0 

IN  HAL-E 

0 

.0 

, 67 

3.6 

9 

.3 

7 

.9 

68 

9.3 

1,522 

95.5 

3 

.2 

INDIANA  u Af  ttluuHIMTUN 

In  TOTAL 

93 

.2 

1,119 

9.8 

128 

.6 

169 

.7 

1,959 

21,558 

92.8 

216 

.9 

IN  FEMALE 

16 

.1 

596 

5.9 

75 

.7 

65 

.6 

752 

ft. 6 

10,235 

92.5 

T8 

.7 

IN  MALE 

27 

.2 

523 

9.3 

53 

.9 

109  * 

.9 

TO  7 

5.8 

11,323 

93.1 

138 

1.1 

INOIANA  UNIVERSITY  EAST 

IN  TOTAL 

5 

• A 

32 

2.6 

0 

.0 

2 

.2 

39 

3.2 

1,192 

96.8 

0 

.0 

IN  FEMAlE 

j 

.0 

19 

2.5 

.0 

.0 

0 

.0  ’ 

» 16 

2.5 

555 

97.5 

0 

.0 

IN  MALE 

!> 

,0 

18 

2.7 

. 0 

.0 

2 

.3 

25 

3.8 

' 637 

96.2 

0 

.0 

WAL 

NUMBER 


. 711 
3)5 
383 

1,21a 
7A2 
A 72 

724 

361 

368 

89) 

38) 

510 

262 

95 

147 

5A6 
*97 
* 299 

1,679 

915 

76A 

3AA 

38 

304 

9,175 
A , A 15 
A,  760 

ii  967 
1,374 
1,593 

23,233 

11,065 

12,168 


1,231 

569 


CO 


INDIANA  U AT  AUKDMO 


IN  lUTAL  4 .2 

49 

2.4 

8 

,4 

IN  FEMALE  i .3 

26 

2.5 

5 

.5 

IN  MALE  . 1 .1 

INDIANA  u NOATnkESI 

23 

’ 2.4 

3 

.3 

' IN  TOTAL  7 .2 

1,139 

29.7 

11 

.3 

IN  MALE  3 .2 

812 

36.3 

7 

.3 

IN  MALE  2 .1 

32  7 

20.6 

4 

.3 

JND-PUAOuE  0 INDIANAPOLIS 

IN  TOTAL  30  .2 

l*35l 

ID. 9 ■ 

57 

.5 

IN  FEHALE  11  .2 

628 

13.2 

26 

.4 

IN  HALE  19  ,3 

■ , INDIANA  U AT  SOOTH  bEND 

523 

8.5 

31 

.5 

Sc  IN  TOTAL  8 .2 

1 IN  FEMALE  3.  .1 

268 

6.3 

16 

.4 

168 

7.? 

10 

.5 

. IN  MALE  5 .2 

100 

4.8 

6 

.3 

INDIANA  U SOUTHEAST 

IN  TOTAL  16‘  .> 

106 

3.5 

9 

.3 

In  FEMALE  j .3 

59 

3.9 

6 

.4 

IN  MALE  11  .7 

47 

3.0 

3 

.2 

IND  VOC  TECH  C’CULlMbUS 

IN  TOTAL  6 1.0 

0 

1.3 

7 

1.2 

' IN  FEMALE  ■ 3 1.0  , 

4 

, 1.3 

3 

1.0 

IN’  MALE  3.1.0 

IND  vac  T5#H  c-evansville 

’ IN  TOTAL  4 10  ,.  1,1  c- 

4 

1.3 

4 

1.3 

$ ’ 34 

3.6 

8 

.9 

IN  FEMALE  * i.O  ' 

2.4 

3 

1.4 

IN'  MALE  8 1.1  , 

IND  VOC  TECH  C-FWIT  NAYNE 
IN  TOTAL  ’ S .4 

& 

4.0 

5 

.7 

,*A  lofl 

13.5'  ’ 

5 

.4 

• IN  FEMALE  1 .3 

$ i> 

16.7 

• , o 

.0 

IN  MALE  '4  .4 

• 113 

12.3 

5 

.5 

IND  VOC  TECH-IND1ANAPGLIS 

IN  TOTAL  17  .b 

659 

24.7 

18 

.8 

IN  FEMALE  8 1.5 

• 153 

27.8 

- 4 

.7 

IN  MALE  .'9  .5 

ind  voc  Tech  c-aghohq 

406  ■ 

23.7 

14 

{ 

.8 

IN  TOTAL'  *■  8 .9 

86 

9.4 

— 4 

.4 

IN  FEMALE  2 .7 

21 

7.2 

l 

>3 

IN  MALE  6 ' 1.0 

IND  VOC  TECH  C-LAFAYETTE 

65 

lu«  4 

3 

V5 

6 1 

IN  TOTAL  16  1.7 

‘12 

1.3 

‘ ,13 

1.4 

IN  FEMALE  8 1.8 

. 8 

1.8 

4- 

.9 

IN  MALE  » 8 1.6 

? IND  VOC  TECH  C-SOUTH  8EN0 

4 

.8 

, 9 

1.8 

IN'  TOTAL  12  l.l 

1)0 

13.4 

5 

.4 

IN  FEMALE  3 .7 

T9 

17.4 

o: 

.0 

IN  MALE  9 1.3 

IND  VOC  TECH-TEARE  HAUTE 

■ U 

N 

10.6 

• 5 
• 

.7 

IN  TOTAL  9 1.4 

39 

6.0 

3 

.5 

IN  FEMALE  2 1.0 

4 

1.9 

0 

.0 

IN  MALE  S 7 1.6. 

35 

7.9 

3 

,r 

INTERNATIONAL  JC  8USINESS 

y IN  TOTAL  0 .0 

69 

9.8 

0 

.0 

IN  FEMALE  • 0 ./  .0 

42 

12.5 

0 

-.0 

, IN  MALE'  '0  .0 

LQCMAA  COLLEGE  ■' 

27 

7.4 

' 0 

.0 

/ w 

IN  TflTAL  1 .1 

1 79 

10.7 

. 0 

.0 

IN  FEMALE  ■ “ 0 .0 

i 14 

4.8 

0 

.0 

IN  MALE  l ,.2 

-<S  ' 

ERIC  ; . 

65 

•9 

14.7 

S 

J 

o, 

<• 

.0  . 

.5 

72 

3.6 

■ 1 1 941 

96.4 

l 

.0  . 

2,014 

.4 

38 

3.6 

1,008 

96.3 

l 

.1 

1,047 

,7 

...  34 

3.5 

- 933 

96.5 

’0 

.0. 

967 

4.9 

1,345 

35.1 

2,4*8 

/ 

63.9 

36 

.9 

3,829 

4.7 

930 

41.5 

1,290 

•57.6 

20 

.9 

2,240 

5.2' 

415 

26.1 

. U|5" 

72.9 

16 

1.0 

1,589 

.4 

1,484 

11.9 

10,852 

87.3 

91 

.7 

12,427 

.4 

888' 

14.1 

5,347 

85.2 

43 

.7 

6,278 

.4 

596 

9.7 

5,505 

$9.5 

48 

1 

.8 

6,149 

.4 

311 

7.4 

3,897 

92.1 

23 

.5 

4,231 

.5 

192 

9.0 

1,936 

90.6 

9 

.4 

2,137 

.4 

119 

5.7 

1,961 

93.6 

14 

.7 

2,094 

.2 

136 

*4.5 

2,913 

95.4 

5 

.2  1 

3,054 

.1 

72 

4.8 

1,426 

95.1 

ll 

>.1 

1,499 

.2 

64 

4.1 

1,487 

95.6 

4 * 

.3 

{ 

1,555 

.2 

22 

3.6 

582 

96.4 

0 

'.0 

604 

.0 

10 

3.3 

296 

96.7 

■ 0 

.0 

306 

.3 

12 

4.0 

286 

96.0 

0* 

.0 

298 

.4 

56 

6.0 

* 885 

94.0 

, 0 

.0 

' 941 

.0 

10 

4.8 

200 

95.2 

0 

.0  ' 

210 

.5 

46 

6.3 

685 

93.7 

0 

.0 

' 731 

1.1 

192 

15.4, 

1,056 

84.6 

0 

.0 

\ * 

1,248 

1.8 

62 

18.6 

267 

81.2 

0 

.0 

< 329. 

.9 

130 

14.1. 

789 

85.9 

0 

.0 

919 

.4 

604 

26.7 

1,659 

73.3 

0 

.0 

2,263 

.4 

lb] 

30.4 

383 

69.6 

0 

.0 

550 

.5 

437 

25.5. 

1,276 

74.5 

0 

.0 

1,713 

1.1 

108 

11.8 

■ . 810 

88.2 

0 

.0 

918 

.7 

26 

8.9 

267 

91.1 

0 

' .0 

293 

1.3 

62 

13.1 

543 

86.9 

0 

•.0 

625 

.6 

47 

5.0 

864 

95.0  • 

0 

.0 

931 

.5 

22 

5.1 

412 

94.9 

0 

.0 

434 

.8 

, 25 

5.0 

472 

95.0 

0 

.0 

4 

• 497 

1.3 

182. 

16.2 

940 

83.8 

0 

,0. 

' 1,122 

2.0 

• 91 

20.0 

363 

80.0 

0 

.0 

454  l 

.9 

91 

13.6 

577 

86.4 

0 

.0 

668  ^ 

1.5 

61 

- V 

' 9.4 

■ 590 

90.6 

0 

.0 

651  / 

1.0  . 

8 

3.8 

201 

96.2 

0 

.0' 

209-j 

1.6 

53 

12.0 

369 

88;  C 1 

0 - 

.0 

442  j 

14 

.0 

72 

10.3 

622 

88.7 

7 

i.o 

' 7(71 

42 

12.5 

294 

87.2 

1 

.3  . 

337 

.9 

30 

8.2 

328" 

90.1 

6 

364 

.0 

80 

10.9 

651 

88.3 

* 

“6 

.8  ■ 

" 737 

.0 

14 

4.8 

279 

94.9 

1 

.3' 

294 

.0  - 

i 66 

14.9 

372 

84.0 

5 - 

1.1 

443 

i ■ 


v: 


ll 

A 

. J 

188 

106 

82 

> 

46 

23 

23 

19 

11 

8 

5 

2 

3 

l 

0 

1 

4 

0 

4 

14 

6 

. 8 

10 

■ 2 

8 

10 

2 

8 

6 

2 

4 

\ 15 

V 9 

6 

10 

2 

8' 

3 

0 ' 

3 

0 

0 

. o.. 

59 
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table,  i 


1 NOUN  A 


TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ET 
INSTITUTION,  STATE  ANU  NATION,  m*. 


NIC  I TV  AND  SEX! 


\ i 


AMERICAN  l NOUN  BLACK  ' ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  NON-HJSPANIC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC 


NUMBER  t NUMBER 

l NUMBER 

X ; NUMBER  X 

CONTINUED 

> 

TOTAL  white 

minority.  NON-HISPANIC 

NUMBER  X NUMBER  X 


§ 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


NUMBER  t 


TOTAL 

NUMBER 


- * 
• MANCHESTER  COLLEGE 


IN  TUTAL  0 

.0 

21 

2.0 

. 1 

.1 

5 

.5 

27  2.6 

993 

95.7' 

18 

1.7 

1,038 

IN  FEMALE  0 

.0 

8 

1.6  , 

1 

.2 

3 

.6 

12  2.4 

460 

97.0 

3 

.6 

495 

IN  MAlc  0 * 

MARIAN  COLLEuE 

.0 

13 

2.4 

0 

i 0 

Z 

.4 ' 

'15  2.8 

513 

94.5 

15 

2.6 

, 543 

IN  TOTAL  0 

.0 

41 

a.r 

15 

2.9 

3 

. .6 

59  11.6 

446 

87.6 

4 

.8 

509 

IN  FEMALE  . 0 

.0 

.0  1 

26 

6.7 

•7 

2.3 

■ 0 

.0 

33  11.1 

265 

88.9 

0 

.0 

298 

IN  MALE  0 

MARION  CULLEGE  ■ 

IS 

7.1 

. ' a 

3.6 

J 

1.4 

26  12.3 

181 

85.8 

4 

1.9 

211 

IN  TOTAL  0 

.0 

2S 

3.3 

o' 

.0 

11 

1.5 

36  4.7 

70S 

93.4 

14 

1.8 

758 

IN  FEMALE  0 

.0 

B 

l.B 

0 

.0 

6 

1.4 

14  3.2 

422 

95.3 

7 

1.6 

443 

IN  MALE  U 

UAKLANO  CITY  CULLEGE 

.0 

17 

5.4 

0 

.0 

5, 

1.6 

22  7.0 

286 

90.8 

7 

2.2 

315 

IN  TUTAL  0 

.0 

16 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

16  3.4 

459 

96.6 

0 

.0 

475 

IN  FEMAlE  » 

.0 

fi 

7.3 

0 

.0 

0 

.0 

8 7.3 

102 

92.7 

0 

.0 

no 

IN  MALE  .0 

PURDUE  U MAIN  CAMPUS 

.0 

■ .8 

2.2 

0 

.0 

c 

l 

.0 

* 

8 2.2 

357 

97.6 

0 

.0 

3tf 

IN  TOTAL  20 

.1 

BOO 

3.6 

114  ’ 

.5 

134 

it  4'1,128  4.7 

22,578 

94.0 

308 

1.3 

, 24,014 

IN  FEMALE  9 

.1 

» 397 

4.3 

34 

.4 

52 

u 

492  5.3 

8, .656 

93.8. 

76 

.8 

9,224 

IN  MALE  11  .1 

PURDUE  U CALUMET  CAMPUS 

463 

3.1 

SO 

.5 

/ 

62 

.5 

636  4.3 

1 

13,922 

j 

94.1 

232 

1.6 

14*790 

IN  TOTAL  IT 

.0 

341 

'7.4 

.5  / 

153 

3.3 

519  *11.3 

4,075 

88.7 

0. 

.0 

4,594 

IN  FEMALE  0 

.0 

192 

10. U 

V* 

.7 

70 

3.6 

276  14.4 

1,643 

85.6 

0 

.0 

1,919 

IN  MALE  0 .0 

PURDuE-INO  U FORT  uAYNE 

149 

\ 

5.6 

'll 

.4 

83 

3.1 

243  9.1 

2,432 

90.9 

0 

.0 

2,675 

IN  TOTAL  9 

.1 

208> 

.3.2 

11 

.2 

34 

.5 

262  4.1 

6,131 

95.3 

38 

.6 

6,431 

IN  FEMALE  1 

.0 

> 106 

'3.6 

6 

.2 

15 

.5 

128  4.4 

2,774 

95.1 

16 

.5 

2,918 

IN  MALE  B .2 

PURDUE  U NORTH  CEN  CAMPUS 

102 

2.9 

5 

.1 

19 

.5 

134  3.8 

3,357 

95.6 

22 

.6 

3,513 

IN  TOTAL  9 

.7 

35 

2.7 

5 

.4 

1 

.1 

50  3.8 

1*251 

96.2 

0 

.0 

1,301 

IN  FEMALE  5 

.7 

• 19 

2.6 

4 

.6 

1 

.1 

29  4.3 

652 

95.7 

0 

.0 

681 

IN  MALE  A .6 

RUSE-HULMAN  INST  OF  TECHN 

lb 

2.6 

1 

.2 

0 

.0 

. 21  3.4 

599 

96.6 

0 

.0 

620 

IN  TOTAL  0 

.0 

4' 

.4 

6 

.5 

0 

.0 

10  .9 

1,086 

98.7 

' 4 

.4 

1,100 

IN  FEMALE  ■ 0 

.0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 '.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

IN  MALE  U 

SAINT  FRANCIS  COLLEGE 

.0 

4 

.4 

6 

.5 

c 

.0 

10  .9 

1,086 

98.7 

4 

.4 

1,100 

IN  TOTAL  i 

.3 

27 

3.9 

3 

.4 

2 

.3  \ 

34  4.9 

642  . 

93.0 

14 

2.0 

690 

IN  FEMALE  1 

.3 

13 

3.3 

3 

.8 

0 

.0 

17  4.3 

375 

94.5 

5 

1.3 

397 

IN  MALE0  1 

‘SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 

.3 

14 

4.6 

0 

.0 

2 

.7 

17.  5.8 

267 

91.1 

• 9 

3.1 

293 

IN  TOTAL-'  3 

.3 

4B 

4.6 

1 

.1 

21  . 

2.0 

73  7.0 

961 

92.8 

2 

■ .2 

1,036 

IN  FEMALE  1 

.3 

13 

3.5 

0 

.0 

6 

1.6 

20  5.3 

355 

94.4 

1 

* 

.3 

376 

IN  MALE  . 2 

SAINT  MARY'S  COLLEGE 

.3 

35 

5.3 

1 

.2 

15 

2.3 

53  8.0  * 

606 

91.6 

1 

.2 

660 

IN  TOTAL  0 

.0 

12 

.7 

9 

.5 

11 

.6 

32  1.8 

1,716 

96.9 

22 

1.2 

1,770 

IN  FEMALE  u 

.U 

12 

.7 

9 

.5 

11 

.6 

32  1.6 

1,716 

96.9 

22 

1.2 

1,770 

IN  HALE  ' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 .0 

, 

0 

.0 

0 

0 

,.0 

0 

O 

ERIC 


MINT  NARY-OF-THE-mQQOS  C 


IN  TOTAL  j 

.5 

' 37 

6*6 

6 

IN  FEMALE  3 

.5 

37 

6.6 

6 

IN  MALE  0 

>AINT  KCINMDiUUKf 

.0 

0 

.U 

_ i 

0 

ah Total  * 0 

.0 

' 4 

1.7 

2 

0 

2 

/IN  f tfUL£  0 

■ 0 

U 

•0 

IN  NALL  0 

TAYLOR  UNIVERSITY 

.0 

4 

ul 

IN  TOTAL  0 

.0 

11 

.8 

'o 

19  FEMALE  0 

.0 

3 

.4 

• 0 

IN  MALE  u 

TRI-STATE  UNIVERSITY- 

.1) ' 

6 

1.2 

C 

IN  TOTAL  0 

.0 

32 

2.5 

‘l 

' 1 
o 

IN  FEMALE  0 

.0 

9 

4.4 

IN  MALE  0 .0  ' 

UNIVERSITY  UF  EVANSVILLE  ' 

21 

2.1 

l 

IN  TUTAL  ‘ ) 

.1  ■ 

1 60 

4.2 

8 

4 

IN“F£NALE  i 

.1 

75 

3.7 

IN  MALE  3 .2 

UNIVERSITY  OF  NOTRE  DAME 

85 

4.9 

4 

IN  TUTAL  U 

.2 

148 

2.2 

44 

IN  FEMALE  l 

.1 

45 

3.0 

1« 

IN  MALE  10. 

VALPARAISO  UNIVERSITY 

.2 

103 

1.5 

28' 

IN  TOTAL  5 

.2 

98 

3.1 

3 

2 

IN  FEMALE  ' 5 

.3 

48 

• 3.0 

IN  MALE  o 

VINCENNES  UNIVERSITY 

.0 

50 

3.3 

1 

TOTAL  2 

.1 

238 

6.1  A 

4 

IN  FEMALE  l 

.1 

74 

4.7 

4 

IN  MALE  1 

NABASH  college 

.0 

164 

7.0 

0 

IN  TOTAL  U 

.0 

25 

3.0 

2 

0 

2 

IN  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

IN  MALE  0 

;o 

A 

25 

3.0 

INDIANA  TOTAL  1 

58  INSTITUTIONS) 

IN  TOTAL  341 

.2 

9,980 

5.9 

692 

IN  FEMALE  134 

.2 

5, 199 

6.8 

317 

IN  MALE  207 

1 

IONA  * 

BRIAR  CLIFF  COClEGE 

4.781 

5.2 

4 

375 

r 

IA  TOTAL  S 

15 

1.7 

2 

1A  FEMALE  - 4 

10 

1.9 

0 

IA  MALE  1 

OUENA  VISTA  COLLEGE 

5 

1.4 

2 

IA  TOTAL  1 

.1 

2 

.2 

1 

IA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

IA  MALE  1 

Central  u of  io»a 

.2 

2 

.4 

1 

IA  TOTAL  3 

.3 

42 

3.5 

4 

IA  FEMALE  2 

13 

2.1 

2 

IA  MALE  1 

LLAKRE  college 

.2 

29 

5.1 

2 

IA  TUTAL  0 

.0 

8 

1.7 

0 

IA  FEMALE  . 0 

.0 

8 

1.7  . 

0 , 

IA  ’ MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

4 


1.1 

1.1 

.0 

.6 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.2' 

.2 

.2 

.6 

1.1 

.5 

.1 

.1 

.1 

.1 

,3 

.0 

.2 

.0 

.2 


.4 

.4 

.4 


.2 

.0 

.6 


.1 

.0 

.2 

.3 

.3  ' 

.4 

.0 

.0 

.0 


10 

l.t 

56 

10.0 

10 

1.8 

56 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.7 

10 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1.7 

10 

4.2 

2 

.1 

13 

.9 

2 

• .3 

5 

.7 

0 

.0  1 

8 

1.2 

13  • 

1.0 

46 

3.6 

0 

.0 

1 - 

1 9 

4.4 

13 

1.2  " 

37 

3.4 

7 

.2 

180 

4.8 

, * 

.2 

85 

4.2 

3 

.2 

-95 

5.4 

151 

2.2 

355 

5.2 

32 

2.1 

95 

6.4. 

119 

2.2 

260 

4.8 

13 

.4 

119 

3.8 

5 

.3 

60 

3.7 

8 

.5 

59 

3.9 

22 

.6 

266 

6.8 

3 

.2 

' 82 

5.2 

19 

* 8 

184 

7.8 

''  3 

\ 

.6 

.30 

3.6 

'0 

•0 

0 

.0 

3 

. 30 

3.6 

1,402  .8 

12.413 

7.3 

567  .7 

6,217 

>8.1 

6.7 

“ f 

6.198 

\ 

5 .6 

27 

3.0 

3 .6 

17 

3.2 

2 .6 

10 

2.8 

0 .0 

4 

.4 

0 .0 

0 

.0 

0 \ .0 

4 

.6 

13  1.1 

62 

5.2 

6 1.0 

23 

3.7 

7 1.2 

39 

6.9 

8 1.7 

16 

3.4 

" 8 U7 

16 

3.4 

0 >.0 

0 

.0 

467 

83.7 

35 

6.) 

467 

83.7 

35 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

• 229 

95,8 

0, 

.6 

0 

.0  . 

0 

.0 

229 

95.8 

0 

.0 

1,414 

99.0 

2 

A 

J39 

99.3 

0 

'.0 

675 

98.5 

2- 

.3 

1.130 

' 87,7 

112 

8.7 

190 

92.2  , 

7 

3.4 

940 

86.9  * 

105 

9.7 

3.563 

94.1  - 

44 

1.2 

1.932 

94.9 

18 

.9 

1,631 

93.1 

26 

1.5 

6,473 

94.4 

30 

.4 

1,395 

93, '4 

4 

.3 

5,078  . 

94.7 

26 

.5 

2,979 

95.0 

38 

1.2 

1,541 

95.5 

12 

.7 

1,438. 

94.4 

26 

* t 

1.7 

3,515 

89.6 

141 

3.6 

1,471 

94.1 

n 

.7 

2,044 

86.7 

130 

5.5 

798 

94.7 

15 

1.8 

0 

.0 

0 

,0 

798 

94.7 

15 

1,8 

155,0,49 

91.7 

1,599 

V 

-.9  ' 

70, 162 

91.3 

477 

.6 

84,867 

92.1 

1,122 

1.2 

855 

95.3 

15 

\1.7 

519 

96.8 

0 

-.0 

336 

93.1 

15 

4.2 

950 

99.4 

- • 2 

•>  .2 

427 

99.5 

2 

.5 

523 

99.2 

0 

.0 

1,106 

92.5 

N)  28 

2.3 

599 

95.2 

7* 

1.1 

507 

69.4 

21 

3.7 

440 

96.4 

10 

2.1 

440 

94.4 

10 

2.1 

- 0 

'.0  ' 

■ 0 

.0 

351 

331 

0 

233 

1.429 

744 

685 

1.288 

206 

1.082 

3.787 

2.035 

1.732 

6,858 

1,494 

5.364 

3.136 

1,613 

1,523 

3,922 

1.564 

2.358 

843 

0 

843 


169,063 
76,876 
92,187  , 


897 

'536 

361 


<956 
'429 
‘ 527 


1.196  ‘ 


466 


466 

0 


11 


. ■ SA 


82 
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fAHU  1 * TuTAt  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IS  INSTITUTIONS  Of  HltHER  iOUCAT IO*l  BY  MACf , (ThMCITY  AND  SIX) 
INSTITUTE,  STATE  AND  NATION,  IVTg  / 


ANEAICAN  INDIAN  HlA U ASIAN  UR 


AUiAAN  NAT lOE 

NON*HliPANIC  pacific  (slanc 

NUMBER 

A 

A 

NUMBIN' 

I 

NUH8fR 

I 

IU«A 

CONTINUED 

LOE  COLLEGE  . 

• 

1A  TOTAL 

0 

.0 

43 

4,4 

19 

2.0 

IA  SEN ALL 

0 

.0 

19 

4.3 

13 

2.9 

IA  HALE 

0 

.o' 

24 

4.6 

6 

1.1 

CORNELL  CQLLtUE 

IA  TOTAL 

T 

.a 

45 

5.1 

* 19 

2.2 

IA  FEMALE 

4 

1.0 

U 

5.3 

9 

2.2 

IA  MALE 

3 

.7 

li 

s.o 

10 

2.2 

UES  MOINES  AREA  LC 

IA  TOTAL 

>3 

1.1 

lt>6 

3.4 

30 

.6 

IA  FEMALE 

24 

.9 

99 

3.B 

6 

.2 

IA  MALE 

1.3 

0/ 

3.0 

24 

1.1 

DIVINE  NURD  LOLL  tot 

* 

IA  TOTAL 

0 

.0 

5 

s.v 

6 ‘ 

7.1 

IA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

IA  NALL 

0 

.0 

5 

S.9 

6 

7.1 

OORDT  COLLEGE 

IA  total 

1 

.1 

4 

.4 

2 

.2 

IA  FEMALE 

U 

.0  ' 

1 

.1 

l 

.2 

IA  HALE 

1 

.2 

4 3 

.7 

l 

.2 

ORAM  university 

, 

IA  TOTAL 

9 

.2 

U 3 

5.1 

34  ■ 

.8 

IA  FEMALE 

3 

.i 

122 

5.9 

. IS 

.7 

IA  NALE 

t 

.3 

101 

4.5 

19 

.8 

CLINTON  COMMUNITY  COLLEoE 

\ 

IA  TOTAL 

0 

.0 

14 

1.7 

1 

.1 

IA  FEMALE 

0 

.0 

5 

1.6 

0 

.0 

IA  NALE 

0 

.0 

9 

1.8 

• 1 

.2 

MUSCATINE  CMTY  COLLEGE 

IA  TOTAL 

ir 

1.5  . 

IS 

2.0 

3 

.4 

IA  FEMALE 

p 

.4 

4 

1.6 

1 

.4 

IA  NALE 

10 

1.1 

11 

2.3 

’ 2 

.4 

scon  community  college 

IA  TOTAL 

U 

.0  • 

. D 

1.8 

6 

.9 

IA  FtMALE  ' 

0 

.0 

8 

1.8 

3 

.7 

IA  ' MALE 

, 0 

.0 

. 7 

1.6 

5 

1.3 

ELLSWORTH  CMTY  COLLEGE 

IA  TOTAL 

:o 

.0 . 

, 47 

5.6 

2? 

3.3 

IA  FEMALE  '• 

0 

.0 

4 ’ 

”1.0 

' 3 

-.8 

IA  MALE  ' 

0 

.0 

43 

10.1 . 

24 

5.7 

FAITH  haft  BIBLE  COLLEGE 

ia  Total 

0 

.0 

3 

.5 

4 

.7 

IA  FEMALE 

■0 

.0 

3 

1.1 

2 

.8 

IA  MALE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.6 

graceland  college 

i 

IA  TuTAL 

10 

.7 

21' 

1.6 

x 15  * 

1.1 

ia  female 

it 

.8 

7 

.9' 

6 

1.0 

IA  MALE 

4 

.7 

14 

2.4 

7 

7.2 

d 

ERIC 


TOTAL  ; UNIT!  NON-RESIDENT 


HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER  1 

number  l 

NUMBER  t 

NUMBER  ( 

NUMBER 

I 


5 

.5 

67 

6.9 

906 

93.1 

0 

. .0 

973 

2 

‘ .4 

34 

7.6 

413 

92.4 

0 

.0 

447 

3 

.6 

33 

6.3 

493 

93.7 

Q 

, .0 

526 

6 

.7 

77 

8.8 

787 

90.1 

9 

1.0 

, 873 

1 

.2 

36 

8.7 

371 

89.8 

6 

1.5 

413 

5 

1.1 

41 

8.9 

416 

90.4 

3 

.7 

460 

42 

.9 

291 

6.0 

4,497 

92.8 

56 

1.2 

4,844 

19 

.7 

148 

5.7 

,2,418 

93.5 

19 

.7 

2,565 

23 

1.0 

143 

6.3 

2,079 

92.0 

37 

1.6 

2,259 

1 

1.2 

12 

14.1 

70 

82.4 

3 

3.5 

85 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0' 

1 

1.2 

12 

14.1 

70 

82.4 

3 

3.5 

85 

0 

,.o 

7 

.7 

784 

79.4 

197 

19.9 

966 

0 

.0 

i 

2 

.4 
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'AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


BLACK  • ASIAN  JR  ' 


NUMBER 
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NUN-HIS PANIC  PACIFIC  ISLANOER 
NUMBER  l NUMBER  I . 
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KANSAS 


Allen  cu  chty  j?  college 

KS  TOTAL  1 .2 

AS  FEMALE,  ‘ 0 .0 

AS  MALE  ■ 1 .4 

bAKEA  UNfvERStTY 
KS  TOTAL  ' .14  1.7 
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KS  MALE  13  1.3 

central  College 


29  8.1 

48  8.3 

13  5.5 

35  10.6 

93  5.5 
35  5.0 
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4 .9 

49 

10.6 

415  69.4 

0 

.0 

464 

1 

.2 

5 1.1 

57 

12.2 

, 393  83.8 

19 
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2 .4 

47 

18.4 

2 

.4 

29 ' 

5.2 

80 

14.3 

475 

84.7 

>'6 

Li 

561 
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.2 
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.9 
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44 

'2.4 

4 

.2 

15 

.6  ' 

71 

3.9 

1,694 

93.<^ 

48 

2,6 

1*813 

kS  total 

212  1.6 

315 

2.4 

55 

.4 

97 

•7‘ 

679 

5.1 

12,339 

93.3 

202 

1.5 

13,220 

AS  female 

, 65 1.2 

144, 

2.5 

17 

.3 

33 

.6 

259 

4.6 

5,351 

94.7 

42 

.7 

* 5,652 

KS  MALE  147  >1.9 

KANSAS  TECHNICAL  INST  . 

171 

2.3  J 

38 

.5 

i 

64 

.8 

420 

5.5 

6,588 

92.3 

160 

2.1 

7,568 

KS  TOTAL 

H. 

0 .0 

24 

9.3* 

3 

1.2 

4 

1.6 

31 

12.0 

226 

87.6 

1 

.4 

258 

KS  FEMALE 

0 .0 

11 

19.6 

‘ 0 

.0 

'*  0 

.0 

11 

19.6 

80.4  . 

0 

.0 

56 

KS  MALE  0 .0 

KANSAS  HESLEYAN 

13 

6.4 

3 

1.5 

4» 

2.0 

20 

9.9 

iei 

89.6 

l 

‘ #5* 

202 

kS  TOTAL 

2 .6 

37 

10.9 

4 

1.2 

7 

2.1 

50 

14.7 

284 

83.5 

6 

'1.8 

340 

KS  female 

l .7  ■ 

40 

6.9 

2 

l.W  . 

5 

3.4 

18 

12.4 

126 

86.9 

1 

.7 

145 

KS  MALE  1 .3-  . 

LAsETTE  LMTY  OR  COLLEGE 

27 

’ t 

13.6 

2 

u, 

1 

f 

2 

1.0  . 

, 32 

16.4 

158 

ei.o 

5 

2.6 

195 

,jKS  TOTAL  . 2 

.3  r 

30 

4.6 

0 

.0 

’18 

2.8  ‘ 

<50 

7.7 

57.5 

88.3 

26 

4.0 

651 

AS  FEMALE  ' 0 

.0 

/|14 

4.7 

0 

.0, 

• * 10 

3.4 

- 24 

8.1  f 

271 

91.9 

’0 

.0 

295 

AS  • H ALE  • * l .6 

MANHATTAN  CHRSTN  COLLEGE 

16 

4.5 

u 

.0] 

1 8 

2.2 

26 

7.3 

I 

304 

85.4 

26 

7.3 

356, 

AS  TOTA1  ..  0 

.0  . 

1 

.4 

0 

.Oj 

r ' i 

.4 

2 

.9 

223 

99.1 

■o 

..0 

225 

AS  FEMALE  - 0 

*0 

0 

.0  w 

0 ' 

0 

. .0 

0 

' .0 

109  100.0 

o' 

.0 

109 

AS  MALE  ' . 0 

MARYMDUNT  COLLEGE 

.0 

1 

.9 

0 

Vo 

l 

.9 

2 

1.7 

114 

98.3  * 

0 

•o 

• 116 

AS  TOTAL  U 

.0 

22 

2.3 

1 

.1 

l- 

.1 

24 

2.5 

919 

96.4 

10 

1.0 

uf 

953 

AS  FEMALE  0 

■j  ■ _ 

.0 

10 

1.9 

0 

• .0 

J 

.2 

11 

2.1 

‘ 513 

96.6 

7 

531 

AS  HALE  0 

MCPHERSON  COLLEGE 

.0 

12 

2.8 

1 

.2 

0 

.0 

13 

3.1 

406 

96.2 

3 

.7 

422 

AS  TOTAL  j 3 

.6 

22 

4.3 

0 

.0 

3 

' .6 

28 

5.5 

472 

92.9 

8 

1.6 

508 

AS  FEMALE  ' 0 

.0 

3 

1.4 

0 

.0 

V.  0 

.0 

3 

1.4 

2K 

97.7 

2 

.9 

219 

KS1  MALE  . 3 1.0 

MID-AMERICA  NA2AKENE  L 

19 

6.6 

0 

/ 

.0. 

3 

1.0  ‘ 

i 

25 

8.7 

258 

89.3  * 

6 

2.1 

289 

KS  total  1 

.1 

8 

.8 

1 

.1 

1 

.1  .• 

. 11 

1.1 

970 

98.1  .\ 

8 

.8 

989 

AS  FEMALE  '1 

.2  - 

3 

.6 

.0 

0 

.0 

4 

.6 

481 

98.4  ' 

4 

.6 

489 

AS  MALE  0 .0 

NEOSHO  CU  CMTY  JR  COLLEGE 

5 

1.0  ... 

4 

M 

l 

.2 

V 

1.4 

• 

489 

97.8 

4 

'.8 

500 

AS  TOTAL  0 

ft  fc 

-.0 

13 

2.6 

1 

.2 

11 

2.2 

25 

4.9 

472 

92.’ 7 

12  . 

2.4 

509 

AS  FEMALE  * 0 

.0 

3 

1.2 

l 

.4 

•5 

2.0 

9 

3.6 

236 

94.8 

. 4 

1.6 

249 

AS  MALE  0 

OTTAWA  UNIVERSITY 

.0 

,10 

3.8 

0 

t 

.0 

6 

2.3 

16 

6.2 

236 

90.8 

8 

3.1 

‘261V 

AS  TOTAL  18 

2.2 

145 

17.9 

21 

2.6 

24 

3.0 

208 

2^.6 

581 

71.6 

22 

2.7 

811 

kS'  FEMALE  6 

1.5 

72 

17.6 

12 

2.9* 

9 

2.2 

99 

24.3 

300 

73.5 

9 

'2.2 

408 

KS  MALE  12 

3.0 

73 

18.1 

9 

2.2 

15  . 

3.7 

109 

27.0 

281 

69.7 

1, 

3.2 

403 

O 

ERIC 


i 


) , 


PRATT  CNTY  JUNIOR  COLLEGE  j 

L . 

\ 

/ 

AS  TOTAL  6 1.9  ’ 

* 2S 

6,0 

0 

-.0 

AS  FEMALE  , 3 i, 3 

0 

.0 

0 

.0 

AS  MALE  5 1.8 

SAINT  JOHN'S  COLLEGE 

25 

8.8 

0 

.0 

AS  TOTAL  0 .0 

6 

2.6  ' 

2 

.9 

AS  FEMALE 0 .0 

2 

1.4 

* l 

.7 

AS  MALE  0 .0 

SAINT  MARY  COLLEGE 

4 

4.7 

1 

1.2 

AS  TOTAL  2 .4 

39 

7.3 

3 

.6 

AS  FEMALE  2 . .5 

2 6 

6.2 

3 

.7 

•AS  MALE  0 .0 

SAINT  NARY  PLAINS  COLLEGE 

8 

17.8 

0 

. .0 

AS  TOTAL  1 .3 

a 

5.6 

\ 0 

.0 

AS  FEMALE  1 .6 

9 

5.0 

0 

.0 

AS  MALE  0 lo 

.SEWARD  CO  CNTY  JR  COLLEGE 

13 

6.1 

0 

.0 

AS  TOTAL  1 ' .1 

23 

2.8 

0 

.0 

ASpfENALE  1 .2 

11 

2.1 

0 

.0 

AS  • MALE  . 0 .0 

•SOUTHWESTERN  college 

12 

4.2 

0 

AS  TOTAL  6 .9 

25 

3.6 

5 

.7 

AS  FEMALE  4 1.3 

7 

2.2 

3 

.9 

AS  MALE  L .5 

STERLING  COLLEGE 

18 

4.8 

2 

.5 

‘ AS  TOTAL  3 .6 

42 

8.0 

2 

.4 

’ AS  FEMALE  2 .7 

12 

4.4 

0 

;o 

AS  MALE  i 1 .4 

tabor  college 

30 

12.1 

2 

.8 

AS  TOTAL  1 .2 

7 

1.5 

2 

.4 

AS  FEMALE  1 .4 

» 0 

.0 

1 

.4 

AS  MALE  0 .0  ■ 

. \u  OF  KANSAS  MAIN'  CAMPUS 

7 

f 

3.0 

l 

'.4 

AS  •TOTAL  101.  .6 

fa 

3.5 

76 

.5 

AS  FEMALE  47  .7 

274 

4.0 

32 

.5 , 

AS  MALE  54  .6 

0 OF  AANS  ME01CAL  CENTER 

281  . 

3.2 

44 

.5 

AS  TOTAL  j .7 

13 

3.0 

3 

.7 

AS  FEMALE  • 3 / ‘.9 

8 

2.4 

3 

,9 

AS  MALE  0 4 f 

' lASHbURN  0 OF  TQPEAA  V 

5 

5.4 

• 0 

.0 

AS  TOTAL'  4&  i.b 

* 333 

7.9 

48 

1.1 

AS  FEMALE  ,19  .9 

154 

7.6 

20, 

1.0 

'AS  MALE'  23  1.1 

•1CH1TA  STATE  UNIVERSITY 

179 

8.2 

28 

1.3 

AS  '.TOTAL  96  1.0 

662 

6.7 

59 

Jt 

AS  F.EMALE  J . 45  1,0 

' 377 

8.5 

20 

A 

AS"  MALE  53  1.0 

2B8 

3.2 

39 

".7 

AANS  AS  . . TOTAL  1 

51  INSTITUTIONS) 

' AS  TOTAL  1,729  1,9 

4,7<5 

3*1 

490 

.5 

AS  FEMALE  797  1.8 

2,128 

4.9 

188 

.4 

AS  MALE  932  1.9 

2,597 

5.2 

302 

.6 

KENTUCKY 

• aliie  lu)yii  college  . ' 

' AY  TOTAL  155  90.1  ■ ..  11  6.4  0 .0 

AY  FEMALE  82  95.3  4 1.7  0 .0 

AY  HALE  73  84.9  7 B.l  0 .0 

ERlQo 


7 

1.7 

40 

9.7 

371 

89,6 

* J 

.7 

1 

.8 

4 

3.1 

125 

96.2 

1 

.8 

6 

2.1 

36 

12.7 

246 

86.6 

2 

.7 

l 

.4 

9 

3.8 

221 

94,4 

4 

1.7 

l 

.7 

4 

2.7 

142 

95.9 

2 

1.4 

0 

.0 

5 

5.8 

79 

1 

. 384 

91.9 

2 

2.3 

13 

2.8 

52 

11.2 

82.4 

• ) 30 

6.4 

* 12 

2.9 

43 

10.2 

352 

83.6 

1 26 

6.2 

1 

2.2 

9 

20.0 

32 

71.1 

4 

8.9 

28 

7.1 

51 

12.9 

342 

86.8 

1 

.3 

15 

8.3 

25 

13.8 

155 

85.6 

!• 

.6 

13 

6.1 

26 

12.2 

~\ 

167 

87.8 

'fr 

-.0 

17 

2.1 

41 

5.1 

s 

V 761 

94,2 

4 

6 

.7 

7 

1.3 

19 

3.6 

\ 503. 

96.2 

l 

.2 

10 

3.5 

22 

7.7, 

1 258 

90.5 

5 

1.8 

2 

.3 

38 

5.5 

If  641 

92.5 

14 

2.0 

0 

.0 

14 

4.4 

302 

94.4 

4 

1.3 

2 

.5 

24 

6.4 

339 

90.9’ 

10 

2.7 

5 

1.0 

52 

9.9 

464 

80.7 

7 

1.3 

4 

1.5 

18 

6.5 

255 

92.7 

2 

.7 

1 

.4 

34 

13.7 

209 

84.3 

5 

2.0 

3 

.6 

13 

2.8 

444 

94.9 

ll 

2.4 

2 

.8 

4 

1.7 

227 

96.2 

5 

2.1 

l 

.4 

9 

3.9 

217 

93.5 

6 

2.6 

144 

.9 

876 

5.6 

14,293 

91,2 

503 

3.2 

61 

.9 

414 

6.0 

6,381 

92.7 

90 

1.3 

83 

.9 

t . 

462 

5.3  ' 

7,912. 

90.0 

413 

4.7 

4 

.9 

23 

5.1 

410 

94.7 

0 

.0 

3 

. .9 

17 

5.0 

323 

95.0 

0 

.0 

1 

1.1 

6 

6,5. 

,87 

93.5 

1 

0 

.0 

114 

2.7- 

' 537 

12.8 

3,661 

87.2 

0 

. ‘0 

' 38 

1.9 

231 

11.4 

1,787 

88,6 

■ 0 

.0 

76 

3.5 

306 

14.0 

1,874 

86.0 

0 

.0 

16* 

1.7 

984 

9.9 

8,853 

89.0 

105 

1.1 

69 

1.6 

511 

11.5 

.•  3,893 

87.9 

26 

.6 

96 

1.7 

473 

8.6 

4,960' 

90.0 

T 

79 

1.4 

1,424 

1.5 

8,368 

9.0 

% 

83,455 

89.4 

1,521 

1.6 

601 

1.4 

3,714 

8.5 

39,796 

90.8 

337 

.8 

823 

1.7 

4,654 

9.4 

43,655 

88.2 

1,184  ' 

f 

'2.4 

0 

.0 

1 

166 

96.5 

0 

.0 

6' 

3.5 

0 

.0 

. - 86  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

80 

93.0 

0 

.0 

6 

7.0 

414 

130 

284 

234 

148 

86 


466 

421 

45 


394 

181 

213 


. 808 
523 
285 

*93 

320 

373 

523 

275 

248 

468 
236 
232  ■ 

15,672 

6,885 

8,787 

433 

■ 340  ■ 
93 

4,198 
2,018  ’ 
2,180 

9,942 

4,430 

5,512 


93,344 

43,847 

49,497 


.0 

u 

0 


Co 


TABLE  1 • T jTAL  UMOEftGRAUUATE  ENROLLMENT  tN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  AND  SEX: 
> INSTITUTION*  STiTE  AND  NATION,  1976 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  NHlTE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANJC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NCN-HlSPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

% 

NUMBER 

* 

NUMBER 

1 

NUMBER 

* 

NUMBER 

t 

NUMBER 

V 

NUMBER 

I 

NUMBER 

KENTUCKY 

i 

ASBURY  college 
KY  TOTAL  1 

CONTINUED 
.1  2 

.2 

i 

( 

0 . 

.0. 

\ 

3 

.2 

6 

.5 

1,224 

97.3 

28 

2.2 

1,258 

KY  FEHALf!  1 

.2 

1 

.2 

. . 0 

.0 

1 

.2 

3 

.5 

613 

97.9 

C 10 

1.6 

626 

KY  MALE  0 

.0 

l 

.2 

0 

.0 

. 2 

.3 

3 

.5 

611 

96.7 

18 

2.6 

632 

oeUARNlNE  COLLEGE 
KY  TOTAL  0 

.0 

78 

S.l 

0 

.0 

0 

.0 

78 

5.1 

1,432 

94.2 

10 

*.7 

1,520 

KY  female  0 

.0 

42 

5.2 

0/ 

.0 

0 

. .0 

42 

5.2 

766 

94.6 

2 

' .2 

810 

KY  MALE  U 

.0 

36 

5.1 

a 

.0  , 

C 

.0 

36 

5.1 

666 

93.8 

8 

1.1 

710 

BEREA.  COLLEGE 
KY  TOTAL  G 

.0 

173 

12.0 

0 

.0 

> 

0 

■ .0 

173 

12.0 

1,188 

82.1 

86 

5.9 

1,447 

KY  FEMALE  0 

.0 

97 

12.1 

0 

.0 

c 

.0 

97 

12.1 

676 

64.8 

25 

3.1 

800 

KY  MALE  0 

.0 

76 

11.7 

0 

.0 

0 

.0 

76 

11.7 

51G 

76.8 

61 

9.4 

647 

bREscu  college 

KY  TOTAL  0 

.0 

S 

.5 

2 

.2 

*16 

1.7 

23 

i 

2.5 

890’ 

95.7 

' 17 

1.8 

930 

KY  FEMALE  0 

.0 

3 

.6 

2 

.4 

15 

3.0 

20 

4.0 

485 

95.8 

l 

.2 

506 

KY  MALE  0 

.0 

2 

.5 

0 

.0 

l 

.2 

3 

.7 

405 

95.5 

16 

3.8 

424 

CAMPBELLSVIULE  college 
KY  TOTAL  1 

.1 

20* 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

21 

3.1 

662 

96.5 

3 

t 

.4 

686 

KY  FEMALE  0 

.0 

S 

2.2 

, 0 

.0 

. 0 

.0 

8 

2.2 

363 

97.6 

1 

.3 

372 

KY  MALE  1 

.3 

12 

3.6 

0 

.0 

0 

.0 

' 13 

4.1 

299 

95.2 

2 

.6 

314 

CENTRE  COLLEGE  OF  KY 
KY  TOTAL  1 0 

.0 

26 

3.3 

1 4 

.5 

1 

.1 

31 

3.9 

756 

95.7 

3 

.4 

790 

KY  FEMALE  0 

.0. 

11 

3.1 

3 

.8 

1 

.3 

15 

4.2 

341 

95.8 

0 

.0 

356 

KY  HALE  • '0  ■ 

.0 

IS 

3.5 

1 

-.2 

0 

.0 

16 

3.7 

415 

95.6 

3 

.7 

434 

CUMBERLAND  COLLEGE 
KY  TOTAL  0 

.0 

41 

2.2 

0 

.0 

c 

.0 

41 

2.2 

1,782 

96.6 

21 

1.1 

1,844 

KY  FEMALE  ( 0 

.0 

13 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

* 13 

1.3 

956 

98.2 

5 

.5 

974 

KY  MALE  0 

.0 

26 

3.2 

0 

.0 

•0 

.0 

28 

3.2 

826 

94.9 

16 

1.6 

870 

EASTERN  KY  UNIVERSITY 
KY  TOTAL*  , 2 

.0 

632 

r.2 

6 

.1 

16 

.1 

858 

7.4 

10,569 

91.4 

\ 

132 

1.1 

11,559 

K!  FEMALE  1 

•0 

446 

7.6 

. 4 

.1 

4 

.1 

455 

7.6 

5,366 

91.7 

33 

.6 

5,856 

KY  MALE  1 

.0 

>06 

6.6 

4 

.1 

12 

.2 

403 

7.1 

5,201 

91.2 

99 

1.7 

5,703 

GEORGETOnN  COLLEuE 
KY  TOTAL  3 

.3 

26 

2.7 

1 

.1 

2 

.2 

32 

3.4 

908 

95.9 

7 

.7 

, 947 

KY’  FEMALE  2 

.A 

7 

1.5 

1 

.2 

2 

.4 

12 

2.5 

463 

97,3 

1 

.2 

476 

kY  MALE  1 

.2 

; 19 

.4.0 

a 

.0 

0 

.0 

20 

4.2 

445 

94.5 

6 

hi 

471 

M CHRISTIAN  COLLEGE 

ky  Total  o 

■3k 

S) 

i 

.2 

0 

.0  ' 

1 . 

■ .2 

2 

.5 

415 

99.5 

0 

.C 

417 

ky  female  0 

.0 

0 

.0 

v ‘ o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

215'100.0 

0 

.0 

215 

KY  MALE  0 

•G 

1 

.5 

v 0 

'.O' 

1- 

.5 

' 2* 

1.0 

200 

99.0 

0 

.0 

202 

KENTUCKY  STATE  UNIVERSITY 
KY  TOTAL  0 .0 

, 1,264' 

59.3 

0 

.0 

0 

.0 

1,284 

59.3 

858 

39.6 

25 

1.2 

2,167 

KY  FEMALE  U 

•0 

* 66  b 

53.1 

, 0 

.0 

0 

.0 

586 

53.1 

513 

46.5 

4 

.4 

1,103 

Kl  MALE  0 

.0 

696 

65.6 

0 1 

.0 

0 

.0 

698 

65.6 

. 345 

32.4 

21 

2.0 

1,064 

KENTUCKY  KENYAN  COLLEGE 
kY  TOTAL  U .0 

31 

4.7 

0 

> 

.0 

0 

‘.0 

A 31 

Ail 

4.7 

615 

92.9' 

16 

2.4 

662 

KY  FEMALE,  0 

.0 

13 

<3.6 

0 

.0 

0 

.0 

3.8 

325 

95.3 

3 

.9 

341 

KY  .MALE’  0 ■ 

.0 

’ 18 

5.6 

0 

.0 

0 

.0 

5.6 

290 

90.3 

13 

4.0 

321 

ERIC 


■ * 


* 

• 1 


LEES  JUNIOR  COLLEGE 


AT  ..TOTAL  6 

.0’ 

A 

1.8 

1 

.3 

at  Female  c , 

.0 

i) 

.0 

0 

.0 

Of  MALE  0 • 

LINDSEY  ilLSON  COLLEGE 

.0 

6 

3.8 

1 

.6 

AT  TOTAL  1) 

.0 

26 

8.1 

0 

.0 

AT  female  0 

.0 

13 

9.0 

0 

10 

aT  male  0 

.0 

13 

7.4 

0 

.0 

LOUISVILLE  SCHOOL  OF  ART 

AT  TOTAL  0 

.0 

11 

9.4 

0 

.0 

AT  FEMALE  0 

.0 

3 

4.3 

0 

.0 

AT'  MALE  0 

.0 

8 

16.7 

0 

.0 

■M1DMAT  COLLEGE 

• 

AT  TOTAL  0 

.0 

26 

7.8 

1 

.3 

AT  FEMALE  0 

.0, 

26 

7.8 

1 

.3 

. A,T  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MOREHEAU  STATE  UNIVERSITY 

AT  TOTAL  0 

.0 
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4.9  > - 

4 

.1 

AT  FEMALE  0 

.0 

125 

4.4 

2 

.1 

AT  MALE  C 

.0 

US 

5.5 

2 

.1 
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V 

■ AT  TOTAL  9 

.1 
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6.2 

15 

.2 

AT  FEMALE  1 

.0 
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5.2 

6 

.2 

AT  MALE  8 

NURTnERN  AT  ONIVERSITT 

.2 

256 

7.2 

9 

.3 

* . AT  TOTAL  0 

.0 

63 

1.2 

8 

.1 

AT  FEMALE  0 

.0 

41 

1.6 

3 

.1 

AT  MALE  0 

.0  . 

22 

.8 

5 

.2 

P1REVILLE  COLLEGE 

AT  TOTAL  0 

.0 

24 

3.8 

0 

.0 

AT  FEMALE  0 

.0. 

3 

1.3 

. 0 

.0 
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.0 

21 

5.4 

0 

.0 
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.7 

21 

15.6 

4 

3.0 
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13.9 
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AT  MALE  0 
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.0 
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.6 
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.4 

' AT  FEMALE  1 

.3 

10 
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t 

iO 
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.0 

7 
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.6 
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6 
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13 

9.0 
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0 

.0 
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.0 

13 

7.4 
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3.4 

4 
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.0 

11 

9.4 
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1 
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.0 

3 

6.3 

65 

94.2 

1 
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69 

.0 

8 

16.7 

40 
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0 

.0 

48 
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27 

8.1* 
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86.8 

17 

5.1 
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.of 

27 
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17 
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.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 
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.2 
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94.0 
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.8 
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13 

.5 
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13.0 

63 

61*8 

* 

‘ 4 

5.2 

77 

.0- 

18 

8.*1 

195 

87.8 

9 

4.1  - 

222 

.0 

8 
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ARERIUN  INOMN 
ALASKAN  NATIVE 


• 

NUHbcR 

X 

NUN8EP 

A 

KENTUCKY 

CONIINUEO 

UNION  COLLtOE 

KY  TOTAL 

6 

.9 

27 

4.1 

KY  FENALE 

l 

.6 

12 

3.4 

AT  KALE 

1.3 

'•  15 

5.0 

UNIVERSITY  OF  KENTUCKY 

KY  TOTAL 

29 

.2 

466 

2.6 

KY  FENALE 

u 

*,1 

207 

2.6 

KV  KAlE  . 

18 

,.2 
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2.8 

0 OF  KENTUCKY  (X  SYSTEN 

KY  TOTAL 

>3 

.3 

2,213 

14.5 

KY  FENA*  \ 

'24 

.3 

1,321 

U.5 

KY  NAlE  X 

29 

%4 
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12.4 

UNIVERSITY  OF  LOUISVILLE 

KY  TOTAL 

22 

.2 

1,247 

11.1 

KY  FENA4  • 

7 

.2 
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14.1 

KY  NALE 

15 
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9.1 

•ATTERSJN  COLLcvE 

KY  TOTAL 

• 0 
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23.1 

KY  FENALE 
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.0 
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25.1 
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u 

.0 
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8.1 

KY  FENALE 

- 0 
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KY  HALE 

0 
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KENTUCKY 

‘ TOTAL  1 
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M Total 
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.3 
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8.6 
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.3 
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TOTAL' 
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NHITE 
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2 

l 

'I 

96 

h 

60 

Hr 

36 

20 

55 

20 

35 

1 

0 
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.3 

.3 

.3 

.5 

.5 

.6 

.6 

.6 

.3 

.5 

.6 

.5 

.1 

.0 

.1 


0 .0 
t .0 
0 .0 


266 

117 
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.3 

.2 

.3 


39 

13 

26 

62 

16 

26 

r 

62 

13 

29 

I 

1 

0 

.'52 

15 

37 


271 

'100 
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LOUISIANA 
BuSSIER  PARISH  CL 


LA  TOTAL 
LA  FENALE 

LA  hale 


ih8 


o 

ERIC 


It  128  97.9 
662  99.3 
266  96.1 


0 

’0 

0 


.0 

‘.0 

.0 


.2 

.0 

.3 

.2  ' 

.2 

.3 

.3 

.2 

.6' 

.6 

.3  , 

.6 

.1 

.3 

.0 

.5 

.3 

.7 


.2 

.3 


LA  TOTAL 

0 

.0 

145, 

7.6 

10 

.5 

* 14 

.7 

.5 

LA  FfcNAlc 

0 

. .0 

101 

6.8 

5 

.4 

10 

LA  NALE  0 ,.0 

CENTENARY  C Of  LOUISIANA 

64 

5.9 

5 

.7 

4 

LA  TOTAL 

0 

.0 

26 

3.3 

8 

1.0 

1 4 8 

1.0 

la  tEMLE 

0 

.0 

9 

2.4 

5 

1.3 

3 

.6 

1.2 

LA  NALE 
OELCAOo  coueoe 

0 

.0 

17 

4.1 

3 

.7 

5 

cA  TOTAL 

17 

.2 

3,473 

37.2 

i03 

l.l 

190 

2.0 

LA  FENALE 

6 

.2 

• 1,160 

J9.2 

32 

1.1 

73 

2.4 

LA  NALE  11 

0IU.AR0  UNIVERSITY 

' .2 

’2,293 

36.3 

71 

l.l 

117 

1.9 

.0 

.0 

.0 


NUNfiER 

* 'X 

. NUN8EP 

X 

36 

■ * 

5.4 

619 

# 

93.8 

15 

4.2 

343 

95.8 

21 

7.0 

276 

91.4 

648 

3.7 

16,748 

95.4 

267 

3.4 

7,521 

96.0 

381 

3.9 

9,227 

94.8 

2,362 

15.5 

12,677 

83.: 

1,395 

17.4 

6,584 

82.1 

967 

13.4 

•6,093 

84.7 

1,366 

12.2 

9,596 

85.8 

689 

15.0 

3,845 

84.0 

677 

10.3 

5,741 

87.0. 

310 

23.3 

1*2322 

76.7 

6r 

17.8 

282 

82.2 

249- 

25.S 

740 

74.8 

912 

8.6 

9,439 

90.7 

460 

8.8 

4,779 

91.1 

452 

8.4 

4,860 

90.4 

9,533 

V 

93,134 

89.6 

4,789 

9.5 

45,361 

89.9. 

4,744 

8.9 

47,773  . 

89.3 

169 

8.9 

1,734 

91.1 

116 

10.1 

1,035 

89.9 

^3 

7.0 

699 

93.C 

..♦2' 

5.3 

719 

91* 

17 

4.5 

356 

vM 

25 

6.1 

363 

9 

3.783  60.6 
•1.291  62.9 
2,692  39.6 

1.128  97.9 
862  99.3 
286  96.1 


5.236.  56.1 
1.605  53.3 
3,629  57.6 

v 

3 .3- 

1 .1 

2 .7 


NON-PESIOENT 

alien 

NUN8EP  X 


5 

.8 

0 

.0 

5 

1.7 

168 

1.0 

45 

.6 

123 

1.3 

174 

1.1 

44 

.5 

130 

l.l 

227 

2.0 

46 

1.0 

111 

2.7, 

0 

,0 

0 

.0 

0_ 

.0 

74 

;7 

8 

.2 

66 

1.2 

,301* 

1.3 

•309 

.6 

992 

1.9 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

26 

3.3 

3 

.8 

23 

5.6 

309 

3.3 

113 

3.8 

196 

3.1 

21 

1.8 

5 

.6 

16 

5.3 

TOTAL 

NrfttBt 


77 
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M2 

17,566 
• 7,831 
♦.731 

15.213 

8,023 

7,190 

. 11,189 
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6.599 

1,132 
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10, 62* 
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50,459 

53,509 


1,903 

1.151 
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787 
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411 

9,326 

3,009 

6,317 

1.152 
848 
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LA.  TOTAL  0 

'.0 

3,638 

98.1 

1 

.0 

LA  FEMALE  0 

.0 

1,880 

99.0 

0 

.0 

LA  MALE  0 

.0 

1,758 

97.2 

1 

.1 

LOUISIANA  COLLEGE 
U TOTAL  5 

.4. 

o9 

5.6 

3 

.3 

LA  FEMALE  9 

.7 

29 

5.1 

2 

.9 

tA  MALE  ’ 1 

LA  STATE  U AND  ALM  C 

.2 

35 

'6.1 

1 

.2 

lA  TOTAL  ' 27 

.1 

663 

3.3 

37 

.2 

LA  FEMALE  15 

.2 

397 

9.8 

, 16 

.2 

lA  MALE  12 

L*  state  u AlEXANORIA 

.1 

266 

2.5 

21 

.2 

la  total  0 

.0 
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7.8 
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.0 

79 

9.9 

0 
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.0 

29 

5.9 

l 

.2 
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LA  TOTAL  U 

.0 
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13.0 

f 

* 1 

,1 

LA  FEMALE  0 

.0 

99 

18.3 

1 

.2 
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.0 

25 

6.3 
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.0 

LAAT'U  MEDL  CTR  NE»  ORLS 

LA  TOTAL  0 

.0 

21 

3.7 

2 

.3 

la  female  0 

. .0 
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9.2 

2 

.9 

lA  MALE  . 0 

U STATE  U SHREVEPORT 

■ .0 

11 

.0 

0 

.0 

lA  TOTAL  2 

.1 

178 

6.9 

8 

.3 

LA  FEMALE  1 

.1 
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7.6 

5 

.9 

lA  MALE  1 

.1 

75 

5.3 

3 

.2 

UNIVERSITY  JF  NEi  ORLEANS 

lA  TOTAL  U 

.2 

2,313 

18.8 

65 

.5 

LA  FEMALE  12 

.2 

1,981 

29.3 

29 

.9 

LA  MALE'  10 

.2 
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13.5 

91 

.7 

LOUISIANA  TECH  UNIVERSITY 

LA  TOTAL  . 3 

.1 
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9.7 

29 

.3 

la'  female  2 

.1 

923 

12.9 

10 

.8 

LA  MALE  3 

.1 
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7.9 

19 

.3 

LOYOLA  0 IN  NEi  ORLEANS  i 

LA  TOTAL  19 

.3 

263 

9.9 

118  . 

9.2 

LA  FEMALE  7 

.5 

139 

10.8 

60 

9.7 

LA  MALE  7 

.5 

129 

8.2 

58 

3.8 

■ MCNEESE  STATE  UNIVERSITY 

lA  TOTAL  6 

.1 

685  * 

19.3 

.2 

LA  FEMALE  2 

.1 

921 

17.5 

.1* 

' LA  MALE  9 

'.2 

269 

11.0 

6 

.2 

‘ NEi  ORLS  BAPT  THEUL  SEN  . > 

U 

LA  TOTAL  ' U 

•0 

1 

1.2 

. 0 
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' l 

3.0 

0 

.0  , 
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*0 

0 

.0 

0 

.0 

N1CHOLLS  STATE  UNIVERSITY 

9 1 
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.2 
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11.7 
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LA  FjRALE  * 3 

.1 

922 

15.5 
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-.3 

, LA  / MALE  10 

NORTHEAST  LOUISIANA  U 

.3  . 

• t 

>29 

8.0 
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LA  TOTAL-  7 

-.1 
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. 15 

.2 

LA  F^IALE  3 

.1  . 
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13 

.3 
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.1 
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12.1 
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.2 
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r 

13.8 

' 
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.9 
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zo 

‘,.9 
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.9 
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19.0 
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9 

.3 
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t 
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.0 
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16 

.9 
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1.9 

0 

.0 
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99.0 

9 

.5 

10 

.5 

1 

.1 
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i 
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.5 

78 

6.8 
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92.7 

6 

.5 
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.0 

35 
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.0 
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• 1.0 

93 
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1.0 
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.6 
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9.9 
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.6 
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5.7 

7,631 
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.6 
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639 
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.6 
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.0 

7 

.8 
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.0 

1 

.2 

31 

9 

5.7 
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0 

.0 

0 

.0 
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13.1 
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ft 
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3 

.3 

0 

.0 
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18.5 
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81.5 

0 

.0 

0 

.0 

25 

6.3 
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93.0 

3 

.8 

2 

.3 

25 
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9.9 
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.3 
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NO  HALE  u ,0 

2 

.9 

2 

.9 

SnT  jQU'S  c SAnTa  n NN 
no  Total  o .0 

1 

.9 

3 

l.l 

NO  FENALc  V .0 

0 

.0 

2 

1.7 

NO  NALE  0 .0 

I 

.6 

1 

.6 

iNT  MAT'S  COLLtCt  Of  NO 
NO  TOTAL  0 .0 

60 

6.2 

9 

• .9 

no  finale  0 .0 

■ lb 

3.2 

3 

.6 

NO  MCE  0.0 

Of 

i i 

1 

.2’ 

MINI  MAT'S  StHlNAKt  L 0 

no  total  . o .0 

J 

.0 

0 

.0 

no  femle  b .0 

J 

ib 

0 

.0 

NO  Mil  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

SAIIWUNT  >TaTE  CJLLEuE 

no  total  1 .3 

222 

6.0 

2 

.1 

NO  FENALE  4 .3 

lb 

6.9 

l 

.1 

NO  NALE  9 .J 

107 

7.6 

1 

.1 

TONS  ON  state  oniteasitt 

NO  TOTAL  it  .1 

919 

9.7 

93 

.5 

NO  FENALE  il  ,2 

bb9 

11.6 

29 

.5 

NO  NA it  » .1 

>0) 

7.i 

21 

.5 

oniteasitt  of  BALTINOAE 
No  TOTAL  3 .1 

>S7 

19.9 

9 

.3 

•NO  FENALE  1 .i 

202 

26.6 

5 

.7 

NO  MLE  2 .1 

3)5 

17.9* 

9 

.2 

ERIC 


.9 

9J 

11.9 

67) 

16,0 

17 

4.2 

71) 

t.o 

32 

10.1 

922 

11.9 

6 

1.) 

410 

.7 

91 

13.) 

23! 

12.1 

u 

M 

30) 

1.0 

69) 

7.6 

91409 

•)«9 

939 

i.) 

11,931 

.1 

906 

7.0 

3,020 

66.3 

)7| 

6.3 

3,109 

1.2 

967 

6.6 

4,319 

61.2 

376 

10.2 

3,647 

2.) 

376 

22.6 

1,397 

61.1 

401 

16.1 

2,33) 

1.9. 

362 

21.9 

1,1)2 

66.1 

201 

li.9 

1,49) 

2.9 

216 

23.6 

91) 

49.3 

207 

29.7 

1)1 

•1. 

9,317 

96.6 

1)4 

3.3 

7 

.1 

4,750 

.1 

2,312 

97.1 

74 

2.9 

l 

.0 

2,4)9 

.1 

2,003 

93.9 

60 

3.1 

6 

.3 

2,091 

.2 

21 

1.4 

1,1)4 

47.1 

14 

1.2 

1,191 

.2 

6 

1.9 

41) 

96.7 

• 

1.9 

427 

.1 

13 

'2.0 

74] 

47.3 

6 

.6 

744 

.0 

0 

.0 

1)3 

41.4 

20 

11.6 

17) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1)3 

16.4 

20 

11.6 

17) 

2.0 

2) 

7.6 

26) 

16.9 

10 

3.9 

294 

2.1 

12 

6.2 

121' 

•7.7 

6 

9.1 

146 

2.0 

11 

7.) 

13) 

40.0 

4 

2.7 

1)0 

.6 

3,696 

31.0 

6,1)4 

41.) 

63 

.7 

11,91) 

.1 

2,022 

J1.9 

4,37) 

61.0 

37 

6,432 

.9 

1,676 

30.6 

3,761 

61.6 

46 

.1 

3,413 

.0 

6 

1.6 

371 

97.4 

4 

1.0 

311 

.0 

2 

1.2 

166  '97.6 

2 

1.2 

170 

.0 

9 

1.9 

205 

97.2 

2 

.9 

211 

US 

1 

2.9 

265 

96.9 

2 

.7 

27) 

.9  1 

3 

2.6 

114 

97.9 

0 

.0 

117 

1.9 

3 

3.2 

131 

95.6 

2 

1.) 

131 

.6 

' 70 

7.2 

686 

91.4 

6 

.6 

966 

.6 

33 

6.« 

466 

92.6 

3 

• 6 

, 302 

37 

6.0 

422 

90.9 

5 ' 

1.1 

• 464 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

113  100.0 

113 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

4 100.0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

109  100.0 

109 

.2 

236 

8.6 

21)33 

91.3 

4 

.1 

2,777 

.2 

123 

9.0  . 

1,241 

41.0 

0 

. .0 

1,364 

.2 

113 

6.1 

1,299 

91.6 

4 

.3 

1,41) 

.5 

1,021 

10.8 

6,391 

68.) 

60 

.( 

9,442 

.9 

669 

12.7 

9,526 

66.5 

95 

.9 

5,233 

.6 

337 

6.3 

3,813 

90.7 

35 

.6 

4,207 

.3 

376 

20.7 

2,155 

77.0 

65 

2.) 

2,796 

.3 

210 

27.9 

' 5)0 

70.3 

19 

1.9 

734 

.3 

361 

18.0 

1,625 

79.5  , 

51 

2.5 

2,044 

16 


l 

) 

; 

uo 

*) 

37 

3) 

is 

6 

) 

) 

i 

l 

l 

0 

0 

0 

4 

) 

3 

96 

)l 

47 

0 

0 

0 

s 

l 

) 

"A 

6 

s 

2 

0 

0 

0 • 

6 

3 

3 

Si 

2 0 

2) 

9 

2 

1 

7J 


CO 


* X 


80 


• < 
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, rAy  l Wal  unoer6|a6uate  emrqllmeait  in  institutions  op-higher  education  by'  race,  ETHnICITY  AND  SEX: 

; - INSTITUTION,  *STATE  ANU  NAXIUN,  1976  * 


I 


■ ' AMERICAN  INOl.AN,  ■ . BLACK  ASIAN  OR  , ■’  " ‘ TOTAL  WHITE  ' 

Al’ASKAN  NATIVE  , NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NQN-H1SEAWC 

As. 

X NUMBER 


^ON-RESIDENT 

..ALIEN. 


•®  NUMBER  t NUMBER  t 

. i i 1 ■ 

MARYLAND  ’ CONTINUED  « 

0 Of  HD  COLLEGE  PARK  CAM  ’ * 

NUMBER 
A . 

X 

NUMBER 

l 

MU'  TOTAL'  234  .9 

2,026  »r:8 

365 

1.4  ‘ 

251 

1.0 

HD  FEMALE  • UO  f.9 

HD  MAlE  124  ..’,9 

U OF  MD  BALTIMORE'  CO  CAM 

1,185.  ' 918 

177 

1.5 

124 

1.0 

841/'  6.1 

4 

•188 

1.4 

127 

t 

.9 

HD  TOTAL  10  .2 

1,023  19.9 

- 24 

.5 

19 

14 

HD  FEMALE  6 .2 

694  26.0 

11  ' 

.4. 

9 

.3 

HD.  MALE  4 .2 

0 OF  NO  BALT  PROF  SCHOOLS. 

• 329;  13.3  . 

••  .13 

• .5 

10 

.4 

2,876 

1,596 

1,280 


NO  TOTAL 

3 ' ,i 

125 

8.2 

18 

NO  FEMALE 

3 '-.2 

112 

8.9 

16 

MO  MALE  0 .0 

0 MD  UNIVERSITY  COLLEGE 

13 

5.0  ‘ 

. 2 

ND  TOTAL 

19  .2 

1,212 

12.5 

195 

MU  FEMALE  10  .2  6M  14.8 

HD  MALE  . 9 .2  5&1  10.6 

0 Of  NO- EASTERN  SHORE 
MO  TOTAL  , 0 .0  712  79.5 

MO  FEMALE  .0  .0  345  85.6 

HD  MALE  0 .0  367  74.3 

VILLA  JULIE  COLLEGE 

HO  TOTAL  0 .0  58  U.O 

MO  FEMALE  0 ^0  Si  10.0 


J 


84. 

Ill 

4 

2 

'2 

$ 

l 

1 


1.2 

1.3 


2.0 

1.9 

2.1  • 

'•V* 

•4>.% 

.5  V 
.4 

.2 
.2 


10 

7 

3 

i2<r 

48 

72 

5 

1 

4 

0 

0 


.7 

.6 

1.2 

1.2 

1.1 

1.4 

.6 

.2 


.0 


16 


MD.  MALE 

0 

.0 

7 

#13.9' 

•ft. 

.0 

0 

.0 

bASHIMGTUN  BIBLE  COLLEGE  1 

HD  TOTAL 

0 

• .0 

60 

12.2 

5 

1.0 

2 

.4 

MD  FEMALE 

D 

.0 

V 21 

10.9 

3 

1.6 

2 

1.0 

HD  MALE 

0 

.0 

39 

13.1 

2 

* .7 

0 

.0 

WASHINGTON  COLLEGE 

. 

, • 

HD  TOTAL 

2 

" .3 

5 

.7 

3 

.4 

8 

1.1 

MO  FEHAU 

2 

-.6 

i 

3 

.9' 

■ ' 0 

.0 

2 

.6 

HD  MALI 

0 

.0 

2 

.5 

■ 3 

.8 

6 

1.6 

aESTERN  MARYLAND  COLLEGE 

. 

NO  TOTAL 

2 

.2 

2.1 

6 

.5 

’3 

.2 

MO  FEMALE 

, ' 1 

.2 

14 

2.2 

2 

.3 

. 0 

.0 

MO  MALE 

1 

.2 

13 

2.0 

- 4 ■ 

.6  ‘ 

' 3 

.5 

MARYLAND 

j 

TOTAL  1 

50  INSTITUTIONS) 

MD  TOTAL. 

565 

.3 

31,329 

19.4 

1,538 

1.0 

.7 

MD  FEMALE 

286 

43 

18,574 

22.2 

766 

.9 

525 

.6 

hd;  MALE 

279 

v.4 

12,755 

16.3 

■ 772 

1.0 

,570 

.7; 

7* 


67 

26 

41 

18 

7 

11 

38 

17 

21 


'MASSACHUSETTS 

AMERICAN  1NTRNATL  COLLEGE 
MA  TOTAL  ' 0 .0 


MA  FEMALE 
MA  '■  HALE, 

ERIC, 


.0 

.0 


119  9.4 

37  12.0 
62  . 7.8 


.0 

.0 

.0 


13  1.0' 

7 1.5 

.6  .8 


68 


TOTAL 


X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

' 

:?• 

:i  , 

, i 

4 

11.1 

22,187 

85.7 

m 

3.2 

25,895 

13.1 

- 10,246 

84.4 

303 

2.5 

12,145' 

9.3; 

‘ US  941 

86.8 

529 

3.8- 

13,750 

21.0 

3,913 

76.2 

146 

2,6 

5,135 

27.0 

' l,«78 

70.4 

71 

2.7 

2,669 

14.4 

2,035 

82.5 

75 

3.0 

2,466" 

10.2 

1,337 

87.8- 

29 

1.9 

1,522 

10.9 

1,105 

87.6 

19 

1.5 

1,262 

6.9 

2 32 

89.2 

10 

3.8 

260 

15.9 

8,148  >4,1 

0 

.0 

9,694 

18.0 

3,619. 

82.0 

0 

.0 

4,412 

14.3 

4,529 

85.7 

1 0 

.0 

5,262 

80.5 

122 

13.6 

53 

5.9 

896 

86.6 

43 

10. 7V,’ 

11 

2.7 

402 

75.5 

79 

16.0, 

42 

8.5 

494 

11.2 

468 

88.6 

0 

.0 

527 

10.2 

457 

89.8 

0 

.0 

509 

36.9 

11 

61.1 

0 

.0 

IS 

13.7 

406 

82.9 

17 

3.5 

490 

13.5 

160 

83.3 

6 

3.1 

192 

13.8 

246 

82.6 

11 

3.7 

298 

2.5 

> 692 

97.1 

3 

" .4 

713 

2.1 

324 

97.6 

1 

.3 

332 

2.9 

368 

96.6 

2 

.5 

. 311 

3.0 

1,236 

96.5 

7 

.5 

1,281 

2.7 

606 

96.8 

3 

.5 

626  ' 

3.2 

630 

96.2  , 

4 

.6 

655 

0 

21.3 

123,661 

>76.5 

3,' 542 

2.2 

161,730 

24.1 

62,133 

74,3. 

,1,374 

1.6 

83,658 

18.4 

i 

61,528 

$ 

78.8 

2,168 
4 . 

2.8 

3 

78,072 

10.4 

' 1,096 

86.4 

/ 

• 40 

3.2 

■ 1,268 

13.5 

403 

85.0 

7' 

1.5 

474- 

6.6 

693 

87.3 

33 

4.2 

794  . 

16 


V 


I 


AMHERST  COLLEGE 
HA  TOTAL  1 

.r 

121 

8.2 

32 

2.2 

HA  FEMALE  0 

.0 

25 

9.3 

8 

3.0 

HA  HALE  1 

.1 

90 

8.0 

24 

2.0 

ANDOVER  JUNIOR  COLLEGE 
HA  TOTAL  0 

.0 

5 

1.3 

1 

.3 

HA  FEMALE  0 

.0 

3 

.2.0 

1 

.7 

HA  HALE  ) ■'  ■ 0 

.0 

2 

.9 

0 

.0 

JNNA  HARIA  COLLEGE 
HA  TOTAL  7 

■J 

1.4 

3 

.0 

1 

3 

.6 

HA  FEMALE  5 

1.1 

2 

.4'  , 

3 

•6 

HA  HALE.  2 

3.8 

1 

1.9  ' 

0 

.0 

AQUINAS  JC  MAIN  CARPUS 
HA  TOTAL  0 • 

.0 

3 

'•«  . 

1 

.3 

« f£«ALE  0 9 3 *.fi  ' 1 .3 

MA  HALE  .0  .0  0 .0  0 .0 

Att III  NAS  JC  AT  NEUCiN  * 

HA  TOTAL  312  99.0’  ■,  j 1.0  0 ,p 

MA  FEMALE  JU  99.0  3 1.0  0 .0 


. HA  HALE 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ASSUMPTION  CULLEGc 

HA  TOTAL 

3 

.2 

20 

1.7 

.5 

.4 

HA  FEMALE 

1 

.2 

10 

1.7 

1 

«2 

HA  HALE 

2 

.3 

10 

1.6  , 

4 

• 6 

ATLANTIC  UNION  COLLEGE 

HA  ’ TOTAL 

U 4 

A 

125 

17.9 

2 

.3 

HA  FEHALE 

0 

■ 

72 

19.6 

l 

.3 

HA  MALE 

0 1 

f 

53 

16.0 

1 

' .3 

BABSQN  COLLEGE  1 

I 

HA  TOTAL 

0 ■ 

TO 

34 

2.7 

0 

.0 

HA  FEHALE 

0 

.6 

14 

5.3 

O' 

.0 

HA  - HALE 

0 

,0 

20 

2.0 

0 

.0 

BAY  PATH  JUNIOR  COLLEGE 

HA  TOTAL 

0 

.0 

12 

2.0 

0 

.0 

HA  FEHALE 

0 

.0 . 

. 12 

2.0* 

0 

.0 

HA  MALE 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

,6 

bAY  STATE  X OF  BUS 

« 

.HA  TOTAL 

0 

.0 

151 

23.9 

8 

1.3 

HA  FEMALE.  . 

U 

.0 

151 

23.9 

8 

1.3 

HA  HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

BECKER  JUNUft  COLLEGE 

. 1 

1 . 

HA  TOTAL 

0 

.0 

6 

1.0 

* 2 

.3 

MA,  l-EHALE  -0  .0  5 .9'  1 . .2 


HA.  RALE  •!  1 0 : .0 
BENT,LE'f  COLLEGE 

* 1 

3.7 

; J1 

3;  7 

HA  VTOTAL  •'  5 .1 

37 

.8  ' 

22 

.5 

MV  FEMALE  3 . .2 

17 

1.2  • 

7 

.5 

HA  HAL|§^  2 .1 

beaklee  college  of  music 

' 20 

.6 

15 

.4 

MA  TOTAL  ' 7 1 7 .3 

190 

8.0 

36 

1.5 

MA  FEHALE  0 .0 

15 

6.4 

2 

1.8 

MA  MALE  7 .>3 

BERKSHIRE  CHRISTIAN  C 

• 175 

8.2 

/34 

1.6 

MA  TOTAL  0 .0 

2 

1.3 

0' 

.0 

MA  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

MA  MALE  0.  .0 

SLUE  HILLS  REG  TECH  INST 

2 

2.9 

0 

.0 

MA  / TOTAL  0 .0 

0 

.0 

A 

.0 

HA  ?|RAIE  0 .0 

0 

.0 

f 

.0 

HA  MALE  0 .0 

0 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

184  12.5 

1»?60  85^8 

24 

1.6, 

' ‘1,468 

.'4 

’ 34  12.6 

. . 233  <86.3 

3 

- 1.1. 

• ■ 270 

>.4 
■ / 

150  12.5 

■ 1.027  85.7 
% 

21* 

« 

1.8 

1,198 

. 3.2 

r.  18  4.8 

, 353  94.4  ’ 

3 

.8 

374 

7.8 

16  10.5 

137  89.5 

, 0 

.0 

’ 153 

.0 

2 .9 

216  97,^7 

' 3 

1.4 

221 

.4 

15  2.9 

493  95.7 

7 

. 1.4 

- ' 515 

.4 

,12  2.6 

• 44796. 8 

3 

.6  • 

462 

.0 

3 5.7 

• 46  86.8 

■ 4 

, / 

7.5 

53 

.0 ' 

• 4,  1.1 

365 ‘ 98.6 

l 

•3^ 

370 

.0 

4 i.l 

365  98.6 

l 

.3 

370 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

.0 

315  100.0 

0 .0 

..  0 

.0 

- 315 

.0 

315  100.0* 

0 .0 

0 

.or 

315 

.0 

'0,  .0 

0 .0  - 

0 

.o-( 

. 0 

.9 

39  3.2 

1.168  96.4 

5 

.4 

1.212 

.9 

17  2.9 

564  96.6 

3 

.5 

584 

1.0 

22  3.5, 

604  96.2 

2 

.3 

628 

9.7 

m 195  27.9 

405  57.9 

99 

14.2 

699 

7.9 

102  27.7 

207  56.3’ 

. 59 

16.0 

368 

11.8 

93  28.1  * 

198  59.8 

40 

12.1 

331 

1.7 

56  4.4  ■ 

. 1.150  90.4 

' 66 

5.2 

1,272 

1.1 

17  6.4 

243  91.4 

6 

2.3 

' 266  ‘ 

1.9 

39  3.9 

■ 907  90.2 

60 

6.0 

' 1,006 

.3 

14  2V3. 

577}  95.7 

12 

2.0  . 

603 

.3 

14  2.3 

577,  95.7 

12 

2.0' 

603 

.0 

0 .0 

o\-  ,0 

0 

.0  . 

0. 

5.2 

192  30.4 

» 410  64.9 

30 

4.7 

P 

632 

5.2 

192  ,30.4 

. .410  64.9 

30 

4.7 

632 

.0 

; 0 .0 
A 

0 ; ,c 

0 

.0 

•0 

.8 

13  2.1 

594*  97.5  . 

2 

.3  - 

609 

.9 

11  1.9 

569  97.8. 

2 

.3 

582 

.0 

2 J.4 

25  92.6 

0 

.0 

27. 

.4. 

85  1.8 

4.677  97.3 

46 

1.0 

4,808* 

.2 

30  2.2 

1.35V  97.3, 

8 

.6 

•1.392 

.5 

55  1.6 

3,323  \97.3 

38 

1.1 

3,416 

1.1 

259  10.9 

1,917  80.8 

r 196 

8.3 

2,372 

1.3  . 

20  8.5 

’ 198  ,8319, 

18 

7.6  - 

236 

1.1 

.239  ;i.2 

U719  80^5' 

178 

8.3 

'2,136 

.7 

3 2.0. 

' 143  96.0 

: 3 

2.0 

149 

1.3  . 

^ J.3‘ 

' 77  96.3 

’ 2 

2.5 

. 80 

.0 

‘ 2 

66  95.7 

1 

1.4 

69 

.0 

0 .0 

445  99.8 

* 1 

.2 

446 

.0 

0.,  , .0 

186  99.5 

1 

.5 

187 

.0 

0 .0 

259  100.0 

0 

.0 

259 

✓ 

. 30 

l 

29 

12 

12 

■ 0 

2 

• 2 

■ 0 

0 

'0 

0 

0 

0 

0 

11 

5 

6 

09 

29 

39 

22 

3 

19 

2 

2 

O' 

33 

33 

0 

5 

5 

0 

21 

3 

19 

26 

3 

23 

1 

1 

0 

•0 

0 

0 

81 


I 


82. 


. * i 

r*bl£  i - TOTAL  UNOERGRAOUAJE  EMOLUMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNlCTTY  ANO  SEX: 
INSTITUTION*  ST^TE ’ANI}  NATION,- 1976 


AMERluAN  INDIA?  BLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NGN-HiSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


NUMBER 


I NUMBER  % NUMBER 


TOTAL  BHITE  NCN-RESIOENT 

MINORITY  NON-HTSPANfC  ALIEN 

X NUMBER ' . X NUM8E«  & l NUMBER  l 


MA  TOTAL  3 1.1 

MAPEKALE  3 1.5 

Nit  MALE  0 .0 

BRAN  DEIS  UNIVERSITY  • . 

MA  TOTAL  1 .0 

MA  FEMALE  l .1 

MA  MALE  0 .0 

lEN  NEft  ENG  COLLEGE  TEChN 
MA  TOTAL  0 .0 

Ma'  FEMALE  0 • .0 

HA  MALE  0 .0 

LHAMBERLAYNc  JR.  college 
MA  TOTAL  . , i -0  .0 

MA. FEMALE  '•  '■  0 .0 

MA-  MALE  0.  .0 

LtARK  UNIVERSITY 
MA  TOTAL  0 .0' 

MA  FEMALE  0 .0 

MA  MALE  0 .0 

' COLLEGE  OF  THE  HOLY  CROSS 
MA*  -TOTAL  ,1  .0 

MA  FEMALE  . *0  .0 

MA  MALE  1 .1 

COLLEGE  OUR  LADY  OF  ELMS 
MA  TOTAL  u .0 

MA  FEMALE  0 .0 

MA  MALE  0 .0 

CURRY  COLLEGE 
MA  TOTAL  1 .4 i 

MA  FEMALE  1 .4 

MA  MALE  0 .0 

uEAFT  JUNIOR  COLLEGE 
ma'  TOTAL  0 ftp 

MA  FEMALE  U <0 

MA  MJLLE  ''  0 .0 


lb-  6.0 

8 4.0 

8 U.l 

' \ 


1.5 

1.5 

1.5 


3 

'/  1 

2 


1.1 

.5 

3.0 


26-  9.8 
15  7.5 

11  1617 


240  90.2 
185  92.5 
55  83.3 


.0 

.0 

.0 


total 

HUMBER 


MASSACHUSETTS 
BOSTON  COLLEGE 

■.CONTINUED' 

» 

• • 

t 

■ * 

’ MA  TOTAL 

2 

;o 

,41  316  , 

53 

.6 

45 

! .5 

411 

4.7 

8.296 

*.< 

39 

.4 

8*746 

MA  FEHAiE 

■2. 

.0 

183  • 4.1  ' . 

32 

.7 

‘ 24 

.5 

241 

5.4 

4,234 

fir 

44.2 

19- 

.4 

4,494 

MA  MALE  0 

BOSTON  CONSV  OF  MUSIC 

.0 

.128  •.  3.0  . 

" r ■ * ", 

21 

.5 

21 

.5 

170 

4.0 

4.062 

95.* 

20 

‘ ' f 

.5 

4,252 

y ha  total  •; 

0 

.0 

18  4.3  * 

3 

.7 

l 

1.7 

28 

6.7 

386 

.91.9 

6 

1.4 

' 420 

• Y female. 

1-'  M MALE  V 
BOSTON  UNIVERSITY 

0 

.0 

JO  . 3.8 

1 

.4  * 

- • 4 

1.5 

15 

■ 5.8 

243 

93,5  i 

2 

.8 

260 

0 

.0  • 
« 

8 5.0  ’ 

>2 

1.3 

3 

1.9 

13 

8.1 

' 143 

89.4 

4 . 

2.5 

160 

• «■  total 

18 

.2 

693-  5.8  • 

141 

1.2 

111 

.9 

963 

8.0 

' 10*518 

87.7 

509 

4.2 

11,990 

MA  FEMALE 

5 

4 

398  6.4 

63 

1.0 

52 

.8 

518 

8.4 

5r-495 

88.6 

176- 

2.8- 

6(189 

MA  MALE 

BRADFORD'.  college 

13 

.2 

295' 1 5*  1 

78 

1.3 

59- 

1.0 

445 

7.7 

5.023 

86.6 

333 

5.7 

5*801 

266 

200 

66 


143 

4.9 

59 

2.0 

34 

1.2 

237 

8.2 

2,570 

88.8 

88 

3.0 

• 2,895 

. 86 

6.1 

25 

1.8 

17 

1.2 

'129 

9.1 

1,245 

68.1 

39 

2.6 

1,413 

. ' 57 

r 

3.8 

• 34 

2.3 

17 

1.1 

108 

7.3 

1,325 

89.4 

49 

3.3 

1,482 

8 

* 

0 

.0 

2 

.6 

10 

' 3.(5 

297 

89.2 

26 

7.8 

333 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

10 

76.9 

. ,3 

23.1 

13 

8 

2.5 

0 

.o' 

■ .* 

.6; 

. 1° 

3.1 

267 

8S.7 

23 

7.2 

v 320 

79 

15.1 

1 

1 

.2 

■ 128 

24.5 

208 

39.8 

315 

60.2  ■ . 

0 

.0 

523 

43 

11.2 

l 

' .3 

80 

20.8 

124 

32.3 

260 

67.7 

0 

'.‘0  ’ 

384 

j 

25.D 

0 

.0 

48 

' 

84 

60.4 

55 

39.6 

0 

.0 

139 

• 54 

■2.9 

7 

.4 

14 

75 

4.0 

1,759 

93.8 

42 

2.2 

fy6 

38' 

f | 

4.1 

4 

.4 

7 

.7 

. 49' 

5.2 

870 

92.8 

19 

2.0 

938 

16’ 

f 

1.7 

3 

.3 

7 

.7 

26 

2.8 

889 

94.8  t. 

23 

2.5 

938 

78 

3.0 

8 

>3 

18 

.7 

105 

4.1 

2,454 

95.7 

6 

..2 

2,565 

26 

2.5 

3 

13 

2- 

.2 

31 

3.0 

‘1,009 

97.  C 

0 

.0 

1,040 

52 

3.4 

•'*  5 

.3 

16 

1.0 

74. 

4.9 

1,445 

94.8 

.4. 

1,525 

11 

1 

‘ 2.7 

0 

.0  • 

6 

1.5 

17 

4.1 

394' 

95.9  ' 

0 

.0 

411 

11 

2.7 

0 

J 

.0 

6 

1.5 

17 

4.1 

394 

95.9 

0 

.0 

411 

O' 

.0 

. ■ 0 

.0  ■ 

C 

.0*' 

0 

.0 

0 

.0 

< 

0 

.0 

0 

18 

3.0 

6 

1.0 

V 

l.l 

32 

5.3  ’ 

568 

93.3 

9 

1.5 

609 

8 

3.1 

l 

• .4, 

2 

.8 

12 

4.6 

246 

93.9 

4 

1.5 ! 

262 

■ 10 

2.9 

5 

1.4 

5 

- 1.4 

20 

5.8 

322 

92.8  . 

5 

1.4 

347 

88 

2.6 

0 . 

;o 

$y 

.3 

31, 

2.9 

1,042 

97.C 

1 

.1 

1,074 

9 

1.7 

0 

.0 

i 

.2 

to  , 

1.9 

516 

96.1 

0 

.0 

526 

19 

3.5 

0 

.0  . 

. . 2 

.4 

21 

3.8 

526 

96.0 

l, 

.2 

548 

16S 


O 

ERIC 


EASIER#  NA2ARENE  COLLEGE  - 


' . ■ RA  TOTAL  - "0 

.0 

28 

/■  RA  FEHAOf . . 0 

.0 

17 

v ■'•  RA  HALE  . O' 

.0  • 

11 

. E REASON  COLLEGE  . . 

M TOTAL  2 

.2 

100 

'•  ha  feraLe  ■ 1 

•i  *,  ( 

70 

hi  . nut . T.i 

.2 

30 

CRRARUEL  COLLEGE 

% 

J ; 

RA  TOTAL  0 

#0  : . 

j6 

RA  FINALE  0 

•a1. 

36i 

■ * RA  RALE  0 

.0 

\ u 

ENDICOTT  COLLEGE 

» 

\ 

RA  TOTAL  0 

, ,*o  • : 

6 

RA  FERALE.  Q 

:o 

.6 

. RA  RALE  O’ 

.0  ■ 

0 

ESSE*  AGRL-TECH  INST 

'RA  TOTAL  i 

. 2 ' 

2 

' RA  FERALE  ‘ , 0 

.0 

l 

RA  RALE  2 

• 6 / 

1 

FISHER  JUNIOR  COLLEGE 

(JA  TOTAL  29 

1.3  " 

181' 

, RA  FERALE  2 ,< 

RA  HALE  27  * 

' .6 

33 

1.5 

168 

' fjasyth  sch  oEiin  hygnsts 


RA  TOTAL  0 .0  s 

HA  FtRALE  0 ' .0  $ 

RA  RALE  , 0 .0  0 

• FRANKLIN  INST  OF  dOSTUN 
ra  total  o .o'  is 

RA  FERALE  0 .0  1, 

MA  RALE  Q .0  17 

GORDON  COLLEGE 


RA  TOTAL  1 

*i  A 

.0 

, 13 

RA  FERALE  0 

3 

HA  HALE  V.  1 

.2  4 

. 10 

GRAHH  JUNIOR  COLLEGE 
RA  TOTAL  1 

.1  • 

192 

RA  FERALE  * 0 

.0 

76 

RA  RALE  1 

.1 

lib 

HARFSHIRE  COLLEGE 
RA  TOTAL  2 

.2 

32 

RA  FERALE  i 

.2 

16 

RA  RALE  1 

.2 

18 

HARVARD  UNIVERSITY 
HA  TOTAL  15 

.2 

661, 

RA  FERALE  . 6 

.3 

175 . 

RA  RALE  9 

.2 

266 

HEBREk  COLLEGE 

Im  total  0 

.0 

0 

RA  FERALE  0 

.0 

0 

RA  RALE  0 

.0 

‘0 

HELLENIC  C-HOLY  CROSS  SCH 

RA  TOTAL  u 

.0 

2 

RA  FERALE  0 

.0  * 

0 

RA  RALE  0 

.0 

2 

KATHARINE  GIBBS  SCHOOL 

HA  TUTAl  l 

J . 

2 

RA  FERALE  1a 

.2 

■ 2 

RA  RALE  0 

.0 

o\ 

.♦  ' 


3.6  - 

• 2 

.3 

10 

■ Ui 

, 60 

6.0 

0 

.0 

7 

1.6 

26 

3.2.  , 

■ 2, 

. > 

.9 

16 

8.6 

■ 6 

.5  •'  . 

21 

1.8 

129 

11.2  • ' 

% 3 

.5 

12 

1.9 

861 

.5.6,  V 

3 

.5 

9 

1.6 

63 

.7.3 

1 

' 10 

2.1 

65 

7.3 

1 

*.2 

10- 

2.1 

65 

.0  '• 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;v5  - 

0 

.0 

. 0 

.o- 

6 

' .5  .. 

0 

0 

-.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

r 

,2 

2 

.2 

• 18 

2.2 

26 

'.2  ‘ 

..  2 

.6  • 

. H 

2.8 

17 

.3  ' 

. ’0- 

.0  . 

6 

1.2 

7 

7.9 

9 

.6 

' 30 

1.3 

’26,9 

7.3 

0 

'.0 

8 

, 1.8 

63 

8.1 

9. 

.5 

22 

*> 

1.2 

206 

2.5 

6. 

2.0 

0 

.0. 

A 

9- 

2.6 

6 

2.1 

0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2.9 

9 

1.5  ' 

6' 

1.0 

33 

3.7 

2 

7.6'  ■ 

0 

.0 

3 

2.9 

7 

•1.2  . 

6 

1.0., 

■ 30 

1 

1.2  '■ 

6 

.6 

11 

1.0 

29 

.5 

3 

.5 

6 

.7 

10 

2.1 

1 

.2 

7 

-1.6 

19 

2V 

12 

1.3 

20 

2.1 

i 225 

io.r 

6 

2.6 

7 

2.9 

* 87 

17.0 

6 

.9 

13 

1.9 

* 138 

2.6 

• 10 

,.8 

•13 

l.l 

57 

2.2 

3 

.5 

' 6 

.9 

26 

3.0 

7 

1.2 

7 

i 

1.2 

> 33 

6.9 

165 

2.6 

166 

2.3 

767 

9,0 

62 

3.2 

61 

2.1 

286 

6.0 

103 

2.3 

105 

2.^ 

, 683 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0* 

0 

2.3 

1 

M 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1' 

1.6 

0 

.0 

3 

•6  , 

7 

1.5 

5 

1.0 

/ 15 

.6 

7 

1.5 

5 

1.0 

15 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

5.2  722  '93,8  . 8 * 1.0  v 770 

. 5.6  398  • 93.6  • \3  .7  625 

• 6.6  326N93.9.  , ' 5 1.6  365 

V 

10.6  1,033-87.2  >22  L9  yl,18'6 

. 13.8  53f  85.6-/  , 5 .8  /■)'  625. 

^ 7.7  699  8^  17  3.0 559 

9.6  606 A 86. 8 - 17  3.6  ' 668 

9.6  606  x86.8  . 17  3.6  668' 

•Q  i<  .0^,0  . fl  ,0  o 

.5  \ 829  98^  12  1,6  865i 

•5  \ 829  98,1  12  1,6  865' 

‘0  \ 0 .0  - 0 .p  o 

2.9  I 795  97,1  0 .0  819 

3.6  , / 679  ,96.6  0 .0  696 

2.2  3T6  97.8  "0  .0  . , 323 

'-I2’024  M.l  22  1.0  ' 2,285 

9.Jx^  600  88.3  . 10  2.2  653 

11.2  1,616  88.1  12  .7  1,832 


6.5 

187 

5,6.6 

2 

1.0 

198 

6,6 

< 

185 

96.9 

1 

.5 

195 

.0 

2 

66.7 

1 

33.3 

3 

5.3 

f 

•572. 

92.6 

13 

2.1 

618 

ll.l 

23 

85.2 

•l 

3.7 

27 

.5,1 

569 

92.9 

12 

2.0 

591 

2.8 

A 

1,000 

‘96.9 

25 

2.6 

1,056 

1.8 

553 

97.0 

' 7 

1.2 

570 

3.9 

667 

92.6 

11 

3.7 

686 

23.9 

•683 

72.6 

33 

3.5 

961 

35.5 

166 

59.6 

12 

6.9 

265 

19.8 

537 

77.2 

21 

. 3.0 

696 

6.6 

1,162 

96.6  ' 

12 

1.0 

1,231 

3.8 

. 

609 

95.6 

6 

.6 

637 

5.6 

553 

93.1 

8 

1.3 

596 

1 J 

12.1 

5,332 

86.0 

250 

3.9 

6,369 

16.6 

1,595 

81.9 

69 

3.5 

1,968 

11.0 

3,737 

86.9 

181 

6*1 

6,601 

.0 

107 

89.9 

12 

10.1 

119 

.0 

6^ 

86..3 

10 

13.7 

73 

.0 

66 

95.7 

2 

6.3 

66 

3.6 

60 

69.0 

26 

27.6 

87 

>.Q 

16 

61.5 

10 

38.5 

26 

6.9 

66 

72.1 

16 

23.0 

61 

3.1 

658  ' 

95.6 

7 

1.5 

680 

3.1 

657 

95.6 

7 

1.5 

679 

.0 

1 1 

,00.0 

0 

.0 

l 

O 

ERIC 


ri 

V 


84 


UN.£  r-  total  undergraduate  enrollment  in  institutions  of  higher  EOUCATION  6Y  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX:  t 


INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976 

N 4 ' 

AMERICAN  INDIAN  , 6LAW 

ASIAN  OR. 

• 

/ 

total 

nhite 

NON-RESIDENT 

*. 

ALASAAN  NATIVE 

NOV'HISPANIC  PACIFIC  TSLANOER 

> , 1 

^HISPANIC 

MINORITY 

NON-HI  SPAN! C 

ALIEN 

total 

NUMBER  X 

NUMBER 

• X NUMBER 

NUMBER 

1 

NUNQER 

X 

NUMBER 

l 

NUMBER 

I 

NUMBER 

i 

MASSACHUSETTS  CONUNUEO. 

labours' Aur  college  . . 

HA  TOIaJP  i .3  20 

n ■ • 

8 

5.3  * 

t 

0 

.0 

0 

‘ -4 

.0 

n 

5.6  " 

353 

\ 

i 

94.4 

0 

» 

.0 

i 

• 374 

HA  FEMALE  ' 1 .3  • 

19 

5.5 

0 

• .0 

0 

.0 

20 

5.8 

325 

94.2 

°\ 

.Q1 

1 345 

NA  MALE  0 .0 

. 1 

J.Al  . 

0 

.0 

0 

.0 

,1 

3.4 

28 

96.6 

’0  ' 

.0 

2* 

lASEAL  JUNIOR  COLLEGE 
NA  TOTAL  U .0 

7 

1.1 

0 

.0  * 

• 0 

.0 

1.1 

613 

9713 

, 10 

1.6 

* uos 

NA  FEMALE  0 .0  / 

7 

1.1 

. 0 

.0 

• 0 

.0 

t) 

w •• 

613 

97.3 

10 

1.6 

/ 630 

NA  HALE  >0  .0 

0 

•o 

0 

.01 

0 

.0 

q7 

.0 

. 0 

.0 

* 0 

•0 

0 

LEICESTER  JUNIOR  COLLEGE 
.NA  TOTAL  . v 0 .0 

13 

* 

0 \ 

\ 

. .0 

0 

.0 

13 

3.3  ' 

■ 386 

96,7 

0 

. 399 

HA  FEMALE  ' : 0 .0 

4 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

/•  4 

1.7 

f 254 

98.3 

0 

.0 

238 

HA  HALE  v 0 .0 

9 

- 5.6 ' i 

0 

.0 

. c 

.0 

8 

5.6 

r 152 

94.4 

0 

.0 

161  ' 

LESLEY  COLLEGE  • ' . 

HA  TOTAL  1 .1 

^38 

4.9  . • 

4 

.5 

■ 1 i 

/ 

1.0  ■ 

\ 

\5l 

6.5 

1 

731 

93.4 

1 

.1 

783 

; MA  FEMALE  1 .1 

• 38 

4.9 

i 4 

. 8 

1.0 

■ I5f 

6.5 

731 

93.4 

l 

.1 

783 

’HA  HALE’  0/  .q 

,0 

' *o  j 

Jo 

-.0 

■ '0 

.0 

! o 

.0 

, o 

.0 

0 

.0 

, 0 

NACHSEAE  TORAH  INSTITUTE 
M TOTAL  • • 0 .0 

0 

»v 

.0 

0 

.0 

0 

•J/ 

.0 

' 138  100.  o' 

0 

.0 

138 

HA  FEMALE  0 .0 

q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

HA  HALE  l 0 .0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

138  100.0 

0 

.0 

138 

BERAShIRE  chty  college  . 

HA  TOTAL  0 .0 

37 

2.3 

V 

t 

.4 

4 

.2 

* . ■ 

48 

2.9 

1,580 

97.1 

0 

.0 

1,628. 

MA  FEMALE  . 0 .0 

16 

2.0 

3 

.4  . 

3 

.4 

22 

2.7 

795 

97.3 

0 

.0 

817 

HA  HALE  ' 0 .0 

21 

2.6  ; 

4 

.5 

*’l  • 

.1 

••  26 

3.2 

785 

96.8 

0 

.0 

811 

BRISTOL  COMMUNITY  COLLEGE 
'ha'  TOTAL  3 .1 

45 

i.i 

* 6 

.2 

15 

7 

.4 

. 69' 

1.7 

3,911 

97.  s' 

18 

.5 

3,998 

HA  FEMALE  2 .1 

28 

1.5 

6 

.3 

8 

.4 

V 44 

2^3 

1,852 

97.4 

6 

.3 

1,902 

HA  HALE  1 .0 

17 

.8 

0 

.0 

7 

.3 

25 

1.2 

2,059 

98.2 

12 

.6 

2,096 

BUNAER  HILL  CHTY  COLLEGE 
HA  TOTAL  15.  .6  ’ 

45 

1.-9 

13 

.5 

%2 

1.8 

115 

4.9 

2,251 

95.0 

4 

.2 

2,370 

HA  FEMALE  8 .7 

28 

2.3 

11 

.9 

17 

1.4 

64 

5.4 

1,129 

94.6 

0 

.0 

1,193 

NA  HALE  ’ 7 .6 

17 

1.4 

2 

.2 

25 

2.1 

51 

4.3 

\ 1,122 

95.3 

4 

.3 

1,177 

CAPE  COO  4HTY  COLLEGE 
NA  TOTAL  3A  *9 

58 

1.5 

12 

.3 

42 

• 1.1 

146 

3.7 

3,752 

96.3 

0 

.0 

3,698 

HA  FEMALE  29  1.3 

44 

1.9  • 

7 

.3  • 

25 

1.1 

105 

4,6 

2,173 

?5.4 

0 

.0 

2,278 

NA  .HALE  5 .3 

14 

.9 

5 

.3 

M7 

1.0 

41 

2.5 

1,579 

*7.5  ' 

0, 

.0 

1,620 

'GREENFIELD  CHTY  COLLEGE 
HA  TOTAL  "■  0 .0 

' 2 

.1 

1 

.1 

V 

2 

.1 

5 

.4 

1,356 

99.4 

3 

.2 

X 1,364 

HA  FE|Mlf  * 0 .0 

1 

.1 

1 

.1 

l 

.1 

3 

.4 

740 

99.2 

4 3 

.4 

746 

HA.  HALE  0 .0 

1 

.2  > 

0 

.0 

1 

.2 

2 

.3 

616 

99.7 

0 

.0 

618 

MOLYOAt  COMMUNITY  COLLEGE 
ha'  total  a .5 

58 

1.1 

33 

.6 

17 

.3 

133 

2.6 

5,040 

97.4 

4 

.1 

5,177  1 

HA  FEMALE  10  .A 

24 

1.0 

14 

.6 

6 

.3 

56 

2.3 

2,362 

97.6  . 

, 2 

.1 

2,420  1 

HA  HALE  IS  .5 

34 

1.2  • ' 

19 

.7 

9 

.3 

77 

2.8 

2,678 

97.1 

• 2 

.1 

2,757 

HASS  BAY  CHTY  COLLEGE 
NA  TOTAL  0 .0 

25 

1.3  ' 

8 

• .4 

A i? 

•1.0 

52 

2.6 

1,921 

97.4 

0. 

.0 

1,973 

HA  FEMALE  "0  .0 

.16 

1.3“ 

5 ' 

‘'.•4 

12 

1.0', 

• 33 

2j7" 

1,170 

97.3 

0 

.0 

1,203  / 

HA  HALE  O',  .0 

9 

1.2 

3 

,4 

7 

.9  . 

* 19 

2.5 

\ 

751 

97.5 

0 

*0'' 

f 770 

: ' I 
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AASSASOIT  CAN  COLLEGE 
‘ M TOUt  5 .2  29  1.4 

»U  F£M«.£  j j 9 .s' 

■«  "ALE  2 .2  20  2.2 

AIUOLESEa  CATV  COLLEGE 
A*  TOTAL  0 .0  5 .4 

HA  FEMALE  3)  .0  2 .2 

• At  NILE  0 .0  3 ,6 

’ AT  aACHUSETT  CAN  COLLEGE 
At  TOUt  O'  .3  45  1.4 

At  FEAALE  3 .2  14  i^o 

"J  "ALE  ■ , 4 .3  . 31  1.7 

..  AT  HA  ESSEX  CATY  COLLEGE 

'At  TOUt  43  2.0  26  .9 

At  FEAAtE  39  2.5  15  1.0 

* ^ 24,  1.5  ’ 13  .8 

AORTA  SriOftE  CAN  COLLEGE 
At  TOTAL  7 .3  52  2.5 

AfFEAALE.  i i .i  34  ; 2.9 
HALE  ’ 4 >4  . Ifi  i 2. O' 

vOIMSIGMGAO  CATY  COLLEGE, 

A*  T^OTAL  6 .2  ^9  1.7 

...  HA  FEMALE  # 2 .1  39  2.6 

, At  HALE'  4 .3  10  .7 

aoxbuw  coaaomty  college 

At  TOUL  l .!>  3#0  o7i7 

A*.  FEWLE-  l • .3  235  * 70.4 

, At  Atlc  , ■ 0 .0  '■  145  63. 9 

SPRlNGElglO  TECHNICAL  CC 
At  TOTAL  4 ..1  587  9.2 

At  FEMALE  2 .1  287  fc2 

A*  HALE  • 2 .1  ’ 300  9.2 

MASS  COLLEGE  Of  PrtARAACY 
At  TOTAL  0 ,0  27  2.0 

HA  FEMALE  0 .0  12  3.1 

iAt  AALE  0 .0  15  i.5 

HASS  INST  OF  TECHNOLOGY 
a*  TOTAL  o .0  161  3.6 

Mt  FEMALE  0 \.0  53  7.4 

«*  HALE  0 . ,o-  108  2.9 

’ BOSTON  SUTE  COLLEGE 

At  TOTAL  37  .7  651  11.8  • 

; At.FEAtLE  ' 19  .8  401  16.1 

At  MALE  18  .6  250  8.2 

bRIOgEhATER  STATE  COLLEGE 
, At  TOTAL  2 .0  55  1.2 

At  FEAAlE  1 .0  34  1.1 

**  AALE  l .1  21  1.2 

FITCHBURG  STATE  COLLEGE 
At  TOTAL  3 .1  45  .9 

AA  FEAALE  1 .0  it  19 

AA  AALE  2 .1  19  .8 

FRAAINGHAA  STATE  COLLEGE 
AA  TOTAL.  4 .1  25  .7 

• AA  FEMALE  2 .!'•  12  .5 

"A  AALE'-  ’ 2 ' .2  ..  ■ 13  1.3 

MASS  COLLEGE  of  art 

AA  TOTAL  0 . .0  ‘ 43;  3.9 

r A*  FEAALE  0 .0  2l  2.9 

. AA  AALE  0 ' .0  22  5.6 
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.8 
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138 

4.4 
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7 

.5 
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2 

.5 
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* 

.5 
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8f 
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0 

.0 
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.6 
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7 
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.5 
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25 

.8 

3,108 

2.736 
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10 

.3 
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1,278 

92.2 

,52 
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1,361 

347 

89.4 

18 
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926 

93.3 

34 

3.4 
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3,720 

84.1 
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7.7 

4,424 
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83.6 

25 

3.5 
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3,119 

64.1 

315 

8.5 

3,707 

4,466 

80.7 

238 

4.3 

5,532 

1,680 
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2,496 
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J24 
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3,036 

4,e78 

98.4 

10 

.2 

4,753 

2,971 
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6 

.2 

3,016 

1,707 
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4 

.2 

1,737 
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98.4 
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.2 

5,138 
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98.4 

r 

.0 

2,749 

2.351 
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*7 

a 

2,389  ; 
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19 

.6 

*3,409 

2,351 

96,1  ' 

11 

.5 
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94.9 

8 

.8 

1,013 
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12 
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93.6  , 

7 

1.0 
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91.3 

5 

U3 
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TABLE  1 - TOTAL  UNDtltiMDUM  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETWICHY  AND  SEX! 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976 


AMERICAN  iNUlAN  'BLACK  A«!AW  0*  . TOTAL  SMITE  NON-RESIDENT 

ALASKlN  NATIVE  NON-HI SMMC  PACIFIC  JStANOER  HISPANIC  MINORITY  . NON-HlSPANIC  ALIEN 

NUMBER  l NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  J NUMBER  t NUMBER  I NUMBER  I 

(MASSACHUSETTS  CONTINUED 

^ f > » 1 , 


* MASS  MARITIME  ACADEMY 
, MA  TOTAL  I .1  ■' 

MA  FEMALE  0 .0 

NA  MALE  1 .1 

MIRTH  ADAMS  STATE  COLLEGE 
MA  TOTAL  0 .0 

NA  FEMALE  ’ 0 .0 

MA  *'  MALE  0 .0 

SALEM  STATE  COLLEGE  ' 

NA  TOTAL  23  .4 

MA  FEMALE  12  .4 

NA  MALE  11  .5  , 

■estfield  state  college  j 
ma  total  .0  .0 

MA  FEMALE  0 .0 

’ MA  MALE  0 .0 

kJRCESTER  STATE  lOClEGE  * 

MA  TOTAL  3 .1*.- 

NA  FEMALE  1 .1 

•MA  MALE.  2 .2% 

.MERRIMACK  COtLEwE 
MA  TOTAL  ,0  .0 

NA  FEMALE  ’ 0 .0 

NA  MALE  0 .0 


1 ' 


17 


Mount  holy <*e  college 

NA  TOTAL  1 .1 

MA  FEMALE  1 .1 

NA  - MALE  ’ 0 .0 

MOUNT  IDA  JUNluR  COLLEGE 
MA  TOTAL  1 .1 

MA  FEMALE  1 .1 

NA  MALE,  ’ 0 .0 

NtubURY  JUNIOR  COLLEGE 
NA'  ' TOTAL  1 .2 

. NA  FEMALE  . 1 .2 

NA  < MAlE,'  . 0 ' .0 

...  N&i  ENGLAND  C'UPTJMETMN 

■ -MA.  'total  " 0 . ' .0 

VMA  FEMALE  ;V  0 .0 

‘MA  MACE  0 .0 

NEK  ENG  CONSY  OF  MUSIC  ‘ 
.NA  TOTAL  U .0 

■ nV  FEMALE  U .0 

MA  HALE  0 *.Q 

.*>,  NEn'EIG  INST  FUNlRAtSER 
p 1u  TOIRL  . 0 , .0 

J-  HA  FEMALE  ..,.0  .0 
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.0 
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.1 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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■3 
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'7 
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16 
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0 
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5 
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21 
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.6 
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0 

'3 

12.5 

'8 
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16 
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.0 
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.7 
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0 
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2,097 

1,101 
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5,536 

3,36)' 
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1,017 
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1,911 

1,282 
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2 
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167 

321 
69 
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NICHOLS  COLltM 


.HA  TOTAL  0 .0 

4 

.1 

1 

.2 

HA  FEMALE  . 1)  .0 

0 

.0 

0 

, .0 

HA  HALE  0 .0 

northeastern  University 

4 

.7 

l 

.2 

HA  TOTAL  159  * .8 

1.023 

i.k 

318 

1.7 

HA  FEMALE  66  *y8 

543 

6.7 

101 

1.2 

HA  HALE  93  .9 

480' 

4.4 

217 

2.0 

PINE  MANOR  JUNIOR  COLLEGE 

HA  TQJAL  0 .0 

5 

1.3 

6 

1.6 

. HA  FEHALE  - 0 .0 

5 

1.3 

6 

1.6 

HA  HALE  0 , .0 

,so 

.0 

0 

.0 

OOlNCT  JUNIOR  COLLEGE 

* 

; 

HA  TOTAL  68  5.0 

'58 

4.2 

.19 

1.4 

HA  FEHALE  41  4.9 

■ 32 

3.9  • 

5 

.6 

HA  HALE  ' 27  5.0 

REMIS  COLLEGE  ' 

26 

4.V 

/l* 

2.6 

HA  TOTAL  1 .2 

9 

1.9/ ‘ 

4 

.6 

'HA  FEHALE  ' 1 .2 

9 

1 iff  ‘ 

i-<6 

HA  1 HALE  0 .0 

0 

/.0 

0 

,,0 

$NT  hyacinth  college-sen 

>/ 

/ 

,ma]total  • 0 .0 

X 

. 2 J 

, , 0 

V .0 
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0 

.0  . 

0 

. .0 

HA  . HALE  0 .0  /• 
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1 
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'A 

0 

.•0 

HA  TOTAL  0 .0 

0 
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.0 

HA  FEMALE  ' ' 1 0 • .0 

.0 

0 

.0 
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SCH  OF  MUSEUM  FINE  ARTS  * 

.0 

o' 

.0 

HA  TOTAL  0 .0 

i 
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6' 
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2.0 

1 

.5 
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.0 
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0 
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0. 

.0 
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1 
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0 
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SIMMONS  COLLEGE 

HA  TOTAL  0 . .0' 
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11.2  / 

18 

1.4 

HA  FEHALE'  * 0 .0 
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11.2 

18. 

1.4 

HA  HALE  11  0 .0 

SIMON'S  ROCK  EARLY  C 

0. 

' .0 

j * 6 

; 0 

.0 

HA  TOTAL  * 0 .0 

‘ 14 

7*0  * 

4 

2.0 

HA  FEHALE  0 .0 

"10 

7.4  ■ 

3 

2.2 

HA  HALE  0 .0 

SMITH  COLLEGE  ’ ■ 

4 

6.2  . 
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1 

1.5 

HA  TOTAL  t A ‘.0 
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4.9 

30 

1.1 
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388  ' 

54 

11.0 

. 431 

88.1 

4 

.8 

489 

467 

3.4 

13,329 

96.3 

41 

i) 

13,837  ; & 

239 

3.3 

7,099 

96.6 

8 

.1 

7,3.46 

228 

3.5 

6,230 

96.0 

33 

.5 

V491 

w 


IABLE‘1  • IOt>b  UNOtRGRAOUATE  ENROLLnInI  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  tOUC  AT  ION  IY  RACI,  ETHNICITY  ANO  SfXi 
I^STTTUTlONi  STATE  ANO.NARiONf  1976  , • ‘ / 

* > ' 1 •*> 

i ’•  t 

AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR  TOTAL  WHITE  ‘( NON-RESIOENT  , . • 

ALASKAN  NATIVE  NllN-HlSPANlC  PAClflC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  | NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER  | NUNbER  I NUMBER  X NUMBER 
MICHIGAN  CONTINUED 


.HAS  ) MOTT  lMTY  COLLEGE 


Ml  TOTAL 

U 

.9 

1.SB6  IB.  I 

33  .4 

'71 

MI  FEMALE  , 

' si 

.1 

920  >21. B 

•:  16  .4 

31 

Ml  . HALE  ■, 

40 

1.0 

646  13.6 

4 17  .4 

40 

Cleary  college 

1 

* 

Ml  TOTAL 

0 

.0 

OS  20.9 

fl9  S.3 

0 

Ml  FEMALE 

0 

.0 

S3  22.6 

12  $.2 

0 

Ml  MALE  ' 

u 

.0 

22  17.3 

7 5.5 

0 

CONCORDIA  COLLEGE 

1 

m 

Ml  TOTAL 

u 

.0  ' 

1 .2 

0 .0 

2 

Ml  FEMALE 

• 0 

:o 

0 .0 

0 .0  ! 

c 

Ml  MALE 

0 

.0 

1 .5 

0 .0 

2 

CR AN BROOK* ACADEMY  OF  ART 

, 

Mi  TOTAL 

• u 

.0 

* 0 .0 

o .0  - 

‘0 

Mi  FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

o .o  V 

0 

Ml  MALE 

■*0 

.0 

.0  .0 

o .o  ■' 

0 

davenport  COLLEGE  OF  BUS 

p 

MI  TOTAL 

28 

1.3 

139  6.7 

88  4.2 

8 

Ml  f'EAALE 

IB 

1.8 

79  8.T 

50  5.5 

3 

MI  MALE 

u 

1.0 

60  S.l 

38  3.3 

5 

delta  college 

Ml  TOTAL] 

11 

.3 

618  10.3 

43  .5 

173 

MI  FEMALl 

IS 

.4 

495,  12.0 

’ ,13  .3 

77 

Ml  MALE 

u 

.3 

323  8.4 

30  .8 

' 96 

DETROIT  BIBLE  COLLEGE 

X 

Ml  TOTAL 

0 

.0 

16  B.3 

1 .5 

'G 

Ml  FEMALi 

0 

.0 

2 3.3 

' 0^  .0 

0 

Mi  MALE  ' 

0 

.0 

14  10.4 

l .7 

,0 

DETROIT  COLLEGE  OF  BUS 

Ml  TOTAL 

32 

1.3 

1,056  42.4 

8 .3 

39 

Ml  FEMALE  . 

10 

1.1 

463  >3.2 

3 .3 

14 

Ml  MALE 

li 

1.4 

5<3-  36.7 

5 .3 

25 

DETROIT  INST  TECHNOLOGY 

MI.  TOTAL 

3 

.2 

&6l  60.0 

89  6.2 

12 

MJ  FEMALE 

l 

.4 

436  83.0 

13  2.5 

5 

MI  MALE 

1 

.1 

425\*6.7 

76  8.3 

7 

DUNS  SCOTUS  COLLEGE 

• 

Mi  TOTAL 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

1 

Ml  FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

Ml  MALE 

0 

.0 

. 0 .0 

0 .0 

1 

EASTERN  MICH  UNIVERSITY 

Ml  TOTAL 

13 

.1 

1.241  9.1 

46  .3  , 

38 

Ml  FEMALE 

a 

.1 

724  10. 1 ‘ 

22  .3 

22 

Ml  MALE 

5 

.1 

S17  8.1 

24  .4 

16 

FERRIS  STATE  COLLEGE 

ML  TOTAL 

12 

.1 

367  5*7 

•28'  .3 

20 

Ml  pEMALE 

6 

.2 

' 231  6.7 

12  .3 

,7 

Ml  MALE 

6 

.1 

316  S.l 

16  .3 

'l3 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

\ 

V 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

y L 

9 

t t . 

V 

1 

.9 

1.742 

2fc  9 

6.591 

78.9 

16 

.2 

4 8,349 

.7 

999 

23.7 

3.212 

76.1 

7 

.2 

4,211 

1.0 

743 

18.0 

,•  a 

3.379  \8l,8 

9 

.2 

4,131 

.0 

94 

26  A 

• 265 

IS 

0 

.0 

J59 

.0 

65 

28.0, 

167 

72.0 

0 

.0 

*232 

.0- 

, »*  w 

22.8ty 

) 98 

77.2 

0 

.0 

127 

.4 

3 

.5 

534 

96.6 

■ 16 

2.9 

55) 

.0 

0 

.0 

96.8 

4 

; 1.2 

332 

.9 

3 

1.4 

206 

93.2 

12 

5.4 

221 

.0 

0 

SO 

7 100.0 

'■  -"0 

* .0 

7 

.0 

0 

.0 

4 100.0 

g:  o 

.0 

4 

.0 

, o 

.0 

3 100.0 

P o 

.0 

3 

.4 

N 263 

12.6 

1.806 

86.8 

12 

.6 

2,081 

.3 

148 

16.2 

761 

83.4 

'•'4 

.4 

913 

.4' 

115 

9.8 

1.045 

89.5 

1 

.7 

1,168 

2.2 

1.061 

13.3 

6.690 

84.0 

216 

2.7 

, 7,967 

1.9 

600 

14.6 

3,494 

85.1 

14 

.3 

4,108 

2.5 

461 

11.9 

3,196 

82.8 

202 

5.2 

3,859 

.0 

17 

8.9 

172 

89.6 

3 

1.6 

192 

.0 

2 

3.3 

55 

96.5 

0 

.0 

57 

.0 

.15 

11.1 

117 

86.7 

3 

2.2 

135 

1.6 

1.135 

45.6 

1,353  * 

54.4 

* 1 

.0 

2,489 

1.6 

490 

56.3 

381 

43.7 

0 

.0 

871 

1.5 

645 

* 

39.9 

972 

60.1 

1 

.1 

1,618 

.8 

965 

67.2 

278 

19.4 

193 

13.4 

1,436 

1.0 

456 

86.9 

52 

9.9 

17 

3.2 

525 

.8 

509 

55.9 

226 

24.8 

176 

19.3 

911 

2.6 

•1 

2.6 

37 

97.4 

0 

.0 

38 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2*6 

1 

2.6 

37 

97.4 

0 

.0 

38 

.3 

1.338 

9.9 

11,751 

86.5 

491 

3.6 

13,580, 

.3' 

776 

10.8 

6,230, 

86.7 

177, 

2.5 

7,183 

.3 

562 

8.8 

5/521 

86.3 

314 

4.9 

6,397 

.2 

627 

6.3 

9,222 

93.3 

31 

.3 

' 9,880 

.2 

276 

7.4 

3,442 

92.5 

5 

.1 

3,723 

.2 

r 351 

5.7 

5,780 

93.9 

26 

.4 

6,157 

If 


Gt^L  ROTORS  IhSlriUU 
HI  TOTAL  |A  «4  ' 

HI  M*M  P .2 

HI  ,«AU  ,1  .A 

GLEN  OAKS  CMTY  C.OLLCGC 
HI  TOTAL  ’ 0 .0 

HI  4 HALE  0 .0 

HI  HALE'  '0  .0 

WCEBIC  COMMUNITY  COLLEGE 
HI  TOTAL  7 ' .6 

HI  FEMALE  ) .7 

HI  MALE  4 .6 

GAACE  AIliLf  college 
HI  TOTAL  . U .7 

HI  FEMALE  1 US 

‘HI  HALE  . 0 .0 

GAAMD  RAPIDS  (APT  C L SEM 
HI  TOTAL  0 .0 

HI  FEMALE  0 ,0 

HI  HALfr  0 .0 

GRAND  AAPJ&  Ji  COLLEGE  ' 


* m 

8 

..1 

HI  FEMALE 

3 

.1 

HI-  . HALE 

5 

• 1 

GRAND' RAPIDS  SCH  bIBLE 

HI  TOTAL 

0 

.0 

HI  FEHALE 

■ 0 

.0 

HI  HALE 

0 

.0 

GRAHD  VALLEY  ST  COLLEGES 

Hi  TOTAL 

Jl 

.5 

HI  FEHALE 

17 

.6 

HI  HALE 

14 

.4 

GREAT  LARES  BIBLE  COLLEGE 

HI  TOTAL 

U 

.0 

Ml  FEHALE 

0 

.0 

HI  HALE 

0 

.0 

HENRY  FORD  CHTY‘  COLLEGE 

HI  TOTAL 

1.3 

HI  FEHALE 

75‘ 

1.4 

HI  HALE 

* 115 

1.2 

HIGHLAND  PR  CHTY  COLLEGE 

HI  TOTAL, 

tl 

.0 

HI  FEHALE 

0 

.0 

HI  MALE 

0 

.0 

HlUSGALE  COLLEGE 

HI  TOTAL 

0 

.0 

HI  FEHALE 

0 

.0 

HI  HALE 
HOPE  CQLLE& 

0 

,0. 

HI  total* 

0 . 

■ .0 

HI  FEMALE 

0 

.0' 

HI  HALE 

s 0 

.0 

JACRSON  COMMUNITY  college 

hi  total 

9; 

.3 

Hi  FEHALE 

5 

.4 

Ml  MALE 

4 

.2 

'252 

11.1 

55 

2.4  ’ 

76 

16.2 

A 10 

• 2.1 

176 

9.8 

7 45 

29 

i.l 

3 

.3 

12 

2.8 

2 

.5 

17 

,3.3 

1 

.2 

. 56 

5.1 

0 

,0 

.0 

.0 

0 

.0 

56 

8.7 

0 

.0 

1 

.7 

1 

.7 

0 

.0 

- g 

*0 

1 

1.2 

1I2 

3 

.4 

1 

.1 

r 

.2 

0 

.0 

■ 2 

.5  ■ 

■ 1 

.3 

406 

5.9 

41 

.*6 

196 

5.9 

20 

.6 

210 

5a  6 f 

21 

.6 

1 4 

'u  * 

1.0  ' 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

4 

2.0 

0 

.0 

265 

4.9 

19 

.3 

110 

4.1 

7 

.3 

175 

5.6 

12 

.4 

' 4 

1.0 

0 

.0 

2 

2.3  . 

0 

.0 

2 

1.5 

0 

.0 

1,352 

9.0 

105 

.7 

383 

7.0 

■33 

.6 

969 

10.1 

72 

.8 

w 

97.0 

3 

.1 

1,947 

97.0 

2 

.1 

1,055 

97.0 

, 1 

.1 

30- 

2.9 

* 5 ’ 

.5 

13 

2.8 

2 

.4 

17 

3.0 

3 

.5 

29 

1.4 

8 

44 

15 

1.5 

6 

.6 

14 

1.3 

2 

.2- 

>02 

14.4  * 

4 

.1 

84 

■7.0 ' 

1 

.1 

418 

18.2  > 

3 

.1 

. 4 


l\  Mi  • 343 

J .6  10 

2A  1.)  ftj 


61 

30 

v.31 


.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 


3) 

14 

14 

bi 

3 

60 


1 

if.l 

19.1 

14.0 

3.5, 
.3.3  , 

V 

4 

5.S 

.7 

9.3 


2 1.4  V 

0 .0  1 

2 2. 3 »j  4 


0 .0 

O'  .0 

0 .0 


* 3 


4 


.9 

.9" 

.4 


0 ,0 

0 , .0 
0 .0 

57  1,0 

26  1.0 

31  1.0 


.0 

.0 

.0 


4 

0 

4 

392 

160 

232 

4 

2 

2 


1.0 

.0 

2.0 

6.7 
5.9 

7.4 

1.8 

2.3 

1.5 


1,797  79.1 
361  71.) 
1,429  79.) 

905  94.) 
413  96.7 
442  95.9 

1,029  94.2 
*47  • 99; 3 
5,42  40.7 

V 1 

136  96.5 
54  98.2 
82  45.3 


'A 


% 6,396/  92.2 
*3,0*1/  92.2 
3,325  92.2 

384  97.2 
192'  9p.O 
192  94.5 

5,406  92.4 
2,529  93.4 
* 2,877  91.6 

219  98.2 
85  97.7 
134  98.5 


131  5.1  2,271 

17  2.6 ' 470, 

119  1,801 


.2 

940 

.0 

42? 

.4 

513 

.0 

1,092 

28  .4  6,940 
12  .4  3,3)2 
16  .4  3,608 


7 1.8, 

W.0 

fu 

50  .9 

19  .1 

31  1.0 

0 .0 
0 ...0 
0 .0 


395 

196 

199 

5,848 

2,708 

3,140 

22) 

87 

136' 


298 

2.0 

1,945 

12.9 

13,080 

87.1 

0 

.0 

15*025 

99 

1.8 

590 

10.8 

4,666 

69.2 

0 

.0 

5,456 

199 

2.1 

1,355 

14.2 

8,214 

83.8 

0 

.0 

9,369 

7 

•2 

3,012 

97.3 

75 

2.4 

8 

.3 

3,095 

6 

. .3 

1, 

97.4 

49 

2.4 

3 

.1 

2,007 

1 

• 1 

U 

057 

97.2 

26 

2.4 

5 

,.5 

1,086 

7 

< .7 

- 

42 

4.14 

936 

91,0  ' 

51 

5.0 

1,029 

2 

.4 

17 

M 

-423 

9U4  ■ 

23 

5*0 

463 

5 

.9 

1 

25 

4.4 

513 

90.6 

, n 

4l9 

- 566 

23 

1.1 

60 

2.9 

1,985 

94.5 

55 

*2.6' 

' 2,100. 

12 

l.» 

33 

3.3 

947 

94.9 

18 

1.8 

. 998 

11 

1.0  , 

27 

■ 2.5  • 

1,038' 

94.2 

37 

3.4 

1,102 

44 

1.3 

559 

16.0 

2,934 

63.9 

JS 

.1 

3,498^, 

12' 

1.0 

102 

8.5 

. 1,103 

91.5 

1 

.1 

‘ 1,206 

32 

1.4 

. 457 

19.9  • 

1,831 

79.9 

5 

;.2 

2,292 

t • 


91 


Ulkt'l  • T9TlCuH«HGAAb0ATf  kWOUHhl  I*»  IMTIWIONS  OP  M IGHfR  fDOCATlON  IV  PACE,  f TMNICI TY  AND  S(*l 
iHSWuTIQH,  Mill  AND  AAT-i'ONt  1976 


AMERICAN INDIAN  V bLAU  Ail  AN  O* 

,,  ALASAAA  NATIVE  WhlSPAMC  PACIFIC- ISlANOtl  HISPANIC 

• (iUNbW  . *’l  NUNbU1  I NUMBER  * 'NUN8E*  I NUHIfR 


TOTAL  wml-  NON-MSIOENT 

HINOAlTT  NON-H|}PiNIC  ALIEN 


’ HECHluAN 


JOHN  mESLEV  (Alibi 
hi  total  i i 

HI  f’lHALE  I I 
HI  MALE  ‘ 1 

AAlAMMO  COLLIE 
'HI,  TOTAL  i 0 
Hi  ftNALE  0 

HI  * HALE  0 

nalanaaoo  VALLEY  (C 


'CONTINUED 


.4 

.4 

.5 


I NUHPEP 

"V 


I NUMBER  I 


54 

23 


11.8 

9,7 

14.1 


.0 

.0 

.0 


jj  2.3 

. 1/  u 

lb  2,0 


.2 

.0 

.5 

.1 

.3 

.0 


.4 

,4 


l -.5 


59  \l,9 
25  10.5 
34  15.5 


•3 

.2 


D* 


39 

20 

19 


2.7 

3.1 

2.3 


389  84.9 
211  68.7 
176  ' 60.9 

1,406  96.2 
b24  95,9 
764  9b;« 


TSfc, 

NUMBER 


10  2.2  >456 

2 .8  236 

8 3.6  220 

14  1.1  * 1,46) 

7 . 1.1  . 651 

9,,  1.1  . 612 


HI  TOTAL  139  3.7 

241 

6.3 

42 

1.1 

66 

l I.) 

488 

12.8 

3,221 

14.6 

98 

HI  FEHALE  71  3.6 

133 

.6.8 

12' 

.6 

\ 21 

1.2 

241 

12.2 

1,714 

(6.8 

■ 19 

HI  MALI  68  3.7 

10b 

5.8  ' 

M 

1.6* 

2.3 

247 

0,5 

1,507 

82.2  , 

111 

KEUOW  CONNUNUT  COLLEGE  f 

N 

• 

HI  TOTAL  21  .5 

20b 

4,8  , 

14 

.3 

.4 

259 

6.0 

-4,015 

9).  7 • 

12 

HI  P{HA(E  • . 1 13  A : 

kO 

;4*4 

5 

7 

.3 

145 

5.4 

2,554 

94.5 

3 

HI  MALE  » .5  , 

, . 96 

5.4  "• 

< ,6 

' ' ,lf 

.7 

" 114 

7.2 

r,46i 

92.2 

9 

(LlATUNO  CHIT  CDLLEuE  / 

t 

t 

i 

9T.I  1 

( 

HI  • TOTAL  \ 4>  .3 

■22 

1.9 

• 0 

.0 

4 

.3 

30 

2.5 

1,151 

2 

HI  RENAME  ->  1 .5  , 

0 

.0 

0< 

.0 

' 3 

67 

^ 25 

1.1 

431 

98.6- 

1 

HI  HALE  *'  2 .3 

U 

2.9 

0 

.0 

l 

.1 

2.4 

720 

96.5  • 

l 

Ltt  HJCHIUN  COLLEGE 

■ 

• 

nil  TOTAL  17  .) 

49  T 

14.5 

9 

.3 

27 

.8 

550 

16.0 

2,863 

83.5 

14 

HPFEHALl  13  .8 

290 

17.9 

4 

.2 

10 

.6 

, 317 

19.5 

1,301 

80.1 

6* 

H|  HALE  4 .2 

a07 

11.5 

5 

.3 

17 

.9 

233 

12.9 

1,562 

' 86.6 

8 

LAKE  SUPER tUH  ST  COLLEGE 

‘48 

* 

i 

■nil  • 

HI  TOTAL  36  1.9 

7 

.4 

2 

.1 

3 

.2 

2.5 

1,755 

109 

HI  FEMALE  18  ' 2.2 

3 

.4 

1 

.1 

0 

'.0 

J 22' 

2.7  ‘ 

76,4  9 U 

32 

HI  HALE  18*  1.6 

4 ■ 

.4 

l 

.1 

3 

.3 

26 

2.4 

991 

90.6 

'77,. 

LANSING  CQHHUNIfT  COLLEGE 

, 

HI  TOTAL  , 88  , .5  , 

800 

4.9 

113 

.7 

295 

178 

1,296 

7.9 

14,917 

90,8 

220 

HI  FEHALE  42  .i‘ 

400 

4.9 

55 

.7 

134 

1.6 

6)1* 

7.7 

7,442 

91.4 

71 

Hi  HALE  46  .6 

L AVENGE  INST  TECHNOLOGY 

403 

4.8 

38 

.7 

161 

1.9 

665 

8.0 

7,475 

90. 2^ 

149 

Hi  TOTAL  2b  • *6 

266 

6.0 

27 

.6 

29 

.7 

348 

7.9 

3,864 

87.2 

219 

HI  FEHAlE  3 U5 

34 

10.0 

1 

.3 

4 

1.2 

44 

12.9 

285 

83.8 

11 

HI  HALE  .21  ,5 

lEib  C buSMiHlS  BUS  C , 

232 

5.7 

26 

.6 

25 

.6 

304 

\ 

3,579 

87.5 

208 

HI  TOTAL  ..  U .0  . 

u 1 

>8.2 

1 

,4 

0 

.0. 

' *>222 

98. 7 \ 

3 

1.3 

0 

Hi  'FEHALE  0.0 

180  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 180  100.0 

\ ° 

.0 

0 

HI  MALE 0 .0 

H 

91.1 

V 1 

2.2  ' 

0 

.0 

62 

93.3 

\ 3 

6.7 

A 

o 

'HACOHb  CO  CC-C ENTER  CAN 

1 

Jk 

■4 

Hi  TOTAL  7b  1.3- 

131 

2.3 

Us 

.2 

• 18 

.3 

238 

4.1 

. 5,551 

95.9  » 

0 

Hi  FEMALE  43  1.3  ' 

, 76 

2.2 

(■ 

.2 

13 

.4' 

,4  :14Q 

4.1 

r 3,244 

95.9 

9 

Hi  HALE  , 33.  1.4 

35 

2.3 

5 

,2.  . 

5 

,2 

.98 

4.1 

2,307, 

95.9 

0 

HACOHb  CO  CC-SOUW  CAMPUS 

\ v 

! 

■ ' 

% 

Hi  TOTAL  97  ' .5  . 

2391 

1.4 

71 

.4  ■ 

70 

.4 

477 

2.7 

17,201 

97.3  * 

0 

Hi  FEHALE  ' 39  .6  , 

93 

1.3 

28 

.4 

29 

, .4 

m 

2.7 

6,790  97.3 

0 

’ HI  HALE  38  .V 

146 

' 1.4 

43 

.4 

41 

.4 

288 

2.7- 

10,411 

97.3 

0 

2.6 

1. 

4.3 


.1 

•6‘ 

12 

.2 

.1 

.4 

.4 

.4 

J 

B.7 

i.9 

7.0 


4.9 

3.2 

5.1 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•<v 


• 3,807 

■w 

1,6ft 

4,286 

2,702 

1,564 

1,163 
4 


a 


24 

3,427 

1,624 

l|*603 


1 


1,912 

618 

1,094 


1.3  16,433 

.9  8,144 

1.8  6,289 


'1 

4,091 

' 225 
180 
45 


5,7 
3,384 
2,405 

17,678 

6,979 

10,699 


V - 


(3 

ERIC 


C'  \ 


MAOUWlA  COLLtCt 
HI  TOTAL  1 

.1 

1V1 

12.3. 

11 

.7 

Ml  FINALE  ; 1 

.1 

<136 

12.9 

9 

.7 

M|.  MALI  <0 

’.0 

5) 

12.0 

3 

.7 

NAiiiGAOvf  college 

Ml  TOTAL  1 

3 

.2 

415 

39.0 

2 

.J 

Ml  FEMALE  1 

.2 

192 

33.) 

2 

.4 

Ml  MALE  .0 

•fi 

)) 

32.0 

0 

.0 

MEMO  COLLbi  OF  OEllOir 
Ml  TOlAL  7 .) 

») 

29.0  • 

9 

.4 

MI'FENACE  ) 

.) 

197 

26.3 

7 

.3 

Ml  MALE  i 

•)  4 

196 

22.3 

1 

.1 

MEAUU-P6LMER  institute 

. hi  »t*i  o .0  i ■ o ,o 

/ »l  «MALE  * « .0  1 4.)  fl  .0 


Ml  MALE  0 .0 

MICH  CMISTI4N  j*  COLLtGE 

1 

14.) 

'*  0 

'0. 

HI  TOTAL  0 .0 

) 2) 

*7.6 

7 

2.1 

mi  Female  , .•  4 .0 

' 16 

9.6 

2 

l.l 

Ml  MALE  0.  .0  . 

MICHIGAN  STATE  UNIVERSITY 

9 

6.) 

5 

1.5 

Ml  TOTAL  90  U 

2,0)0 

9.9 

111 

. .5 

Ml  FEMAL1  44  .3 

1,224 

7.1 

96 

.6 

Ml  MALE  34  .2 

MICHIGAN'  TECHNULUGIlAL  U 

126 

4*5 

*5 

Hi  TOTAL  24.  .4 

HI  UMALE  7 .4 

27 

.9 

2) 

,4 

T 

.6 

T 

.6 

Ml  MALE  19  .4 

Mir  MICHIGAN  CMTV  COLLEGE 

20 

.4 

16 

.3 

N1  TOTAL',  9 .9 

1 

.1 

1 

J 

Ml  FEMALE  2 .4 

0 

.0 

l 

.2 

"I  • KALE  7 l.J  1 .1  O’  .0 

MONK*  CO  CMTV  COLLEGt  . / 

Ml  TOTAL  .0  .0  | .4  • 1 / .0 


Ml  FtykLE 

. 0 .0 

\ 

#4 

l 

.1 

1 

1 

Ml  NALE  0 .0 

MONTCALM  INTV  COLLEGE 

4 

• 4 

0 

•0 

Nl  TOTAL  • 

7 .6 

169  13.6 

0 

••*1 

9 

Ml  FEMALE 

'2  .4 

0 

■ .0 

■ 0 

.0 

0 

Ml  , MALE  5 .6 

HOSAEGON  toSlNEft  COLLEGE 

169  21.) 

0 

‘ .0 

9 

Ml  TOTAL 

3 .4 

122  17.9 

0 

.0 

10 

Ml  FEMALE 

2 .5 

76  20.3 

0 

.0 

5 

Ml  Mil  f 1 3 

MOSAEGON  CNTV  COLLEGE  . 

46  14.7, 

0 

.0  • 

5 

Ml  TOTAL 

2)  .3 

352 

7.5 

0 

.9  * 

40 

HI  FEMALE  10  .5  . 140  9.0  • 0 .0 ' 14 

m MU  • 15  >6  . 192  7.2  o .0  24 

NA2AAETH  COLLEKv 

HI  TOTAL  ( 5 Ui  " a 5.*  2 • .5  4 

HI  FEMAlE  5 (1.5  ' ' 20  5.9  2 .6  ■ 4 

, "1  HALE  0 .0  1 1.9  0 .0  ‘ ' 0 

north  CEN  HUH  COLLEGE 

HI  TOTAL  9 .6  1 .1  0 .0  .1 

Ml  FEMALE  *.  .J  4,4  0 .0  0 <0  o 

Ml  MALE  ’■  4 .9  1 .1  0 ,0  1 

NCAThEM  MICH  university  . 

W total  42  , .A  169  2.2  13  .2  25 

Ml  FEMALE  UJ-.4  59  1.7  3 .1  ,9 

Ml  ■ HALE  i 2i  *6*  110  *2. 7 * LO  ,2  16 


3 

.2 

204 

II.J 

1,)42 

96.6 

• 2 

.1  ' 

1,990 

2 

.2 

147 

13.9 

942 

94.9 

2 

.2 

* 1,091 

l 

.2 

99 

12.9 

400 

97.1 

• 0 

.0 

459 

■ 7 

l.l 

229 

34.4 

m 

47.9 

4 

.» 

415 

' l* 

1.2 

141 

JT.) 

)19 

42.) 

2 

.4 

912 

l 

1.0  ' 

4 34 

• 33.0 

67 

45,0 

2 

1.9 

10) 

31 

1.4 

' 599 

27.1 

1,997 

71.9 

22 

1.0 

7,209 

19 

1.) 

429 

29.) 

1,064 

70.6 

16 

1.1 

1,910 

12. 

1.7 

171 

24.5 

521 

74.6 

6 

.9 

499 

1 

3.  J'' 

1 

10.0 

21 

90.0 

0 

.0 

30 

l 

4.) 

2 

9.7 

21 

91.5 

0 

.0 

2) 

0 

'.0 

l 

14.) 

4 

95.7 

0 

.0 

7 

3 

.9 

39 

10.7 

291 

99.7 

2 

.6 

)29 

2 

l.l 

20 

10.9 

164. 

99.2 

0 

.0 

116 

1 

.7 

15 

10.6 

125 

99.0 

2 

1.4 

142 

199 

• 5 

2,900 

7.0 

32*91* 

92.) 

245 

'.7 

39,541 

»J  .5  IS  715  91, J 64  .4  17,291 

106^.6  1.0MA|^  17,0)1  93.)  1 79  1.0  19,26) 

. U .2  ^ 90  fj’,5  5.647,96.)  127  2.2  5.964 

•3  25-  2.0  1,205  97.6  5 .4  1,2)5 

•*  9J  1.9  4,442  96.0  122  2.6  ' 4.629 


.5 

16 

1.5 

1,03*  *7.1 

9 .9 

1,057 

.6 

6 

1.1 

525  9*f  . 

0 .0 

511 

Y 

10 

l|9 

909  96.4 . 

9 1.5 

926 

.1 

U 

.5 

2,017  9J.5 

0 .0 

2,026 

•i  ■ / 

6 

.6 

967  99,4 

0 .0 

973 

.1 

5 

.5 

1.050  99,5 

0 .0 

1,095 

.4' 

114 

14.8 

1,0)5  14>  . 

3 .2 

1,242 

.0 

2 

.4 

447  99.3 

1 .2 

*50 

1.0 

182 

23.0 

609  76.8 

* 

2 .3, 

■.  742 

1.) 

139 

19J 

5)1  • 90.3 

0 .0 

616 

1.3 

83 

22.2 

r-  291  77.8  * 

0 .0 

374. 

1.6 

52 

46.7 

260  93.3 
\ 

0 .0 

312 

.9 

417 

8.9 

4,2)1  91,1 

0 ’.0« 

4,168 

.7 

184 

9.3 

■1,804  90.7 

0 . .0 

IJBM 

*'  ««  ltS04  40.7  0 ■ .0  . 1/799 

1.0  233  8.7  2,447  91.)  0 .0  2,680 

i . . 


1.0  32.  8.1  363  91.7  ' \ .)  396 

1.2,  . 31  9.0  311  90.7  ' 1 ,3  343 


1.9 

52 

98.1 

O', 

.0 . 

. 53 

.7 

1,517 

99.0 

• i 

.3 

' 1,533 

.4 

. 815 

99.5 

1 

’ .1 

’ M 

1.1 

702 

18.3 

4 

,6 

m 

' 

f 

3.3 

7,337 

94.3 

36 

7,622 

2.4 

3,470 

97.3 

10 

.3 

3,567 

4.0 

3,167 

95.4 

‘ 26 

•6. 

4,055 

* 

• 

1.31; 

V 


476 


i ) * 

7UIE  17  * 707*1  ENROLLMENT  IN  INSTtTUT IONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  HAJOR  FIELOS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
6V  RACE  ETHNIC  ITT  AND  SEX!  STATE, vl97*  * \ 

MAJOR  FiaD  0100  - AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES 


AMERICAN  INDIAN  BUCK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NAIM  ' NON-HlSPANlC  .PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER 


CONNECTICUT 


I NUMBER  I NUN6ER 
2 INSTITUTIONS! 


I NUMBER . 


1 


UNOERGAAOUATES: 


958 


FULL-TINE 

0 

.0 

u 

,9 

’ 0 .0 

. 4 

.3 

female 

0 

.0 

5 

* fi 

0 .0 

3 

•5 

N&E 

0 

.0 

6 

1.0 

0 ,0t 

0 -Q& 

0 .0^ 

l 

.2 

PART-TINE 

0 

.0  ' 

1 

2.3 

0 

.0 

FENALE 

0 

,•0 

1 

4.0 

0 

•0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 .0 

0 

.0 

total 

0 

.0 

ii 

1.0 

0 .0 

4, 

.3 

FENALE 

0 

.0 

6 

1.0 

0 .0 

3 

.5 

NALE 

0 

.0 

6 

.9 

0 .0 

1 

.2 

GRADUATE: 

FULL-TINE 

0 

.0 

1 

.6 

1 .6' 

0 

• .0 

FENALE 

0 

.0 

0 

»u 

1 1.8  , 

0 

.0 

NALE 

0 

.0- 

1 

1.0 

0 .0  - 

0 

.0 

PART-TINE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .o' 

'0 

.0 

FENALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 1 .0 

\ , 

0 

.0 

TOTAL 

0 ' 

1 .0 

1 

' .6 

.1  .6 

0 

o 

. .0 

FENALE 

0 

.0 

0 

.0 

• 1 1.6 

.0 

NALE 

0 

.0 

1 

.8 

0 .0 

0 

.0 

PROFESSIONAL:  ' 
FULL -TINE 

ON 

.0 

0 

.0 

» 

l 14.3 

l. 

14.3 

FENALE  • 

0 

.0 

0 

;.o  •* 

1 100.0 

.0 

.0 

' NALE 

'0 

.0 

0 

.0  ' 

0*  .0, 

1 

16.7 

PART-TINE 

0 

.0 

0: 

.0 

.0  .0  . 

0 

.0 

FENALE 

0 

.0' 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

NALE'  ' 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 .0 

0 

•0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

,0  ' 

1 14.3 

1 

14.3 

. FENALE 

'0 

,0 

■ 0 

.0 

1 100.0 

o 

.0 

NALE'  . 

0. 

.0 

0 

■ .0' 

"0  , .0 

l 

16.7 

UND+GRAD+PRQF: 

FULL-TINE 

■ 0 

.0 

12 

.9 

» 

2 >1  . 

" 5 

.4 

■ , FENALE 

0 

.0 

5 

.8 

2 . 3 \ 

3 

.5 

NALE 

0 

.0' 

7 

.9 

0 .0 

2 

.3 

PART-TINE 

0 

..0 

1 

1.6 

0 .0 

0 

•0 

FENALE 

0 

.0 

1 

3.7 

0 .0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 .0  - 

0 

.0 

o 

ERIC 


TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  ..  . NON-HISPANIC  ...  ALIEN  TOTAL 


NUNBER 

I 

NUNBER 

t 

NUMBER 

t 

NUNBER 

13 

1.2 . 

1.205 

91.8 

' 0 

.0 

1,220  * 

8 

1.3 

5B5 

9B.7 

0 

.0 

t 593 

7 

1.1 

. .(20 

98.9 

0 

.0 

*627 

1 

2.3 

42 

97.7 

0 

.0 

43 

1 

4.8 

20 

95.2 

0 . 

.0 

21 

0 

.0 

22  100.0 

0 

.0 

22 

16 

1.3 

1,247 

98.7 

0 

.0 

1,263 

9 

1.5 

605 

98.5 

0 

.0 

614 

7 

1.1 

642 

9849 

O' 

.0 

649 

2 

1.2 

150  93.2 

9 5.6 

161 

1 

1.8 

54  94.7 

2 3.5 

57 

l 

1.0 

96  92,3 

7 6.7 

104 

0 

.0 

■ 20  100.0 

0 .0 

20 

0 

.0 

6 100.0 

0 .0 

* 6 

0 

.0 

14  100.0 

0 .0 

14 

2 

1.1 

170  93.9 

9 5.0 

181 

l 

1.6 

60  95.2 

2 3.2 

63 

1 

.8 

110  93.2 

7 5.9 

118 

2 .28.6 

0 .0 

5 

71.4 

7 

1 100.0  . 

0.0 

0 

.0 

1 

1 16.7 

0 .0  - 

5 

83.3 

6 

0 .0 

0 .0 

’ 0 

.0 

0 

0 .0 

’ 0 .0 

0 

.0 

0 

0 .0 

' V 

2 28.6 

0 .0 

0 

.'0 

0 

0 .0 

5 

71.4 

7 

1 100.0 

0 .0 

' 0 

.0 

1. 

’1  16.7 

0 .0 

5 

83.3 

6 

19  1.4 

1,355  97.6 

14 

■3 

1.0 

1,388 

10  1.5 

639  98.2 

2 

.3 

. 651 

9 1.2 

716  97.2 

12 

1.6 

• 737 

1 1.6 

' 62  98.4 

0 

.0 

63 

l 3.7 

. 1 26  96.3 

0 

.0 

27  * 

0 .0 

'36  1 00.0 

0 

.0 

A ' 


tout 

MAAL  £ 

MALE 

0 

UNUASSIFICOI 

tout 

FEMAtf 

MALI 


0 .0 

0 .0 

0 40 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


Tflfii  iMtOLLMEitfi 

mil  o \ .o 

female  o 1.0 

' f MALE  -0  ; .0 


1) 

6 

7 


0ELAMAAE 


l I *V 

/ S INS1 


.9 

.9 

.9 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


13  ■ .9 

6 .9 

7 .9 


2 .1 

2 .3 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


.1 

.3 

.0 


.3 

.4 

.3 


.0 

.0 

.0 


5 .3 

3 .4. 

2 .3 


20 

1.4 

If*  IT 

97.7 

14 

1.0 

1.451 

11 

1.6 

91.1 

2 

.1 

671 

9 

1.2 

/ m 

97.3 

U 

1.6 

773 

0 

/ 

1 100.0 

0 

.0 

l 

0 

/! 

/ 0 

.0 

0- 

.0 

, 0 

v 

/ .0 

l 

( 

100.0 

0 

.0 

1 

/ 

. f. — , 

.. ; _ 

, 



/lO 

/ U 


1.4 

1.6 

1.2 


1.416  97. T 
665'  91.1 
751  97.3 


14  1.0 

2 .3 

12.  1.6 


1.4)2 

671 

774 


INSTITUTIONS) 


UNOERWU0UATES; 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE  \ 
PAAHIME  , 
FEMALE  > 

MALE 

TOtAL 

FEMALE 

MALE 


.2 

.0 

•t 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 


16  2.5 
,1  ’ .4 
15  3.6 

0 .0 


.0 

.0 


16  2.3 

1 *‘4- 

15  3.5* 


.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 


0 

18 

2.8 

628  '96.8 

• 3 

.5 

n» 

0 

/•o 

l 

.4 

236  99.2 

l 

.4  ‘ 

2J8 

0 / 

.0 

17 

4.1 

‘ 392  95.4;  ’ 

2 

.5 

411 

, 0/ 

.0 

0 

.0 

36  100.0 

0 

.0 

•36 

0 

.0 

O' 

.0  . 

. 16  100.0 

>0 

.0 

16 

0 

.0 

0 

' .0  ’ 

20  lOQ.Q 

■ 0 

.0 

20 

1 . ' 

.0 

16 

2.6 

664  96.9 

3 

p 

. .4 

665 

/ 0 / 

.0 

l 

.4 

232  99.2 

l 

,4  ’ 

2)4 

/ 0 / 

.0 

17 

3.9 

412  95.6 

2 

.5 

431 

GRADUATE: 

FULL-7 IME 
FEMALE 
MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

tout 

FEMALE 
MALE  i 

professional; 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-tIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

UNO* GR AO ♦PROF; 

FULL-TIME 
, FEMALE 
MALE 

part-time 

FEMALE 

MALE 


O 

; ERIC 

w V 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


16  2.4 

1 .4 

jj 

« .0 

,0  ‘ .0 

0 .0 


0 

0 

. 0/ 

•a 

■ 1 
0 

. 0 
;o 


w 

0 .0 

0 

.0 

«Vf» 

21  91.3  V' 

,.o  / 

0 .0 

0 

.0 

• 6 75.0' 

40/ 

0 .0 

0 

.0 

, 15  100.0  . 

♦0/  . 

0 .0 

0 

.0 

12  lOO.O  ' 

0 .0 

0 

.0 

2 100.0 

.8 

/ / 

0 .0* 

0 

.0 

10  100.0  1 

/°  ' 

.0 

0 '.o 

’ 0 - 

.0 

33  94,3 

■ 0 .0 

o. 

.0 

8 80.0 

' .0* 

9 .0 

0 

, .0 

, 25  100.0 

1 

A 

0 .0 

0 

.0' 

0 .0 

.0 

0 '.0 

0 

'.0 

0 .0 

.0  •' 

0 .0 

0 

.0 

0.  .0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 -.0 

.0 

0 • .0  » 

0 

.0 

0 *.o 

.0  ' 

■ q ’ .0 

.0 

0 .0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 i .0 

.0 

0 .0 

\ , 

0 

.0 

0 ' .0  * 

\ 1 

.1  .. 

1 l 

■°  . «* 

0 .0  ** 1 

16 

2.7 

F 

649  96.6 

.0 

l 

.4 

242  96.4 

.2 

0 .0 
0 ' .0 

17 

4.0 

407  95.5, 

.0 

0 \ 

.0 

' 46  10p.0‘ 

.0 

0 .0 

0 

.0 

16  loo 

.0 

0 .0 

0 

.0 

> 30  IOWQ  . 

2 0.7 

2 25.0 

'0  .0 

lo  .0 

.0 
.0 


:o 

50 


0 

0 

,0 

' .0 

0 

•o 

0 

0 

0 


40 

.0 

.0 

.0 

.0 

'.0 

.0 

'.0 

.0 


23 

0 

15 

12 

2 

10 


2 5.7  ’ 35 

2 20.0  10 

0 .0  25 


5 .7, 

3 1.2 

2 .5 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


/ 


471 


.0 
0 
0 
O' 
• 0 
0 

0 
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1 l.l 

0 

.0 

121 

l.A 

2 

.1 

4 

2.0 

l 

.2 

UV 

4.2. 

1 

.1 

inititjuohsi 

2 

.3 

01 

73.2 

2 

1.2 

121 

70.3 

0 

.0 

315 

74.  J 

0 

.0 

35 

57.* 

0 

.0 

1) 

41.4 

0 

.0 

22 

52.* 

2 .3 

2 1.0 

0 .0 


i 

1.0 

I 

3.1 

40 

W.5 

14 

IM 

17 

0 

.0 

1 

.« 

41 

IM 

4 

11.4 

M 

1 

III 

3 

A.I 

W 

12.1 

4 

11.7 

4) 

0 

.0 

1 

.4 

44 

l).« 

17 

15.2 

III 

0 

,0 

0 

.0 

11 

11.2 

2 

11.4 

D 

0 

.0 

I ‘ 

1.1 

74 

13.2 

It 

14.4 

44 

l 

.5 

A 

1.4 

174 

15.) 

II 

14.4 

204 

Q 

.0 

0 

.0 

4) 

14.) 

4 

15.7 

51 

t 

.* 

4 

*t4 

w JM 

11 

au- ... 

lit 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

Q 

w .0 

0 

.( 

0 

• 0 

0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

J 

.4 

II) 

7.0 

1.724' 

40.4 

50 

2.4 

1.404 

l 

.3 

10 

2.7 

351 

45.5 

7 

1.4 

375 

i 

.A 

125 

1.0 

1.341 

•4.2 

4) 

2.1 

1.5)4 

0 

.0 

14 

A.I 

307 

40.0 

20 

5.4 

541 

0 

• .0 

2 

l.l 

44 

40.4 

J 

5.7 

5) 

0 

.0 

12 

4.2 

\ 

251 

44.1 

If 

5.4 

2M 

J 

.3 

147 

1 2.0)3 

40.4 

70 

3.1 

2.250 

l 

.2 

12 

2.1 

1 404 

44.4 

10 

2.) 

421 

1 

.3 

1)7 

7.4 

1.42) 

14.) 

40 

3.) 

1.422 

1 

.1 

, 3 

2.1 

4) 

14.4 

11 

10.) 

107 

0 

.0 

0 

.0 

11 

41.7 

. 1 

4.) 

12 

i 

1.1 

3 

1.2 

12 

44.) 

10 

10.5 

45 

1 

.3 

ISO 

4.4 

2.124 

40.2 

1 41 

.1.4 

2.557 

1 

,2 

12 

2.7 

417 

44.4 

II 

2.5 

440 

1 

•A 

ill 

7.2 

1.701 

44.1 

70 

1.7 

l.tl) 

4 

1.5 

*47 

75.0 

140 

25.5 

1 

1.5 

544 

0 

.0 

12) 

71.5 

41 

24.5 

0 

.0 

172 

* 

2.1 

524 

74.4 

41 

21.5 

1 

2.1 

424 

J 

4.4 

14 

42.) 

22 

34.1 

1 

1.4 

li 

0 

.0 

1) 

44.4 

4 

31.4 

0 

.0 

14 

3 

M 

21 

54.5 

14 

'H 

l 

2.4 

42 

12 

l.l 

44) 

7).4 

142 

24.7 

10 

1.5 

457 

O 

•0 

1)4 

71.2 

55 

24.4 

0 

.0 

141 

12 

2.* 

344 

74.4 

107 

23.0 

10 

2.1 

444 

47l  71.7 
1)4  70.2 
1)7  72.5 


« 


V, 


TABLE  17  • r^TAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED.  NAJOrV^Lo/oF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNIC  ITT  AND  SEfc  STATE,  19?6  , ‘ 


MAJOR  FIELO  OIOO  - AGRfCULTURE  ANO  NATURAL  RESOURCES' 


AMERICAN  I NO  IAN  BLAU  ASIAN  OR  TOTAL 

ALASKAN  NATIVE'  NON-'HISPANIC' PACIFIC  ISLANDER'  HISPANIC,  " MINORITY 


* 


WHITE 

NON-HISPANIC 


N0HES10ENT 

ALIEN 


TOTAL 


number* 

/ 

t NUMBER 

S 

NUMBER  % 

NUMBER 

■> 

1 

'‘'NUMBER.  * 1 

NUMBER  - H 

NUMBER 

1 

NUMBER 

GEORGIA 

i 

CONTINUED 

t 

' 

x 

• ’ 

GRADUATE: 

N 

* 

J ‘ 

/ 

, 

FULL-TIME  . 

o 

.0 

6 

6.1 

44  44/4 

3 

* 3.6* 

, 53  53.5' 

. 44 ' 44.4 

2 

2.0  , 

99 

FEMALE 

u 

•o- 

0 

.0  • 

6 60.0 

0 

.0 

, ‘6  60. 0 

3 30.0 

1 

10A 

'10 

MALE 

0 

.0 

6 

6.7 

38  .42.7 

3 

3.4 

47*\52«8 

41  .46,1 

1 • 

U1 

89 

PART-TIME 

0 

.0 

3 

5.8 

27  51.9 

1. 

1.9 

31  59.6 

21  40.4 

0 

t .0 

. 52 

FEMALE 

’0  : 

:.o  • 

0 

.0 

' . 4 66.7 

0 

.0 

\ 66.7 

2 33.3 

o’ 

.0 

6 

HALE  . 

0 

.0 

3 

6.5  '* 

23  50.0 

I 

/ 

2.2 

2^58.7 

‘ 19  41.3 

0 

.0 

46 

TOTAL  ' 

0 

.0 

.9 

6.0 

'71  47.0 

*•  4 

2.6 

84 -55.6 

65  43.0 

t ' ■■  t 

' 2 

1.3 

151 

female 

u 

.0 

0 

.0 

. ‘ 10  62.5 

0 

.0 

10  62.5 

5 31.3 

1 

.6.3  - 

16 

MALE 

0 

' .0 

9 

6.7 

61  45.2 

4 

3.0 

74  54.8 

60'  44.4 

i; 

.7 

135 

PROFESSIONAL: 

* 

. 

* 

t 

•v 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 .0 

0 

.0 

1 0 .0 

'0  .0 

0 

.0-  • 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

. 0 .0 

' 0 • • .0 

0 

.0 

0 

MALE  . 

O' 

.0 

0 

- .0 

0 .0 

0 

.0 

J ! 0 .0 

0 ,0 

f ' 0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0, 

.0 

, 0 .0  • 

• 0 

$ 

0 .0 

. ' 0 .0 

, 0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 .0 

0 

3. 

0 . .0 

0 ' .0 

0 

.0 

. -0 

MALE 

0 

•o  , ' 

' 0 

.0 

0 .0 

\« 

.0 

0 .0^ 

^ 0 .0 

r . 0 

.0 

0 

TUTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

*.0 

0 .0 

0 .0 

0 

;o 

0 

FEMALE 

u 

.0' 

0 

-p 

s0  .0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

. 0 

.0 

o' 

MALE 

0 

.0 

0. 

.0  ' 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

1 x .0 

'0 

.0 

0 

UND+GRAD+PROF: 

' - 

1 

) , 

FULL-TIME 

9 0 

.0 

B 

1.2 

480  69.1' 

12) 

S.7 

.500  71.$ 

184  36.5 

, 11 

695 

FEMALE 

1 0 

.0 

2 

1.1  . 

' 127  69.8 

' ,0 

\ .0 

129  70.9 

52  28.* 

1 

■ .5 

182 

MALE 

Vo 

.0 

V 6 

1.2 

353  68.8 

' 12 

2.3’ 

371  72.3 

.132  25.7 

10 

1.9 

513 

PART-TIME 

, u 

.0 

J|  3 

2.7 

62  54.9  - 

4 

3.5 

69  '61.1 

43  38.1 

1 

' .9 

* 113 

* FEMALE 

0 

.0 

I 0 

.0  . 

17  68.0 

0 

.0 

, 17  68.0 

8 32.0 

0 

, .0 

25 

hale 


.u 


3 3.4 


45  51.1 


4 4.5 


52  59.1 


35  39.fi 


1 1.1 


88 


TOTAL 
‘ FEMALE 
. ' MALE 

J 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

female 

, MALE 


U .0 

0 .0 

0 ' .0 


U .0 
U .0 
0 .0 


TOTAL  ENROLLMENT: 

• ' TOTAL  0 ■ ,0 

FEMALE  0 .0 

MALE  0 .0 

970,  >/•  . ' 

erJc 


0 .0 

0 , .0 

0 .0 


542  6 7.1 
144  69.6 
398  66.*2 


.0' 

.0 

.0 


11  1.4  542  -67.1 

2 1.0  144  69.6 

9 1.5  398  66.2 


/ 


/V-i 


16  2.0 
0 - .0 
L6  2.7  . 


0 .0 

0 '.o 

0 .0 

*,  I 
• I 

16  2rt 
0 ’.0  • 


569  70.4 
146,  70.5 
423 ' 70.4 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


569  70.4 
146  -70.5 


16  2.7  v.  423  70.4 


227 

28.1  ", 

12 

1.5  ' 

• 808 

60 

29.0 

1 

.5 

207 

16)4^7.8  * 

i * 

• .11 

1.8 

601 

0 

'.0 

o- 

.0  ♦ 

'O 

0 

.0 

0 

.0 

b 

0 

.0 

0 

, .0 

0 

227 

,28.1 

12 

4.5  ' 

808 

60 

29.0' 

; Mj 

< .5 

207 

167 

27.8 

' ■ 11/ 

•1.8 

601 

■ J 


IDAHO 


7 INSTITUTIONS) 

S', 


r i 


UNOERMADUATES: 

FULL-TIME 

6 

.5 

iAl 

. 

13 

1.0 

FEMALE 

1 

.5 

r 

.0 

6 

2.7 

HAlE 

5 

.5 

4 

.4 

7 

•6 

» PART-TIME- 

0 

.0 

, 0 

.0  ' 

■*5 

2.0 

FEMALE  ■ 

0 

.0 

1 ° 

.0 

•0 

male 

0 ■ 

.0 

, 0 

.0 

i 

2.5 

TOTAL 

6 

.4 

4 

.3 

14 

1.0 

FEMALE 

1 

.4 

0 

.0 

6 

2.6 

HALE 

5 

.4 

4 

.4  ’ 

8 

.7 

GRADUATES 
fULL-TIHE 
. FEMALE. 

HALE 

PART-TINE 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

PROFESSIONAL: 
FULL-TINE 
FEftALE 
HALE 
PART-TIME 
’FEN  ALE 
HALE 

TOTAL 
» F EH  ALE 
HALE 

i 

UND+6RA0*PR0>: 
FULL-TIHE 
FEHALE 
• HALE 
PART-TIME 
FEMALE 
HALE 

TOTAL 

FEHALE 

HAlE 


6 

1 

5 

0 

u 

0 


-.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

U .0 

0 ' .0 


• A 

• A 

• A 
.0 
.0 
1.0 


6 .4 

I .4 

S'  .4 


UNCLASSIFIED:  „ 

TOTAL  0.0 

FEHALE  0,  .0 

HALE  0 .0 


l 4 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.'0 

.0 

.0 


U , .0 
’ 0 .0 
0 .0 


•.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 


.0 

.0 

.0 


l .7 

0 .0 

1 .8 

2 .2.7 

0,  .0 

2 3.2 

3 1.4 

0 .0 

3 1.6 


.0 

.0 

■'.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


14  1.0 

6 * 2.4 
8 .7 

3 2.4 

0 .0 

3 2.9 

17  ' Ul 

6 2.2 


11 


.0 

.0 

.0 


9 

2 ’ 
7. 

0 

0 

0 


.7- 

.9 

* 

.0 

.0 

.0 


9 .7, 

2 .9 

7 .6 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 
0 .0 
0 v.  .0 


0 ■ .0 
o .a 
0 • .0  ; 
0 .0 


.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


\ V . ■ • , 

32  ,*2.4  s 

''9  YttlV  ' -20£$4.£; 

I M>  i * « 98.0  . 

0 , ,V.th  1 ll  100.0 

33‘  ,2.4  : 4,317  96.6  % 

ft '111  94U3  , 

24  , 2.1  .-'5  fUl00  97.0  - 

■4\- 

,,7>t^l29  87.2. 

* 4 ■ V-..** 

& • “ ‘ 105  86.8 
f;7  V .“.68  91.9 
' j .11  100.0.,;' 
l Sf,^90«5 


. !■<»*  ,/ 

..  ^ . /■„  \ , 


‘7 


,V 


3 

0. 

3 


„.Q  V : -35  92.1  - 
>\  162  8t.C  '' 


v 


1.6 

• 'A 

• 'VA,  • 

; o.r-r  .«■  ' \ v4  1 VC 

0 r .0;'  .0 
0 .0 , v\ 

o .o  \v.\4 

Q;  .0  \ ’.0 

0 .0  .0 


14*  Ul 
4 1.8 

10  ..9 

o .;.o. 
o:  -.o 
o .0 

14  ICO 
4 1.7 ' 
10  . 49 


18  12J 
>'3  IUI. 

15  12.4 
4 5.4 

t .0  •» 

4 6.3 

ll  9.9 
3 7.9 

19  10.3 


.0 

.0 

’.0 

.0 

.0 

.0 


o 

.0 

0 

.0 

•o  1 

fl.'VA  .. 

0 

.0 

0 

/.o' 

0 

.0 

0 

.0 

o’ 

.0 

0 

.0 

o > .fl:  \ 

‘ i‘  » . . , < 

„ . \'  \ 

0 

.0 

9 

.6 

33 

2.3 

1, 397  , 9546 

32 

2.2 

2 

.8 

9 

3.6- 

' • 231  93.5  v 

7 

2.8 

7 

.6 

\ 24 

2.0 

. 1,166  96.0  V 

25 

2.1 

0* 

.0 

1.'  3 

2.4 

117  94.4' 

’'4 

3.2 

0 ’ 

.0 

■ 0 

.0 

21  100.0 

l 

.0 

0 

-.0  * 

/'  3 

2.9 

, 96  \ • 

■' " - 

A 

3.9 

9 

.6 

' 36 

2.3 

■ 1,514  95.5  *.  ■' 

36 
v 7 

2.3 

2 

.7 

9 

3.4 

252  94*0  ' 

2*6 

7 

.5 

27 

. 2.0 

1,262  95,6 

v>. 

2.2 

.0 

.0 

.0 


1 100.0' 
0 .0 
l 100.0 

✓ 


' O';  .o 
y.'  .-0 
, *\>  .o 


1.314 

220 

1.094 

50 

10, 

V 

1.364 

230 

1.134 


148 

121 
74  , 
11 
63 

222 

38 

184 


0 

J> 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


1.462 

247 

1.215 

124 

21 

103 

1.586 

268 

1.318 


TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  6 .4  4 .3  17  1.1 

FEMALE  l *4  O'  /'*  2,2 

MALE  5 .4  4 .3  . .11  .6 


mo : 


9 .6 

2 .7 

7 .5 


488 


36  2.3 
9 3.4 

27  2.0 


1,515  95.5 
252  94.0 
1,263  95.8 


36  \ 2.3 
7 2.6 
29  2.2 


1,587  . 
268 

1,319  r 


973 


7ABLI  U - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELOS  OF  $TUOY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 


31  RACE  ETHNICITY  AND  SEX 

STATE*  1976 

1 

r , 

- 1 

. A 

NAjOlf  Fiao 

0100  - 

AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES 

* \l 

1 1 

* 

* /■ 

AMERICAN  I NO  IAN 

• BLACK  > . 

ASIAN  of 

S 

TOTAL  -• 

4'  ' 

NHITE 

NON-RESIQANT 

alien' 

f 

ALASKAN  NATIVE 

NON-HI S PANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC  j 

MINORITY  . 

NON-HISPANIC 

total 

NUMBER 

* 

NUMBER 

8 • 

NUMBER 

t 

'number 

1 

NUMBER  t 

NUMBER  \ 

. NUMBER  v , 8 

NUMBER 

’ ’ « 

ILLINOIS 

s 

l 23  INSTITUTIONS). 

. P 

- 

2 

f 

• 

* 1 

l 

’ \ 

UNOERORAOUATES: 

/ 

u 

• 

/ 

FULL-TIME 

9 

V 

18 

• .4 

22 

19 

.5 

, 68  ;-i.6  ‘ 

4,065  97.3 

, 43  1.0 

- 4,176 

’ FEMALE 

«'  ..3 

.3 

4 

.4 

■ 8 

.9 

' 4 

.4 

19  ' 2.0 

914  97.4 

5 **5 

* 936, 

MALE 

6 

.2 

14 

.4 

14 

.4  . 

15 

.5 

49  1.5 

3,151  97.3 

38  1.2 

3,i38\ 

PART-TIME 

l 

.2 

1 3 . 

.4 

1 

.2 

5 

1.1 

11’  2.46 

441  97.1 

2 .4 

• 454 

female 

0 

.0 

1.0 

0 

.0 

2 

1.9 

3 2.9 

•102  97.1 

o '■  .0 

105 

male 

1 

.3 

.9 

1 

.3  , 

3 

.9 

. 8.  2.3 

339  97.1 

2 .6 

i 

349 

total 

10 

.2 

22 

.5 

23 

.5 

24 

.5 

79  1.7 

4,506  97.3 

45  ' 1.0 

4,630 ! 

FEMALE 

3 

.3 

5 

.3 

•8 

.8 

6 

.6 

‘ 22  2.1 

1,016  9J.4. 

5 .5 

1,043 

MALE 

7 

.2 

IT 

.5 

. 15 

.4 

18 

.5 

57  1.6 

3,490  97.3 

1 40  l.l 

3,567 

GRADUATE: 

1 9 

4 

& 

\ 

^*315 

full-time 

1 

8 . 

2.5 

j6 

1.9 

2 

.6 

17  5.4 

239  75.9 

59  18.7 

FEMALE 

“ 1 

1.4 

1 

1.6 

1 

1.6 

0 

‘ .0 

3 *,  4.7 

53  82.8 

8 12.5. 

. 64 

MALE 

0 

\ 

7 

2.8 

5 

2.0 

2 

.8 

14  • 5.6 

186  74.1 

. 5L  20*3 

251V 

PART-TIME 

0 

,0 

4 

2.3 

0 

.0 

, o 

.0 

4 2.3 

133  76.4 

37  21.3 

. 174' 

FEMALE 

0 

.0, 

. 0 ’ 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 '.0 

15  71.4 

6 26.6 

‘ 21 

MALE 

0 

.0 

4 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 2.6 

111  77.1 

31.  20.3 

, 153 

i 

489. 

-TOTAL 

1 

•2 

12 

2.5 

6 

1.2 

• 2 

.4 

21  ’ 4.3  1 

' 372  16.1 

,96  19.6 

’ FEMALE 

1 

1.2 

' \ l 

1.2 

1 

1.2 

‘ 0 

.0 

3 3.5 

68  80.0 

14'  16.5 

85 

. 'HALE'  ' 

0 

.0 

■ 11 

2.7 

5 

1.2V 

2 

.5 

18  4.5 

' 30*  75.2  , 

82  20.3 

404 

professional j 

, 

■ 

■ ' 

. . 

, 

t 

'*  A 

FULL-TIME 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

• o ,o‘ 

o'  .0 • 
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94.3 

777 

5.1 

3,476 

.2 

4 

.7 

581 

94.8 

21 

4.6 

613 

.0 

17 

.6 

2.699 

94.2 

14* 

5.2 

2,865 

r 


.6 

83 

2.9 

2,786 

95.6 

40 

1.4 

2,909 

.7 

17 

3.2 

517 

96.5 

2 

.4 

536 

.5 

66 

2.8 

2,269 

95.6 

38 

1.6 

2,373 

.0 

0 

.0 

40 

97.6 

1 

2.4 

41 

.0 

0 

.0 

15 

93.6 

l 

6.3 

16 

.0 

0 

.0 

25  100.0 
• 

■ 1 

.0 

25 

.6 

83 

2.8 

2,626 

95.8 

41 

1.4 

2,950 

.7 

IT 

3.1 

532 

96tl4 

3 

.5 

.552 

.5 

66 

2.6 

2,294 

95.7 

36 

1.6 

2,398 

.0 

4 

2.0 

118 

59.0 

78 

39.0 

200 

.0 

0 

.0 

15 

44.1 

19 

55.9 

34 

.0 

4 

2.4 

103 

62.0 

59 

.35.5 

166 

.0 

l 

M 

>•  49 

68.1 

2; 

30.6 

72 

.0 

0 

.0 

.8 

66.7 

1 

u 

33.3 

12 

.0 

1 

'1.7 

41 

66.3 

30.0 

60 

.0 

5 

1.8 

167 

61.4  . 

100 

36.6 

272 

.0 

0 

.0 

23 

50.0  * 

• 23 

50.0  . 

46 

.0 

5 

2.2 

144 

63.7  , 

77 

34.1 

0 

226 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

• 0 

.0 

0 

.0  , 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  f 

0 

» 

* 

V 

« 

98 

0 

o . 

0 

l 

0. 

I 

0 

0 

0 

l' 

0 

1 

* 

l 

l 

0 

2 

*i 

17 

4 

t*> 

0 

0 

0 

17 

A 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•,o 

0 

0 

rt 

0 

0 

0 

480 


t 
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TMU  17  * TOTAL  ENttUNENT.  IN  INJTITuIIQNS  OF,Hl«*  EDUCATION  FO*  SCLECTEO  MAJOR  FIELDS  Of  STUOV  A AO  LEVEL  Of  ElMUNfNT 
IV  RACE  ETHMUITr  AMO  SEls  STATE • 3974 

MAJOR  FiaO  ilOO  - AtAlWLTlAE  AND  NATURAL  RESOURCES  . 


AMERICAN  1 NO I AN 

BLAU 

ASIAN  OR 

TOTRL 

UNITE 

NON-RESIDENT 

ILASRAN  NATIVE 

NON-HISPLNIC  PACIFIC  IJIANOE* 

« ) 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

/■  NUNIER 

UNSAS  ' 

. S NUMBER 
CONTINUED 

1 

NUMBER 

l 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMIEI  | 

RIMER 

» 

NUNlft 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

, 0 

female 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

* 0 

RALE 

MOtttAWAOft 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

J) 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

’ 1 

-.0' 

\ 

fUU-TWE  * 

* 

i.r 

11 

.A 

$ 

.2 

17 

.5 

17 

2.1 

2,904  93.4 

111 

3.1 

3,109 

, FEMALE 

12 

2.1 

1 

.2 

0 

.0 

A 

.7 

17 

3.0 

532  93.3 

21 

3.7 

570 

NAlE 

*2 

1.7 

10 

.A 

5 

.2 

13 

• 5 

70 

2.1 

2,372  93.4 

97 

3.1 

f.539 

113 

RARf-l 1NE 

9 

.0 

0 

.9 

l 

.9 

0 

.0 

1 

.9 

19  71.1 

23 

20.4 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

23  12.1 

5 

17,9 

21 

NALE 

0 

.0 

9 

.0 

l 

1.2 

0 

.0 

l 

1.2 

64  77.1 

11 

21.2 

15 

TJTAL 

X 

1.7 

11 

.3 

A 

.2 

17 

.5 

«< 

2.7 

2,993  92.9 

111 

4,4 

1.222 

female 

U 

2.U 

1 

.2 

0 

.0 

A 

.7 

17 

2.1 

555  92.1 

|4 

4.3 

591 

NALE 

t 

WiLASSIFJEli: 

*2 

1.0 

10 

.A 

6 

.2 

l) 

.5 

71 

2.7 

2,431  92.9 

* 

115 

4.4 

2,424 

total 

9 

.0 

9 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

a 97.1 

2 

2.9 

70 

FEMALE 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

male 

total  ENROLLMENT i 

0 

* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

9)  9A.4 

2 

3.4 

*53 

TOTAL 

54 

l«6 

11 

.3 

6 

.2 

17 

.5 

II 

2.7 

3,041  93.0 

14) 

4.) 

3,292 

female 

12 

2.0 

1 

.2 

0 

.0 

A 

.7 

• 17 

2.1 

570  93.0 

24' 

4.2 

413 

NALE 

AENTUCAV 

> UNOEMRADUATESI 

*2 

i «6 
i 

10  .A 
9 INSTITUTIONS) 

6 

.2 

13 

.3 

71 

,2.7 

2,491  93.0 

117 

4.4 

2,479 

FULL-TIME 

< 

.0 

19 

.1 

7 

.3 

. A 

.2 

31 

1.7 

2,221  97.4 

14 

.7 

2,212 

FEMALE 

0 

.0 

3 

.3 

2 

.3 

0 

.0 

3 

.1 

514  99.0 

1 

.2 

590 

MALE 

1 

.5 

16 

.9 

5 

.3 

A* 

.2 

33 

2.0 

1,444  97.2 

15 

.1 

1,692 

PART-TIME 

9 

.9 

2 ' 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.3 

13)  91.7 

0 

.0 

135 

FEMALE 

0 

.9 

O' 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

/ .9 

54  100.0 

«.0 

.0 

^ 54 

male 

0 

.9 

2 

2.0 

0 

.i 

0 

.0 

2 

2.0 

. 99  96.0 

0 

.0 

101 

TOTAL 

II 

.3 

21 

.9 

7 

.3 

A 

.2 

40 

M 

2,361  97.7 

,14 

.7 

2,437 

female 

9 

.0 

3 

.5 

2 

.3 

0 

.0 

5 

.1 

431  99.1 

1 

.2 

644 

male 

MAOUATE: 

1 

• A 

18 

1.0 

< 

5 

.3 

A 

.2 

33 

2.0 

1,743  97.2 

15 

•V 

1,793 

4 

FULL-TIME 

9 

.9 

2 ' 

1.-1 

1 

«6 

1 

•6 

4 

2.) 

143  61.3 

29 

14.5 

174 

FEMALE  ' 

0 

.9 

l 

2. A 

0 

.0 

1 

2.4 

2 

4.9 

3)  85.4 

4 

9.1 

41 

NALE 

0 

.0 

1 

.7 

1 

.7 

0 

.0 

A 

1.3 

101  10.0 

23 

11.5 

133 

PART-TIME 

U 

.9 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

m 

.0 

7093.3 

5 

4.7 

75 

FEMALE 

9 

.9 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

▼a) 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

n 

NALE- 

982 

o 

ERIC 

0 

.9 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

( 

.0 

0 

.0 

59  92.2 

5 

7.1 

44 

9i 

■fori  o .0  2 .i 

FINALE  a .0  1 M 

.*  HALE  0 .0  l .5 

MOFfSSIlMAU 

FUUHTINE  0 .0  0 .0 

FINALE  ‘ * .0  0 .0 

MALE  0 .0  0 .0 

FANWINI  0 .0  0 .0 

FEMALE  fr  .0  0.0« 

MALE  4 .0  0 .0 

TOTAL  0 .0  0 .0 

FINALE  0 .0  I)  .0 

— — NAtt t>~  .» — 0 ,0 


k .A 
0 .0 
1 .5 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0- 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 4 


l 

.A 

A 

14 

21) 

0A4 

)A  13.) 

2)1 

• 1 

1.9 

2 

34 

AA 

11.5 

A 7.7 

52 

0 

.0 

\ 

2 

1.0 

167 

6).  9 

30  13.1 

199 

' 0 

4 

0 

.0 

0 

4 

0 4 , 

0 

0 

4 

0 

4 

0 

4 

0 .0 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

4 

0 .0 

0 

0 

4 

0 

4 

0 

-4 

0 4 

0 

0 

.0 

0 

4 

0 

4 

0 4 

0 

0 

4 

0 

4 

0 

1 

4 

0 4 

• 0 

0 

4 

0 

.0 

0 

4 

0 - 4 

0 

0 

4 

0 

•0  . 

0 

. 4 

0 4 

0 

0 

....  4 

0 : 

...4. 

0. 

4 

0 4 

0 

* UNDWADtfftOFi 
FULL -UNI 
v FINALE 
> -HALE, 
part-time 

FINALE  < 
NALE 

TOTAL 

FINALE 

NALE 


8 .3  21  .9 

0 ,0  A .6 

8 .A  17  .9 

0 .0  2 .9 

0 .0  0 .0 

0 .0  2 1.2 

8 .3  '23  .9 

0 .0  A .6 

8 .A  19  1.0 


.UNCLASSIFIED: 

TOTAL  ’ 0 ' .0  0 .0 

FINALE  0 4 0 .0 

NALE  0 4 0 .0 

/'■  TOTAL  INROLLNENJ: 

TOTAL  9 8 , .3  ■ 23  .9 

FINALE  • 0 4 A .6 

• NALE  . 8 .A  19  1.0 

I * 9 


LOUISIANA  • I i 12  INSTITUTIONS) 


.3 

5 

.2 

A2 

1.7  . 

2,371  96.5  ' 

A5 

1.8 

2,A58 

,} 

1 

.2 

7 

1.1 

619  91.1 

5 

.8 

631 

,3 

A 

.2* 

35 

1.9 

1,7)2  95.9 

AO 

2.2 

1427. 

.0  * 

0 

4 

2 

.9  * 

h 3 974 

5 

2.2 

230 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

65  1004 

0 

.0 

65 

.0 

0 

4 

2 

1.2 

151  954 

3 

3.0 

165 

.3 

3 

.2 

AA 

1.6 

2,596  96.5 

50 

1.9, 

2,688 

,3 

1 

.1 

7 

14 

686  98,3 

5 

.7 

696 

.3 

A 

.2 

37 

1.9 

U9lO  95.9 

A5 

2.3 

1,992 

.0 

0 

4 

0* 

4 

8 1004 

0 

.0 

• 

8 

.0 

0 

4 

0 

4 

7 1004 

0 

, 4. 

7 

4 

0 

.0 

0 

4 

1 100.0 

0 

4 

t 

.3 

5 

.2 

AA 

1.6 

2,602  96.5 

50 

l.,9 

2,696 

.3 

1 

.1 

7 

14 

691  98.3 

5 

.7 

70) 

.3 

A 

.2 

37 

1.9 

1,911  95.9 

65 

2.3 

1,993 

UNOEMUDUATES:  ’ 


UIWtKIHMUUAI  CJ* 

FULL-TIME 

2 

.1 

4 120 

A.0 

FEMALE 

o ■ 

.0  , 

, ‘ 12 

1.9 

’NALE  * 

• "i 

.1 

108 

A.6 

. PANT-TINE 

0 

.0 

8 

3.6 

FEMALE 

0 

4 

r 

1.8 

NALE 

0- 

4 

7 

A.2 

TOTAL 

2 

.1 

US 

A.0  ) 
UT 

FINALE 

0 

.0 

13 

NALE 

GRADUATES 

2 

.1 

115 

\ 

3 

A.6 

FuiL-TINE 

0 

4 

1.3 

FENALE 

0 

4 

0 

.0 

NALE 

0 

4 

3 

1.5 

part-time 

o. 

4 

0 

.0 

FENALE 

0 

4 

0 

4 

0 NALE 

(ERIC 

0 

f 

.0 

0 

4 

7 

.2 

15 

.5 

1AA 

A.8 

3 

.5 

6 

14 

. 21 

3.3 

A 

.2 

9 

.A 

123 

5.2 

0 

.0 

0 

4 

8 

3.6 

0 

.0 

0 

4 

1 

1.8 

0 

.0 

0 

.0 

7 

A.2 

7 

.2 

15 

.5 

152 

A. 7 

3 

.A 

6 

.9 

22 

3.2 

A 

& 

9 

.A 

130 

5.2 

0 

.0 

2 

.8 

5 

2.1 

0 

.0 

1 

2.9 

l 

2.9 

0 

.0 

. 1 

.5 

, A 

24 

0 

.4 

v l 

1.6 

1 

1.6 

P 

4 

N 0 

4 

0 

.‘0 

0 

4 

' 1 

24  ' 

l 

24 

2,617 

87.6 

225 

7.5 

2,986 

562 

89.5 

45 

7.2 

. 628 

2,055 

87.2 

180 

7.6 

2,33* 

208 

96.1 

3 

2.3 

221 

55 

98.2 

0 

4, 

56 

153 

92.7 

5 

34 

165 

2,825 

88.1 

230 

7.2 

3,207 

’617 

90.2 

45 

6.6 

616 

2,208 

87.5 

185 

7.3 

2,523 

160 

67.2 

73 

30.7  ’■ 

238 

23 

67.6  '' 

10 

29,4 

34 

137 

67.2 

63 

30.9 

204 

57 

93.4 

3 

4.9 

61 

10 

90.9 

1 

9.1 

11 

A7 

944' 

2 

44 

SO 

I 


W' 


1 \ ^ * * J 

' table  Wv-  ioll«w  sr ewc*t,on  m itL^t0  w ,TUOy  ** «»  V moumnt 

NAJOMIILD  OlOtl v • AOAICULTUAE  AMO  MATUIUk  (tESOUftClS  • v'  ■ 


6MIAICAN  INOIAM  ALACK.  ASIAN  OK 
AUSKAN  NATIVE  NQN-HISPAN1C  PACIFIC  ISLANOEA  HISPANIC 


TOTAL  UNITE  NOHESIOENT 

NINOMTV  NON-HISPANIC  ALIEN 


NUNIEA  | NUMBEfi 


I NUNJEN  t NUMBER  i VlUNIfA  t NUMBER  * 'I  NUMBER  | 

• . ♦ »'  ■*  • \ 


A 

\ 


TOTAL 

NUMB* 


TOTAL 
FEMALE 
HALE  , 

i 

professional: 
“TOtt-Tliif  ' 
FEMALE 
HALE 

* PART-TIME 
N \ FEMALE 
1 MALE 


TOTAL 

female 

MALE 

ONJKtAAOfPAOFi 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME  i 
FEMALE 
MALE 

‘F 

total 

FEMALE 

MALE 

UNCLASSIFIED: 

total 
. female 

MALE 

» 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

female 

MALE 


0 . ,0 
o .6 
0 .0 


o To 

0 .0 


2 

0 

.2 

0 

0 

0 


\ 


986 


o 

ERIC 


.0 

.0 

.0 

.0 


0 ■ .0 
0 .0 
0 ■ .0 


.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 


1 1.0 
0 TO, 
3 1.2 


.0, 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


123  3.6 

12  '1.6 

111  4.3 

6 2.8 

1 1.5 

7 3.3 

131  3.7 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


) 1.0 

1 2.2 

2 .1 


6 2.0 
1 2.2 
S 2.0 


0 

0 

0 

f 

o 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.t 

.0 

.0 


,7  .2 

J .5 
4 .2 


.0 

.0 

.0 


0 

’ft 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


T 


.0. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0' 


If  .5 

7 1.1 


10 

1 

0 

’ 1 


.4 

.4 

.0 

.5 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


149  4.6 
22  3.3 
12T  5.0 
9 3.2 
1 1.5 

8 3.7 


217  ' 71.6 
. 33  T3.3 
114  72.4  :* 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

TO 

.0 

.0 

.0 

.0 


2*777  66.1 
$15  16.4 
2*192  65.6 
265  94.0 
6$  97.0 
200  93.0 


.0 

.0 

.0 


296  9.2 

55  6.3 

243  9.3 

6 2.6 

1 1.5 

7 3.3 


239 

45 

254 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0. 


3*224 

662 

2*562 

262 

67 

215 


.2 

18 

’.5 

156 

*4.5 

3.042 

86.8 

306 

8.7 

3.506 

7 

1.0 

23 

3.2 

650 

89.2 

56 

7.7 

729 

*1 

‘i 

.4 

135 

4.9 

2.392 

86.1 

250 

9.0  a 

2,777 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

f 

.0 

10 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

. 0 

.0 

2 

•0 

0 

.0 

0 

'.0 

7 

6 100.0 

0 

.0 

8 

.2 

18 

.5 

158 

4.5 

3.052 

66.6 

306 

8.7 

3.516 

.4 

7 

1.0 

23 

3.1 

652 

89.2 

56 

7.7 

731 

a 

11 

.4 

13$ 

4.6 

2.400 

66.2 

250 

9.0 

'2,785 

987 


) 


MINI 


TOTAL 

female 

MALE 


ftjiAiiiM  i 

iPWWTt* 

full-time  » 

FEMALE  1 
Mlt 
PAM-TIME 
FEMALE 
MU 


TOTAL 

FEMALE 

Mil 


PftOFESSIONALl 
FULL-TIME  ' 

• KMLI 
MU 

PANT-TIME  * 
• FEMALE 
. HALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE' 


MD»OUO»PIUf: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
HALE 


t i INSTITUTIONS 


IMNNIMOUATESi 
FULL-TIME 
FINALE 
MALI 
'P  AIM  INI 
FINALE 
MALI 


A 

.) 

A 

.0 

.0 


0,  . .0 


\ 

> A 

1 A 

.4  A 


0 

u 

0 

0 

0 

0 


A 


TOTAL 

^FEMALE 

MALE 


UNCLASSIFIED. 

TOTAL,. 

FEMLE 

MA^E 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 
FEMALE 
O MALE 

ERIC 


m 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


A 

A 

A 

.0 

.0 

.0 


i * A 
1 .3 

4 A 


0 .0 
•0  .0 
‘O  .0 


•* 

1 A 
i A 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

<0 


1 .1 

0 .0 

1 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


•o.- 

.0 


O’  .0 

Uo  .0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 


.1 

.0 


.1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


A 

A 


A 

A 

A 

A 


0 A 
0 .0 
O'  A 


.1. 

.0 

.1 


\0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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0 

.0 

39 

0 

.0 

0 

.0 

l 

25.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

5 

14.3 

5 

14.3 

30 

69.7 

0 

.0 

35 

l 

.6 

2 

l.l 

15 

8.6 

20 

11.9 

100 

57.5 

54 

31.0 

174 

0 

.0 

r 

4.3 

5 

21.7 

7 

30.4 

15 

65.2 

,1 

4.3 

23 

l 

.7 

i 

.7 

*< 

10 

6.6 

13 

1.6 

85 

56.3 

53 

35.1 

151 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0  . 

Z-0 

.0 

4 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*Jf® 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

, & 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.Ci 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

5 

.3 

12 

4 

\ 

.8 

205 

13.4 

265 

17.3 

' t 

1.1*4, 

73.2  ’ • 

146 

9.5 

1,535 

0 

.0 

t 

.7 

37 

12.4 

52 

17.4 

2d 

60.9* 

5 

1.7 

299 

5 

.4 

10 

.8 

168 

13.6 

213 

17.2 

8 82 

71.4 

141 

IM 

1,236 

0 

.0 

0 

.0 

21 

21.9 

21 

21.9 

75 

78.1 

0 

.0 

96 

0 

.0 

0 

.0 

4' 

20.0 

4 

>0.0 

' 16 

60.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

17 

» 

22.4 

17 

22.4 

77.6 

0 

.0 

76 

5 

.3 

12 

.7 

226 

13,9 

286 

17.5 

1,199 

73.5 

146 

9.0 

1,631 

0 

.0 

2 

.6 

41 

12.9 

56 

17.6 

’ 256 

80.9 

.5 

1.6 

319 

5 

.4 

10 

.8 

185 

14.1 

230 

17.5 

941 

71.7 

141 

10.7 

1,312 

46 

17 

29 


1.677 

m 

1.341 
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TABLE  17  - TUI*L  (NULL MINT  IN  iNSTIfUT tl)NS  UP  HIGH**  POUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  MHOS  OP  STUOV  ANO  LEVEL  OP  ENROLLMENT 

• l ' IV  IACI  (TMN1CIYY  AND  Ifu  LIlYf.  147* 


$ 


IV  RACE  ETHNICITY  ANO  SERI  STATE*  1976 

A 

MAJOR  FIELD  0100  - AGRICULTURE  AND  NATURAL1' RESOURCES 


AMERICAN  INDIAN  (ALACK  ASIAN  OR 
AUSKAN  NATIVE  NON-HlSPANIC  PACIFIC  .ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


HHITE  ' 
NON -HISPANIC 


NON-RESIDENT • 
ALIEN 


NUMBER 


NEW  YORK 


UNQiRGRADUATESl 
PULL-TINE 
■ FEMALE 

male 

PART-TIME 
FEMALE 
"ALE  A 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

NRAOUATEi 

FULL-TINE 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE' 

l 

total 

FEMALE 
; MALE 

PROFESSIONALS 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALI 


I 


• A 
.0 
.6 
.0 
.0 
.0 

.4 

.0 

• 6 


.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


TOTAL  i U *0 

FEMALE  0 .0 

MALE  , 0 .0 

‘ t 

UND*6AAQ*PRQF: 

FULL-TIME  9 .1  > 

FEMALE  0 ,.0 

MALE  ' 9 .5 

PART-TIME  .0  .0 

FEMALE  0 .0 

MALE  0 .0. 


1018 


O 

ERIC 


NUNbER  I NUMBER 
5 INSTITUTIONS) 


46  2.1 

15  , l«.9< 
31  2.3' 

1 11.1 
0 .0 
1 12.5 


4/ 

15 

32 


49 

16 

33 

l 


2.2 

1.9 

2.3 


.6 

1.1 

.3 

.0 

.t> 

.0 

.5 

1.0 

.4 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

L 

.0 

.0 


1.8 

1.9 

1.8 

1.5 

.0 

1.7 


I NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  ! NUMBER  | 


13 

I 

5 

0 

0 

0 


.6 

1.0 

.4 

.0 

.0 

.0 


21 

9 

12 

0 

0 

0 


1.0 

1.2 

.9 

.0 

.0 

.0 


II  4.1*  2,010  9J.7 

32  4.1  736  91.3 


56  4.1 

l 11.1 
0 .0 
1 12.5 


1,274  92.8 
I 18.9 
1 100.0 
7 17.5 


TOTAL 

NUNBER 


if 


2,145 

772 

1,373 

9 

l 

I 


13 

.6 

21 

1.0 

89 

4.1 

2,011 

93.7 

47 

2.2 

2,154. 

8 

1.0 

9 

1.2? 

32 

4.1 

737 

93.3 

4 

.51 

773 

5 

.4 

i 

12 

.9 

57 

4.1 

1,281 

92.1 

43 

3.1 

1,311 

3 

f 

• 6 

'2 

.4 

9 

1.8 

346 

61.4 

1 

151 

29.1  • 

506 

l 

i.i 

l 

1.1 

3 

3.3 

77 

13.7 

12 

13.0 

92 

2 

.5 

1 

.2 

6 

1.4 

269 

63.0 

139 

33.6 

414 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

54 

94.7 

3 

5.3 

57 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

48 

94.1 

V 1 

5.9 

l51 

3 

.5 

• 2 

.4 

9 

1.6 

400 

71.0 

154 

'27.4' 

563 

.1 

1.0 

1 

1.0 

3 

3.1 

83 

14.7 

12 

12.2 

98 

2' 

.4 

. 1 

.2 

6 

1.3 

317 

61.2 

142 

30.5 

465 

>0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0* 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  .. 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  1 

' 0 

,•0 

0 

0 

.0 

0 

\ 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

16 

.6 

23 

.9 

97 

3.7 

\2,356 

88.9 

196 

7.5 

2,651 

9 

1.0 

• 10 

1.2 

35 

4.1 

\ 813 

94.1 

16 

1.9 

864 

7 

.4 

13 

.7  <■ 

A 

62 

3.5 

‘1,543 

86.3 

182 

10.2 

1,787 

0 

.0 

A 

0 

.0 

1 

1.5 

, 62 

93.9 

3 

4.5 

66 

. 0 

y.o 

0 

.0  , 

0 

.0 

, 7 100.0 

0 

.0 

7 

0 

> 

0 

.0 

1 

1.7 

55 

.93.2 

; 3 

5.1  , 

59 

l 


* * 


* 


wal 

n 

1 

nr 

,.,1 

>0 

1.1 

u 

.A 

25 

.1 

01 

).A 

1.411  10.0 

101 

ik 

2iUT 

"SB 

0 

..0 

11 

1.1 

T 

1.0 

10 

1.1 

11 

A.O 

110  94.1 

1A 

1.1 

171 

9 

•) 

34 

t.l 

7 

.4 

IT 

t 

♦T 

A) 

1.6 

1.598  IA.A 

115 

10.0 

1.A4A 

Mumiuioi 

TOTAL 

0 

•A 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

.0 

) 100.0 

• 0 

.0 

5 

PINAL* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

) 

MALI 

0 

.0 

u 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

TOTAL  MftOUMtfi 

TOTAL 

» 

•J 

>0 

1.8 

MOALI 

0 

.0 

14 

1.8 

KALI 

0 

.5 

34 

1.8 

NOUN  CAAOLIM 

t 

( 

1 INSTITUTIONS) 

UNOCAMADUATESl 

FULL-riNC 

h 

.2 

in 

T.8 

MM1( 

V 

.2 

41 

8.2 

'HAL! 

i 

.2 

130 

7.7 

PAAT-TINl 

0 

.0 

1) 

8.2 

FINALE 

0 

.0 

) 

15. » 

MALI 

0 

.0 

12 

7.4 

TOTAL  ' 

4 

.2 

104 

7.9 

FINAL! 

1 

.2 

44 

8.5 

MALE 

i 

J 

.2 

142 

7.7 

MAOUATH 

full-time 

2 

.1 

9 

3.4 

FINALE 

0 

.0 

1 

2.4 

. NALE 

2 

.9 

0 

3.6 

FAAT -TINE 

0 

.0 

IT 

7.9 

FINAL!  : 

0 

.0 

*1 

3.1 

HALE 

0 

.0 

16 

8.7 

• TOTAL 

2 

.4 

26 

$.4 

finale 

0 

.0 

2 

2.7 

nale 

2 

.5 

24 

S.9 

PROFESSIONAL  t 

full-tine 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0 

FAIT-T1NE 

0 

.0 

'4.  0 

.0 

FINALE 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0* 

.0 

0 

.0 

FINALE 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0 

UNO+tAAO»PROFl 

FULL-TIME 

A 

.2  ' 

100 

7.3 

■ finale  ■ 

l 

.2 

42 

7.8 

NALE 

‘5 

.3 

138 

7 u 

FAIT -TINE 

0 

.0 

32 

8.0 

finale 

0 

*.0 

4 

7.8 

NALE  : 

0 - 1 
ERIC  1 

0 

.0 

28 

8.1 

LA 

.8 

21 

.1 

91 

3.8 

2.421 

19.0 

Joi 
f W 

/ J* 

7.4 

2.720 

N 

1.0 

10 

1.1 

IS 

4.0 

82) 

91.2 

1.8 

174 

7 

11 

.7 

81 

3.4 

1.598 

<8.8 

10.0 

1.148 

< 

• 

i 

2 

.1 

4 

.2 

111 

1.3 

1.971  *90.1 

L 5, 

1.4 

2.187 

0 

.0 

1 

.2 

41 

1.8 

450 

90.2 

/ 9 6 

1.2 

499  ‘ 

2 

.1 

1 

• .2 

1)1 

1.2 

1.521 

90.1 

29 

1.7 

1.688 

0 

.0 

1 

.5 

11 

8.1 

182 

19.0 

4 

2.2 

‘ 182 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11.1 

15 

7|«9 

1 

5.) 

19 

0 

.0 

1 

.8 

1) 

8.0 

147 

90.2 

1 3 

1.1 

16) 

2 

.1 

J 

.2 

197 

8.3 

2.13) 

90.0 

39 

1.8 

2.389 

0 

.0 

1 

.2 

48 

8.9 

• 485 

<9.1 

7 

1.4 

518 

2 

.1 

4 

.2 

111 

8.2 

1.881 

90.1 

32 

1.7 

1.851' 

l 

.4 

0 

.0 

12 

4.5 

21) 

10.7 

39 

14.8 

264 

0 

.0 

>° 

.0 

1 

2.4 

40 

95,2 

1 

2.4 

42 

1 

.5 

J 0 

.0 

11 

5.0 

17) 

77. 9 

31 

1U 

222 

2 

.9 

0 

( .0 

19 

8.8 

14) 

88.2 

54 

25.0 

216 

0 

.0  * 

0 

.0 

r 

5.1 

28 

11.3 

5 

15.6 

32 

2 

1.1 

0 

.0 

ii 

9.8 

117 

83.6 

49 

26.6 

184 

J 

«6 

0 

.0 

31 

8.5; 

358 

74.2 

93 

19.4 

480 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.7 

88 

89.2 

6 

8.1 

74  . 

5 

.7 

0 

.0 

29 

7.1 

290 

71.4 

87 

21.4 

406 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

i 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

• 

.0 

' J 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

O' 

.0 

0 

.0 

/ 

0 

.0 

0 

*.0 

0 

.0 

0 

1 

.1 

> 

19) 

7.9 

2.184 

89.1 

74* 

i 3.0 

2.4)1 

0 

A 

A 

.2 

44 

8.1 

490 

90.6 

7* 

1.3 

541 

3 

.2> 

/ 3 

.2  ' 

149 

7«ti 

1.894 

88.7 

67 

3.5  <- 

1.910 

2 

.5 

' 1 

.3 

3$ 

8.8 

, 305 

76.6 

. 58 

14.6 

391 

0 

.0 

0 

.0 

, 4 ■ 

7.8 

41 

80.4 

6 

11.8 

51 

2 

« 

.6 

. 1 

.3 

51  . 

8.9 

264 

f 

76.1 

52 

15.0 

347 

800 

> 

m 

•J'f  ‘ 


•to 


? IMU  11  - 1014  •WuMNl  IN  ItfTilvUON)  01  MINI  tOKAtlON  10*  SILK7I8 NAJOI  MU 01  OF  ITUOV  AM  iMl  OF  MOUMNT  * 
IV  AACI  ITNNlllTV  mo  uai  uaii,  uta 

NAJONMlO  UlOO  - AMICULTUM  *N0  NATUlUL  AISOuACfS 

I ' ’ 


AMAKM  I HO  US  ’ ILACA  ASIAN  01  TOTAL  HMlTI  NON-MilOlNT 

AUlAAN  NATJVl  NON-hIAFANIC  FACIFINlLAtfll  NllFANK  NINOAtTT  NON-nIJFANIC  AKIN'  TOTAL 


NUNIII 

1 

NUNIU 

1 

NUNIM 

1 

SINIfl 

1 

NUNIU 

1 

NUNIU  1 

NUNIIA 

1 

NUNIIA 

NONTN  CAHOLINA 

• 

CONTINUIO 

\ 

• 

’ 

TOTAL 

A 

u 

212 

1.4 

5 

.2 

i 

.2 

221 

1.0 

2,411  17.4 

132 

4.8 

2,841 

FINAU 

1. 

.2 

, LA 

r.« 

0 

.0 

1 

.2 

41 

1.1 

5)1  H.7 

13 

2.2 

992 

i m 

5 

.2 

lAA 

T.4 

J 

.2 

A 

.2 

110 

1.0 

1,951  H.I 

m 

9.3 

2t297 

iMLAisimoi 

/s 

, 

- 

TOTAL 

0 

.0 

, o 

.0 

f 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 .0 

0 

.A 

0 

FINAL! 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

‘ NALt 

0 

.0 

0 

•U, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  • 

0 

TOTAL  iWAOLLNlNlJ 

A 

s 

TOTAL 

A 

.2 

212 

T.4 

5 

.2 

5 

.2 

221 

1.0 

2,411  17.4 

1)2 

4.6 

2,141 

FINAL! 

1 

u 

A6 

T.l 

0 

.0 

l 

.2 

41 

1.1 

931  19.7 

13 

2.2 

992 

MALI 

s 

,•2 

1AA 

7.4 

5 

.2 

4 

.2 

110 

1.0 

1,191  4.1 

111 

9.3 

2,257 

NOATN  DAKOTA 

1 

> INSTITUTIONS) 

V 

■ ( | 

UNOlUAAOUATtSl 

• 

FULL-TINI 

2 

.2 

0 

*U 

2 

.2 

1 

.1 

5 

.4 

1,211  M.3 

1 

.1 

1,309 

FINAL! 

0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

172  100.0 

0 

.0 

172* 

MALI 

2 

.2 

0 

.0 

2 

.2 

1 

Yl  I 

5 

.4 

1,127  11.5 

■ , I 

' .1 

1,13) 

FAAT-TINI 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

0 

' .0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

FINAL! 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

NALE 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

t . 9 

TOTAL 

2 

.2 

0 

\0 

. 2 

.2 

1 

.1 

5 

.4 

1,309  99.5 

1 

.1 

1,315 

FINAL! 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

• .0 

o • 

.0 

0 

.0 

173  100.0 

0 

.0 

17) 

.MALE  , 

.2 

i 0 

.0 

2' 

.2 

1 

.1 

5 

.4 

M3A  91.5 

l 

.1 

1,142 

MAOUATEl 

■ 

f-ULL-T  tME  . • 

0 

.0 

1 

1.4 

0 , 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

42  A0.9 

26 

37.7 

69 

FINAL! 

0 

..0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 M.7 

1 

33.3 

3 

MALE 

0 

.0 

l 

1.5 

Q 

.0 

0 

.0 

l 

1.5 

40  60.6 

25 

)M 

M 

PAIT-TMI 

0 ■ 

.u 

0 

.0 

? 

1.4 

1 

1.4 

2 

2.9 

51  72.9 

17 

24.3 

70 

FINAL! 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

( 

0 

.0 

0 

.0 

3 75.0 

25.0 
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1.0 
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.0' 

■ . 4* 

.8 

748  '9828 

3 
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3 
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2.9 
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.0 
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3.1 
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.0 

1 
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.0 
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.0 
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.0 
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/ 

1 

3.7 

27 

.9 

4 

3.4 
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3 

2.6 
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.0 

1 
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19  95.0 

O' 

.0 

20 

1.0 

3 

3.1 
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3 
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97 

.0 
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.0 

' 0 .0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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ANEMCAN  (NOUN  dUU  ASIAN  OA  TOTAL 

AUSAAN  NATIVE  NOM-HISPANIC  PACIFIC  1SLAN0EA  HISPANIC  NWOMTY 


NUNdEA  . I NjJNOEA, 
SOUTH  CAAOUNA  CONTINUED 


UNITE 

NOHHISPANIC 


I NUNNEA  \ NU6E*  X ■ NUWE*  t NUWfA  %, 


NOMESIOWT 
f ALIEN 

/ 

nuniea.  ; 
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NUWEA 


UMHjEKAlMfAl^i 

FULL-TIME. 

1 FEMALE 
MALE 
PAW-TIME 
. FEMALE 
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FEMALE 

HALE 

A< 
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T^AL 


2 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

2 


.2 

.0 

.3 

.0 

.0 

.%«■ 

.2 

.0 

.3 


.0 


•* 

.3 

.3 

1.9 

d.3 

.0 


4 .4 

r;  .9 

•i  f .3 


0 .0 


3 

0 

3 

0 

.0 

0 

3 

0 


.4 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 


0 .0 


1 

0< 

1 

0 

0 

0 . 
1 

0< 

1 


.1 

.0 

•2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 
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0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

* 

TOTAL  ENAOLLMENT: 
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2 

•2 
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•'.4 

3 .3 

l 
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0 

.u 

t 

.9 

0 .0 

‘ 0 
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t 

.3 
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4 

.3 

3 .5 

‘1 
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1 

1 
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•0 
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■u 
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: .6 
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l 

.5 
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.3 
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0 
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4 

.6 
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1 

1.9 

SI 
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1 

M 

33 

1 

0.3 

n 
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0 

.0 

12 

0 

♦0„ 

40 

97.6 

1 

2.4 

41 

10 

1.1 
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90.2 

6 

.7 
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2 

4 

220 

91.7 

1 
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231 

0 

k 
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5 

.1 
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0 

. .0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 
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.0 

O' 

. .0 

0 , 

0. 

.0* 

• o 

.0 

0 

.0 

0 

10 

1.1  . 

9 

079 

91.2  , 

6 

.7 

015 

2 

.9  / 

220 

,91.7 

1 

. .4' 

231 

0 

Li 
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s 

.0 
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FULL-TIME 
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.3 

1 

.1 

0 . .0 

0 
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4 

•4 

FEMALE ... 

0 

.0 

U 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 
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3 

.4 

1 

.1 
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0 

.0 

4 

.5 
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0 
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0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 
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i- 

.0 

0 

.0 

' 0 .0 

0. 

.0 

0 

.0 
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o 
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0 

#0 

0 .0 

O' 

.0 

0 

.0 
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3 

.3 

1 

.1 
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0 
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.4 
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0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

;o 
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3 

.4 

l 

.1 

0 .0 

0 

.0 

4 

.5 
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■ * - 


i. 
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790  90.9 
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JM 

lft.0 
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t>m  it.o 
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# 


/ 


5 .5 

0 • .0, 

5 .6 

9 *15.4 
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4 17.4 
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.0 
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r 
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o 
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.0 
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i 
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.3 
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.3 
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.0 
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.0 

.# 
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.0 
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,o 

18 
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.0 

0 
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.0 

0 
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.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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O' 
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.0 
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.0 


99  A.O 
13  ’ .2.6 
86  A.  A 
12  ,8.1 
1 3.3 

11  9.3 


TOTAL  % 
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0 .0 

0 .0 
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0 
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,0 

0 

.0 
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.0 
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5 

0 

0 

0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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; 
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6 

0 
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A 
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» 
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4) 
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« 

0 

0 
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(r 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 
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39 
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.0 
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' .0 

0 
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.0 

72  87.8 

- 10 
*• 

12.2 

If 
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.0 
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.0 
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.0 

0 .0 
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.0 

0 
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.0 
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0 
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.0 

p 

1 

0 

4 
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.0 
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.5 
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.0 
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.0 
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.0 
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& 
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.A 
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.0 
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0 

.0 

■ ■ 0 

.0 

0 • .0' 

0 .0 

0 

total 

0 

.0  ' 

■ o. 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 &.0 

0 

' .0 

0 

».0  ' 

' 0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

. 0 

.0 

• . 0 

0 

.0 

,0 

.0  " 

,0 

.0  . 

0 

.0 

0 

UNIMLRADtPRUf: 
FULL-TIME  •- 

4 

.2 

103 

r 

3.9 

l* 

• 

.0 

1, 

.0 

•*  , 

109 

4/1 

2,424 

92.0 

163 

3.9’ 

2,636 

FEMALE. 

2 

.4 

15 

2.8 

1 

.2 

t 

.2 

19 

3.5 

•506 

94.4 

a 

2.1 

536 

MALE 

2 

.1 

' 68 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

90 

4.3 

1,918 

91.3; 

m 

4.4 

2,100 
’ 259 

PART-TIME 

2 

• B 

16 

6.2 

0 

.0 

0 

.0 

18 

6.9 

228 

88.0 

ru 

•5.0 

Ft  MALE 

0 

.0, 

3 

>5*8 

•0 

.0 

0 

.0  ' 

3 

5.8 

45 

86.5 

4 

7.7 

52 

MALE  . 

l 

1.0 

13 

6.3 

0 

.0 

0 

• .0 

15, 

7.2 

183 

88.4 

9 

4.3 

f 

TOTAL 

1 

6 

.2  ' . 

. . U9 

4.1 

l 

.0 

1 1 

.0 

127 

4.4. 

2,652 

9U6 

116 

4.0 

2,895 

FEMALE' 

2 

>3  . 

IB 

3.1 

1 

.2 

1 

.2 

‘ 22 

3.7 

551 

93.7 

15 

2.6 

588 

MALE 

.1 

101 

4.4 

0 

.0 

0 

.0 

105 

"4.6 

2,101 

91.1 

101 

4.4  ' 

" 2,307 

UNCLASSIFIED: 


TOTAL  0 

.0 

u 

.0 

FEMALE  .0 

'.0 

0 

.0 

MALE  0 

■io  ' 

. 0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  6 

.2  ' 

119 

4.1. 

FEMALE  2 

.i 

18 

3.1 

••  MALE  4 

.2 

101 

4.4 

.■  0 . 


.0 

* 0 

.0 

10  90.9 

l 

9.1 

11 

.0 

0 

.0 

0,  .0  . 

0 

.a 

,0 

.0 

0 

.0 

10  90.9 

1 

9.1 

11 

.0 

127 

4.4 

2,662  91.6 

117 

4.0 

2,906 

.2 

, 

3., 7 

551  93.7 

15 

2.6 

• 588* 

.0 

105 

4.5  ‘ 

2,111*91.1 

■ 102  ’ 

4.4 

2,318' 

L-*#r  , 

■ ■ " '’*■*»- 

. 

r' 

\ 

' 1 f’si  ' 

% 

' V 

/V  •*. 

W’ 

I*?* 

t 

* 


iNSlltotlJNS)  ' 


Uiui 

uNJEKUUDOAfESi 


HtU-IMC 

b 

.4 

167 

2.1 

....  * FtlALE 

ii... 

J.6_ 

37 

2.3 

MALI 

33 

.7 

150 

2.1 

part-time 

8 

l.i 

1 v 

1.6 

ffeNAi£ 

2 

l.C 

/ J‘ 

2.3 

MALE 

0 

c 

i.*: 

MAI 

a 

' 1 

19o 

2.1 

26 

M 

61) 

2.3 

• male 

59 

*b 

136 

2.0 

i' 


* (BUOUiUi* . ‘ 


PUtl-TlHE 

» 

1.1 

i 

.3 

* FEMALE 

t 

2.2 

• 0 

:o 

MALE 

6 

l 

.3 

PART-TIME 

. c 

.3 

FEMALE 

U ‘ 

>!)■ 

0 

.0 

m • ■ 

3 

«b 

2 

.5 

4 ■ 

TOUt'  ■ 

11 

V 

« ^ ■ 

FEMALE' 

l 

0 

.0 

Mil 

9 

nH 

V 

.6 

4 

• PROFESSIONAL: 

V 

/ 

4 

4 

H3LL-MHE 

0 

.0 

.0 

4 *° 
* .0 

FEMALE 

'0 

•0. 

u 

' HALE 

0 

•0 

0 

part-time 

u 

<0 

0 

' .o\ 

FEMALE 

u 

. <0 

u 

MALE 

0 

<0 

• 0 

'•  TOTAL 

0 

.0 

0 

1 

.0  1 

FEMALE 

u 

.0 

0 

♦ 0 

male 

u 

.0 

0 

»U 

uh3»6RAIUPR0f: 

*ULL-IJRE 

63 

.9 

169 

2.0 

$ALE  . 

26 

1.6 

37 

2.2 

'«ALE 

39 

.7 

132 

1.9 

PART-TIHE 

11 

l.b 

11 

l.u 

FEMALE 

2 

u 

* 3 

1.8 

hale 

6 

1.0 

8 

.9 

lout 

96 

.9 

200 

.1.9 

FEMALE 

26 

1.6 

60 

2.1 

male 

06 

.8 

lot] 

1.6' 
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lout 

1 

1 

.3 

fENAlE 

l 

,1-3 

0 

<0 

male 

■ 0 

\o 

l 

TOTAL  ENROLLMENT: 

, 

' ■ 

TOTAL 

.95 

.9 

201 

l.b 

FtHAiE 

27 

1.6 

60' 

2*0 

q MACE 

ERIC 

O&iG 

.7 

iol 

1.6 

f 


u 

.1 

233 

2.6  * 

506 

5.7 

8.210 

92.2 

0 

.0'  , 

26. 

M.5 

8) 

i.l 

1.512 

93.6 

11 

.2 

!209 

',2.9 

~ '623 

”5.8 

6*698 

9f.9 

1 

.2 

30 

6.7 

. 61 

7.5 

579 

90.6 

0 

.0  ■ 

. 2 

1.6 

• 7 

5.7 

113, 

92.6 

1 

.2 

28 

5.6 

61 

7.9  ' 

666 

90.1 

12 

.1 

263 

2.6 

556 

5.8 

8*789 

92.1 

0 

.0 

It 

1.5 

90 

5.2 

1.625 

93.5 

12 

.2 

237 

3.0 

666 

5.9 

f\ 

7.266 

9|.8 

t 

8 

1.1 

t 

26 

J*i  n 

. ’ 611 

83.5 

0 

.0 

• , 0 - 

.0 

2 

2.2  ‘ 

76 

86.6 

8 

1.2, 

6 

.9  * 

22 

' 3.6 

535 

83.3 

1 

.2 

10 

2.3 

16 

•3.6 

393 

89.1 

1) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

61 

87.2 

1 

' .3 

10 

2.5 

16 

6.1 

352 

89.3 

9 

.8 

16 

1.6 

60 

‘3.6  ( 

f r*oo6 

85.6 

i ' 

.0 

0. 

.0 

2 

1.3 

117 

85.6 

9 

.9 

16 

1.5 

38 

3.7 

887 

85.6 

0 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

1 lOOuG 

0 

,0. 

0 

.0 

O' 

.0 

0 .0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0. 

1 100.0 

0 « 

.0 

0 

.0 

0 

.1) 

6 100.0 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

C 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

. 6 100.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  V 

5 100.0 

0 

.G 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

c 

’ .0 

0 

.0 

5 100.0 

19 

.2 

239 

2.5 

530 

5.5 

8*822 

91,5 

0 

.0 

29 

1.6 

85 

5.0 

1.588 

93.1 

19 

.2 

215 

2.7 

665 

5.6 

.7,236 

91.2 

2 

.2 

60 

3.7 

66 

3.9 

976 

9Q.0 

0 

. .0  • 

2 

. 1.2 

7 

6.14 

156 

91.1 

2 

.2 

3E 

6.2 

57 

‘•f 

822 

89.8 

21* 

.2  ■ 

279 

2.6 

596 

5.3 

9,798 

91.6 

0 

.0 

26 

1*6  , 

92 

6.9 

1,762 

92.9 

21 

.2 

253 

2.9  M 

502 

5.7 

■8,056 

91.1 

2 

.6 

5 

1.6 

9 

2.8 

306 

95.0 

l 

1.3 

0 

.0 

2 

2.5 

77 

97.5 

1 

.6 

• 5 

2.1 

7 

2.9  * 

227 

96.2 

23 

.2 

■ 286 

2.6 

603 

-1.5 

10.10Z' 

¥ 

91.5 

l 

.1 

. 26 

1.3 

* 96 

6.8  • 

1,819 

93,1 

22 

,2 

258 

2.8 

509 

5 .‘6 

8,283 

91.2 

521 

•. 

$ 


188 

21 

2.1 

1.3 

8,906 

1*616 

167 

2.1 

n T,w 

12 

1.9 

639 

2 

1.6 

. 122 

10. 

1.9 

, 517 

200 

ito 

9,563 

23 

' 1,738 

ITT 

2.3 

. 7,805 

97 

13.3  • 

f 732 

12 

11.3 

fc90 

85 

13.2- 

"62 

32 

7,3. 

661 

6 

12.8  * 

67 

26 

'X  ■ 

6.6 

4^ 

129 

11.0 

1,173 

18 

13.1. 

137 

111 

10.7 

1,036 

0 

, .0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

6. 

0 

.0 

0 

0 

.0 

6 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

0 

.0 

5 

285 

3.0 

9,, 637 

33 

1,9 

1,706 

252 

3.2 

7,931 

66 

6.1 

1,086 

A 

6.7 

169 

36 

3.9 

915 

329 

3.1* 

10,721 

61  , 

U 

1,875 

288 

3.3 

•8,866 

7 

2.2 

*320 

0 

.0' 

79 

7 

2.9 
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336  3.0  11*061 

61  2.1*  1*956 
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»»*au  yHNjsnv  'wo  sen  state,  im  ‘ 


HUM  MILO  0100  - AMTWlTlAE  MO  NATURAL  RESOURCES 

t 


\ 


.ANU1CAM  INDIAN  BUCK/  ASIAN  Ok 
AMMAN  NATIVE  NON-h|S^ANlC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

> ’ ' ' ' • A - 

NUNtff’ft  1 


TOTAL 

RINOIJIIY 


UNITE 

NON-Hl JPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


' NUMEA  X. 


NUNjBER  ' 1 NUWElt  I NUHSED  ' X NU^ER  I NUMBER  I 


TOTAL 

NUMBER 


UTAH 


total 

FINAL  I 
Mil 


MAOOATU 
FOIL -TIM 
FEMII 
MlE 
PART-TINE 
FINAL! 
' Ml* 


1046 


o 

ERIC 


i 


VNOERO^OUATE$< 
’ PUU-tlNE, 
FINAL! 

ML! 

FARM  INI 
FINAL!  . 

MLE . 


total 

. u 

femle 

' 0 

male 

u 

professional: 

full-time 

0 

’ FEMlfj 

0 

. ' Miff 

0 

part-tine 

0 

finale 

0 

male- 

0 

total  ( | 

0 

FINAL! 

0 

MLE 

u 

UND+GRAD+PROf: 

FULL-TIN! 

9 

femle 

2 

MU' 

7 

part-tine 

0 

femle 

(1 

male 

0 

.5 

.5 

.5 

.0 

.0 

.U 


.5 

.5 

.5 


.0 

.0 

.0 


«u 

.0 

.0 

.U 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


A INSTITUTIONS) 


.0 

.0. 

..0 

.1) 

.0 

.0 


.2 

.3 

.9 


1 3.1 

0 .0 


.3 

.5 

.3 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 


.0 

.0 

.0 


0 

0 

0 

w 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .U 
0 .0 
0 .0 


.3 

.2 

.3 

.5 

1.8 

.0 


9 

.5 

9 

.3 

32 

1.6 

* 1,666  94.2 

72  4.0 

1*792 

5 

1.2 

2 

.3 

10  * 

2.4 

392  93.4 

. 9 2.2 

„ 411 

A i 

.3 

7 

.5 

22 

1.6  V 1,296  93.6 

63  4.6 

1,361  , 

0 

.0 

0 

.0 

' -1 

.9 

97  91,5 

6 7.3 

•106 

0 • 

.0. 

0 

t '.0 

/ 

3,1 

•.  27  64.4 

4 12.5 

4 32 

0 

.o' 

.0 

.0 

0 

.0 
t * 

'70  94.6 

4 3.4 

74  • 

9 

.5 

9 

.3 

33 

1.7 

1,765  94.0 

60  4»2 

1,891 

5 

1.1 

2 

.5 

11 

419  \ 94.6 

U 2,9 

443 

A 

.3 

7 

.5 

22 

V. 

1,366  l3t9 

67  4.6 

1,435 

0 

.0 

1 

.7 

• 1 

M 

115  77.2 

33  22.*i 

149 

0 

,.o 

1 

A.  5 

1 

4.3 

17  77.3  ■'* 

4 16.2 

22 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

98  77.2 

29  22.8 

127 

0 

.0 

3 

2.6 

3 

2.6 

47  79.fr 

19  17.4 

109 

0 

.0 

0 

.0 

o, 

.0 

•16  66.7 

8 33.3 

24  |' 

0 

.0 

3 

3.3 

J- 

3.5 

71  63.3 

It  12.9 

,15  " 

0 

.0 

A 

1.6 

4 

1.6 

202  78.3  | 

§*'  52  20.2 

238 

0 

.0  . 

1 

2.2 

l 

2.-2 

33  71.7  9 

r 12  26.1 

46 

0 • 

.0 

3 

1.4 

x 3 

,1.4 

169  79.7 

40  18.9 

212 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 *0 

0 .0 

0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

‘ .0 

0 .c 

0 .0 

0 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 ‘ .0 

, 0 

0 

.0 

0 

.0 

t 0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

0 

.0  / 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

• 0 .0 

0 

0 

.0  ✓ 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . .0' 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

9* 

.5 

10 

.3 

33 

1.7  . 

1,803  92.9 

105  5.4 

1,941 

5 

1.2 

3 

.7 

11 

2.3 

409  94,5 

13  3.0 

433 

A 

.3 

7 

.5 

22 

1.5 

1,394  92.4 

92  6.1 

1,506 

0 

.0 

3 

1.4 

4 

1.9 

184  65.6 

27  12.6 

215 

0 

.0 

0 

'.0 

1 

1.6 

A3  76.8 

12  21.4' 

56 

0 

.0 

3 

1.9 

3 

1.9 

1A1  68.7 

15  9.4 

‘MO 

; r 


i 


rtfui 
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MU 


♦ •< 

2 .4 

7 .4 


* .3 

2 .4 

4 .1 


.4 

1.0 

,'2 


*•  JNa*lHMtO» 

,jawi — 1 v 

f PfMU  0 
MLE  * U 


D- r.fr~ 

.0 


•0 


) 


■Tih 

0 

0 


-.0 

.0 

.0 


total  imolinenh 
total  & 9 

PEMU  2 


MU 


.4 

.4 

.4 


o .3 

2 .4 

4 .2# 


VERNONT 

UMtMMftMTfcSi 


2 INSTITUTIONS) 


9 A 

, 9 1.0 

4 .2 


PUU-TINE 

l 

.1 

4 

4 

'•0 

*0‘ 

FEMALE 

u 

.0 

i 

.8 

0 

.0 

MU 

1 

.2 

1 

.2 

0 

.0 

pari-mie 

0 

.0 

0 ■ 

.0 

0. 

..0 

FEMLE  j 

3 0 ' 

.0 

- a 

.0 

. 0 

.1 

MU 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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1 

.1 

4 

.5  1 

I o' 

.0 

FfcNAU 

0 

.0 

J 

.6 

a 

.0 

MU 

1 

.2 

l 

I 

.2 

0 

.0 

wad£atej 
FULL-1  INt 

' 0 

'.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

— female 

« 

■0 

0 

.0 

0 

.0 

MU 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 
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u 

.0 

0 

.0 

l 

hi 

FENALE 

u 

•u 
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.0 

0 

.0 

MU 

0 

.0 

0 

■ .0 

l 
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0 

.0 

0 

.0 

l 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MU 

u 

.0 

0 

.0 

l 

2.0 
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•u 

0 

.0 

0 

.0 
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u 
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0 

.0 

0 

.0 
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u 

.0 

0 

.0 

0 
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part-tine  • 

0 

.0 

0 
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0 

•0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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u 

•u ' 

u 

.0 

0 

.0 
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u 

•u 

0 

.0 

0 

.0 
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u 

.0 

0 

<0 
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0" 

‘.0 

• 0 

.0 

0 
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FUU-T1NE 

1 

.1 
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0’ 

.0 
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u 

.0 

3 
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0 

.0 

MLE 

i 

.2 
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.2 

0 

,0 
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0 

' .0 
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1 

0 

1.3 
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0 

.0 

0 

.0 

.0 

‘ MLE 
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.0 

0 

.0 

1 

M 
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f 


0 

). 

IP 


•6 

•6 


I 


T 
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< 


■4-  -.4  - .-•* 
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0 .0  0 


13 

J 
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0 

*0 

c 

0 

0 

0 

/ 

'0 

0 

0 
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.0 
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.4 
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.4 


t 
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.2 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.5 

.0 
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* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 
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.0 

.0 

.0 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SEIECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
, BT'RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976  ? \J’  ‘ 

MAJOR  FIELD  0100  * AGRICULTURE  AND  NATURAL  RESOURCES  - * 
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TABU  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELOS  OF  STUOT  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
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MAJOR  FiaO  0100  - AGRICULTURE  ANO.  NATURAL  RESOURCES 


AMERICAN  INMAN  BLACK  ASIAN  OR 
AUSKAN  NATIVE  ' NQN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

/ 


TOTAL 

MINORITY 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NUMBER  ' X NUMBER  1 NUMBER  X . NUMBER  X NUMBER’-  'V  X NUMBER  I 


NON-RESIDENT 

T : ' 

NUMBER 


X 


TOTAL 

NUMBER 


OUTLYING  AREAS 

PROFESSIONAL: 
FUEL-TINE 
‘ .FEMALE  . 

■ MALE 
PART-TIME 
FEMALE1 
MALE 

TOTAL 

female 

MALE 

UW»GRAD+P{tOF: 

FULL-TIME 

FEMALE' 

MALE 
PART-TIME 
.FEMALE 
- MALE 

TOTAL 
. FEMALE 
\ 'MALE 

UNCLASSIFIED: 
TOTAL  ’ /■ 

• female  > 

MALE 


CONTINUED 


J 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 

.<? 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

"X 

.0 

.0 

.o- 

.0 

,.o 


"0 

0 

0 

0 

0 

0 


..0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 
0 1.0 
o 

o So* 

IP 


• 0 
0 


.0 

.0 


\?o  ! .o 

i 0 .0 


.c 

.0 


0 

'0 

o’ 

0 

0 


#0 

<0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

c 

‘ .0  ' 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 id-,.0 

•;  o 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0-* 

Dl$  .0 

: • 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 

0* 

.0 

0 

.0 

■Q.\)  .0  • 

•*  J 

. y * 

• ’o  ‘ 

■ r 

.0-  ' 

• 0 

.0, 

0. 

.0 

0 

.0  •; 

,5 

.7 

662 

97.5 

. » 

667  98.2 

: » 4 

.6 

1 

8 

1.2  ' 

679 

.0 

’ 0 

.0  -! 

0 

.0 

153 

99.4 

453  99.4 

1 

.4 

0 

•0  . 

154 

.0 

’0 

.0 

•5 

1.0 

509 

97.0 

514  97.9 

3 ’ 

.6 

$ 

1.5 

,525 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

66 

iOO.O' 

64-100.0  > 

0 

.0  ' 

■ 0* 

.0 

• 64 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

. .tf 

6 iOO.O . 

6 100.0 

. 0 

.0 

0 

‘.0  > 

6 

.0  ’ 

. 0. 

'.o 

••  ,0 

.0 

5B 

100.0  ' 

58  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

f 

58 

.0 

0 

.0 

5 

.’7, 

726 

97.7 

731  98.4 

*4 

.5  . 

8 

i.l  ! 

743 

.0 

0 

.0 

’ 0 

■ .0*  ’ 

159 

99.4  , 

159  99.4 

1 

‘.6 

, 0 

.0 

' 160 

.0  , 

. G 

.0 

5 

.9 

- 567 

97.3 

572  98.1 

3 

♦ 

.5 

8 

1.4- 

. 583 

.0 

t 

0 

,0  .• 

0 • 

.0 

i 

5 

100.0  * 

; 5 ioo.o 

t 

0 

r 

. .0 

0 

• ,0  ' 

' ^ 

5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■l 

100.0 

; 100.0 

«.0  ' 

,0 

.0 

' r 

.0  • 

0 

•o  . 

* 

•,# 

0 

.0 

' 6 

100.0 

‘4’ 100.0 

0 

.0  . ■ 

. c 

0 

.0 

K 

• 

4 

f 

.0 

0 

I 

>0 

5 

.7 

i 

731 

97,t\ 

736  98.4 

4' 

.5 

‘8 

\l  , 

748  . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>160 

99.4  ' 

160  99.4 

1 

.6 

• o 

Co 

161 

.0 

0 

.0 

5 

.9 

571 

97.3 

576  98.1 

3 

.5 

8 

1.4 

587 

MAJOR  FIELD  AGGREGATE  OIOO  ( 
UNDERGRADUATES: 


575  INSTITUTIONS] 


full-time 

667 

.7 

2,292 

1.9 

, 1,369 

1.1 

2,387 

2.0 

6,915 

V 

112,370 

92.9 

lr725  • 

1.4 

121,010 

female 

166 

.5 

550 

1.6 

' 421 

1.3 

490 

1.6 

' 1,627 

s* 

k '29,501 

94.1 

238 

.8 

3*, 366 

. MALE 

701 

,.8 

1,742 

1.9 

948 

1.1 

1,891 

2.1 

' 5,288 

5.9' 

f^82,869 

92.4 

1,487 

1.7 

89,644 

PART-TIME 

206 

1.3 

646 

’ 4.2 

. 221 

1.4 

728 

4.7 

.1,801 

373 

11.6 

•vf3,525‘ 

87.4 

146 

•9 

15,472 

FEMALE 

• 96 

2.2 

iof 

2.4 

•*  75 

1.7 

95 

2.2 

6.5 

' '9,535k; 

90.5- 

44 

1.0 

4,409' 

MALE 

110 

1.0 

539 

4*9' 

146 

1.3  ■ 

633 

5.7 

' 1,428 

12.9 

86.2 

102 

.9 

11,063 

' ’FI) 

ERJC 


i / 


: •■1071 


total . 

1,073. 

.8 

2,938 

2.2 

1,590  • 

1.2 

FEMALE 

262 

.7 

657 

l4 

496 

1.4 

MALE 

611 

.8 

2,281 

* i 

1,094 

1.1 

GRADUATE: 

full-time 

41 

.4 

155 

1.5 

A 

155 

1.5 

FEMALE 

6 

.4 

- *3 

1.7 

34 

1.8 

MALE. 

33 

.4 

122 

1.4 

i 121 

1.4 

PART-TIME 

14- 

.3 

96 

1.9 

92 

1.9 

" FEMALE 

• l 

*.l 

16 

1.8 

16 

1.8 

MALE 

13 

• ,3 

60 

2.0 

76 

1.9 

TOTAL 

55 

.4 

, 251 

1.6 

247 

1,6 

FEMALE 

9 

.3 

49 

1.7 

50 

1.8 

MALE 

46 

.4 

, M 

1.6 

197 

1.6 

PA0F£$$10MAL: 


full-time/ 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.3 

FEMALE 

■* 

.0 

. 0 

.0 

1 

50.0 

MALE. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

,.0 ' 

0 

.0 

1 

3.4 

FEMALE 

0 • 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

HAL? 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OMOtORAO+PROF: 

FUlL-TIHE 

« 

906 

t 

.7 

2,447 

1 

1.9 

1,525 

1.2 

FEMALE 

1-74 

.5 

583 

1.8 

456 

1.4 

MALE 

734 

.7 

1,864 

1.9 

1,069 

1.1 

PART-TIME 

220 

1.1 

■ 142 

3.6 

313 

1.5 

• 'FEMALE 

97 

1.8 

123 

2.3 

91 

1.7 

male 

’ Mr 

123 

..8 

619 

4.1 

222 

1.5 

5. 

TOTAL 

1,128 

.7 

3,169 

2.1 

1,838 

1.2 

FEMALE 

271 

.7 

706 

1.8 

547 

1.4 

> MALE 

857 

‘.8 

2,483 

2.2 

1,291 

1.1 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

24 

.5 

37 

t.6 

55 

1.2 

FEMALE 

8 

.7 

5 

.4 

16 

1.4 

MALE 

16 

.5 

3* 

1.0 

39 

1.2 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  1,152 

.7 

‘ 3,226 

2.1 

1,893 

1.2 

FEMALE 

279 

.7 

711 

1.6 

563 

1.4 

MALE 

873 

.7 

2,515 

2.2 

1,330 

1.1 

' * * 

ERIC  72 


2.3 

8,716 

6.4 

125,895 

92.2 

1,871 

1.4 

136,482 

1.6 

r.ooo 

5.6 

33,493 

93.6  . 

. 282 

.8 

35,775 

2.5 

6,716 

6.7 

92,402 

91.8 

lr569 

1.6 

100,707 

.7 

428 

4.1 

7,850 

74.4 

2,275 

21.6 

10,553 

LO 

' 95 

4.9 

1,574 

81.3 

266 

13.7 

1,935 

<7 

333 

3.9 

6,276 

72.8 

2,009 

23.3 

8,618 

1.8 

293 

5.9 

3,956  * 79;e 

708 

14.3 

4,957 

1.2 

44 

4.9 

, 745 

82.4 

115 

12.7 

904 

2.0 

249 

6.1 

3,211 

79,2 

593 

14.6 

4,053 

1.1 

721 

4.6 

11,806 

76.1 

2,983 

19.2 

15,510 

1.1 

139 

4.9  • 

2,319 

81.7 

381 

13.4 

2,839 

1.1 

582 

4.6 

, 9,487 

74.9 

2,602 

20.5 

12,671 

4.3 

2 

8.7 

16 

69.6 

5 

21.7 

23 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

M 

1 

4.8 

15 

71.4 

5 

23.8 

21 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

0 

.0 

‘ 6 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

6 100.0  . 

0 

.0 

6 

3.4 

2 

6.9 

22 

75,9 

5 

17.2 

29 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

2 

3.7 

1 

3.7 

■21 

77.8 

5 

18.5 

27 

1.9 

7,345 

5.6 

120,236 

91.4 

4,005 

3.0 

131,586 

1.5 

1,723 

5.2 

31,076 

93.3 

■504 

1.5 

33,303 

2.0 

5,622 

5.7 

89,160 

90.7 

3,501 

3.6 

98,283 

4.0 

2,094 

10.2 

17,487 

85.6 

854 

4.2 

20,435 

2.0 

417 

7.8 

4,737 

89.2 

159 

3.0 

5,313 

4.7 

- 1,$77 

11.1 

12,750 

84.3 

695 

4.6 

15,122 

2.2 

9,439 

6.2 

137,723 

90.6 

4,859 

3.2 

152,021 

1.6 

2,140 

5.5 

35,813 

92.7 

663 

1.7 

38,616 

2.4 

7,299 

6.4 

101,910 

89.9 

4,196 

3.7 

113,405 

2.2 

216 

4.8 

4,195 

93.0 

98 

2.2 

4,509 

1.8 

50 

4.4 

1,076 

94.3 

15 

1.3 

1,141 

2.3 

166 

4.9 

3,119 

92.6 

83 

2.5 

3,368 

2.2 

9,655 

6.2 

141,918 

90.7 

4,9^ 

3.2 

156,530 

1.6 

2,190 

V 

36,889 

92.8 

678 

1.7 

39,757 

*•4 

7,465 

6.4 

105,029 

89.9 

4,279 

3.7 

116,773 

1073 


3t  1 15 

585 

2,530 

7? 

20 

57 

91 

11 

80 

168 

31 

137 

1 

0 

1 

c 

0 

0 

1 

0 

1 

2,665 

510 

1,955 

819 

106 

713 

3,284 

616 

2,668 

100 

21 

79 

3,384 

637 

2,747 


jj 


TAftlE  U - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  0?  HIGHER  EOUCATIN  FOR  SELECTED  MAJOR  FIEIOS.OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
• .NT  RACE  ETHNICITY  ANO  SEX:  STATE,  197$ 

MAJOR  FiaO’  0200  - ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIGN 


AMERICAN  1 NO  TAN  SLACK  • ASIAN  OR  TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  •HISPANIC  . MINORITY 


WHITE  NON-RESIDENT 

NON-HISPANIC  ALIEN 


MlflBER 


NUMBER 


t NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X 


TOTAL 

NUMBER 


ALABAMA 


10  INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

1 

J 

.1 

lit) 

12*5 

2 

■.2 

1 

.1 

130  12.9 

663 

86.0 

11' 

1.1 

1,004 

*,  FEMALE 

1 

.V 

19 

14.2 

0 

.0 

0 

.0 

20  14.9 

114 

85.1 

. 0 

.0' 

134 

' MALE 

0 

.0 

107 

12.3 

-2 

.2 

. 1 

.1 

110  12.6 

749 

86.1 

11 

1.3 

670- 

PART-TIME 

0 

.0 

3 

2.6 

0 

.0 

' 0 

.0 

3 2.6 

111 

97.4 

0 

.0 

114 

FEMALE  ' 

0 

.0 

l , 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

r 7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

male 

D 

. .02 

2 

! 2.0 

0 

.0 

, i 

0 

.0 

2 2.0 
t 

9B 

98.0  • 

0 

.0 

100 

TOTAL  . 

1 

.1 

U9 

11.5 

1 2 

' .2  ... 

...  1 

.1 

133  11.9 

974 

87,1 

11 

1.0 

1,118 

female 

i 

.7 

20 

13.5 

0 

.0  j 

i 0 

.0 

21  14.2 

127 

65.8 

• 0 

.0 

148 

MALE 

0 

,0 

109 

11.2 

2 

.2  1 

l 1 

.1 

112  11.5 

847 

87.3 

11 

1.1 

970 

GRADUATE:  ' 
FULL-TINE 

0 

.0 

9 

Al.Bt 

1 

9.1 

0" 

\o 

10  90.9 

1 

9.1 

0 

.0 

11 

• female 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

0 

.0 

4 100.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

MALE 

0 

.0 

6 

S5.7 

0 

.0 

0 

.0 

6 85.7 

1 

14.3 

0 

.0 

7 

PART-TIME 

u 

% 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

l 33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

’ .0 

0 

JO 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0. 

0 

.0 

■0 

MALE 

0 

.0 

1 

33.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 33.3 

2 

66.7 

0 

.0 

3 

TOTyAL 

li 

.0 

10 

71.4 

l 

7.1 

0 

.0 

T 

11  78.6 

3 

21.4 

0 

.0'*\ 

.0  ' 

14 

FEMALE, 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

0 

.0 

4 100.0  ' 

0 

.0 

,0 

4 

MALE  ' 

0 

.0 

. 7 

70.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 70.0 

3 

30.0 

0 

.0 

10 

professional: 

FULL-TIME 

.0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

JO 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. FEMALE 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

‘ MALE 

u 

,0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0. 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

. hale 

• 0' 

.0 

0 

i- 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

total' 

0 

.0 

0 

\ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

o'' 

.0  1 

0 

.0 

0 

‘ FEMALE 

0 

•0 . * 

0 

.0 

0 

.0 

A 0. 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0  • 

J 

0 

.0 

.'0 

i 

•r 

■ 'j 

1" 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UMOfoADtPROF: 

full-time 

1 

.1 

135 

13.3 

3 

i 

.3 

f 

1 

.1 

140  13.8 

864 

85.1 

11 

1.1 

1,015 

FEMALE 

1 

*5 .7 

22 

15.9 

1 

.7 

0 

.0 

24  17.4 

114' 

82.6 

0 

.0 

138 

MALE 

0 

.0, 

113 

12.9 

2 

/*  ' 

1 

.1 

116'  13.2 

750 

85.5 

11 

1.3 

877 

PART-TIME 

0 

.0 

4 

3.4. 

0 

.0 

oV 

.0 

4 3.4 

113 

96.6 

0 

.0 

117 

FEMALE 

0 

.0  / 

1 

.7.r 

0 

.0 

0 . 

.0 

1 7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

MALE 

0 

:o  ( 

3 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 2.9 

100 

97.1 

0 

.0 

103 

m 

ERIC  . 


z' 


i i ; . 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


1 .1 
1 .7 

0 .0 


UNCLASSIFIED* 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


0 .0 

0 .0 

« .0 


TOTAL  ENROLLMENT* 
TOTAL  1 

FEMALE  1 

MALE  0 


ARUONA 


TOTAL 
FEMALE 
• MALE 


ORAOUATE: 
FULL-TIME 
- FEMALE 
MALE 
PART>TIME 
FEMALE 
MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


PROFESSIONAL* 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


UMD+GRAD+PROF: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

' 1ERJC 

WL.-I-1--I-1  * 


.1 

.7 

.0 


. UMOERWAOOATESJ 

'full-time 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


' 0 
■ 0 
0 
0 
0 
0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


7 .7 

0 .0 


7 .8 


0 .0 

0 .0 


.0 


139 

12.3 

3 

.3 

1 .1 

144  12.7 

977  86.3 

11 

1.0 

1*132 

2 3 

15.1 

1 

.7 

0 .0 

25  16.4r 

127  83.6 

0 

.0 

152 

11* 

11.8 

2 

.2 

1 .1 

119  12.1 

850  86.7 

• 

11 

1.1 

980 

0 

.0 

Os 

;o 

0 .0 

ft;  .0 

4 100.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 .0 

0\  .0 

0 . .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

ft 

0 ' -Q- 

4 100.0 

0 

.0  . 

4 

139 

12.2 

3 

.3 

1 .1 

1 * ■*’ 

44  i2.7 

981  86.4 

11 

1.0 

. 1.136 

23 

15.1 

1 

.7 

0 .0 

25  w4 

127  83.6 

0 

.0 

152 

116 

11.8 

2 

.2 

1 .1 

119  12.1 

854  86.8 

11 

1.1 

984 

INSTITUTIONS! 

% 

f 

12 

1.2 

15 

1.5 

42  4.2 

. 76  7.6 

896  89.4 

30 

3.0 

1.002 

l 

.7 

1 

.7 

5 3.4  . 

7 4.8 

135  93.1  . 

3 

2.1 

145 

11 

1.3 

14 

1.6 

37  4.3 

*9''  8.1 

761  88.1 

. 27 

-3.2 

857 

' 0 

.0 

1 

.9 

6 5.4 

7 1.3 

100  89.3 

5 

4.5 

112 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 ,'.0 

20  100.0 

0 

.0 

20 

0 

.0 

1 

1.1 

6 6.5 

7 7.6 

’ 80  87.0/ 

5 

5.4 

92 

12 

l.l' 

16 

1.4 

48  4.3 

83  7.5 

996  89.4 

35 

3.1 

1.1,14 

1 

.6 

1 

.6 

5 3.0 

7 4.2 

155  93.9 

3 

1.8 

165 

11 

1.2 

15 

1.6 

43  4.5 

76  >8.0 

ft 

841  88.6 

32 

3.4 

949 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

12  92.3 

1 

7.7 

*f 

13 

• 0 

.0 

0 

.0 

' 0 .0 

0 .0 

1 100.0 

0 

.0 

l 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 .0 

0 .0 

11  91.7 

1 

8.3 

12 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0  . 

5 83.3  , 

1 

16.7 

6 

1} 

.0 

0 

.0 

0 * .0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

o A 

0 .0 

5 83*3 

ft 

1 

16.7 

6 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

17  89.5 

■ 2 

10.5 

19 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 .0 

'0  .0 

16  88.9 

2 

11.1 

IS 

4 

•• 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  . 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 '.0 

0 .0 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 . .0  . 

. 0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

« 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

* 0 . .0 

l 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 • .0 

i ft 

.0 

0 

■ 0, 

•o 

0 

.0' 

,1 

0 .0 

0 .0 

•0->.  .0 

1 0 

.0 

0 

# 

12 

1.2 

15 

1.5 

42  4.1 

76  7.5 

908  89.5 

31 

3.1 

1.015 

1 

.7 

1 

.7 

5 3.4 

7 4.8 

136  93.2 

3 

2.1 

146 

11 

1.3 

14 

1.6 

37  4.3 

69  7.9 

772  . 88.8 

28 

'3.2 

869 

.0 

1 

.8 

6 5.1 

7 5.9 

105  89.0  ’ 

6 

5.1 

118 

? 

v° 

0 

.0 

0 .0* 

0 .0 

20  100.0 

0 

.0 

20 

0 

\o 

1 

1.0 

6 6.1 

7 7.1 

85  86.7 

6 

6.1 

98 

837 
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uni  17  • 70TAI  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  U f HICNEA  EOUCATICN  FO*  SELECTED  MAJOR  FIELOS  OF  SWOT  MO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
»V  (ACE  ETMUlTr  ANO  SEX:  STATE.  1976  . 

.MAJOR  fiao  Q2W  - ARCHITECTURE  ANO  ENVIRONMENTAL  OESICN  ' 


AMERICAN  I NO  I AN 


*IAU 


as'i 


AN  OR 


TOTAL 


UNITE 


NON-RESIDENT 


f ALASKAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY  , 

NQN-HISPANiC 

ALIEN 

TOTAL 

* nummER 

1 

NIMSER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

l 

NUMBER 

X 

NUMBER  1 

NUMOER 

t 

NUMBER  ’ 

AAUONA 

total 

7 

CONTINUED 
.6  12 

l.l 

1A 

1.4 

68 

6.2 

B3 

7.3 

1,01)  89.6 

37 

n c 

4 

3.3 

1,733 

FEMALE 

u 

.J 

1 

•A 

i, 

.6 

5 

3.0 

7 

6.2 

136  96.0 

3; 

l.»  s 

166 

MALE 

T 

.7 

11 

l.l 

15 

1.6 

63 

6,6 

76' 

7.9 

857  88.6 

36 

3.5 

967 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

J 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

’.0 

2 100.0 

0 

• 0 0 

> 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

'.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.1) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

TOTAL  ENROLLMENT : 

total 

T 

.0 

12 

l.l 

16 

1.6 

61 

6.2 

83 

7.3 

1,015  89.6 

1 ,7 

3.3 

1,135 

FEMALE 

0 

•u 

l 

•A 

1 

.6 

5 

3.0 

7* 

6.2 

156  96.0  < 

» 3 

1.8 

' 166 

MALE 

7 

$1 

11 

1.1 

16 

1.5 

63 

6.6 

f 76 

7.8 

859  88.6 

36 

3.3 

969 

ARKANSAS 

onocrcraouates: 

cULL-TIME 

2 

1 

3 INSTITUTIONS! 
10  2.0 

6 

« 8 

I 

.2 

17 

3.6 

, \ 

675  93.9 

16 

*. 

7.5 

504  " 

FEMALE 

0 

.0 

■2 

5.0 

3 

7.5 

0 

.0 

5 

12.5 

36  85.0 

l 

2.5 

60 

MALE 

2 

A 

1.7 

1 

.2 

1 

.2 

12 

2.6 

661  96.6 

13 

2.8 

666 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■>  9.  81.8 

2 6A.7 

* 2 

11.2 

11 

FEMALE 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

33.3 

•3 

male 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

7 87.5 

1 

12.5 

8 

total 

2 

.4 

ID 

1.9 

A 

.6 

l 

.2, 

17 

3.3 

686  93.6 

16 

3.1 

317 

FEMALE 

0 

.0 

2 

A.  7 

3 

7.0 

0 

.0* 

5 

11.6 

36  83.7 

2 

6.7 

. 63 

MALE 

2 

.k 

a 

1.7 

l 

.2 

1 

.2 

12 

2.5 

668  96.5 

16 

3.0 

676 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

0 

v 0 

.0 

' 0 

.0 

•L 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

j 

.0 

0 

MALE 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 .0 

0 

.0. 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c.  «c  , 

0 

.0 

0 

male 

0 

«u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  ' 

0 

.0 

0 

TOTAL 

U 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

» 

.0 

0 

female 

u 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 
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O 

ERIC 


# 


\ 
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FULL-TIME 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

FINALE 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

MU 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MM  IW 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

/ 

.0 

0 

.0 

0 

total 

4 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UNQtCRAWROfl 

1 

FULL-TIME 

2 

.4 

10 

2.0 

4 

FEMALE 

U 

2 

5.0 

3 

MALT 

■— r 

.4 

8 

1.7 

1 

PART-TIME 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MAft 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'total 

2 

.4 

10 

1.0 

4 

FEMALE  , 

0 

.0 

• 2 

4.7 

3 

MALE 

2 

.4 

8 

1.7 

l 

’ UNCLASSIFIEOi 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

V° 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT J 

TOTAL. 

2 

.4 

10 

1.9 

4 

' FEMALE  * 

0 

.0 

2 

4.4 

3 

MALE 

2 

.4 

8 

1.7 

1 

.0 

.0 

.0, 

.0 

.0  * 

.0 

.0 

.0 

.0 


.8 

7.5 

t2 

.0 

.0 

.0 

.8, 

7.0 

.2 


.0 

.0 

.0 


.8 

6.7 

.2 


CALIFORNIA  * . I 87  INSTITUTIONS) 


UNOERGRAEUATES: 


FUU.-TINF 

5 1< 

253 

4.2 

444 

7.3 

FEMALE 

11 

.8 

60 

4.4 

88 

6.4 

MALE 

41 

19 

193 

4.1  - 

356 

7.6 

PART-TIME 

36 

1.1  /■ 

172 

5.0 

172 

5.0 

FEMALE 

15 

1.6$ 

29 

3.1 

48 

5.1 

MALE 

23 

,9  V- 
* 

143 

5.7 

124 

4.9 

TWAL  ' 

90 

.9 

425 

4.5 

616 

6.5 

FEMALE 

26 

1.1 

89 

3.9 

136 

5.9 

MALE 

o4 

.9 

336 

4.7 

480 

6.7 

0RA0UATE:  ■ 
FULL-TIME 

4 

.5 

44 

70 ' 8.0 

FEMALE 

1 

.3 

20 

6.8 

22*,  7.4 
48^'  8.3 

MALE 

3 

.5 

24 

4.2 

PART-TIME 

4' 

1.6 

8 

3.2 

24  9.6 

■ FEMALE 

1 

1.0 

- 1 

1.6  ' 

4 6.3 

MALE 

3 

1.6 

7 

3.7 

• 20  10.7 

TOTAL 

8 

.7 

52 

4.6 

94  8.4 

FEMALE 

2 

.6 

21 

5.8 

, 26  7.2 

MALE 

6 

.8 

31 

4.1 

• 68  8.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

* 0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

' .0 

0 

0^ 

'.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 *0 

0 

.0' 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

•:  0 

1 

' ' - 

v 

0 

1 

.2 

17 

3.4 

475  93.9 

14 

2.8 

506 

0 

.0 

5 

12.1  - 

34  85.0 

1 

2.5 

40 

I 

,) 

1}  P.6 

441  94.6 

13, 

2.8 

466 

k 

O' 

.0 

0 

.0 

9 81.8  . 

2 

18.2  * 

11 

0 

.0 

0 

.0 

2 66.  X 

l 

33*3 

3 

0 

.0 

0 

»0 

7 87.5 

1 

12.5 

8 

I 

1 

1 

.2 

17 

3,3  X 

484  93.6 

16 

3.1 

517 

0 

.0 

5 

11.6 

36  83.7 

2 

4.7 

43 

l 

.2 

12 

t 

2.5 

448  94.5 

14 

3.0 

4t4. 

0 

.0 

0 

.0 

*4  57.1 

3 

4'2.9 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

2 100.0 

2 

0 

.9 

0 

. .0 

4 80.0 

l 

20.0 

5 

1 

.2 

V* 

* 

17 

3.2 

488  93.1 

19 

3;6 

524 

0 

.0 

5 

ll.l 

36  80.0 

,V 

8.9 

4) 

1 

.2 

12 

2.5 

452  94.4 

15 

3.1 

479 

525 

8.7 

1*274 

21.0  . 

4,450 

73.5 

332 

5.5 

6,056 

62 

4.5 

221 

16.2 

1,051 

76.9 

95 

6.9. 

1,367 

463 

9.9 

1*053 

22.5 

3,399 

72.5 

237 

S.l> 

4,689 

332 

9.6 

714 

20.7 

2.672 

77.6 

58 

1.7 

3,444 

54 

5.8 

146 

15.6  " 

774 

62.9 

14 

1.5 

934 

278 

11.1 

568 

22.6 

1.898 

75.6 

44 

1.8 

2,510 

# 

857 

9.0 

1.988 

20.9 

7,122 

75.0 

390 

,4.1 

9*500 

116 

5.0 

367 

15.9 

1.825 

79.3 

109 

4.7 

2,301 

741 

10.3 

1.621 

22.5 

5,297 

73.6 

281 

3.9 

7,199 

V 

51 

5.8 

169 

19.4 

608 

69.6 

96 

11.0 

873 

10 

3.4 

53 

17.9 

; 219 

74.0 

24 

8.1 

296 

41 

7.1 

116 

20.1 

389 

67.4 

72 

12.5 

577 

9 

3.6 

45 

18J) 

189 

75.6 

16 

6.4 

250 

0 

.0 

6 

9ft 

50 

79.4 

7 

U.'l 

63 

9 

4.8 

39 

20.9 

139 

74.3 

9 

4.8 

187 

60 

5.3 

* 214 

19.1 

797 

71.0 

112 

10.0 

• 1,123 

10 

2.6 

,59 

16.4 

269 

74.9 

31 

8.6> 

359 

50 

6.5> 

\n 

20.3 

528 

69.1 

81 

10.6 

764 
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iki It  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  5TUOY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
1 or  RACE  ETffllCITV  ANO  SEXl  STATE,  1976 

i I * 

major'fielo  mo  - architecture  ano  environmental  oesign 


AMERICAN  INDIAN  (ALACK-  ' ASIAN  OR  ,■  TOTAL  . WHITE  • NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NON-HlSFANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NOHtlSPANlC  ALIEN 

. 

NUMBER  I . NUMBER  t NUMBER  I NIUBER  ! NUMBER  1 NUMBER  S NUMBER  ( 


TOTAL 

NUMBER 


'CALIFORNIA  CONTINUED 


PROFESSIONAL! 

* ^ _ i 


- fWi-TTME 

r 

- .0- 

- 0 

.0 

0 

-.0- 

■ 0 

.0 

fr 

—vO- 

o 

.0  — 

: r 

— .17- 

- -o — 

■flhALE 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

■ 0. 

.0 

0 

CO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, MALE 

0 

A 

« 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TtMf 

0 

‘.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

hale 

U 

.0 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

TOTAL 

O 

.0  ’ 

0 

. .0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

D 

.0 

0 

.0 

0 

• o . 

0 

>0 

0 

J 

.0 

0 

.0 

■0 

.0 

0 

' UNOtGRAO»PROF> 

c 

-w* 

FULL-TIME 

5ft. 

.6 

297 

4.3 

514 

7.4 

■ 576 

8.3 

1,443 

20.8 

5*056 

73.0 

426 

6.2 

6,929 

FEMALE 

12 

.7 

80 

4.6 

110 

6.6 

72 

4.3 

274 

16.5 

1,270 

76.4 

119 

7.2 

1,663 

MALE 

. 44 

•i 

217 

4.1 

404 

7.7 

504 

9.6 

1»169 

22.2 

3,788 

71.9 

. 309 

5.9 

5,266 

PART-TIME 

42 

i.i 

180' 

4.9 

196 

5.3 

341 

9.2 

759 

20.5 

2,861 

77.4 

- 74 

2.0 

3,694 

FEMALE 

u 

1.6 

30 

3.0 

52 

5.2 

54 

5.4 

152 

15.2 

824 

82.6 

21 

2.1 

997 

MALE 

26 

1.0 

150 

5.6 

144 

5.3 

287 

10.6 

607 

22.5 

2,037 

75.5 

53 

2.0 

2,697 

TOTAL 

96 

.9 

477 

4.5 

. 710 

6.7 

917’ 

6.6 

2,202 

20.7 

7,919 

74.5 

502 

4.7 

10,623 

FEMALE 

i 2B 

1.1 

no 

4.1 

162 

6.1 

126 

4.7 

426 

16.0 

2,094 

78.7 

140 

5.3 

2,660 

MALE 

TO 

.9 

367 

4.6 

.548 

6.9 

791 

i 

9.9 

1,776 

22.3 

5,825 

73.2 

362 

4.5 

7,963 

UNCLASSIFIED 

- 

{ 

i 

. 

TOTAL 

1 

.2 

, 7 

1.3 

32 

6.0 

37 

6.9 

77 

14.4 

447 

83.6 

11 

2.r ' 

535 

FEMALE 

0 

.0 

3 

1.7 

6 

3.4  - 

4 

2.3 

. 13 

7.4 

161 

9i;s 

2 

1.1 

, 176  ; 

MALE 

1 

.3 

4 

1.1 

26 

7.2 

33 

9.2 

64  • 17.8 

286 

79.7 

' 9 

2.5 

359 

TOTAL  ENROLLMENT; 

/ 

\ 

r 

, 

TOTAL 

99 

.9 

464 

4.3 

' 742 

6.6 

954 

8.5 

2,279 

20.4 
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0 .0 

fl 

.0 

0 

X 

0 .0 

■ 0 

.0 

0 

. ’.0 

0 .0 

6 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

* m 

0 

.0 

0 

;o 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

;o  .0 

0 

.o1 

0 

. «o 

0 .0 

4 

.4 

18 

1.7 

; 68  6.5 

0 

.0 

4 

2.7 

16  8.8 

4 

.5 

14 

1.6-  • 

52  6.1 

1 

.6 

0 

.0 

19  11.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

5 12.5 

1 

.8 

0 

.o  ‘ 

14  10.5 

5 

. .4  . 

18 

1.5  . 

87  7.2 

0 

.0 

4 

1.-8  ' 

21  9.5 

. 5 

.5',-  • 

14 

68  8.7 

# 

1, 

*1.7  ■ 

0 

.0 

7 12.1 

0. 

..0 

0- 

.0 

2 11.1 

1 

2.5 

0- 

.0 

5 12.5 

6 

.5 

18 

■ .1.-4  ' 

94  7.4 

0 

.0 

4 

1.7 

23  9.6 

6 

.6,  , 

t 

K ’ * , 

14 

1.4 

71  6.9 

b , 

’ 

,*  1 

53 

91.4  ; 

■ .0 

■ .0 

53  91.4 

13  loo.cr  i 

0 

iO.  . . 

.13 ’100.0 

40 

88.9  • 1 

0 

r.O 

40  88.9, 

,fn 

*81.0 

c 

, .0 

17  81.0 

.4 

50.0 

0 

.0 

4 50.0 

S3 

100.0 

9 

.0 

t ■ 

13  100.0 

'70 

88.6 

0 

4 . 

.0 

.70  88.6 

17 

81.0 

0 

.0 

17  81.0 

33 

91.4 

0. 

.0 

53  91.* 

Ml 


92 

80.7 

12 

W.5 

114 

16 

72.7 

l 

9.1 

22 

76 

82.6 

10 

10.9 

’92 

36 

90.0- 

2 

$.0* 

40 

8 

88.9 

0 

.0 

9 

,28 

90.3 

2 

6.5  ' 

31 

128' 

83.1 

14 

9.1 

154 

i 24 

77.4  *• 

2 

6.5 

31 

104 

84.6 

12 

9*8 

123 

0 

•0  , 

0 

.0 

0 

. 0 

.O' 

0 

io 

• 0 

■V’,o 

.0  , 

0 

.0 

0 

0 

•'.0 

.0 

.0 

0 

.0. 

-.0 

'0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

■> 

0 

■ i 

6" 

•0  < 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  • 

0 

.0. 

< 

p 

935 

90.0 

36 

3.5 

1*039 

154 

85.1 

11 

6.1 

’ 181 

781 

91.0 

25 

2*9 

858 

149 

86.1’  * 

•*5 

2.9  ■* 

173 

35 

87.5 

0 

.0  • 

40 

114 

85.7 

5 

3.8 

133 

1.084 

89.4 

41 

3.4 

1*212 

189 

85.5 

11 

5.0 

221 

895 

4 ■» 

‘90.3 

30 

. 3*0 

991 

40 

6S«0 

11 

/ 

19.0 

58 

‘14 

n.  e 

2 

U.i 

18 

26 

65.0 

9 

22.5 

40- 

1 

. , ♦ 

•V  * 

1*124 

88.5  . • 

52 

4.1  ■ 

1.270 

203 

,84.9 

13 

5.4 

239 

921 

89.3 

39 

3.8 

1,031 

Y 

5 

8.6  * 

' 0 

> ip'-.: 

• »v 

O' 

V..0VV 

0 

, .o  ' 

13 

.v  5 ' 

. 11.1.  , 

0 

*o 

45 

■ ; A 

19.0  • 

0 

, ■< 

.21. 

* 4 

50.0 

0 

;o 

8 

6 

• .0 

0 

.0 

13 

9 

11.4 

0 

.0 

T9 

- .V 

19.0  * 

0 

.0 

21 

5 

8.6 

0 

.0 

58 

1097 


TABLE.  17  - TOTAi  ENROLLNElft  IN  INSTITUTIONS  Of  HLGHER  E0UCAT10N  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELOS  OF  STUOY  WO  LEVEL 
St  RACE  ETHNICITY  WO  SEX:  STATE,  1976  ‘ 


MAJOR-  FIELD  0200  - ARCHlT,ECtt{AE  ANO  ENVIRONMENTAL  DESIGN 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

: * ■,  ' • * 

'NUMBER-  l NUMBER  X NUMBER.  X NUMBER  X 


r 

TOTAL 

MINORITY' 

NUMBER 


NON-HISPANIC  ALIEN 
NUMBER  I NUMBER  X 


U 

TOTAL 

NUMBS 


, , 


HAMAU 

CONTINUED 

t 

» 

„ ; 

' • 

GRADUATE: 

• 

4 

t 

6 

FULL-TIME  ■ 

0 

*°  ild 

] 0* 

.'0 

26  53.1 

1 2.0 

27  55.1 

20  40.8 

2 ‘ 4.1 

49 

FEMALE 

0 

i s' 

.0 

6 42.9  •" 

0 .0 

6 42.9 

7 50.0 

1 >7.1,  f 

14 

MALE 

0 

Fo 

.0 

20  57.1 

1 2.9  / 

21  60.0 

13  37.1 

1 2.9 

35 

PART-TIME 

. ,0 

'•Wf 

0 

.0 

.33  76.7  . 

0 *.•>%. 

33  76.7 

10  23.3 

0 .0 

43 

FEMALE 

0 

•P<  f 

0 

‘.0  • 

. 4 50.0 

? 0 .0 

•4  50.0 

4 50.0 

0 .0 

8 

MALE 

•o 

.0-  J 

0 

.0 

29  82.9 

* >/ 

0 .0 

29  8^.9 

6 17.1 

0 .0  ' 

35 

i 

TOTAL  0 0 1 .0  59  64.1  1 1.1  - 60  65.2  ' 30  32.6  . 2 2.2  . 92 

FEMALE  0 .0  . 0 .0  10.45.5  > .0  10.45.5  11  50.0  1 4.5  22 

MALE  0 .0  0 .0  49  70.0  1 1.4  50  71.4  19  27.1  1 1.4  70  * 

t *<  ’•  ’ * 


PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A • 

0, 

.0 

A •' 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0' 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 ..o' 

0 

.0 

0 

PART-TIME  " 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0* 

0 Vo 

0 

,0 

0 

FEMALE 

1 0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0" 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE  ; 

■o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

’.a 

0 

TOTAL 

0 • 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

1'  FEMALE 

0 

.0 

0 

•\0. 

. 0 

.0 

0 

.0 

O'  .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

v MALE 

0 

.0 

0 

.0  . 

o 

.0 

‘ ,0 

.0 

0 . .j) 

0 ' .0 

0 

.0 

0 

UND+GRAO+PROf: 

FULL-TIME 

' 0 

.0 

> * 

0 

.0 

79 

73,8' 

.1 

'4 

.9 

80  74.8 

25  23.4 

2 

1.9 

107 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

19 

7ti.4 

. 0 

.0 

19  70.4- 

7 25.9 

l 

3.7 

27 

. MALE  - 

O' 

'.0  . 

, o 

.0 

60  *5.0 

' 1 

1.3  ! 

61  76.3 

18  22.5 

1 

1.3 

BO 

PART-TIME 

0 

WQ 

0 

.0  ' 

’50 

78.1 

,0 

.0 

50  78 J ‘ 

14  21.9 

0 

.0 

64 

i FEMALE-  , 

0 

.0 

0 

.0 

8 

50.0, 

,0 

’.0 

' 8 50.0 

> 8 50.0 

0 

.0 

16 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

. 42 

8?.y 

0 

.0' 

42  8P.5 

6 12.5 

0 

.0 

48 

tiItal 

*0 

.0 

0- 

.o’  1 

129 

W.4.  ' 

1 

.6 

: 130:  76.0 

39  22.8  . 

2 

1.2 

171 

FEMALE 

0 

.0 

% 

0 

.0 

27 

«.  8 

0 

.0 

27  62.8 

15  34.9 

* l 

2.3 

43 

MALE  ' 

A 

0 

.0 

0 

,0  * 

% 

/Y9.7 

1 

.8 

- 103  80.5 

24  18.8 

t 

‘ * 1 

.8 

128 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’/ 

.0 

0 

.0 

O'  .0 

0 .0. 

0 .0* 

0 

.0 

0 

. 1 FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  ' 

.0 

V®  - 

-.0 

. 0 

.0 

0 .0 

0 ‘ 

• .0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

; o 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

- .0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  0 .0  0 .0  129  75.4  *. 

' FEMALE  0 .0  0 .0  «7  62.8 

' MALE  0 .0  0 .0  102  79.7 

* 

EMC  . - M 


1 ..6 

130 

- 76.0 

, 39 

22.8 

2 

1.2* 

171 

0 .0 

27 

62.8 

15 

34«f 

1 

2.3 

43 

1 .8 

103 

80.5 

24 

18.8 

t 

• .8- 

128 

1099 


muumtsi 

FULL-TIME 
FEMALE 
7 HALE  . 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

GRADUATES  . 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMACf 

MALE 

TOTAL 

FEMALE  • * 
MALE 

PROFESSIONALS 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PARHiME 
. FEMALE 
MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


2 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

2 


3 INSTITUTIONS) 


.5 

.0 

.6 

.•0 

.0 

.0 


i 

0 

'.6 


0 .0 
0 .0 
0 .0 
I 20.0 
0 .0 
1 20.0 

I 8.3 
0 .0 
1 8.3 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


2 

0 

2 

'0 

0 

0 


.5 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 


2 .5 

kO  .0 

2 .6 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


9 2.1 

2 2.7 

7 2.0 

1 5.6 

0 .0 

1 7.1 

10  2.3 

2 2.6 

8'  2.2 


0 

0 

0 

0 

0 

0. 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

a 

o 

> 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1.0 

1.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.3 

.8 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0. 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 . .0 


17  6.0 
3 6.1 
16  6.0 
1 5.6 

0 .0 

1 7.1 


16  6.1 
3 3.8 
15  6.2 


; 

t 


393  -93.3 
71  95.9 
322  92.8 
17  96.6 
6 160.0 
13  92.9 


11  .2.6 

0 .0 


11 

0 

0 

0 


3.2 

.0 

,0 

.0 


0 

.0 

6 

65.7 

l 

16.3 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

6 

05.7 

1 

16.3 

1 

20.0 

6 

80.0 

0 

.0 

0 

.0 

O 

.0 

0 

.0 

l 

20.0 

6 

80.0 

) 

0 

.0 

l 

8.3 

10 

8313 

1, 

8.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

8.3 

10 

83.3 

l 

6.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


\ 0 
< 0 
0 
6 
0 

,0 


.0 

.o' 

.0- 

.0 

.0. 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


621 

367# 

18 

6 

16 


610 

93.6 

11 

2.5 

639 

75 

96.2 

0 

.0 

78 

3)5 

’H ' 

11 

3.0 

361 

7 

0 

7 

5 

0 

5 

12 

0 

12 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


UNO+GRAD+PROfS 
FULL-TIME1  2 .5 

FEMALE  0 .0 

MALE  2 *6 

PART-TIME  1 . 6.3 

. FEMALE  ‘ 0 .0 

. • MALE  1 5.3 ] 

TOTAL  3 .7 

.FEMALE  0 .0 

MALE  3 .8 

UNCLASSIFIED:*  , * 

TOTAL  0 • .0 

FEMALE  » 0 .0 

MALE,  0 .0 


.7 

-.0 

.6 


total  enrollment: 

. TOTAL  3 

FEMALE  ' 0 

MALE  3 

ERLC,)n 

lUU 


I 


2 

.5 

9 

2.1 

6 

.9 

17 

,6.0 

399  93.2 

12 

2.6 

628 

0 

.0 

2 

2.7 

l 

1.6 

3 

6.1 

71' 95.9 

0 

.0 

76 

2 

.6 

7 

2.0 

3 

.8  . 

16 

6.0 

328  92.7 

12 

3.6 

356 

0 

.0 

l 

6.3 

0 

.0 

2 

8.7, 

21  91.3 

0 

.0 

23 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

'0 

.0 

. 6 f 

0 

.0 

l 

5.3 

0 
A * 

.0 

2 

10.5’ 

17  89.5 

0 

.0 

,19 

2 

.6 

10' 

2.2 

6 

.9 

19, 

6.2 

, '620  93.1. 

12 

2.7 

651 

0 

.0 

2 

2.6 

, l 

1.3 

,3 

3.8  ■ 

75  96.2 

0 

.0 

76 

2 

.5 

8- 

2.1 

' 3 

.8 : 

16 

6.3  ' 

365  92.5 

12 

3.2 

373 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0’ 

t 0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

O' 

.0 

fi 

.0 

0 

.0 

0 ' .0 

0 

.0 

0 ’ 

0 

.0 

0 

r*°  , 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 .0 

. 0 

.0 

o 

2 

0 

.6 

.0 

/t 

2*2  V 
2.6. 

6 

l 

.9  . 
1.3 

19 

3 

‘ 6.2  , 
3.8 

620  93.1 
’ 75  96.2 

12' 

0 

2.7 

.0 

651 

78 

2 

.5 

. 8 

2.1 

3 

.8 

16 

6.3 

365  92.5 

12 

3.2  . 

373 

• 

% 

• 

i 

$01 

, 

" 686, 

1 

" ■ w 

. ■ , '■ 

/ 


>s;f 


'\ ' 


•*.  r 


J 

*■ 

/ 


'a\nm 


HUE  IT  - TOTAL  Wl1*NT  IN  INSTITUTIONS  UF  HIGHER  EDUCATION  FOB  SELECTEO  MAJOR  FIELOS  OF  STUOY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
M RACE  ETMUCITy  AND  SE*:  STATE,  19T6  / ' 

" 

MAJOR  FIELD  0200  - ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIGN  ' 


AMERICAN  1N0IAN  . BLACK  ASIAN  OR  TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  'NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  ' MINORITY 


WHITE  NON-RESIOENT 

NON-HISPANIC  ALIEN 


. Illinois 


NUMBER’  t NUMBER  t NUMBER' 
( IB  INSTITUTIONS) 


X NUMBER  X NUMBER  S NUMBER  X NUMBER  t 


UNDERGRADUATES: 


. FULL-TIME 

6 

.3 

it* 

6.0 

66 

2.9 

66  2.0 

233 

10. 1 

2,000 

86.5 

79 

3.4 

female 

1 

.2 

26 

5.ft 

11 

2.6 

5 U 

43 

9.2 

409 

<88.0 

13 

2.8 

MALE 

5 

.3 

#9 

6.8) 

55 

3.0 

61  2.2 

190 

10.3 

It  591 

86.1 

66 

3.6 

PART-TIME 

0 

.0  ' 

21 

7.9 

5 

1.9 

a 3.0 

34 

12.8 

229 

86.1 

3 

1.1 

FEMALE 

0 

.0 

1 

2.2 

0 

.0 

2 6.6 

3 

6.7 

42 

93.3 

0 

.0 

kAlE 

0 

.0 

20 

9.0  • 

i 5 

2.3 

6 2.7 

31 

14.0 

187 

84.6 

3 

1.4 

TOTAL 

6 

.2 

136 

5.3 

1 .* 

71 

2.6 

56  2.1. 

267 

10.4 

2,229 

82 

3.2 

• FEMALE 

1 

.2 

27 

5.^ 

; 11 

2.2 

7 l»4 

66 

9.0 

451 

13 

2.5 

male  ■ 

GRAOUATEi 

5 

.2 

109 

5.3 

60 

2.9 

67  2.3 

221 

10.7 

1,778 

86.0  * 

69 

3.3 

full-time 

0 

.0 

9 

3.0 

* 6 

2.0 

3 1.0 

. u 

6.9 

264 

86.6 

23 

7.5 

FEMALE 

. 0 

.0 

i 

6.2  ,/ 

r 

1.7 

U 1.7 

5 

8.6 

*4 

82.8 

5 

6.6 

MALE 

0 

.0 

. 6 

2.6 

5 

2.0 

2 .8 

13 

6.3 

216 

87.4 

18 

7.3 

PART-TIME 

0 

.0 

5 

6.6 

0 

.0  . 

0 .0 

5 

4.0 

82 

75.2 

22 

20.2 

FEMALE 

0 

.0 

3 

13.0 

0 

.0 

0 .0 

3 

13.0 

19 

82*6 

l 

4.3 

MALE 

0 

.0 

2 

2.3 

,0 

.0 

0 .0 

i 2 

2.3 

63 

73,3 

21 

24.4 

TOTAL 

0 

.0 

16 

3.6 ' 

6 

1.6 

3 .7 

23 

6.6 

346 

83.6 

+5 

10.9 

female 

0 

.0 

6 

’ 7.6 

l 

1.2 

1 U 

8 

9.9 

67 

62.7 

6 

7.4 

HALE 

0 

.0 

t 

8 

2.6 

5 

1.5 

2 .6 

15 

4.5 

279 

83.6 

39  ’11.7 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

,0 

0 

V 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

< FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0  ' 

0 ,0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

. 0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ t MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 tO 

0 

.0 

0 

•( 

0 

.0 

' FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o  , • 

0 .0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

% male 

UND*GRAD*PR0F? 

0 

.0 

‘ t 

0 

\ 

V,  ' 

.0 

0 

.0 

0 .9 

0 

.0 

0 

v0 

0 

.0 

: FULL-TIME 

ft 

*.2 

126 

6.7 

72 

2.8 

69  1.9  * 

251 

9.6 

2,264 

86.5 

102 

3.9 

FEMALE 

1 

.2 

29 

6.5 

12 

' 2.3 

6 1.1 

48 

9.2 

457 

87.4 

18 

3.4 

MALE 

5 

.2 

95 

6.5 

60 

2.9 

43  2.1 

203 

9.7 

W807 

86.3 

84 

4.0 

> PART-TIME 

0 

.0 

26 

6.9 

5 

1.3 

8 2.1 

39 

10.4 

311 

82.9 

25 

6.7 

..  FEMALE 

0 

6 

.6.9 

0 

.0 

2 2.9  • 

. 6 

6.6  ' 

61 

89.7 

l 

1.5 

HALE 

"P 

• ERJC 

0 

* 

I 

.0 

' 22 

7.2  * 

5 

1.6 

6 2.0 

33 

ft 

10.7. 

250 

81.4 

24 

7.8  ' 

i 

4 


TOTAL 

NUMBER 


2,312 
465 
l, BAT 
264 
65 
221 

2(578 

510 

2,061  - 


305 

SB 

267 

109 

23 

86 

616 

81 

333 


0 

0 

0 

, ' 0 
0 
0 

0 

0 

0 


2,617 

523 

2,096 

375 

66 

307 


IWJ 


TOTAL  ■ 

6 

.2 

150 

5.0 

77 

2.6 ' 

. FEMALE 

l 

.2 

33 

5.6 

12 

2.0 

male 

5 

.2 

117 

4,9 

65 

2.7 

UpCUSSIflEOi 

t * 

TOTAL 

l 

.7 

9 

6.7 

4 

3.0 

. FEMALE 

0 

.0 

2 

-4,9 

3 

7.3 

- MALE 

1 

1.1 

7 

7.4 

1 

1.1 

TOTAL  £NAOLLH£NTs 

V 

* 

TOTAL 

7 

.2 

159 

5.1 

• 81 

2.6 

FEMALE 

I 

.2 

35 

5.5 

15 

2.4 

KALE 

6 • 

.2 

124 

5.0 

66 

2.6 

I KOI ANA 

1 

ft  INSTITUTIONS) 

UNOERCAAOUATES) 

FULL-TIME 

3 

.3 

14 

1.4  ' 

8 

.6 

. FEMALE 

0 

.0 

2 

.8 

1 

.4 

' ‘MALE 

3 

.4 

12 

1.6 

5 

.7 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.ft 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

3 

.3 

14 

1.4 

. 6 

.6 

FEMALE 

0 , 

.0 

2 

.8 

' l 

.4 

MALE 

3 

.4 

12 

1.6 

5 

.7 

UtADUATEl 

i 

• 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

• .0 

, 0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PROFESSIONAL) 

FULL-TIME 

o . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.MALE 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

o. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UNO+GRAO+PMF) 

FULL-TIME’ 

3 

.3 

14 

1.4 

6 

.6 

•FEMALE  . 

0 

.0 

2 

.6 

1 

.4 

MALE 

3 

.4 

12 

1.6 

5 

.7 

PART-TIME 

0' 

.0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

' 0 

'.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1.9 

290 

9.7 

2.575 

84.1  ’ 

127' 

4.2 

£.942 

1.4 

54 

> 9.1 

518 

87.4 

19 

3.2 

591 

2.0 

IK 

9.8 

2.057 

85.7 

108 

4.5 

2.401 

3.0 

18 

13.3 

118 

80.0 

9 

4.7 

135 

.0 

5 

12.2 

33 

80.5 

3 

7.3 

41 

4.3 

% 

13 

i 

i>8 

75 

79.8 

6 

6.# 

94 

2.0 

308 

9.8 

2.683 

85.8 

134 

4.3 

3.127 

1.3 

59 

9.3 

5SX 

87.2 

22 

3.5 

632 

2.1 

249 

10.0 

2.132 

>5.5 

114 

4.4 

2.495 

* 


.9 

32  3.2  • 

964  96.5 

3 

999 

1 \ 
.9  S 

i i.9 

•250  97.3.  ' 

2 

.8 

257 

27  3.6 

714  94.2 

l 

- .1 

742 

3.0 

1 

3.0 

32  97.0 

0 

■ .0 

33 

.0 

0 

•0  v 

■ 9 100.0 

0 

-.0  . 

9 

4.2 

1 4.2 

23  95.8 

0 

.0 

24 

33  : 3.2 

994  96.5 

3 

.3 

1.032 

f.8 

5 

1.9 

259  U.4 

2 

.8 

266 

1.0 

28  3.7 

737  96.2 

l 

.1 

. 744 

.0 

0 

.0 

8 66.7 

4 

33.3 

12 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 66.7  , 

• 4 

33.3 

12 

.0 

0 

,0 

8 100.0 

0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

0 

.1- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

8 100.0  . 

J 

- 0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

W 80.0 

"‘S 

<20.0 

20 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•TL  • 

•o 

.0 

0 

.0 

16  »,0 

. 4 

% 

20.0  ' 

20 

4 

.0 

0 

t 

.0 

0 

.0 

\ 

o 

.0 

) 

.0 

0 

>0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

01 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

o' 

.0 

0 

.0 

.6 

,o- 

* 0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

32 

J.2 

972 

96.1 

7 

.7 

1.011 

.8 

5 

1.9 

250 

97.3 

2 

.8 

257 

.9 

27 

3.6 

• 722. 

95.1 

5 

754 

2.4 

1 

2.4 

40 

97.4 

0 

*0 

41 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

.0 

.0 

9 

3.1 

' 1 

3.i 

31 

96.9  - 

0 

.0 

32 

■■1105 


57 

6 

49 

4 

0 

4 

61 

8 

53 

9 

2 

7 

1 

0 

1 

10 

2 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

2 

7 

1 

0 

1 
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MM^iaO  WOO  - AACHITECTURE  ANO  ENVIRONMENT  Al  qCSIGH 


INDIANA 

wm 

FEMALE 
. male 


, MRICAN  IttOIAM  bLACM  ASIAN  0* 

'ALASAAN  NATIVE  NQN-HISPANIC  PACIFIC  ISUNDE8  MSPANK 

Wtt»  t N(**E*  I 

CONTINUEO 


TOTAL  MITE  • NOMESIOENT 

MHOUTT*  NGN»MISPANtC  ALIEN 


t \ v 


3 .3 

0 .0 

J .4 


MCLASSIFIETn 
TOTAL 
FEMALE 
,*  HALE 


10* 

* # 

MUEftttAOUATEU 
FiajL-TlNE  • 
rFENAL£. 

HALE 
Mtf-TUt 
> EMILE 

iUle 

TOTAL  ' 

FEMAL* 

MALE  ' 

UAOOATEl 

FOU-TINE 

FEMALE 

MALE 

PAAT-TIME  ' 
FEMALE 
MALE 

^TAL 

FEMALE 

NILE 


l 1 


0 

0 

0 

0 

-o 

0 

O' 

0 

0 


u 
• 6 


L 

l 

*1  * .1 

0 .0 


.0 

.0 


i a, 

1 . .7 

1 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<0 

.0 


u 1.3 


*0 

.0 

.0 


2 

12 


•A 

1.5 


.0 

.0 

.0 


TOTAL  ENROLLMENT) 

TOTAL  f .3 

FEMLE  0 .0 

MALE  3 .A 


14  l.J 


2 

12 


.A 

1.) 


A INSTITUTIONS) 


14  l.S 

3 2.3 

11  1.3 
l 1.0 
0 .0 
1 l.T 

15  1.5 

3 2.2 

12  1.4 


3 3.7 

0 .0 


S.i 

.0 

.0 

.0 


3 2.A 
0 .0 
3 3.4 


TOTAL 


NONSElt 

1 

NUMBER 

I 

NOME* 

1 

. 7,' 

NUMBER 

4 ' ( , 

NUMBER 

I 

NUMBER 

A 

•t 

14 

1.4 

33 

3.1 

1*012  94*2 

i 

7 

.7 

1.052 

1 

.4 

2 

.1 

5 

1.9 

' 259  97.4 

.2 

.8 

244 

5 

.4 

1 

1.0 

21 

3.A 

153  95.4 

5 

.A 

784 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0*  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 .0 

0 

.0 

• 0 

6 

•6 

10 

1.0 

33 

3.1 

1.012  94.2 

7 

.7 

1.052 

l 

• 4 

2 

»8 

. 5 

1.9 

259  97.4 

2 

.8 

24A 

5 

■> 

1 

1.0 

21 

3.A 

753  95.1 

5 

•6 

4 

784 

< s 

.4 

3 

.} 

1 23 

2.4 

189  94.1 

33 

3.5 

945 

2 

U6 

0, 

.0 

A 

4.7 

US  Mil 

8 

4.2 

129 

2 

•jf 

3 

.4 

IT 

2a 

774  94.9 

25 

. 3.1 

814 

0 

.0 

0 

• .0 

1 

1.5 

• 59  19.4 

A 

9.1 

44 

0 

• 0 

• 0 

‘.0 

0 

.0 

1 100.C 

0 

to  , 

8 

0 

•0 

c 

.0 

1 

1.7 

51  87,  .9 

4'  10.3 

SB 

‘4 

•4 

3. 

.3 

24 

2.4 

948  93.8 

39 

3.9 

Mil 

2 

US 

0 

.0 

4 

4.4 

123  89.8 

4 

5.8 

137 

2 

J 

A 

3 

.3 

" 11 
. ' 

2.1 

825  94.4 

31 

r- 

3.5 

* 

874 

0 

.0 

’ 2 

2.4 

5 

A.l  ' 

U 87.8 

5 

A.l 

82 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10  100.0 

0 

.0 

10 

u 

•0 

l 

2*8 

1 

6.9  ‘ 

62  8A.1 

5 

4.9 

* 72 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

22  91.7 

. 2 

8.3 

24 

„ 0 

#0 

0 

.0 

0 

.0 

6 85.7 

1 

14.3  - 

7 

0 

.0 

&•  . 

0 

.0 

0 ' 

.0 

U 94.  r 

1 

5.9 

17 

0 

«;! 

2 

1.9 

5 

4.7  • 

• 94  88.7 

7 

8*6 

106 

0 

r.o 

0 

.0 

0 

.0 

14  94.1 

1 

5.9  , 

17 

0 

.0 

2 

2.2 

5 

5.4 

78  87.6 

*>* 

" A 

4.7- 

89 

1106 


< * 


o 

ERIC 


i 


1107 


jfv  • 


V5L- 


r 


v 


i 

s >■ 


MflfHUONALl 
WU-IIME 
' female 
MALI 
PAMMIME 
FEMALE  , 
% MAlf 


TOUT 


FtMALE 

MALE 


.0 

.0. 

.0 


(J  .0 

0 .0 

0 

T 

0 .ci 

•0  .0' 


.0 

-.r 


o 

0 

0 

• 

0 

0 


/ 


.0 . 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 


4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Jo 


0 .0 

rf  .0 

0 .0 


-0 «0"" 

*i  ;o 

0 .0 


0 <0 

.0.  .0 

ft  .0 

9 .0 

0,  «.o 

4 .0 


4 .4" 


.0 

.0 


.0 

.0 

‘,0 

.0 

>0 


8 '«4~ 
0 

o Ac 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


-4 ,4- 


.0 

.0' 


0 

0 

0 

0 •» 
0 
0 


% 


und^gaaiwaufi 

FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
pAri-tine 
FEMALE 
MALE 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


» l 


U 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

u 

.0 

.1 


17  1.7 

3 U 
14  1.6 

1 1.1 
0 .0 
1 1.3 


18 

1 

16 


l.o 

1.9 

1.6 


.4 

1.4 

•2 

.0 

.0 

.0 


4 .4 

1 1.3 

2 .2 


,5 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 


.5  .4 

0 .0 

5 .5 


28  2.7 

6 4.3 

22  2.3 

1 1.1 
4 .0 

l 1.3 

I 

29  2.6 

6 3.9 

23  2.4 


961  93.6 
12$  89.9- 
836  94,1 
81  90.0 
14  93.3 
67  89.3 

1,042  93.3 
139  90.3  ♦ 
903  93.8 


38  3,7 
8 $.8 
30  3.4 

8 8.9  . 

1 6.7 

' 7 9.3 


1*027 

139 

888 

90 

15 

r 7$ 


46  4.1  l, Ilf 

9 5.8  ' 154 

37  3.8  963 


UNCLASSIFIED: 

tuIal  / 

FEMALE 

'MALE 


.0 

.0 

.0 


.4 

.0 

.0 


0 

,0 

4u 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 A 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .c 

01  .0 


0 .On- 
0 .0 
o .o 


IjTaL  ENROLLMENT; 

WTAL  ’ 2 .2 

FEMALE  1 .o 

. MALE  1 .1 

KANSAS  ( 

UNOERCRAOUATES: 

FULL-TIME  20  1.4 

FEMALE  1 .4 

MALE  19  1.6 

PART-TIME  i 8.6 

FEMALE  0 .0 

MALE  3 10.0 

’TOTAL  2j  1.6 

FEMALE  1 *4 

•MALE  22  L>8 

GRADUATE: 

FULL-TIME  2 2.7 

FEMALE  1 9.3 

MALE  1 1.6 

PART-TIME  1 3. 1 

I 1 ’ FEMALE  U .0 

’ HALE  l 3.6 

' * 

• TOTAL  ’ 3,  J.8 

FEMALE  : 1 4.0 

MALE1  2,2.5 

" O" 

ERIC 


. 16  1.6 

3 1.9 

• 15  1.6 

10  iNiTI TUT  IONS) 


49 

11 

38 

0 

0 

0 


3.4 

4.6 

3.1 

.0 

.0 

.0 


4 .4 

2 1.3 

2 .2 


.5 

,4 

.5 

.0 

.0 

.0 


.4 

.0 

.5 


9 .6 

1 .4 

8 .7 

l 2.9 

l 20.0 

0 ..0 


29  2.6  1,042  93.3 
6 3.9  t 139  90.3 
23  2.4  903  93,8 


85  5.9 
14  6.1 


1,327  92.0 
211  91.3 


46  4.1..,  1,117 

9 • 5.8  154 

37’  3.8  : 963 

# . 


10  2. 

6 2. 


53  , 1J.6  ' . 
12  63.2 
41  74.5 
19  $9.4 
5 83.3 
14  53.8 

",  '% 

72  67 A,  ’ 

3.0  , 
67.9  , 


2.1 
2.6 
24  2.0 

2 .5.7 
0 ' .0 
2 4.7 


32  2.2 
6 L 2.5 
26  2.1 


•16  ,21.6 
5 ' 26?3 
11  20.0 


1,442 

231 

1,211 

35 

5 

30 

1,477 

236 

1,241 


74 

19, 

55 


963 


' ' tldl  l?  * TOTAL  IHWUWNT  IN  INST  HUT  ION}  OF  HICHM  FOUCATION  F0«  SCLCCTCO  MAJOR  PtILOS  OP  STUDY  AMO  ItVfl  OP  (NDOUNINT 
!fe . •$.  IV  MU  irmiClTY  AND  SKI  STATE,  1976  # f ^ '•«* 

' MAJOR  PI&D  00  • ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIGN ’ ’*■ 


AMERICAN  I NO  UN  • HACK  ASIAN  0*  TOTAL 

ALASKAN  NAT IV f NUN-NISPANIC  PACIFIC  ISlANOER  HISPANIC  MINORITY 


UNIT! 

NON-HISPANIC 


NON-RESIOINT 

AUfN 


KtiNrtR — t NUMBER  “ “■  t -•NUNIfR V ~ NOW!*"— ^ NWft J fflMICK T 


TOTAL 

~mw 


KANSAS 


PROHUNAli 
FULLTIME 
PENAL! 

* MALE 
PANT-TINE 


CONTINUED 


.1) 

.0 

.0 

.0 


l 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


i i 


.0 

.0 

.0 

.0 


9 /.0 
0 .0 


.0 

.0 


KENTUCKY 

oWgRAOUATESj 
YoLl-TIME 
FEMALE  - 
MALeN 
PART-TIME 
. FEMALE  4 
. NALL 


0,  INSTITUTIONS)  / 


% 1 

' 0 
• l 
0 
o 

■ 0 


.2 

.0 

•.3 

.1)’ 

.0 

• u 


1$  2.6 

8 6.3 

1 1,6 

0 .0 

0 .U 

o .0 


.9 

.5 

l.C 

.0 

.0 

.0 


/ 


A 

.0 

.3 

.0 

• .0  '■ 

.0 


li  j.8‘ 
9 4.L. 
13  3.3 

0*  TO 
0 'Tfti, 

• 0 .0 


0 .0 

0 6 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

, .'0 

0 

0 


FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

'.  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"o 

MALE 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

FEMALE  «• 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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1.4 

0 

' .0 

1 

’ 1.4 

72  98.6 

. 0 

.0 

73 

..  * HALE  ’ 

0 

’ .0 

P 

1.1 

* 7 

3.8 

2 

l.l 

11 

6.0 

172  94.0 

' 0 

.0 

, 163 

total 

% 

6 

.4 

v 1* 

u 

31 

2.2 

3 

.2 

54 

3.8 

1,307  93.0 

45 

3.2 

1,406 

FEMALE 

2 

.3 

4 

1.0 

4, 

* 1.0 

0 

.0 

10 

2.6 

363  94.0 

>13 

3.4 

1 '386 

MALE 

.4 

.4 

10 

1.0 

27 

2.6 

3 

• .3 

44 

44 

944  92.5 

32 

3.1 

1,020 

URAOUtfE: 

,, 

1 

f 

> 

f ■ 

FULl*NE 

U 

. .0. 

• 0 

.0 

1 

1.5 

i 1 

1.5 

2 

3.0 

59  88.1 

6 

9.0 

67 

* female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

<u 

, »o . 

0 

,0 

11  91.7 

l 

8.3 

. 12 

MALE 

0 

•'.O’ 

* O’ 

.’  .0 

1- 

1.8 

• f 

1.8 

2 

3.6 

46  87.3 

5 

9.1 

■"'55 

PART-TIME  v ‘ 

0 

.0 

* 0 

. .0' 

0 

.0 

i 

.0 

0 

.0 

0 .0 

. 0 

.0 

0 

FENALE 

0 

.0 

' 0 

.0  . • 

. .0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 10 

0 

.0 

: 0 

MALE 

0 ■ 

.0 

0 

.0* 

“ 0 

‘•.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

t 

* . 


Hotal  • , 

FEMALE 

: 'male 

PROFESSIONALS 
-fUU-IJtt' 
FEMALE 
RALE 
PART-TIME' 
FEMALE 
■ RALE 

total 

FEMALE 

MALE 


UND»tflAD+PRJF;. 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


••  -ft  .0  ' .0  ' .’o. 

• .\o  ' ' ,o  • *0 

O ,0  . ■ 0 .0 


u 

u 

0 .0 


u 

0 

0 

0 

0 

0 


'6 

2 

A 

0 

0 

0 


.0- 

.0 


*0 

.0 

.0 
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.5 

.6 

.4 

.0 

.0 

.0 
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4 .4 
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total  o .0 

female  o .0 

'MALE  0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 ,0 

0 .0 


12  1*0 
4 1.2 

6 .9 

.6 
.0 


2 
0 

2 1.1 


14  1.0 


4 

10 


1.0 

.9 


1 4.0 

1 6.3 

0 .0 


1 

1.5 

. r 

•1.5 

2 

3.0 

0 

.0 

0 

.0. 

,o. 

•.o. 

•1 

1.8; 

.i 

1.8 

i 

2 

3.6 
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. 0 

•iot 

• / 
V 

■ .O',  ’ 

0 

i. 

.0 

0 

, .0 

0 ■ 

.0' 

- 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

r o . 

.0' 

0 

■ •» 

0 

.0 

' o : 

*0  , 

0 

.0 

0 

• 0 

’ ' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

\\  ■ 

0. 

.0 

0 

.0 

; 

* .0 

O' 

. .0 

0 

■ .0-' 

\ 0 

.0 

0 

.0 

24 

2.0 

-2 

.2 

44 

3.6 

3 

.9 

. ,0 

.0 

•9 

2*8 

21 

2.4 

2 

.2 

35; 

3.9 

8/ 

3.1 

' 2 

.8 

; 12 

4.7 

l 

1.4 

. 0 

,0  • 

1 

1.4 

7 

3.8 

, 2 

1.1 

u 

6.0 

32 

2.2 

V 4 

.3 

56 

3.8 

4 

1.0 

. 0 

.0. 

10 

2.5 

28 

2.6 

■£,  ■ 

4, 

.4 

46 

• V”  ■ 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

vr 

4 

4.0 

0 

.■  .0 

0 

.0 

i 

6.3 

0 

.Q 

0 

.0 

0 

.0 

*59  48.1 

. 6' 

9*0  ■ 

67. 

11  91.7 

T 

to 

U 

4P  . R7.3  . 

,v 

9.1  . 

4 ■ 

'.V 

55 

0 .0 

.VO . 

.0 

} 

' 0 

0 \0 

.0 

V .o  ...V 

0 

’ 0 .0 

‘0. 

.0  ■ 

0 

o.  ,0 

0 

, ' .'0 . V • 

. 0 

o .q, 

Vo 

•*o 

“ 0 

0 . . .0  " 

0 

.0 

• . o- 

* 4 4 

0.  .0  . 

.0. 

.o' . 

' ‘ 0 

;o  * .o 

0. 

.0 

-o. 

.’ft  ♦O', 
* 

, , 0 

• .0  . 

• o' 

’ r 1 o 

rl22  92*2 

■ 51 

1 4 

4.2 

1»217, 

302  92.9  ' 

14 

4.3 

325 

820  91.9 

V 37 

,4.1  ,' 

•892 

244,^,95.3 

■ 0 

.0 

256 

•72  •98.6  • ... 

.0 

■*  .0  • ; 

73 

172  94.0  / 

0 

' .0  . 

183 

.366  92.7 

51 

3.^ 

1,473 

374  94.0 

14 

3.5 

, 398 

992  92.3 

37 

« »i 

3.4 

P.  4 

1,075 

24  96.0 

0 

.0 

25 

15  93.8 

0 

.0 

16 

9 100.0 

0 

.0  * 

9 

total  Enrollment : 
total  ' o 

FEMALE  2 

HALE  4 

MISSISSIPPI 


I 


• IS  1.0 

5 1.2 

10  .9 

12  INSTITUTIONS) 


32  2.1 

4 1.0 

26  2.6 


.3 

.0 

.4 


57  3.8 
11  2.7 

46  '4.2 


1.390  92.B 
369  94.0 
1.001  92.'3 


51 

14 

37 


3.4 

3.4 

3.4 


1.498 

414 

1.084 


WlOERORAOUATES: 
FUU-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
’ FEMALE 
MALE 

TOTAL  . ‘ • 
FEMALE  . 

• MALE  ' 

Graduate: 


-,'male 

PARTWM; 


e m-, 


2 1 '.3 
l 1.4- 


.2 

.0 

-.0 

.0 


2 .3 

1 l.S 

1 .2 


.0 

.0 


■tf — * / 

HALEv  - , 0 


0 .0 

O'  .0  ' 

u .0  ■ 

.0 


3.6 

2 

.3 

0 

.0 

25 

4.3 

3.1 

1 

1.6 

0 

.0 

4 

6.3 

3.7 

1 

' .2 

0 

•,0 

21 

4.1 

4.S 

0 

,.0 

.0 

.0 

1 

4.5 

SO.'O 

* 0 

.0 

0 

.0 

1 

50.0 

.0  ' 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

' .0 

3.7 

2 

.3 

' ’0 

.0 

26 

4.3, 

4.5 

1 

1.5  , 

0 

.0 

5 

7.6 

. f 

3.5 

. 1 

.2 

• 0 

‘.0 

21 

‘ 3.9 

.0 

4 

Vo 

’ .0 

0 

;o  , 

, o' 

.0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

. *0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, .o 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

.0 

0 

.0  . 

c . 

.0 

0 

.0 

50.0 

0 

’ .0 

0 

.0 

1' 

50.0 

552  95.2 
59  92.2 
4&  95.5 
'll  95.5 
\ 50.0 
- 20  100.0 

573  95.2 
60'  90.9- 
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l ioo.o’ 

8 . 88.9 
>4  '80*0 
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1 50.0. 


.5 

1.6 

.4 

.0 

•0. 

.0 


3 .5 

1 1.5 

2 .4 


1 10.0 

0 .0 

1 11.1 

0 .0 

0 .0 

0 .0 
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64 
516 
. 22 
2 

y n\ 
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66 
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10 

1 

9 

5 

3 

2 
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> ' Mtt  f 1?  v TOTAL  ENROLLMENT  IN  IMSTITUT  IONS  OF.  HIGHER  ECUCATtOt  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  MO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
- • #Y  «4CI  ETHNlClTy  AMO  SEX*'  1976  ft 

MAJOR  FIELD  ARCHITECTURE  AMO  {/WIRONHENTAL  OE5IGN  ’ • ’ * . 
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AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR  4 \ ‘ ‘‘ 

' ALASKAN  NATIVE  - NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMbeR 

I >.  number 

A 

MISSISSIPPI 
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« / 

i 
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u 

l, 

.4  ‘ 

1 

6.7 
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0 

• 4-'  4 

0 

.0 

MALE 

0 

.1 

l 

9.1 
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. . . 

full-time 

0 

,•0  " < 

o” 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

-MALE 

0. 

.0  .* 

,.u 

, *° 

part-time 

0 

.0  . 

0 

, .0 
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0 
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•0 

, 'O’ 

MALE  ' 

4 ' • 1 

* * '/  , i 

0 
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0 

.0 
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0 

<0  - • 

0 

.0 
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0 
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0 . 

.0 
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0 
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.o’ 

i . ' i 
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A 
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2 

.-3 

21 

3.6, 
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l 
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3.1 

MALE 

1 

...2 

,19 

■ 3.6 

PART-TIME 

0 

.0 

i 

7.4 
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0 
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r 

20.0 

, 4"  MALE  . 

1 < * \ 

0 

. .0  ■ 

-I 

4*  I) 
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i 

.3 

23 
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1 - 

\ 3 ' 

4.3 

■MALE 

1 

*2 

20 

3.7 
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0. 

.0 

o' 

.0 
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0 

'.0  ■ 

0> 

.0 

■ ' MALE 

0 

.0 

•0 

.0 

total  ENROLLMENT: 

' 

total  : •• 

£ 

.3 

23 
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l 
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3 
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■ MALE 

* 

1 

.2  '* 

20 

•3.6 

NUMBER  r NUMBER 


1 
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NON— HISPANIC 

number 


NON-RESIOENt 
ALIEN 

„ 4r  • ' 

X ' NUMBER  ’ I 
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I 

t 

i t 


0 

.0 

\ 0 

.0 

1 6.7 

13  86.7 

1 

6.7 

15 

0 

' .0 

0 

.0 

0 ,0  . 

<4  100.0 

■0 

.0 

• 4 

0 

.0 

0 

.0 

I 9.1 

9 81.8 

1 

9.1 

V u 

• 

■ 

■ : / \ 

1 / 

t- 

V\ 

0 

.0 

’ 0 

.0 
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«o 

‘ 

.0 

, 0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 .0 

0.  .0 

■ 0 

. .q: 

* ' o 

0 

•o 

■ A 

.0 

0 .0 

• 0 .0  ' 

- %0 

.0 

‘ 0 

0 

%0 

"'.0 

0 .0 

0 A 

0 

.0 

0 

:-o 

.0 

a 

.0 

0 .0 

■ 0 .0 

0 

.0 
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0 

.0 

, ft 

.0 

0 . -.o 

Sk  .0 

0 
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.0 

. 0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 .0 

. .p 

.0 
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0 

.0 

c 

.0 
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0 .0 

. 0 

,0 

0 

0 

.0 

4 

.0 

.0  ' 

0 .0' 

• 

O .0 

• 1 

0 

.0  ■ 

0 

2 ' 

.3 

0 

.0  ■ 

25  4.2 

f 

■561  95.1 

4 

.7 
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l 

l.S 

0 

.0 

4 6.2 

60  92.3 

1 

1.5 

: 65 

l 

.2 

0 

.0 

21  4.0 

' ' 501  95.4 

3 

.6 
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0 

.0 

•o 

.0 

2 7.4 

25  92.6 

O' 

.0. 

27 

0 

.0 

0 

-.'o ' / 

1-  20.0 

4 BO.  0 

0, 

.0 

5- 

0 

.0 

> 0 

.0 

1 4.5 

’ 21  95.5 

* 0 

.0 

22 

2 

.3 

0 

.0 

27  ‘ 4.4 

586  95.0 

4 

.6- 

617 

1 

1.JL 

•o 

.0 

5 7.1 

64  91.4 

1 

1.4 

'•  TO 

l 

.2 

0 

•o  ' 

22  4.0 

/ 

. 52?  95.4 

, 3 

.5' 
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o • 

.0 

0 

.0 

0 .0 

4 100.0 

0 

-.0 

4 

0 

.0 

o - 

.0 

0 .0 

■ • 0 .0  . 

0 

.0 

' 0 

0 

.0 

. 0 

t'  _ , 

.0 

1 

0 .0 

. 4 wo.c 

*’  0 

.0 

4 

.4 

2 

.3 

0 

.0 

27  4.3 

'590  95,0. 

4 

.6 

621 

1’ 

1.4 

0 

.0 

5 -7.1 

64  91.4 

I * 

l.% 

70 

1 

.2 

. 0 

.0  • 

22  4.0 

526  95.5 

3 

.5 
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1126 


1127 


& 

me 


MISSOURI  < t » -INSTITUTIONS) 

* * 9 


v UNOERGAAOUATES: 


FULL-TIME  ■ 

2 

.8 

11 

6.5 

FEMALE 

0 

.0 

5 

■6.5 

MALE 

2 

1.2 . 

6 

3.6 

PART-TIME 

0 

.0’  <■ 

6 

9.0 

FlEMALE  1 

0 

,u 

l 

11.1 

MALE  ‘ 

0 

.0 

5 

8.6.  ; 

> > / 

■■  . • 

,»  ’ 

TOTAL 

2 

.6. 

17 

, >4. 

FEMALE  . 

u 

.0  . 

t> 

7.0 

MALE 

• 2 

: .9 

11 

6.9  . 

« 

GRADUATE  • 

fuCl-Ume 

• 0. 

.0 

A.  4 

2 

■ XJi& 

FEMALE  i 

0. 

;o 

0 

>•0 

MALE 

0/.’ 

.0 

’ 2 

’ 1.8  ■ 

part-time 

0 

..0 

0 

.0. 

' FEMALE 

0 

• .0 

..■’o 

.0 
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0 

.0 

\ . 11 

* . .0 
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• 

d 
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I 

•2 

U6 
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■ ’0 
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0 

.0 
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TOTAL  • 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 
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Uv 

.0 

0 

.V 

0 
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y 

.0 

o. 
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0 
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2 

.5 
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7 
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0 

. .0 
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’2 
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•5 

PART-TIME 

0 
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6 
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0 

FEMALE 

0 

.0 

l 
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0 
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0 

i .0 

5 
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0 
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2 

.6 

19 
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7 
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0 

.0 

6 

5.3 

2 
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2 

.6 

13 

3.8 

5 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.9 

0 

.0 

0 
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y 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT : 
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.6 
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19 
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FEMALE 

0 

.0 

6 

6.9 
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.6 

13 
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5 
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5 2.1 
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0 
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6 
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6 • 2.6 

3 

1.8 

15 
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0 .0 

0 
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6 

9.0 

0 .0 

0 

.0 

. 1 
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0 

.0 

5 
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3 

1.0 

27 
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0 
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7 
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3 
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20 

8.9 
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0 

.0 

6- 
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0 

' .0 
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,0 

. .0 
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.0 

0 

.0 

0 .0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 .0 
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.0 

0 
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i 
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0 .0 
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t 

0 .0 
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0 
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0 .0 
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0 
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0 .0 

0 
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0 .0 

.0 

0 .0 
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0 
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0 .0 
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0 

0 .0 

0 .0 

0 
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15  3.9 

381 
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1 1.0 
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265  88.6  * 
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77 
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0 .0 

10 
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' 366 
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8 
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0 

.0 
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0 .0 

0 

•0*. 

0 
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'1 
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15 
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TAKE  17  - TOTAL  EMROtiLMENI  JM  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SEIECTEO  MAJOR' FIELDS  Of  STUDY  AMO  IEVEJ.  Of  ENROLLMENT 
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MAJOR  FIELD  0200  * ARCHITECTURE  AMI  ENVIRONMENTAL  DESIGN 
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.0 

.0 

/ 

FULL-TIME 

0 
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‘.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

,0 

0 

0 

.0 

■ '0 

.0 

0 

'* 

.0 

0 

'.0  • 
V 

0 

• .0 

r 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0* 

,0 

0 

.0 

0 
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47 
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.0 
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2 

.4 
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0 

' .0. 
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0 

.0 

0 

3 
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1 

,1.6 

56 
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0 

.0 

1 11.1 

0 

.0 

0 

.0 

l 

11.1 
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.0 

9 

MALE 

0 

.0 

2 4.3 

0 

.0 

0 

•0 
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4.3 

44  93.6 

1 

2.1* 

47 
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l 

TOTAL 

.0 

.0 

7 1.2 
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1.0 

2 

.3 
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.0 

1 1.6, 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 .0 
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..  0 

.0 

0 
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1 
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0 .0 
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h 

1 

6 
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0 

.0 
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.0 
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.0 
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' .0 

0 
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.0 

0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 
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0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 
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0 : 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

0 
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0, 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

,c 

0 

.0 

0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

So 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0’ 

.0 

0 

>0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

y° 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

u 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 
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0 
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u 

•0 

0 

.0 

0 

•»0 

ft- 

•0 
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.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

t 
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FULL-TIME 

0 

.0 

4 

t 

.7 

. - 6 

1.0 

2 

.3 

;3 

12 

2d 
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4 
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.7 
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u 

.0 

0 

.0 

1 

2.0 

0 
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1 

2.0 

49 
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1 

2.0 

51 
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0 

.0 

4 

.&• 
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1.0 

2 

.4 

11 

2.1 
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97.3 

3 

.6 
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PART-TIME 

0 

.0 

3 

4.8  • 

1 

1.6 

2 

3.2 

6 

9.5 

56 

88.9 

1 

1.6 

63 

FEMALE 

0 

.0 

1 

10.0 

0 

.0 

1 10.0 

2 

20.0 

8 

80.0 

0 

.0 

10 
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0 

.0  - 

2 

3.6 

1 

1.9 

1 

1.9 

4 

7.5 

48 
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.1 

1.9 
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1 
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NUMBER  \ 1 
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• 

‘ 

• 
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0 

.0 

7 
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7 

1.1 

4 
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.8 
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. .0' 

1 
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1.6 
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• 3 . 4.9 
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l 
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0 

.0 
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1.0 
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l 
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.7 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

FENME  . 

. it 

. .0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 ,.o 

0 ' .0 
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1.0" 

*’  ’ 97  94,0 

i 

' 0 

.0 

98 
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l } .0 

0 

•o 

0 

.0' 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

1 .2 

14 

* 

2.5 

1 

.2 

FEMALE 

0 .0 

5 

4.2 

0’ 

.0 

MALE 

1 .2 

9 

2.0 

1 

.2 

* SOOTH  DAKOTA 

l 

2.  INSTITUTIONS) 

i 

UNDERGRADUATES: 

’FULL-TIME 

1 

2 >.6 

0 

.0  . 

0 

.0 

FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE  - 

2 7.4 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME  , 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 .0 

0 s 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 . .0 

0 

.0 

0 

.0 

total’ 

2 5.4 

0 

.0 

O’ 

.0 

FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

> MALE 

2 7.1 

0 

- .0 

O' 

4.0 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 .0 

0 

.0  t 

0 

.0 

MALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

•PART-TIME 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

- FEMALE^- 

0 .0 

, 0. 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

1 

.0 

TOTAL 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0.  .0 

A .0 

0 

.0  ^ 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

^ 1 


2 

.4 

; 18 

3.2 

543 

95,3 

9 

1.6 

570 

; 

2 

.0 

5 

4.2 

113 

95.0 

. 1 

*.8  . 

119 

.4 

13 

V 

2\9 

430 

5 

• A 

95.3 

6 

! ' 

1.8 

/ 

451 

0 

.0 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

' 0 

.0  * 

-0 

0 

.0 

0 

.0 

& 0 

.0 

0 

.0  • 

0 

0 

.0 

0 

.0  • 

\T  ,x  0 

.0 

0 

V.o 

0 

\ 


2 

.4 

18 

3.2 

543 

95.3 

9 

1.6 

570 

0 

.0 

5' 

4.2 

113 

95.0 

. 1 

.8 

119. 

2 

.4 

13 

« 

2.9 

,V 

430 

95.3 

8 

1.8 

;c45l>v 

4 

- >■) 

f , 

% 

0 

.0 

2 

5.6 

' 34 

94.4 

’ 0 

.o’ 

36 

0 

.0 

.0 

.0 

.9  100.0 

0 

.0 

9, 

0 

.0 

2 

7.4 

25 

92.6 

0 

.0 

- 27 

0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

• 1 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

O’ 

' ‘ .0 

{ , 0 

0 

•o. 

0 

.0 

1 100.0 

#jO 

f 

.0 

1 

0 

.0 

4 2 

5i4 

. 35, 

-94.6 

0 

.0 

< 07 

0 

.0 

0 

.0 

9 10010 

0 

' .0 

' . 9 

, ’ !‘  28 

0 

.0 

2 

7.1 

' 26 

92.9 

0 

,„Q 

N- 

'■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

< 0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o : 

0 

.0 

0 

B 

0 

.0 

0 

.0-  • 

0 

• .0' 

.0 

.0 

0 - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

>0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0 

o 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

v#  0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0/ 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0  1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

1162 


O 

ERIC 


3 


\ 


V 


§ 


professional; 

EULL-TIHE 
FEMALE 
KALE 
PART-TIME 
FEMALE 
' MALE 


0 


0 


0 

0 

0 

y o 


total 

FEMALE 

HALE 


jND+GRAOtPfcJF: 

FULL-TIME 

FEMALE 

HALE 

PART-TIME  * 
FEMALE 
. MALE 


'Tutal 

FEMALE 

MALE 


UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i0' 


0 .0 
O'  .0 
0 .0 


S.o 

.0 

7.4 

.0 

.0 

*0 


2 5.4 

0 .0 

2 7.1 


.0  .0 

0 .0 

0 .0 


TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  2 5.4 

FEMALE  ‘ 0 .0 

MALE  2 7.1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 ’.0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 . .1} 


TENNESSEE 


9 INSTITUTIONS) 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


* l •J-V.  f-'v 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 '..0 


. 0 .0 
.0  .0 
V/V  .0 


/ 


mf 

, • t; 

*■  ^ .(  i 

0 '*0* 


.0 


0 S ■' i / ,■  $ 


MV  M 


0 , 
o. 

o'. 


0 

.0 

1 

0 

.0 

' 2 

L 

5.6 

■ • ■ 

, fH’jM  . 

' 0 .0  *'  F.".- 

1 

36 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

: V:*W  • 

. 0 .0  ' v 

9 

0 

.0 

0 

,.0 

2 

7.4 

. 0 Ay'- 

• 27 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

# ws. 

0 . ■.O^i- 

l 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• /o  : ;o 

0 ' .0  ■ . * 

0 

0 

.0 

. 0 

.0 

, 0 

.0 

ft  l IOO2CL. 

/ * . * V 1 a 

0 //A 

1 

0 

.0 

0 

.0 

,2 

5.4 

s i t 1 • » 

/ 35  ■ fU  V 

9 roolo.  V ' 

/■V-0,  ’ 

37 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.! : 0 , .0  .• ' 

9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 0 

. • 0 .0 

28 

O' 

\ 

i.o: 

o 


.0’ 
-.o, 
■ .0> 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


,0 
• 2 


,.  5.4 
i .0 
'7.1 


/v  ‘ 0 • .«>v  1 *0 

v *•;  '!  -u  . , 

35  ^.6  Y‘  \.  aO 

9 100.A ,?  ■ 1 0 

26  , o 

. • - V «■. 

■ >...4.  \» 


..0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


37 

9 

28 


UNOERORADUATES: 
FULL-TIME  . 

1 

.1  . 

34. 

4.8 

3 

. 4 

.4 

3 

.4 

41  5.8 

Vi’. 

643  91.2 
96.  86.$\ 

'3..0 

705 

FEMALE 

0 

.0  ' 

9 

8.1 

l 

.9 

. 0 

.0 

•'  10  * 9.0 

a5- 

4.5 

111 

1 MALE 

1 

.2 

25 

4.2 

2 

.3 

3 

.5 

•31*  5.2 

547  -92.lt 

‘■’■”16. 

2.7 

594 

PART-TIME  ’ 

0 

.0 

1 

1.3 

* 0 

.0 

0 

.0 

1 1.1 

76  97.4  ; 

; ,,l\ 

1.3 

78 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 .0 

B 100.0 

't'1 

- .0*  t 8 

HALE 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 1.4 

68  97.1 

■ ■*  , 
' iff 

1.4* 

70 

h 

total 

1 

.1  j 

V J5 

4.5 

3 

.4 

3 

- .4 

42  5.4 

719  91.8 

2.0 

783 

FEMALE 

0 

.0 

V 9 

7.6 

1 * 

.8 

0 

.0 

10  8.4 

104  87.4 

5. 

¥•2 

119 

MALE 

1 

.2 

-V  26 

3.9 

2 

.3 

3 

.5 

32  4.8 

615  92.6 

..  A? 

?.6\ 

664 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

1 

1.3 

\ 

4 

3 

* 

3.f  ’ 

0 

.0 

0 

'.0 

4 5.2  ‘ 

73  94.8  , 

!l5 

•0; 

.0 ' 

M*1-  77 

FEMALE 

. 0 

.0 

2 

11. f 

0 

.0 

0 

.0 

.2  11.1 

16  88.9 

0 

Vj.‘ir 

^.0 

18 

> 

MALE 

1 

1.7 

1 

1.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 3.4 

57  96.6 

0 

■ ■■*’;  59 

PART-TIME 

0 

.0 

2 

4.3 

.0 

l 

2.1 

3 6.4 

44  93.6 

0 

" .0 

_ \ 

• ■« 

female  . 

0 

.0 

1 

16.7 

. 0 

.0 

0 

.0 

1 16.7 

5 83.3 

\ ; 

.0 

6 

MALE  ' 

u 

.0 

1 

2.4 

0 

.0  • 

1 

2.4 

2 4.9 

39  95.1 

■ 1 0 

.0 

v .41 

-I  ' 

■ . 124 

TOTAL 

1 

' 

.6 

1 

5 

4.0 

0 

.0 

1 

•>8 

7 5.6 

III  94.4  /' 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

3 

12.5 

0 

.0 

0 

.0 

3 12.5. 

21  87.5 

» 0 

.0 

24 

9 lAlE 

l 

1.0 

2 

2.0 

* 0 

.0 

/, 

/ 

' . J, 

1 

1.0 

4 4.0  •«  ' 

4 

96  96.0 

0 

.0 

‘ 100 

ERIC., 

4 

■ f 

i 

. j 

B8r 

V 

r ' ' 

J 

* 

1165 

'V 


t 


582 


4 


T&8LE  1?  • TOUl, ENROLLMENT  IN  tNSTITUT IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  ANC  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
' M RACE  ETHNICITT  AND  SEX:  STATE,  1976  ’ * 

MAJOR  FI EiO  0200  - ARCHITECTURE  AHO  ENVIRONMENTAL  0ESI6N  i - \ , 


American  Indian'  slack  ’ asian  or 

ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  A MINORITY 


NUMBER 


TENNESSEE 


x number 

CONTINUED 


jr 

I ' NUMBER  I NUMBER  \ NUMBER  X 


white:  non-res ioent 

NON-Hl SPANIC  4 ALIEN  ' TOTAL 

NUMBER  X , NUMBER  ' X NUfcER 

* 


'PROFESSIONAL: 


FUU-TIHE 

0 

.0 

0 

U 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

male 

0 

.0 

* 0 

.0 

PART-TIME 

0 

'.0" 

0 

.0 

FEMALE 

0 

, .o‘ 

1 

0 

•*s 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  ! 

TOTAL 

0 

f 

.0 

■ u 

,0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

* MALE 

0 

.0 

0 

.0 

AND+GftAD+PRQF: 

(Full-time  * 

2 

..3 

37 

t 

4.7 

v female  1 

0 

.0 

u 

6.5 

V MALE  * 

2 

..3 

26 

4.0 

PART-TIME 

0 

.0. 

3 

2.4 

■ FEMALE  \ 

u 

.O' 

*•1 

7.1 

M^LE 

0 

.0 

2 

t 

1.8- 

TOTAL 

2 

.2 

<tO 

4.4 

FEMALE 

0 

.0 

12 

6*4 

male  .' 

2 

.3 

28 

3.7 

■ $ 

UNCLASSIFIED:  it 

. TOTAL  . . 

0 

.0 

L 3 

17.6 

FEMALE 

0 

• .0' 

0 

.0 

•,  HALE.  . 

0 

•0 

,3 

17.6,' 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  . 

2 

.2 

-.3 

4.7 

FEMALE 

0 

.0 

12 

8.4 

MALE 

2 

.3 

31 

4.0 

TEXAS  , ’ 

r 

40  INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

39 

.9 

104. 

2.5 

' FEMALE 

‘5 

' .6 

12. 

1.9 

MALE  ' 

34 

. 1.0 

92 

2.6 

PART-TIME 

4, 

.6 

19 

3.0 

FEMALE 

o' 

.0 

l 

17 

M 

MALE 

4 

.6 

3.3 

„U$6 

ERIC 


.0 

0 

.0 

0 

>0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0  • 

C ' 

.0 

0 

.Oi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

l.o 

0 

• .0  . 

0 

.0 

O', 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

‘ .0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o  ' 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

•o 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0  ' 

• 0 

.0 

0 

.0  1 

\ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0  * 

.0 

.0  • 

0N 

■ *.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* 

.4 

3 

.4 

45 

5.8 

716 

91.6 

,21 

2.7 

782 

.8  i 

- 6 

.0 

12 

9.3 

112 

86.8 

5 

3.9 

129 

l 

.3 

3 

.5 

33 

5.1 

604 

92.5 

16 

2*5 

653 

. .0 

1 

.8 

4 

3.2 

120 

96.0 

i 

.8 

125 

.0 

0 

1" 

«0 

1 

7.1 

13 

92.9 

0 

*0’ 

» 19 

.0 

.9 

3 

2.7 

107 

96.4  s 

1 

.9 

HI, 

.3 

4 

.4 

49 

5.4 

836 

92.2'  * 

22 

2.4 

907 

.7 

0 

.0 

13 

9.1 

125 

87.4 

t 5 

3*5 

143 

.3  . 

4 

15. 

36 

4.7 

711 

93.1 

/ 

17 

‘2.2 

764 

.0  V 

• 0 

.0 

3 

17.6 

14 

82.4 

0 

•o  r 

17 

. .0  ■ 

* 

0 

.0 

' 0 

.0 

*’  : 0 

.0. 

.0- 

.0  .. 

0 

.0 

0 

.0  . 

3 

17.6 

■ .14 

82.4 

0 

* .0 

\ 17 

• * 

* % 

. .1 

4 

.4 

* 52 

5.6 

850 

92.0 

22 

2.4 

924 

/ .7  ‘ 

0 

.0 

13 

9.1 

125 

87.4 

5 

3.5  • 

' 143 

.3 

4 

.5 

39  • 

5.0 

725 

92.8 

17 

2.2 

• 781 

26 

3 

25 

2 

•2 

0 


.7 

.•5 

.V 

.3 

1.6 

.0 


320  7.7 

37  5.9 

283  8.0 

59  9.2 

A 3.2 
55  10.6 


491  11*6 
57  '9.0, 
434  12.3  . 
84  13.1 
4 6.4  ' 

76  14.?: 


3,\$6  . 63.6 
5|6  86.5 
2,94$  83.1 
526  81,9 
,109'  87.2 
417  80.7 


. 194  4.7 

28  4.4 

166  4.7 

v/  32  5.0 

S 6.4 
24  4.6 


4,171  ' 
631  ' 
- 3,540  * 
642 
125  , 
517 


1167 


) 


M 


TOTAL 

43 

.9 

123 

2.6 

30 

.6 

FEMALE 

5 

.7 

14 

1.9 

5' 

£ 

MAtE 

38 

.9 

109 

2.7 

25 

1 . 

.GRADUATE: 

full-time 

1 

.2 

6 

1.3 

1 

.2 

FEMALE  ' 

0 

.0 

2 

1.8  . 

4 1 

.9 

• MALE 

li 

.3 

4 

1.1 

0 

.0  *■ 

‘ PAM-TIME 

3 

0 

. .o 

0 

.0 

FEMALE 

O’ 

;o 

' -li 

.0 

0 

.0 

4 MALE 

3 ■ 

3.0 

■ .0 

0 

.0 

\ TOTAL 

4 

.7 

6 

1.0  . 

• 1 

.2 

FEMALE 

0 ' 

.0 

2 

1.3 

1 

.7 

4.*  MALE 

4 ■ 

<9 

4 

. •*  ' 

0 

.0 

PROFESSIONAL: 
' full-time 

t 

0 ’ 

< 

4 

0 

.0  • 

0 

.0 

FEMALE 

0 

A 

' 0 

.0 

. 0 

.0 

♦ MALE 

uJ 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

PAjtT-UME 

0 

;o 

0 

•0 

0 

.0 

'FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

• MALE 

u 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

, * 

total 

0 

' .0 

0 

H '.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

A 

0 

. .0 

0 

.0, 

0 

.0 

UND*CRAD»PRQF: ' 
FULL-TIME  • 

40 

,♦9 

• 

110 

2.4 

29 

1 

.6 

FEMALE 

5 

.7 

14 

1.9 

4 

.5 

MALE 

35 

.9 

96 

2.3 

25 

.6 

PAM-TIME 

7 

.9 

19 

2.5 

1 2 

.3 

FEMALE 

o • 

• u 

2 

1.3 

2 

1.3 

MALE 

7 

i.i 

17 

• 2.8 

' 0 

.0 

4 

TOTAL 

i 

♦7 

■ ** 

.9 

U9 

2.4 

31 

.6 

female 

.0 

16 

1.6 

6 

.7- 

MALc 

.9 

113 

■2.5 

25 

.6 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

’.0 

3 

3.2 

0 

( .0 

FEMALE 

0 

. .o 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

u 

.0 

3 

4.1 

,0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  *7 

. *5 

132 

i *4 

31 

.6 

FEMALE 

3 

.5 

16 

1.7 

6 

.7 

HALE 

42 

.9 

116 

2.5 

25 

.5 

UTAH 

1 

7 INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES* 

* 

t 

t 

FULL-TIME 

4 

.5 

2 

. .2'  ' 

13 

1.5 

FEMALE 

l 

.3 

1 

.3 

* 5 

1.3 

HALE 

3 . 

.6 

l 

.2 

8 

1.6 

PART-TIME 

O' 

.0 

l 

.4 

2 

.9 

FEMALE 

0 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

MALE 

o' 

.0 

0 

,0 

2 

^.5 

SE1168 


. r 

« 


7.9 

575 

11.9 

4.012 

83.4' 

' 226 

4.7 

4,813 

5.4 

65 

8.64 

* 655 

86.6* 

36 

4.8  • 

. 756 

8.3 

510 

12.6 

3,357 

82.7 

190 

4.7  • 

'4,057 

2.2 

18 

3.9 

381 

81.9 

.66 

14.2 

\ 465 

2.8 

6 

J.5  ' 

93 

85.3 

10 

9.2 

4 '109 

2.0 

12 

3.4 

' 288 

8C.9 

56 

15.7 

356* 

3.2 

7 

5.6 

>100 

80.0 

18* 

14.4 

125 

8.0 

2 

8.U 

19 

76.0 

V 4 

16.0 

25 

2.0 

5 

5.0 

. 81 

41.0 

14 

14.0 

100 

2.4 

25 

4.2 

461 

01.5 

, ,84 

14.2 

. 590 

3.7 

8 

6.0 

112 

83.6> 

14 

10.4 

134 

2.0 

17 

3.7 

369 

80.9  t , 

70 

w 

15.4 

456 

4.2 

1 

4.2 

23 

95.8  > 

0 

i 

24 

.0' 

0 

.0 

5 100.0 

0 

> .0 

5 

5.3 

l 

5.3 

18 

94.7 

0 

Y.O 

19 

.0 

0 

.0 

. 0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

A 

0 

.0 

* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

0 

4.2 

1 

4.2 

23 

95.8 

•*  0 

.0 

24 

.0 

0 

.0 

5 100.C 

0 

.0 

5 

5.3 

1 

5.3 

18 

94.7 

• 0 

.0 

19 

7.1 

510 

10.9 

3,890 

. 83.5' 

260 

5.6 

4,660 

5.4 

63 

6.5 

644  . 66.4 

38 

5.1 

745 

7.4 

447 

11.4 

3,246 

82.9 

222 

5.7 

3,915 

8.2 

91 

11.9 

626 

81.6 

50 

6.5 

767 

4.0 

10 

6.7 

128 

85.3 

12 

6.0 

ISO 

9.2 

81 

13.1 

.498 

80.7 

38 

6.2 

617 

7.3 

601 

11.1 

4,516 

83.2 

310 

5.7 

5,427 

5.1 

73 

8.2' 

772 

86.3 

50 

5.6 

895 

7.7 

528 

11.7 

3,744 

82.6 

260 

5.7 

, 4,532 

29.8 

31 

33.0 

60 

63.8 

3 

3.2 

94 

28.6 

6 

28.6 

15 

71.4 

0 

.0 

21 

30.1  ' 

25 

34.2 

45 

61.6 

3 

4.1 

73 

7.6 

632 

11.4 

4,576 

42.9 

* 313 

5.7 

5,521 

5.7 

79 

8.6 

787 

85.9 

50 

5.5 

916 

8.0 

553  42.0 

;3,789 

82.3 

263 

5.7 

4,605 

* 


.9 

27 

3.1 

830 

94.0 

26 

2.9 

883 

.3 

8 

2.2 

347 

91.5 

16 

4.3 

371 

1.4 

19 

3.7 

483 

94.3 

10 

2.0 

512 

1.8 

7 

3.1 

218 

96.9 

0 

.0 

225 

1.1 

2 

2.1 

93 

97.9 

0 

.0 

• 95 

2.3 

5 

3.8 

125 

96.2 

0 

.0 

130 

U69 


379 

41 

338 

'10 

3 

7 

4 

2 

2 

14 

5 

9 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

c 

1 

331 

.40 

291 

63 

6 

57 

394 

46 

348 

28 

6 

22 

422 

52 

370 

8 

1 

7 

4 

1 

’ 3 

.,583 
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TAM.E  17  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETffllClTV  AND  SEA:  STATEf 1976 

t i 

MAJOR  HELD,  WOO  - ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  OESIGN 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR 
AUSKAN  NATIVE  NQN-KISPAMC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

X 

NlNbER 

X 

NUMBER 

/ 

UTAH 

. 

CONTINUED 

f 

TOTAL 

- 4 

.4 

3 

„ .3 

IS 

U4 

FEMALE 

. 1 

U 

5 

•l.l 

MALE 

3 

.5 

l 

.2 

J 10- 

1.6 

GRADUATE: 

f 

FULL-TIME 

U * 

.0 

' , * 0 

.0 

1 

,i.r  , 

female 

O' 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

KALE 

' .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

3 

. .0 

0 

.0 

•FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

TOTAL 

0 

.o’ 

0 

.0 

1 

1.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

6.3 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

PROFESSIONAL: 

FULLtTIME 

0 

.0 

0 

«u 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

u 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.1) 

0 

.0 

-FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■MALE 

U_ 

.u 

0 

.0 

0 

..0 

TOTAL  • ‘ 

0 

.o'  ' 

0 

.0 

0 

.0 

' FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

o ■ 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

UNO* GRAD *RAOF 

» 

FULL-TIME  . 

4 . 

.4 

2 

■2 

14 

1.4'  " 

> female 

L 

.3 

l 

.3 

6 

1.6 

1 MALE 

3 

.5 

l 

.2 

B 

1.4 

PART-TIME 

y 

.0 

l ' 

«v 

2 

.8  i 

FEMALE' 

u 

.0 

1 

i.u 

O' 

.0 

MALE 

0 

.0  ' 

■ 0 

.3 

4 2 

1.4 

TOTAL  4 

4 

.3 

3 

.2 

• i 

• 16 

1.3 

FEMALE 

1 , 

.2 

2 

.4 

.‘6 

1.2 

MALE  ‘ 

3 

.4 

• 1 

.1^ 

IP 

1.4 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

female 

0 

.3 

0 

.3  ' 

c 

•o : 

MALE 

0, 

.0 

0 

•0 

/ 0 

.0 

1170 

ERJC 


HISPANIC 

total 

MINORITY 

WHITE 

NON-H IS PANIC 

NON-RESIDENT 

ALIEN 

.total 

number  X 

NUMBER  X 

NUMBER  X 

NUMBER  X 

NUMBER 

12 

1.1 

34 

3.1 

1.046  94.6 

26 

M 

1.108 

2 

.4  • 

10 

2.1 

440  94.4 

16 

3.4 

466 

10 

1.6 

24 

3.7 

608  94,7 

10 

1.6 

642 

* 

4 

( 

0 

.0 

l 

1.1 

'87  96.7  ' ' 

2 

2.2 

90 

0 

.0 

1 

7.1 

12  .85.7 

l 

7.1 

14 

0 

.0 

0 

.0 

7S  98.7 

1 \ 1.3 

76 

0 

.0 

0 

*0 

13  109.0  * 

. 0 

.0 

13 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0./ 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0- 

.0 

1 

1.0 

100  97.1 

2 

1.9 

103 

0 

.0 

l 

6.3 

14  87.5 

l 

6.3 

16 

0 

.0 

0 

.0 

86  98.9 

l 

l.l 

87 

0 

4 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  • 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

O’ 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

' 0 

0 

.0 

0 

* .Os 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0,  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

0 .0  . 

0 

.0 

0 

'8 

..a 

28 

2.9 

917  94.2 

28 

2.9 

973 

l 

.3 

9 

2.3 

359  93.2 

17 

4.4 

385 

7 

1.2 

19 

3.2 

558  94.9  ’ 

11 

f.  9 , • 

58$ 

4 

1.7 

7 

.2.9 

231  sf?.l 

0 

.0 

238 

l 

1.0 

2 

2.1 

95  97.9 

. 0 1 

• .0 

97 

3 

2.1 

5 

A 

3.S 

136  96.5 

0 

. .0 

141 

u 

1.0 

| 

2.9 

1.148  94.8 

28 

17' 

2.3 

1.211 

2 

. .4  i 

|> 

2.3 

454  94.2 

3.5 

482 

10 

1.4 

*24 

■3.3 

694  95.2 

11 

1.5 

729 

o/ 

< . 

. 0 

.0 

0 • .0 

•0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

\ *0 

0 

•1171 


TUTAt  ENAQU.HENT: 


TOTAL 

s 

.3 

3 

.1 

16 

1.3 

FEMLE, 

- 1 

.2 

' 2 

.4 

6 

1.2 

Ml a 

3 

• 4 

l 

• 1 

10 

1.4 

VIRGIN  \i 

i 

1 

A INST ITUT TUNS) 

UNOERMAOWTeS: 

FUlLATINE 

.0 

.0 

116 

9.w 

10 

.8 

FEMALE 

0 

.0 

17 

6.2 

5 

1.8 

MlE 

0 

.0 

101 

9.8 

S 

.5 

PAAT-TINe 

0 . 

.u 

10 

16.7 

0 

.0 

FEMLE 

0 

«0 

0 

.0 

0 

.0 

MLE 

J 

.0 

10 

18.3 

0 

.0 

total' 

0 

.0 

128 

9.3 

10 

.7 

FEMLE  - m 

1 u 

.0 

17 

6.0 

5 

1.8 

'«IE  1 

* 0 

.0 

ill 

10. 2\ 

5 

.5 

GRADUATE: 

\ 

FULL*! IRE 

u 

.0 

A 

1.2 

' 7 

2.1 

FEMLE 

u 

• 0 

l 

.9 

2 

1.9 

MLk 

a 

.0 

3 

1.3 

\ 

2.2 

PART-TINE 

0 

.0 

2 

3.6  . 

1 

1.8 

FEMLE 

(1 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

MLE 

U 

• 0 ' 

2 

A. A 

t 

1 

2*2 

TOTAL 

0 

.0 

6 

■ 1.5 

8 

2.0 

FEMLE 

0 

.0 

1 

..9 

• 2 

1.7 

MlE 

u 

.0 

5 

l.b 

6 

2.2 

professional: 

full-tine 

0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

FEMLE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MLE 

0 

.u 

u 

.0 

0 

.0 

PART-TINE 

0 

•0 

0 

.0 

0 

A 

.0 

FENAiE 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

MALE 

0 

0 

• U 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, FEMLE 

a 

•u 

. u 

.0 

0 

.0 

MLE  J 

0 

aO 

0 

.0 

0 

.0 

wNO* GRAD ♦PROF: 

FULL-IINE 

, u 

• U 

1*2 

7. A 

1? 

1.0 

FEMLE 

u 

*U 

16 

A.J 

7 

1 *0 

MLE 

0 

• 0 

10A 

8.2 

10 

•a 

PART-TINE 

0 

• 0 

12 

ID.  A 

1 

.9 

FEMALE 

0 

0 

.0 

0 

.O' 

MLE 

ij 

.0 

12 

12.1 

1 

1.0 

TOTAL 

0 

.0 

13A 

7.6 

18 

1.0 

FEMLE 

0 

18 

A.  3 

7 

1.8 

nale  ■ 

J 

•U* 

s 

Ho 

6.5  ' 

11 

.a 

UNLLASSIFIEOJ 

1 

TOTAL 

j 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

, FEMLE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

NALE 

J 

• 0 

0 

.0 

0 

•0 

O 

EB%2 

,p 

12 

1.0  ‘ 

35 

2.9 

1,148  9A.8 

28 

2.3 

1.211 

2 

.A. 

11 

2.3 

A5A  9A.2 

17 

3.5 

' 482 

10 

l.A 

2A.  3.3 

*> 

69 A 95.2 

F 

11 

1.5 

729 

0 

.0 

128 

9.8 

1.171 

89.5 

10 

.8 

.1,309 

0 

.0 

22 

8.0 

252 

91.3 

2 

.7 

276 

0 

.0 

106 

10.3 

919 

89.0 

6 

.8 

1,033 

3 

5.0  • 

13 

21.7 

' 47 

78.3 

0 

.0 

60 

C 

.0 

0 

.0 

6 

1C0.Q 

0 

.0 

6 

3 

5.6 

13 

24.1 

41 

75.9 

0 

.0 

54 

c 

3 

.2 

141 

10.3 

1.218 

89.4 

10 

.7 

1.369 

0 ' 

.0 

22 

7.8 

258 

91.5 

2 

.7 

282 

3. 

.3 

119 

10.9 

980 

86.3 

8 

.7 

1,087 

2- 

.6 

13 

;3.S 

317 

93.5 

9 

2.7 

' 339 

0 

.0 

3 

2.8 

101 

94.4 

3 

2.8 

107 

2 

'.9 

10 

4.3 

216 

93.1 

6 

2.6  ’ 

232 

1 

1.8 

4 

7.3 

49 

89.1 

2 

3.6 

55 

1 

10.0 

1 

10.0 

9 

90.0 

0 

.0 

-10 

0 

.0'  • 

3 

6.7 

40 

88.9 

2 

4.4  ' 

45 

3 

.8 

17' 

4.3 

366 

92.9 

11 

2.8 

394 

1 

.9 

4 

3.4 

110 

94.0 

■ 3 

2.6 

117 

2 

.7 

13 

4.7 

256 

t92.4 

8 

2.9 

277 

A 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

0 

.0 

'0 

.0 

■ 0 

.0 

• 0 

.0 

0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

' .0 

f 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

C ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

.1 

141 

8.6* 

1,488 

90,3 

19 

1.2 

1,648 

0 • 

.0 

25 

6.5 

353 

92.2 

5 

1.3 

383 

2 

.2 

116 

9.2 

1,135 

69.7 

14 

1.1 

1,265 

4 

3.5 

17 

14.8 

96 

83.5 

2 

1.7 

115 

1 

6.3. 

1 

6.3 

15 

93.8 

0 

.0 

16 

3 

'3.0 

16 

16.2 

81 

81.8 

2 

.2.0- 

99 

6 

.3  ' 

158 

9.0 

1,564 

89.8 

21 

'1.2 

.,763 

1 

.3 

. 26 

6.5 

3E8 

92.2 

5 

1.3 

399 

5 

, .4 

.132 

9.7 

1,216 

89,1 

16 

1.2 

1,364 

0 

.0 

0 

.0 

2 10C.C 

0 

.0  - 

2 

0 

.0 

0 

.0  * 

2 100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 
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I4*LE  1/  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  I^TITUT IONS  UF  HIGHER  EOUCATIO.  FC«  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AMO  LEVEL  OF* ENROLLMENT 
b>  RACE  ETUlLITY  AND  SEa*  STATE,  197o 

NAJOA  FIELD  OAlO  - ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIGN  * 


r 

AMERICAN  INMAN  BLACK  ASIAN  C»  TOTAL  UNITE  NUN-RESIOENT 

ALASAAN  NATIVE  NuN-hISFAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  NINORITY  NQN-MSPAMC  ' ALIEN  TOTAL  , 

' C 

NUMoER  4 NUHbfcR  X NUMBER  Xv  NUMBER  X NUMBER  4 NUMBER  I NIUBER  l • NUMBER 


VIRGINIA 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

a 

CONTINUED 
.0  UN 

7,0 

18 

1.0 

6 

female 

0 

.0 

u 

>A.B 

7 

1.7 

1 

' MALE 

u 

.0 

116 

a.i 

.11 

.8 

*5 

•ASM*  run 

i 

A INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

FUa-TlM£ 

7 

• 9 

ID 

1.2 

37 

A. 6 

A 

v FEMALE 

l 

.7 

' A 

2.7 

A 

2.7 

0 

MALE 

« 

.9 

0 

.V 

33 

5.0 

A 

PART-TIME 

0 

.0 

i 

Li 

3 

3.3 

l 

female 

0 

.0 

J 

.0 

l 

A. 3 

l 

MALE 

u 

• 0 

2 

i.O 

2 

3.0 

C 

total 

7 

•a 

12 

1.3 

AO 

A. 5 

5 

female 

I 

.6 

A 

2.A 

' 5 

2.9 

1 

MALE 

0 

• 6 

8 

1.1 

J5 

A. 8 

A 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

1 

•J 

16 

7.3 

17 

7.8 

1 

FEMALE 

l 

M 

6 

8.1 

5 

6.8 

• 0 

MALE 

0 

• J 

ID 

6. A 

12 

8.3 

1 

PART-TIME 

0 

i u 

A 

7.1 

0 

10.7 

1 

female 

0 

•0 

l 

7.7 

1 

7.7 

0 

MALE 

0 

• 0 

3 

7.0 

J 

11.6  ' 

1 

/ 


W / 


158 

*9.0 

MBA 

89. 9 . 

21 

1.2 

1,765 

26 

6.5 

370 

92.3 

5 

1.2 

601 

in 

9.7 

1.21A 

89. 1 

16 

1.2 

1,364 

I 


.5 

5« 

7.2 

719 

89. A 

27 

3.4 

804 

.0 

9 

6.1 

132 

89.1 

6 

4.1  i 

147 

.6 

A9 

7.5 

587 

89.3 

21 

3.2  1 

657 

1.1 

6 

U 

80 

88.9 

4 

4.4 

90 

A.3 

2 

8.7 

21 

91.3' 

C 

.0 

23 

.0 

A. 

6.0 

59 

88.1 

4 

6.0 

67 

.6 

6A 

7.2 

799 

89.4 

31 

3.5 

194 

.6 

11 

6.5 

153 

90.0 

6 

3.5 

170 

.6 

53 

7,3 

6A6 

89.2 

25 

3.5  } 

724 

.5 

35 

16.0 

164 

74.9 

20 

9.1 

219 

.0 

12 

16.2 

59 

79.7 

3 

4.1 

7A 

.7 

23 

15.9 

105 

72.4 

17 

11.7 

145 

1.8 

11 

19.6< 

44 

78.6 

1- 

1.8 

56 

.0 

2 

15.4 

11 

84.6 

0 

.0 

13 

2.3 

9 

20.9 

33 

76.7 

1 

2.3 

43 

total 

i 

.V 

<0 

7.3 

*•  23 

8.4 

FEMALE 

i 

M 

7 

4.0 

6 

0.9 

male 

u 

•0 

13 

6.9 

17 

9.0 

PROFESSIONAL: 

Full-time  * 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

female 

0 

*0 

J 

<u 

0 

• .0 

male  . 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

part-time 

u 

J 

.0 

0 

.0 
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u 
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0 

.0 

0 ’ 

.9 
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u 

• J 

0 

.0 

0 

.0 
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u 

• U 

0 

.0 

0 

.0 
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J 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

1174 

O 


2 

.7 
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75.8 

21 

7.6 

275 

0 

.0 

14 

16.1 

70 

80.5 

3 

3.4 

87 

2 

t.l 

32 

17.0 
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73.4 

18 

9.6  * 
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0 .0 

G .0 

C .0 

0 .0 

0 .0 

C .0 

0 .0 

0 .0 
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0 .u 

0 .0 
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' 0 .0 

0 .0 
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0 .0  r 0 
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.7 

.8 

.7 


( 


ItlTAl 

FEMALE 
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0 .-.O 
0 .u 
0 .0 


' TOTAL  ENROLMENT  ( f>  V 
TOTAL  ' T .7 

, FEMALE  2 .7 

MALE  0 .6 

kC'&T  VIRGINIA  I 


.JtOERGRAOOATES: 

fULL-TIME  u 

FEMALE  0 

MALE • u 

part-time  0 
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TOTAL  r 
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MALE 
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MALE  0 

PART-TIME  0 
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' TOTAL  ' 0 
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professional: 
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- MALE  0 
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1 FEMALE  0 

' MALE  0 

TOTAL  0 
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.0 

.0 

.u 

.0 

.1 

.0 


0 • .1^ 
0 .0 
0 ‘ .0 
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10  4.5 

A • l>  0 
**6  4.1 
1 2.8 
. y 4.5 

a i.i 

11  4.0 

a 2.0 


u .0  ‘ 

0 .0 

0 • .0 


02  2.7 
11  4.1 
21  2.0 

1 INSTITUTIONS) 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 
.0 
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.0 
.0 
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.0 

.0, 
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.0 

>u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
.0 
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0 .0 
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0 
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0 .0 


$ 


.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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2 5.6, 

7 6.4 

60  5.4 

11  4*0 

52  5.7 


1 * 0.3 

0 ..O' 

1 5.6' 


64  5.0 

11  4.1 

53  5.7 
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0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 


5 

.5 
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9.1 
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16.3 

47 

4.6 
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0 

5 

.0 
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9 

4.1 

‘ 221 
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72 

. 9.0 
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86.3 

38 

4.7 
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2' 

1.4 

17 

,11.6 
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84.9 

5 

3.4 
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1 

2.8 

4 ' 

11. 1 

02 

88.9 

0 

.0 

36 

l 

.9 

13 

11.8 

92 
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5 

4.5 
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7 
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86.1 

52 
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1 

<4 

25 

9.7 

223 
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3.5 
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6 

.7 

i 

85 

9.0 

* 

784 

86.0 

( - 

V 
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tA 

0 
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T 

hi 

28 
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' 1 
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0 
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0 

.0' 
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0 

.0 

12 

0 

.0 

,1 

5.6 

16 
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1 

M 

18 

■T, 

in' 

9.3 
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86  ,3  V 

53 

4.4 
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r 

'.4 

25 

9.0 
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9 

3.3 
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6 

’.6  . 

■V 

86 

9.2 

# 

800 
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44 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 
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,0 

0 
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0 

.0 

37 

0 

.0 

O' 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 

0* 

.0 
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O' 

.0 

13 

0 

.0  . 

.0 

.0 

4 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

9 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 
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0 

. .0 

0 

" .0 

41 
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0 

.0 

. 41 

* 0 

1 .0 

0 • 

.0  * 
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0 

.0 
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0 

.0- 

*1 

.0 

.0 

0 

* 

.0 

0 

.0 

0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

« 
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.0 

0 
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.0 
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.0 

0 

,c 

0 .0 

0 

0 

.0 
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0 
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0 
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0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 

0 

NO 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

N 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 
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.0 
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0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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•0 

.0 

0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 
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.0 

0 
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’0 

.0 
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> 

0 

.0 
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0 
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0 
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TUTAL  (NAQUHCMT  IN  INSTITUTION^  0^  HI  CHIU  £0UCAT  ION  FOR  SEltCTMUlAJOR  FIELDS  OF  STUDY  WO  LEVfl  OF  (NAOLlNCNT 
at  RACE  CIHNICITY  MO  SEC  STATE*  1976  ' . • ■ 


MAJOR  FIELD  0200  • ARCHITECTURE  AND  ENVIRONMENTAL  DESIGN 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR,  TOTAL  NH|TE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY  NON-HJSPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

L NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I NUMBER  t 

NUMBER  1 

NUMBER 

; 

NUMBER 

J 

WEST  VIRGINIA 

CONTINUED 

( ' 

(m  -■  . 

UNQ»GRA0*PAOFl 

• 

FULL-TIME 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

187  100.0  . 

0 

1 .0 

* 187 

FEMALE 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

37  100.0 

0 

v.Q 

W 37 

MALE 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

1)0  WQ.O 

• 0 

.0 

• 150 

' PAW-TtHf  

IT 

•U  • 

fr 

.o 

0 

.0 

o - 

-.0 

o- .0 

- — tt-me— 

— 0- 

-.0 

{y 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

A 100.0 

0 

.0 

A 

MALE 

"W 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , .. 

'0  .0 

9 100.0 

0 

.0 

9 

TOTAL  • 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 j 

0 .0 

200  100.0 

0 

.0 

200 

female; 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

Al  100.0 

0 

.0 

41 

MALE 

i 

0 

•u 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . .0 

139  100.0 

0 

.0 

159, 

UNCLASSIFIED) 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

0 , .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 ' .0- 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

, 

• 

t 

TUTAL 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

: 0 

.0 

0 .0 

200  100.0 

0 

.0 

200 

FEMALE 

U 

.0  ■ 

0 

.0 

- 0 

,0 

0 

.0 

0 .0 

Al  100.0 

0 

.0 

Al 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

159  100.0 

0 

.0 

159 

hlSCONSlN  • I A INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 


FULL-TIME 

J 

3J. 

.4 

9 

1.7 

1 

.2 

s 2 

.A 

15 

2.9 

508  96.6 

3 

.6 

526 

FEMALE 

1 

.y 

5 

2. A 

0 

.0 

‘ 1 

•5  » 

7 

3.3 

202  96.2 

1 

.5 

210 

MALE 

i 

.6 

A 

1.3 

1 

.3 

1 

.3  « 

8 

2.5 

306  96.8 

2 

.6 

316 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

,0 

3 

2.7 

0 

.0 

3 

2.7 

108  97.3 

0 

.0 

111  < 

FEMALE  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 
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0 

.0 

71 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

3 

7.5 

0 

.0 

3 

7.5 

.37  92,5 

0 

•0  ' 

AO 

total 

3 

.5 

9 

i.V 

A 

.6^ 

2 

.3 

18 

2.8 

* 616  96.7 

3r- 

.5 

637 

FEMALE 

l 

.A 

3 

1.8 

0 

.o\ 

1 

.A 

7 

2.5 

273  97.2 

1 

.A 

261 

MALE 

2 

.6 

A 

1.1 

\ 

A 

l.l 

1 

.3 

11 

3.1 
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2 

.6 
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GRADUATE: 
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. 1 

.A 

7 

2.8 

\ 

3 

1.2 

5 

2.0 

16 

'6.5 

225  *91.5 

5 

2*0 

2A6 
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0 

.0 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

59  95.2 

1 

1.6 

62 

MALE 

1 

.5 

3 

2.7 

3 

1.6 

5 
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1A 

7.6 
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A 

2.2 

18A 

PART-TIME 

0 

.0 

l 
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1 
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1 
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3 
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Pi 
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A6 

FEMALE 
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.0 

0 
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1 
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0 

.0 

1 

11.1 
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0 

.0 

9 

' male 

u 

.0 

1 

2.7 

J) 
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1 
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2 

5.A 

3A  91.9 

1 
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^"8 
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' Finn 
MALI 
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FIMLE 

•ML! 
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FEMLE 
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.) 

.0 

.5, 


.U 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1 2.7 

i i,t 

6 2.7 


\ 


0 .0 

I)  *.0 

TT — .0 

i 

* .5 

1 «A 

3 .o 

0 .0 

0 \ .0 

0 .0 

s 

4 .A 

1 .3 
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TOTAL  ENROLLMENT: 
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FEMALE  1 

MALE  3' 


.0 

.0 

.0 


■A 

.3 

.5 


THE  STATES  AND  D.C.  ( 436  INSTITUTIONS) 
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FULL-TIME  224 
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MALE 
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FEMALE 

MALE 
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FEMALE 

MALE 

GRADUATES 

FULL-TIME 

FEMALE 

HALF 

PART-TIME 
FEMALE 
MALE  ‘ 

O 


3A 
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S6 

Id 

3D 
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32 

226 


23 

,9 

16 

. 11 
1 

10 


• 3 
.3 
.3 

• 6 
.6 
.3 

.3 

.A 

.5 


.3 

.A 

.3 

.b 

.2 

.7 
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1.  A 
l.A 
1.  A 


6 2.1 
0 .0 
6 2.7 


19  «.) 

3 A.2 

16  7.2 


267  91. A 
■ AT  9A.A 
200  90. J 


6 2.1 
1 l.A  * 
3 2.) 


302 


397 

155 

2A2 

121 

32 

69 


2<2 

71 

221 
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0 

.0 

0 
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.0 
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.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'■.o 

0 

.0 

0 

1 . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

■ .<7 

— 0- 

-.0- 

-o 

.IT- 

0 

-0- 

-rO 

-0- 

*0 

0 

1» 

2.1  *■ 

A 

.5 

T 

V 

31 

A.O 

733 

94 .9 

8 

1.0 

i 

772 

7 

2.6 

t 

.0 

1 

.A 

9 

3.3 

261 

94.0 

2 

.7 

272 

9 

1.6 

{ 

.6 

6 

1.2 

22 

A.  A' 

472 

94,4 

6 

1.2 

500 

1 

.6 

A 

2.3 

1 

.6 

4 

3.8 

130 

95.5 

1 

*6 

157 

0 

.0 

l 

1.3 

0 

.0 

1 

1.3 

79 

91.8 

0 

.0 

• 80 

l 

1.3 

3 

3.9 

1 

1.3 

5 

b.5 

71 

92,2 

1 

1.3 

77 

17 

1.6 

8 

.9 

8 

.9 

’ 37 

A.O 

883 

93.0 

9 

1.0 

929 

7 

2.0 

1 

.3 

1 

.3 

10 

2.6 

340 

9M 

1* 

.6 

352 

10 

1.7 

T 

1.2 

7 

* 

1.2 

V 

A. 7 

543 

94.1 

6 

7 * 

1.2 

577 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.Of 

0 

.0  ' 

5 100.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0  * 

1 100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 A 100.0 

0 

.0 

A 

17 

1.6 

8 

.9 

8 

.9 

37 

A.O 

886 

95.1 

9 

1.0 

934 

7 

2.0 

1 

.3 

1 

.3 

10 

2*6  . 

3A1 

96.6 

2 

.6 

353 

10 

1.7 

7 * 

1.2 

7. 

1.2 

27 

416  ‘ 

547 

94. 1 

7 

1.2 

381 

4.2 

1,048 

2.2 

1,566 

3.3 

4,821 

10.1 

40,964 

66.0 

1,863 

3.9 

,47,648 

3.9 

222 

2.2 

220 

2.2 

867 

8.7 

6,636 

87.0 

425 

4.3 

9,428 

4.2 

826 

2.2 

1,346 

3.6 

3,954 

10.5 

32,328 

85.7 

1,438 

3.8 

37,720 

5.7 

270 

2.7 

556 

5.5. 

1,450 

14.41 

8,399 

83.7 

187 

1.9 

10,036 

3.6 

77 

2.6 

99 

3.4 

305 

10.4 

2,580 

88.2 

41 

1.4 

2,926 

6.4 

. 193 

2.7 

457 

6#4 

1,145 

16.1 

5,819 

81.8 

146 

2.1  ‘ 

71110 

# 

A.A 

1,318 

2.3 

2,122 

3.7 

6,271 

10.9 

49,363 

85.6 

2,050 

3.6 

57,684 

3.9 

299 

2.3 

319 

2.5 

1,172 

9.1 

11,216 

87.3, 

466 

3.6 

12,854 

4.6 

1,019 

2.3 

1,803 

4.0 

T 

11.4 

36,147 

85.1  * 

1,584 

3.5 

44,830 

5.0 

196 

2.5 

. 168 

2.1 

10.0 

* 6,307 

80.0, 

791 

10.0 

7,884 

7.1 

60 

2.7 

'f  31 

1.4 

* m 

LI.  6 

1,792 

61.5 

’ 151 

/.A.9, 

2,198 

4.3 

136* 

2.4 

137  » 

2.4 

531 

9.3 

4,515 

79.4 

640 

4,1.3. 

5,686 

6.3 

85 

4.5 

35 

1.8 

252 

13.2 

1,517 

79.4 

137 

7.2 

\M06 

6,6 

14 

2.9 

9 

1.8 

56 

11.3 

- 405 

83.2 

26 

5.3 

. * 487 

6.3 

71 

5.0 

26 

1.8 

196 

13.8 

l1, 112 

78.4 

' in 

7.8 

1,419 
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MAJOR  Mill)  OiOO  * ARCMlTKTURt  MO  iNVIAUNNENtAggSICN 
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MW  ItM  I NOIM  . HAU  ASIAN  01 

ALASMN  NATIVE  NUN-HlSPMIC  PAtlMC  ISlANOCN  HlSR^UC 


TOTAl 

MINORITY 


/ 

UNITE 

NOMISMNIC 


NONilESIOENT 

AlltN 


NONlW  I NONllH 

the  states  ano  o.c.  continued 


I,  NUNIEI  I NURltR  I NUMRfR  | N0R6EJ-  I NURltR  v I 


TOTAL 

NURIH 


TOTAL 

PENALE 

RALE 

■ PWPESSIQNAU 

36 

10 

it 
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4.7 

lO.Olt 

i.i 

♦ .Ml 

It.! 

77.621 

•4.4 

1.4)1 

6,1 

61.224 

i.i 

1.611 

ll.l 

1.)!! 

12.1 

117 

l.l 

I0.it2 

i.i 

)♦) 

II.! 

7.610 

14.! 

U 

1.4 

7.144 

7.1 

1.2)1 

17.7 

Ml! 

•0.1 

141 

2.0 

T.704 

6.1 

7.1)0 

17.7 

l!.)4) 

14.) 

7.060 

6.6 

61.616  ' 

l.l 

l.») 

10.4 

11.711 

14.0 

144 

M 

11.0)6 

6.6 

6.711 

17.7 

,71.147 

IM 

1.614 

6.6 

46,621 

2.1 

714 

10.0 

4.107 

10.0 

f 

711 

’10.0  , 

7.IH 

1,4 

716 

11.4 

1.712 

11.6 

161 

l.l  ‘ 

7.  Ill 

2.1 

6)1 

4.) 

Ml) 

7!,i 

*40 

ll.l 

6.404 

l.l 

262 

l)<7 

1.6 1> 

ri.i 

1)7 

M 

1.104 

l.l 

66 

11.) 

40) 

D.2 

24 

M 

417 

l.l 

in 

IM 

1.117 

71.4 

111 

7.1 

Ml! 

2.1 

1.0)1 

10.  ft 

7.124 

71.1 

121 

l.l 

1. 710 

1.6 

Ml 

11.6 

2,147 

ll.l 

177 

1.4  1 

2.41)  ‘ 

2.) 

727 

10.2 

6.427 

78,2 

7)1 

10.4  - 

7.106 

> 

4.0 

2 

I.U 

2) 

17.  ( 

0 

.0 

26 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

6.0 

2 

10.0 

II 

10.0 

0 

.0 

2P 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.O 

0 

.0 

, 0 

.C. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 0 

u 

.0 

.0 

0 

1.0 

2 

1*0 

2) 

12.0 

. 0 

.0 

26 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

0 

.0 

5 

6.0 

2 

10.0 

11 

10.0 

0 

.0 

20 

1,1 

l.)62 

11.) 

17,244 

14.0 

2.*>4 

4.7 

64.600 

).2 

1.261 

10.) 

10.43) 

16.0 

676 

4.7 

12.270 

1.7 

6.011 

11.6 

)I,(61 

11.7 

2.071 

4,7-' 

44.0)0 

6.0  , 

1.1)1 

16.2 

I, Ml 

17.1 

)74 

2,7 

12.071 

1.) 

40) 

11.7 

2.416 

H.4 

47 

l.l 

1.466 

6.7- 

1.4)5 

16.6 

6.4)1 

M.4 

267 

3.0 

M2) 
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UILE  It  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED.  MAJOR  FIELOS' Of  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROUN6NT 
v . IV  RACE  ETHNICITjf  AND  SEX:  STATE,  1976  p 

jo»\  » 

MAJOR  flELO  0200  * ARCHITECTURE  AND  EtjyiRONNENTAl  DESIGN 

■ ‘ , * ■ . j ' ■ » 

v . . ; 1 . ■ 1 

\ 1 * %•  f t . 

4 AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  .*  TOTAL  NHITE  NONRESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  N0N-HISPAN1C  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC*  HINORITY  NCN-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER  ' V NUMBER  X 

_ ‘ t ■ 4 

MAJOR  fl&D  AGGREGATE  0200  CONTINUED 


TOTAL 

.5 

3,070 

4.5 

female 

*62 

.4 

689 

4.4 

male-, 

254' 

.3; 

2,381 

4.5 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

4 

.3 

47 

3.6 

' Female 

’ 0 

.0 

9 

2.2 

. MALE 

4. 

.4 

38 

4.2 

TOTAL  ENROLLMENT: 

. v 

TOTAL  , ■ 

320 

- *5 

3,117 

4.5 

■FEMALE'  * 

a 2 

.4 

698 

4.3 

MALE 

258  . 

.3 

2,41.9 

4.5 

■» 


NUMBER  . I NUMBER  - l > NUMBER  l 


/ 


1,599 

2.3 

3,205 

4 if 

, , 7 

8,190 

12.0 

373 

. 2.4 

’ 540, 

1,664 

10.6 

1,226 

2.3 

2,665 

6,526 

12.4 

d 

4 • 

41 

3.1 

96 

’7.3  ■ 

188 

14.3 

11 

2.7 

18- 

4.3  " 

38 

9,2 

30 

3.3 

78 

8*7 

l,50r 

* t 
r • 

I 

16.6 

\ 

1,640 

2.4 

3,301 

4.7 

8,378 

12.0 

384 

2.4 

558 

3.5 

1.702^10.5 

Lt2S6 

2.3 

2,743 

5.1 

6,676  st2*5 

A ' 

\ 

A 


NUMBER  % NUMBER  X NUMBER 

* 

■ 

57,210  13.7  2, $78  4.4  68,378 

13,418  85.3  643  4.1  15,725 

*3,792  83,2  , 2,335  4.4  52,653 

■ * » / 
l “ 

1,0^8  -80.4  70  5.3  1,316 

.365  88.0:  12  2.9  415 

693  76.9  58  6.4  901 


58,268  83.6  3,048  4.4  69,694 

13,783  85.4  655  4.1  16,140 

44,485  83.1  2,393  4.5  53,554 

")  ; 
u 


•J 


# 


UfcfW  TOTAL  ENROLLMENT  lf»  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELOSOF  STUOf  ANO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
♦ v’ .•  BV  AACJj  ETHNIC  Ity  ANO  sex:  STATE,  1976  =*  , ' ; 


.. 


MAJOR  HELD  .4600  -M0LK1CN.  SCIENCES 

V 


\ 


■■ty  AMERICAN  INDIAN  BUCK  ASIAN  0« 
mC  ALASKAN  NATIVE  NUN-NISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

HUMBER  X NUMBER'  ' X 


TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-Hl SPANK ' ALIEN 


ALABAMA  ' 
UNDERGlUiOUATES: 

full-time  . 

FEMALE 
MALE  . 
PART-TIME 
FEMALE 
HALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

ORAOUATEi' 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

PROFESSIONAL:' 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL. 

FEMALE, 

MALE 

UND+GRAD+PRUF: 
FULL-TIME 
' FEMALE 
MALE- 
PART-TINE  , 

, !, FEMALE  ,! 

' HALE ' * 


TOTAL. 

FEMALE 

MALE 


49  INSTITUTIONS! 


1 
1 

2 
1 
0 
1 


4.  .1 

1 .1 

3f  '.I 


0 > .0 

U .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

♦Q„ 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 '.0 


.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.1 

.1 

4* 


N^I 


.1  (,  699-  23.  b 

,1  '467  31.6 

.1  , 432  "18.6 

.2  , 91  16.5' 

.0  ' 36  19.7 

.3  55  14.9 


990  22.9 
503  30.3 
467  18.3 


28  14.2 
14  23.0 
14  10.3 
30  13.6 
IB  18.9 
4 9.3 

36  13.9 
32  20.5 
26  9.9 


.0 

.0 

.0 

.0 

•0, 

.0 

.0 

.0 

.0 


927  23*4 
481  31.3 
446.  16.3 
121'  45.7 
54  19.4, 
67  13.6 

1,046  22.1 
335  '29.5 
513  17.5 


/ 

total 


NUMBER 

I 

NUMBER 

' X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

t 

V 

NUMBER 

* 

X 

NUMBER 

11 

/ 

, . 

.3 

20 

r 

•'  .5  ' 

933 

24.7 

2, 804 

74.3 

36' 

1.0 

3/773 

< ■ 3 

.2 

2 

.1 

>73 

32.0 

999 

67*6 

5, 

.3 

1,477 

. 8- 

.3 

18 

.8 

; '« 460 

20.0 

1,605 

78.6 

31 

1.4 

2,296 

2 

.4  ' 

0 

.0  • 

94 

17.1 

457 

•82.9, 

. 0 

.0 

' 551 

' 0 

,0 

0 

.0 

36 

19.7 

U7 

80.3 

0 

- .0 

183 

2 

.5 

0 

.0 

56 

15.8  , 

' 310 

84.2- 

0 

..  .0 

. 368 

13 

.3 

20 

.5 

1,027 

23.8 

3,261 

75.4* 

36 

.8 

4,324 

3 

.2 

;2 

.1 

509 

30.7 

1,146 

69.0 

5 

• .3 

1,660 

18 

.4 

16 

.7 

518 

19.4 

. 2,115 

79.4 

31 

; M 

2,664 

6 

3.0 

2 

1.0 

'36 

18.3 

A 

136 

7C.1 

23 

11.7 

197 

/ 3 

4.9 

.0 

.0 

17 

27.9 

’40 

65.6 

4 

6.6 

61 

3 

2.2 

2 

1.5 

19 

14.0 

98 

72.1 

19 

14.0 ' 

• 136 

0 

.0 

0 

.0 

30 

13.6 

180 

61.4 

11 

5.0 

221 

0 

.0 

0 

.0 

.18 

'18.9 

72 

75.8 

5 

5.3 

95 

0 

.0 

0 

.0 

12 

9.5 

108 

85.7 

6 

4.8 

126 

6 

1.4 

. 2 

« 

.5 

66' 

15.8 

'310 

76.1 

34 

8.1 

418 

, 3. 

1.9 

'0 

.0 

35 

22.4 

112 

71.8 

’ 9 

5.8 

. 156 

3 

i.i 

2 

.8 

31 

11.6 

206 

78.6 

25 

9.5 

262 

• 0 

.0  ‘ 

i • 

0 

.0 

0 

".0 

0 

* .0 

■ 0 

.0- 

0 

• 

.0 

0 

.0' 

• ».  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0? 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

. .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

. 1 

.0'“ 

0 

■ .0 

0, 

.0 

0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0- 

0 

.0 

0 

0 

.0 

. ’ 0.' 

’.0 

■0 

,0 

, 0, 

■'  .0  - 

. 0 

.0. 

0 

0 

.0  • 

0 

.0. 

■ 0 

.0 

■ ’ . 0 

.0 

0 

.0. 

0 

0 

.0 

0* 

v.O. 

o 

..0 

0 

•o  . 

0 

.0 

0. 

\ 

17 

■ .4, 

€2’' 

i .6 

969 

24.4 

• 2,942 

74.1 

•;59' 

1.5 

' , ■ ' ’’  ' 

3,970' 

6 

'.4 

" 2 : 

M.l : 

* 490. 

31.9 

1,039 

-67.6 

* ■ . 9> 

.6 

' 1,538. 

11 

i5 

‘ 20 

.6 

479 

19.7 

l,9d3 

78.2  * 

50 

■2.1 

, M32, 

2 

*3 

’ 0 

.0 

124 

16.1 

637 

82.5 

. 11 

1.4 

’ 772 

0 

0 

. .0. 

' 54 

19.4 

■ 219 

78.8  ' 

• 5 

1.6 

278 

2 

.4 

0 

.0  ' 

■>'W 

14.2 

' 418 

64.6 

‘ 6 

1.2 

494 

19 

.4 

22 

.5 

1,093 

23.0 

3,579 

75.5 

70 

1.5 

4,742 

6 

.3 

2 

.1 

544 

30.0 

1,258 

69.3 

14 

.6 

1,816 

13 

.4 

20 

.7 

549 

16.8 

2,321 

79.3 

56 

1.9 

2,926 

505 
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TML £ U - TOTAL  8MOUHEMT  tH  iNST.tTutfoNS  OF  HIGHER  EDUCATION  {OR  SELECTED  MAJOR  FIEIOS  OF  STUDY  MO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE*  1976 

MAJOR  F1ELO  Mk-  BIOLOGICAL  SCIENCES  * 


I 


TJTlflil 


AMERICAN  INDIAN  . SLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NQN-HI5PANIC  PACIFIC  ISLANOER  N^PANIC 


TOTAL 

MINORITY 


UNITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


* NUMSER 


UNCLASSIFIED: 

Total 

FENAlE 
MALE  , 


X . NUNSER 
CONTINUED 


.0 

.0 

.0 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  . A 
FENAlE  .1 
MALE  ' 3 

ALASKA 


.1 

•1. 

.1 


1*072  71.7 
5*9  29.1 
5 b 17.1 

1 INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 

FULL-TINE 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FENALE 

MALE 


A 33.3 
A 57.1 
G , .0 
0 .0 
0 .0  \ 
0 .0 


..u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


TOTAL  v 
FENALE 

A 

33.3 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

A 33.3 

8 

66.7 

0 

.0 

A 

37.1 

• u 

.0 

0 ■ 

.0' 

0 

.0 

A 57.1 

' 3 

A2.9 

0 

.0 

MALE 

0 

.u 

0 

.0 

0 

f < 

.0 

o 

.0  ' 

0 . .0 

,, : 5 ioo.o 

■0 

•0 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

i'o ' 

a 

..0  1 • 

0 .0 

0 ; 

•0 

' 0 

.0 

FEMALE 

' 0 

.0 

> 0 

.0  • 

. '0 

.0 

.0 

0 .0 

' l ' 

0 

.0 

0 

.0 

' ■ HALE 

0 

.u 

0 ■ 

' .0 

.0  ■ 

.0  - 

, ‘.0 

.0 

0 .0 

• .0 

.0 

0 

•0 

PART-TIME 

u. 

.0 

o 

.0' 

0 

.0 

0 

.0' 

.0  *0 

0 

•K 

0 

0 

.0 

•0 

FEMALE 

0 

’ .0 

0- 

.u 

. 0 

.0 

.0 

0,  .0 

• .0 

•0  * 

■o 

*0- 

..  0 

.0 

0_ 

.0’ 

i 0 

.0 

0:  .0 

■ 0 

•0 

0 

.0 

# * •*  * , ¥ 

■ ■ TOTAL  . 

.0 

• 

, .0 

0 

.0 

0 

i 

.0 

To 

• .0 

0 .0 

’ 0 

.0 

0 

.a 

FEMALE 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 V 

.o  7 

J,  0 

.0 

0 .0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

' : * *•  MALE 

. t 1 

‘0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0  > 

X 0 
'/ 

.0 

0 .0 

0 

.0 

p 

.0 

professional: 

FULL-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

0 , 

.0 

. ■ 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

o- 

.0 

' ' FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NO 

.0 

0 .0 

0 

• 0 

0 

.0 

MALE  . 

u 

. .u 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 .0 

G 

•0 

0 

•0. 

PROFESSIONAL: 

PART-TIME, 

female  . 

MALE 


.u 

’.0 


.0 

.0 


0 .0 


0 .0 


.0  .0 

0 .0 

S .0 


0 \.o 
0 .0 
0 .0 


,0  .0 

0 .0 

0 .0 


0 .Ok' 
0 .0 
0 .0 


0 .0 

o’  • .0 

6 .o 


m 

o 

ERIC 


0 


/ 


total 


IER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER- < 

\ 

NUMBER  t 

. NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

T 

« 

A 

• 

- 

b 

1 

.5 

0 

/.0 

25 

12.A 

. 17A  86.6 

2 

1.0 

, 201 

0 

.0 

0 

.0 

1A 

Ity 

59  80.8 

0 

.0 

73  *■ 

1 

i 

■ .8  ' 

0 

.0 

♦ 

) 

<lC 

.8.6 

***$,  • , 

. 115  89.8 

2 

i 

1.6 

128 . 

20 

A 

.A  ' 

/ 22 

.A 

1*118. 

22.6 

3*763  75.9 

‘3 

l.$ 

A.9A3 

6 

.3 

2 

.1 

'558 

29.5 

1»317  69.7 

r 

.7 

1*889 

1A 

.5, 

20 

2 

.7;  • 
1 

5(0 

18.3 

\ 

2*436  ’ 79.8 

^8 

1.9.  • 

3*054 

0 

.0 

0 

.0 

% 

• A 

33.3 

8 <66.7 

0. 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

■ A' 

*7.1 

. 3 A2.9 

o- 

.0 

7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 100.0 

V 

.0 

• ..5  ■ 

0 

.0 

.0 

'O’ 

.0 

0 

.0 

0 • .0 

, *0 

,-o 

0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

0 .0 

.0 

.0 

■ 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

b 

12 

7 

5 


0 

'0 
0 . 

0 

0 


1195 


' A 

A 


ua:  •:  : 

TOTAL 

0 '.0 

0 

» 

.0 

0 

.0 

■ . ■ FEMALE 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

, MALE 

0 .0 

0 

* 

.0 

0 

.0 

. ^ 

.mu-nut 

4 33.3 

0 

.0 

0 

.0 

• ftMIE 

♦ 57.1 

0 

.0 

, o 

.0 

, male ' 

0 .0 

0 1 

.0 

0 

.0 

PAAWJME 

0 .0 

0 

•u 

0 

.0 

■J.  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

;o 

f.  , MALE  ' 

0 ..0 

4 

.0 

0 

.0 

“ total 

4 13.3  • 

\ 

.0. 

k 0 

, *0 

FEMALE 

4 57.1 

r 

.0 

0 

.0 

MALE 

U .0 

u 

.0 

0 

.0 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 .0  - 

0 

.0 

'0 

.0 

• FEMALE 

0 .U 

' 0 

.0 

0 

JO 

HALE 

0 ' .0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

4 13.1  1 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

4 57.1  ■ 

u 

.0 

0 

.0 

MALE  ' 

j ' .0  ‘ 

0 

.0 

. o 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

t 

.0 

0 * 

.0 

0 

• f 

.JO 

.0 

0 

.0’ 

0 

.0 

0 

.0 

0 • 

■*  0 

.0 

0 

'.0  . 

0 

..0 

0 

.0 

0 

1 

0 

.0 

. 4 

33.3 

a 

66.7 

0 

.0 

* 

12 

0 

.0 

4 

57.1 

3 

42.9 

0 

..0 

7, 

, 0 

.0 

0 

.0 

5 100.0 

8 

.0 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

04 

.0 

0 

0 

.0  It 

0 

.0  ' 

0 

.0 

• 0 

.0 

,0 

0 

*'k 

0 

.0. 

"0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

1 ' 

.0 

V ♦ 

33.3 

‘ Vo 

60.7 

/ 0 

.0. 

12 

0 

.0 

4 

574 

3 

42.9 

0 

i . 

7 

0 

t 

.0 

.0 

p 

.0. 

5 100.0 

0 , 
• 

.1 

5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

-8  . 

0 

0 

.0 

. .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦ 

.0 

0 

i 

0 

•.0 

. 4 

33.3 

8 

66.7 

0 ] 

1 .0 

12 

0 

.0 

4 

57.1 

3 

42.9 

0 1 

.0  ■ 

7 

. 0 

.0 

0 

-.0 

5 1004) 

0' 

#0  \ 

5 

ARIZONA 

i 

10  INSTITUTIONS) 

• 

• 

'uNDERCftADIMTES: 

FULL-TIME 

27 

1.4 

26 

1.3 

16 

.9 

62 

( 

3.3 

130 

6.9 

uih 

16 

.9  ' 

1,875 

FEMALE 

11 

1.6 

11 

1.6 

7 

1.0 

24 

3.5 

53 

7.6 

633V  91.2 

' 8 ' 

1.2 

.694  ' 

MALE'  g 

part-time 

16- 

1.4 

14 

1.2 

9 

.8 

3.2 

,77 

6.5 

1,096  >92.8  * 

8 

.7  • 

1,181 

i 

• 0 

2 

.6 

2 

.6 

41 

3.5  , 

17 

5.4 

296  94.0  . 

2 

•6 

315 

FEMALE 

1 

.6 

1 

.b 

1 

.8 

2 

w . 

5 

4.1 

117  95.1- 

1 

-*  123  j 

, MALE 

1 

• .5 

l 

.5 

1 

.5 

9 

4.7 

12 

6.3 

179  93.2 

1 

.5 

1 192 

TOTAL 

29 

1.3 

J 

27 

1.2 

18 

.8 

73 

3.3 

147 

6.7 

2.025  92.5  - 

*18 

.8- 

2,190 

fVI 

' female 

12 

1.5 

12 

1.5 

8 

1.0, 

26 

3.2 

58 

, 7,1 

750  91.8 

9 

1.1 

817 

MALE 

17 

1.2 

•t 

1.9 

15 

1.1 

10 

.7 

' 47 

3.4 

89 

6.5' 

1,275  92.9 

9 

.7 

1,373  ’ 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

2 

0 

.0 

3 

2.9 

2 

1.9 

7 

6.7 

97  92.4  ( 

'} 

1.0 

105 

FEMALE' 

2 

5.1 

0 

* .0 

1/ 

’'TSN 

2 

5.1 

5 

12.8‘ 

33  84.6 

2.6 

39 

male 

U 

•u 

0 

.0 

2 

3.0/ 

0 

.0 

2 

3.0 

64  97*Q 

1 0 

.0 

66 

PAAT-ftHE 

2 

.9 

1 

,5 

2 

4 

26 

11.8 

31 

14.1 

184  83.6 

9 

2.3 

220 

FEMALE  ’ ' 

1 

1.4 

l 

0 

.0 

10 

13.9 

12 

16.7 

‘ 58  80.6 

2 

2.8 

72 

MALE 

l 

.7 

u 

.0 

2 

1.4 

J6 

10.8 

19 

12.8 

126  85.1 

3 

, 2.0 

148 

TOTAL 

■ , 

k 

1.2 

1 

.3 

5 

1.5 

28 

8.6  0 

38 

11.7, 

281  86.5 

6 

1.8 

325  . 

FEMALE 

> 

2.7 

1 

.9 

1 

.9 

12 

10.8 

17 

15.3 

91  82.0 

' , 3 

2.7 

Ill 

MALE 

L 

.5 

« ' i 

.0 

4 

1.9 

16 

7.5  . 

21 

9.8 

190  88.8 

l3 

1.4 

214 

PROFESSIONAL : 


FULL-TIME 

U 

.0* 

0 

.0 

FEMALE 

J 

LO 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

' .0 

0 

.0 

FEMALE' 

■■  o. 

.0 

0 

.0 

...  MALE 

» 

-.0 

o' 

.0 

Q 

■ 

ERIC 

•uob  • 

. 

o .0  O'  .0  ' 0 .0  0 .0 

0 .0.  0 ' .0.  0 . .0  0.0 

0 ..0  0 .0  O'  «0  0 .0 

0 .0  . 0 .0  0 .0  ’ 0 .0 

0 .0  7 0 .i  0 .0'  10  .0 

0 .0  0-  -.0  0 *0  0 .0 


587 


*1 


0 .0  0 

0 ..0  ' 0 
0 .0  0 

0 .0  • 0 
0 .0  0 

0 .0  -0 


f 


L 


TAUE  17  - TOTAL^ENROllMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUOT  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 


* A.  • 

BY  ABIE  ETWICITT  AND  SEX:  STATE,  1576 

/ 

• 

v MAJOR  HELD 

0400  - 

BIOLOGICAL  SCIENCES. 

i 

1 

j 

4 

• 

. * 

j * 

* 

AMERICAN  INOUN 

' BLACK 

ASIAN  OR 

1 

1 

1 

TOTAL 

NH1TE  . 

NDHEStOENT 

• 

AUSKAN  NATflVE 

NUN-HISPANIC  PACIFIC'  iHanoer 

HISPANIC 

i ! 

MINORITY 

N0N-H1SPAN1C 

ALIEN 

TOTAL 

• 

NUMOER 

1 

, NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

X 

NUNBER 

t 

N0N8ER 

i 

NUMBER 

; 

' NUMBER 

Arizsw 

untinuEq 

> 

1 

, / 

j 

■ 

' TOTAL 

0 

.0 

V/ 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

■0 

.0 

0 

.0 

0 

‘ FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

•0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

V 0 

.0  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

UNOtGRAD+PAUFt 

' 

- ; 

17’ 

FULL-TIME 

19 

1.5 

a 

1.3, 

19 

1.0 

/ 441 

3.2 

137 

6.9 

1,826 

92.2. 

.9 

1,980 

FEMALE 

13 

1.6 

u 

l.S 

8 

1.1 

26* 

3.5 

58 

7.9 

666  90.9 

9 

1.2 

733 

MALE 

16 

' 1.3 

14 

1.1 

11 

.9 

38 

3.0 

79 

6.3 

1,160 

93.0 

8 

.6 

1,2*7 

PART-TIME 

4 

. 7 

3 

.6 

4 

.7  ’ 

37 

. 6.9 

48 

9.0 

480 

89.7 

7 

1.3 

535 

FEMALE 

, i 

1.0 

2 

1.0 

i 

. .5  ■ 

• ! 12 

6.2 

17 

8.7 

175 

89.7 

3 

1.5 

195 

MALE 

. . i 

.6 

l 

.3 

3 

* •? 

/ 

I » 

f j 

7.4 

31 

9.1 

305 

89.7 

3*0 

TOTAL 

to- 

1.3 

i B 

1.1 

•*  23 

.9 

i 101 

4.0 

185 

7.4 

2,306 

91.7 

24 

ub 

2,515 

FEMALE 

il 

1.6 

13 

1.4 

9 

1.0 

/ 38 

4.1 

75 

8.1 

841 

90.6 

12 

1.3 

■ 928 

male 

10 

1.1 

IS 

.9 

1,4 

.9  j 

i 

63 

. » 

4.0 

. no 

6.9 

1,465 

92.3 

12 

.8 

1,587 

UNCLASSIFIED^ 

1 

* , 

TOTAL 

0 

'.0 

0 

.0 

, 1 

2 

10.5 

3 

15.8 

15 

78.9 

l 

5.3 

19 

female 

0 

.0 

0 

.0 

1 

9.1 

l 

9.1 

2 

18.2 

9 

61.8 

0 

.0 

11 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

12.5 

1 

12.5 

i 

6 

75.0 

1 

12.5 

8 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  33 

1.3 

28 

1.1 

24 

.9 

103 

4.1 

188 

7.4 

2,321 

91.6 

25 

i 

1.0 

,2,534 

FEMALE 

1> 

1.6 

13 

1.4 

10 

M 

39 

4.2 

77 

1.2 

850 

90.5 

12 

1.3 

939 

MALE 

16 

1.1 

IS 

.9  . 

14 

.9 

64 

4.0 

111 

7*0 

1,471 

92.2 

13 

•8 

1,595 

ARKANSAS 

l 

21  INSTITUTIONS) 

V 

• . 

UNURGRADUATES:' 
HlLL-TlMt  8 

.4 

168 

9.4 

12 

.7 

5 

'.3 

193 

10.8 

1,581 

88.3 

17 

\ 

.9 

1,791 

FEMALE 

3 

.4 

102 

14.6 

5 

.7 

1 

.1 

111 

15.7 

592 

84.0 

2 

.3 

705 

* MALE 

1 5 

.5 

66 

6.1 

7 

.6 

4 

.4 

82 

7.6 

989 

91.1 

15 

1.4 

1,086 

. PART-TIME 

» 0 

.0 

13 

6.0 

3 

1.4 

1 

.5 

17 

7.8 

200 

91.7 

1, 

•5 

218 

. FEMALE 

0 

.0 

5 

6.1 

0 

'.0 

1 

1.2 

* *6 

7.3 

, 76 

92.7 

0 

.0 

82 

male 

0 

.0 

8 

S.9 

3 

2.2 

O’ 

.0 

,11  * 8.1 

124 

91.2 

1 

.7 

136 

TQTAL> 

' 8 

' .4 

161 

9.0 

\ 15 

.7 

6 ' 

.3 

210 

L0.5 

1,781 

88.7 

W\ 

.9 

2,009 

— / * FEMALE 

. 3' 

.4 

107 

13i6 

V l 

.6 

2 , 

.3 

117  14.9 

668 

84.9 

2 

.3 

787 

‘ MALE  ; 

S 

.4 

74, 

6.1  , 

10 

1 ’ 

..B 

4 

.3 

93 

7.6 

"1,113 

91.1 

16 

1.3 

1,222 

t 

* 

. 

j 

* 

4 

. 

f 

i 

1199 

1198 

t 

1 . 

* 

• 

i* 

* * 

rv 

me  ' . 

1 

i 

■ 

* 

A • ‘ 

. ' 

, 

WMU 

t 

0 

r 1 > 

*.o 

2 

1.2 

2 

1.2 

0 

FEMALE 

0 

.0 

2 

4*8 

l 

2.4 

0 

mi  ■ 

0 

.0 

u 

.0 

1 

.1 

0 

FAIT-Tlllf 

o- 

.0 

5 

6.5 

1 

1.3 

6 

female 

0 

.0 

i 

12.0’ 

‘l 

A.0  . 

0 

ml 

0 

.0  ■ 

• 2 

3.8 

■.  0 

.0 

0 

row. 

0 

.0 

7 

24 

3 

1.2 

0 

FEMALE 

o' 

.0 

5 

*7.5 

2 

3.0 

0 

MILE  ' 

•"T  * t * 

0 

.0 

' 2 • 

1.1 

1 

.5 

0 

hufessiohu 

FUU.-TIK  t 

0 

.0 

0* 

. • 

< *0 

0 

.0 

0 

. FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

mi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

part-time 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

ftmi 

0 

.0 

0 

4 

0 

.0 

0 

1 . 

mi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. 4 j 

0 

TOTAL 

t. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

c 

umi 

g 

• .0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

mi 

0 

• o. 

0 

.0 

0 

.0 

c 

UM0A6RA04MR0F: 

FULL-TIME 

!i 

.A 

170 

8.7 

1A 

.7 

5 

until 

3 

.4 

WA- 

13.9 

6 

•8 

1 

mi 

5 

.A 

LL 

5.4 

8 

• 7 

A 

PART-T IME 

g 

.0 

lb 

6.1 

A 

1.  A 

1 

fimi . 

0 

.0 

8 

7.5 

1* 

.9 

1 

mi 

0 

.0 

10 

' 5.3 

3 

1#6 

0 

TOTAL 

» 

.A 

ISO 

8.3  ' 

18 

.8 

1 

«mt 

i 

.A 

112 

13.1 

7 

.8 

2 

mi 

i 

.A 

7l 

5.  A 

11 

.8 

A 

UNaASSIFIEO: 

TOTAL 

0 

.0 

5 

8.5 

. 0 

.0 

.0 

0 

‘ Fimi 

g 

.0  . 

i 

10.5 

0 

.0 

mi  , 

0 

.0 

J 

» 

7.5 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT i 
TOTAL 

a 

.3 

1W 

8.3 

18 

.8  • 

L 

rime 

i 

UA 

13.1 

7 

.8 

* 2 

MALE 

> > 

.3 

79 

5.5 

11 

.8 

A 

UUFMNU  I 1>5  INSTITUTIOKS) 


.0 

A 

‘ 2.3 

158  50.7 

U 

74 

172 

.0 

3 

7.1 

!7 

16.1 

2 

44 

42 

.0 

l 

.8 

U9 

91.5 

10 

7.7 

, 130 

4 

• L 

7.8 

71 

92.2 

0 

.0 

n 

.0 

• A 

1L4 

21 

844 

. 6 

.0 

. 25 

.0 

2 

3.8 

50 

96.2 

* 0 

.0 

i 

52 

.0 

io 

4.0 

227 

91.2 

12 

44 

249 

.0 

7 

104 

58 

86.6 

2 

' 3.0 

*61 

.0 

3 

l.L  . 

« 

16« 

92.9 

10 

5.5 

'182 

4 

0 

.0 

0 

.0 

, o, 

.0  . 

0. 

4 

0 

.0 

o; 

.0 

0 

'4 

0 

.0 

0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

* 0 

.0 

■ ,0 

.0 

0 

4 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

4 

0 

4 

0 

.0 

■o 

4 

0 

4 

0 

'* . 1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’ * 
.0 

0 

«*o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

4 

1 0 

.0 

0 

.0 

; o 

* .0 

0* 

.3 

•I9| 

40.0 

l,73T 

88.5 

29 

1.5 

1.963 

.1 

111 

E15.3 

629 

84.2 

4 

.5 

747 

.3 

81 

6.8 

1.108 

91.1 

25 

2.1 

1.216 

.3 

23 

74 

271 

91.9 

l 

.3 

295 

4 

10 

9.3 

97 

90,7 

0 

.0 

■'  107 

4 

13 

L.9 

174 

92.6 

1 

.5 

188 

.3 

220 

9.7 

2.008 

88.9 

30 

14 

2.258 

.2 

12A 

14.5 

726 

85.0 

4 

.5 

854 

.3 

96 

6.8 

1.282 

91.3 

26 

J 

14 

1.404 

\ , 

.0 

5 

8.5 

54 

91.5 

. ^0 

.0 

59  * 

.0 

l 

10.5 

17 

89.5 

0 

4 

19  * ’ 

.0 

3 

* 

7.5 

37 

92.5 

4 

0 

4 

40 

$ 

.3 

225 

9.7 

2.062 

f 

89.0 

30 

i 

1.3 

2.317 

.2 

12L 

14,4 

743 

85.1 

4 

.5 

873 

.3 

• 99 

3.9 

1.319 

91.3 

26 

1.8 

1.444 

UflOEMAAOUATfeS: 


FULL-T IME 

i 79 

..9 

1.A02. 

A.  A 

3.439 

10.7 

2466 

nmt 

105  ’ 

• 8 

711 

5.4 

1.408 

10.7 

783 

mi 

174 

.9 

691 

3.6 

2431 

10.7 

1.283 

P4T-UHI 

5A 

U 

473 

A.  9 

604 

6.9 

599 

iiml 

IvE  * 

232 

5.6 

293 

6.5 

243 

mi 

>8 

1.1  t 

2a 

A.  3 

371 

7.2 

356 

TOTAL 

391 

.9 

1.874 

A.5 

A.  103 

' 9.8 

■2.665 

FEMALE 

159 

.9 

963 

54- 

>.701 

,9.6 

1426 

mi  , 

ERJC„x 

lil 

1.0 

912 

34 

2.A02 

,4  ' 

104 

1.639 

• , f 

'■>  m 

\ 


6.4  * 

7.186 

22.4 

24,136 

■75.1 

826 

2.6 

52,168 

5.9 

3.007 

224 

9,851 

74.7 

*128 

2.5* 

13,186 

6.8 

4,179 

224 

14,285. 

75.3 

498 

2.6 

18,962 

6.2 

1,848 

19.2 

7,603 

78.8 

193 

2.0 

9,644 

5.4 

842 

18.7 

3,594 

79.8 

70 

1.6 

4,506 

6.9 

1,006 

19.6 

4,009 

78.0 

123 

2.4 

5,138 

6.A 

9.034 

21.6 

31,739 

75.9 

1419 

2.4- 

41,792 

5.8 

3.849 

21.8 

13,445 

■ 76.0 

398 

2.2 

17,692  ft 

6.8 

5,185 

21.5 

18,294 

75.9 

• 621 

2.6 

24,100 

* 

• 

• 

- 

1 

’.A 

6 

1201 

I 

* eoo 


■Sr 


• ' TMUtV-  TflTtt, 


A. 

rtPlUT 


wX 


ID  INSTITUTIONS  V HUHei.  EOUCiTIOH  FOR  SRECTED  KUO*  MILOS  Of  STUT  ANC  llVfl  V 
ITT  MO  sell  STATE,  1976 


MX*  HR#  MM  - liOOMCAL  SCIENCES 


AftttitAft  1N01AN  RAU  ASIAN  OR 
ALASUN  NAT Ui  NdMUSPANlC  PACIFIC  ISUMER  HISPANIC 


NVNlEN 

1 

NUN8EA 

8 

NUNIER 

f 

NIH6ER 

8 

CAUFOtNIA 

(AAOOATtt 

full-tine 

17 

Continued 

.5  55 

1.5 

214 

5.9 

74 

2.0 

PfNALE 

3 

.3 

17 

1.5 

69 

6.1 

18 

1.6 

MU 

14 

.6 

‘ 38 

1.5 

146 

5.1 

56 

212 

PAW-IINE 

1U 

. *6 

23 

1.4 

133 

8.1 

43 

2.6 

' FENALE 

2 

.3 

6 

1.0 

46 

t J*4 

14 

2.4 

MLE 

8 

.8 

. 17 

1.6 

87  | 

| 8.3 

29 

2.9 

TOTAL 

1 7 

.5 

78 

1.5 

347 

6.6 

117 

2.2 

fenale 

3 

li 

1.3 

114 

6.7 

32 

1.9 

nale 

22 

• 6 

59 

1.9 

233 

6.5 

85 

2.4 

PAJFESSIUNAi: 

PULL-TINE 

i) 

.0 

, 1 

0 

.0 

0 

3 

.0 

0 

.0 

FINALE 

V 

’ .0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

NALE 

.0 

, .0 

‘ '0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PAAMINE  m 
FENALE  ' ‘ 

0 

' .0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O’ 

.0 

. . male 

0 

.0- 

0 

1 

.0 

• o 

•o 

^ 0, 

.0 

total 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

* ,0 

FEmcE 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

. NALE 

0. 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UM)40UO4plUf: 

Fua-TMi 

296 

,6 

1,467 

4.1 

3,653 

to.  2 

* ,i 

.2,(40 

6.0 

FENALE 

108 

.8 

728  • 

5.1, 

1,476 

10.3 

801 

5.6 

NALE 

188 

.9 

729 

3.4 

2,177 

10.1 

1,3)9 

4.2 

PAIW1NE 

122 

<1.1 

496 

4.4 

797 

7.1 

642 

1.7 

FENALE 

56 

1.1 

258 

5.1 

339 

6.7 

257 

9*0 

MLE' 

46 

u 

238 

3.1 

459 

7.4 

38$ 

6.2 

TOTU 

418 

■ 1 

.9 

1,955 

4.1 

4,450 

9.5 

2,782 

5.9 

FENALE 

164 

.8 

9#6 

5.1 

1,815 

9.4 

1,058 

5.5 

, 

NALE 

234 

.9 

967 

3.5 

2,635 

9.5 

. 1,724 

6.2 

uNCUSSIHEfl: 

total 

15 

• 6 

59 

3.0 

99 

.5.0 

80 

4.1' 

FENALE 

3 

.3 

29 

3.2 

40 

4.4 

31 

V 

MLE 

12 

1.1 

30 

2.4 

59 

5.6 

49 

4.6 

XflTii  ENAOliNENn 

TOUt  \4Ji  .9  2i012  4.1  6,549  9.3  2,8.62  5.1 

FENALE  147  .8  1,015  5.0  1,855  9.1  1,089  5.4 

, . ,NLE  266  . 9 997  3.5  2,694  9.4  1,773  6.2 

1202  ' ■ 

’ERJC 

■\  a 


4 

TOTAL  Wire  WJHUSIDWT 

Nt NOR ITT  NON-HlSPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMER 

t 

NUMER 

1 

NUNIER 

8 

NUMER 

f 

, 4'1 

' 

t 

360 

9.9 

7.884 

79.2 

399 

11.0  ’ 

3,66) 

106 

9.5 

895 

79.9 

‘ Ut 

10.6 

1,120 

256 

10.1 

1,989 

71.0 

.» 

lUk 

2,52) 

209 

12.7 

1,365 

13*2 

■66 

6.0 

1,660 

61 

11.5 

* 495 

19.9 

27 

4.4- 

590 

141 

13.4 

170 

12.9 

39. 

3.7 

, 1,050 

569 

10.9 

4,249,  Jfl.4 

465 

*1.1 

5,213 

174 

10.2 

1,390 

11.) 

166 

8.5 

1.710 

395 

11.1 

2,859 

80.0 

319 

8.9 

3,573 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50*0 

2 

0 

’ .0 

1 100.0 

* 0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

• 1 100.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

'0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

t 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

l 100.0 

0 

.0 

l 

0 

. .0 

0 

.0 

1 100.0 

; 1 

0 

* 

7,566 

21.1 

27,021 

3.5 

1,226 

35,793 

3,113 

21*8 

10,747 

Vu. 

• 667 

M 

16,307 

6,6)3 

20.6 

'16,276 

75.1 

779 

3.6 

21,616 

2,037 

11.2 

* 1,960-  79.5 

239 

2.3 

- 11,206 

910 

U.9 

6,089 

10.2 

97 

1.9 

. ’ 5,096 

1,147 

11.5 

6,879 

71.0 

148 

2.6 

4,114 

9,603 

20.6 

35,989 

74.6' 

1,61$ 

3.2 

67,077 

6,02) 

20.7 

16,136 

76.3 

544 

2.0 

19,60) 

5,580 

20.2 

21,153 

76.6 

761. 

3.4 

27,676 

• 

253 

12.9 

' 1,676 

15.3. 

. 35 

1.1 

1,966 

103 

11.) 

790 

06.9 

16 

1.1 

909 

150 

14.2 

186 

06.0 

19 

M 

x 1,055 

9,156 ’20.1 

37,665 

* 

76.1 

1,520 

3.1 

69,061 

6,126 

20.3 

_ 15,626 

76.9 

$60 

2.1 

20.312 

5,7)0 

19.5  \22,C)9 

74.7  , 

960 

3.3 

28,729 

i|  ' 1203 

t •'  . ' 


£ 


lOLUMfiO 

UMOC  ACMADUAT  i S t 
FULL-TINI 
. FEMALE 
A male 
ml -TINE 
FIMALl 

20 

11 

r* 

0 

...0- 

1 

.5 
.6 
‘ .4 

.0 

.0 

21  INSTITUTIONS) 

83  2.1 

i 49  2.8  * 

it  1.5 
7 1.) 

4 1.7.  / 

82 

35 

47 

6 

4.. 

2.0 
2.0 
2.0  ' 
1.1 

1.7  . 

112 

'42 

70 

17 

i. 

,2.7 

'2.4 

2.9 

3.3 

299 

137 

162 

30 

M 

7.2 

7.8 

6.8 
5.7 
J.4 

MIS  92.1 
1,607  41.6 
. < 2,208  92.5 
487.  93.3 
229  94.6 

28  .7 

11  .6 

*■  17  .7 

$ 1.0 

0 *0 

4,142 

1,755 

2,317 

522 

.2^2 

' MALE 

u 

*0 

3 

1.1 

2 

*7  J 

12 



^ „ 

>17 

6.1 

258 

92fl 

s i.a 

280 

TOTAL 

20 

.'4 

92 

2.0 

88 

1.9 

129 

'2.8 

329 

7.1 

4,302 

92.2 

1 33  .7 

4,684 

FEMALE 

11 

.6 

‘ 33 

2.7 

39- 

2.0 

*1, 

2.4 

na 

7.5 

1,836 

91.9 

* 11  .6 

1,997 

/ MALE 

•i 

9 

• i 

39 

1.3 

49 

1.6 

82 

3.1 

179 

6.7 

2*4d6 

92.5 

22  .8 

2,667 

< 6RAWATE* 

i 

t 

FULL-TINE  . 

1 

.2 

j 

.6 

4 

.8 

7 

1.4 

15 

3.0  ’ 

449 

91,3 

26  5.7 

\ 492 

FEMALE 

0 

.0 

1 

.7 

‘1 

.7 

3 

2.1 

5 

3.5 

' 133 

94.3 

3 2.1 

\ lt1' 

MALE 

1 

.3 

2 

.6 

3 

.9 

4 

l.l 

10 

2.8 

316 

90.0 

25  7.1  • 

\&,r 

PART-TINE 

0 

.0 

l 

.6 

4 

2.4 

0 

.0 

5 

3.0 

• lSl 

89.9 

12 

! 7.1 

i«r 

FEMALE 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

61 

95.3 

3 

1 4.7 

64 

MALE 

0 

.0 

1 

1.0 

4 

,3.8 

0 

.0  * 

5 

4.8 

90 

86.5 

9 8.7 

♦ 

. 104  , 

TOTAL 

1 

.2 

4 

• 6 

8 

1.2 

7 

1.1 

- 20 

3.0 

600 

90.9 

40  6.1 

660  . 

FEMALE 

u 

.0 

l 

.5 

l 

.5 

3 

1.5 

‘ 5 

2.4 

194 

94.6 

6 

i 2.9 

205 

MALE 

1 

1 

.2 

3 

.7 

„ 7 

V 

1.5 

4 

.9 

15 

3.3 

406 

89.2 

34 

i 7.5  ' ’ 

455 

•<r 

PROFESSIONAL: 

¥ 

4 

A 

FULL-TIME  * 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.« 

0 

;Q 

0 

1 .0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0' 

* 0 

.0 

. 0 

1 .0 

0- 

MALE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

l .0 

0 

PART-TIME*  ‘ 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

. 0 

• .0 

0 

.0. 

0 

..0 

c 

1 .0 

O' 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, ’ . . 0; 

MALE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

, 0 

Total 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

<0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

0 

UND+GRAOtPROf: 

' 

! 

FULL-TIME 

4 

.3 

88 

1.9 

86 

1.9 

119 

2.6 

314 

• 6.8 

; >264. 

92.0 

56 

1.2 

4,634 

FEMALE 

11 

.0 

50 

2.6 

36 

1.9 

45 

2.4 

142 

7.5 

§1,740' 

91.8 

14 

.7 

1,896 

MALE 

'10 

' .4 

38 

1.4 

50 

l.S 

74 

2.7 

172 ' 

6.3 

•2,524 

92.2 

42 

1.5 

2,738 

PART-TIME 

0 

.0 

8 

1.2 

10 

1.4 

17 

2.5 

• 35 

5.1 

638 

92.5 

17 

2.5 

' 690 

. FEMALE  . 

0 

.0 

4 

1.3 

4 

1.3 

5 

1.6 

13 

4.2 

290 

94.8 

3 

1.0 

t 306 

■ MALE 

0 

.0 

4 

1.0 

6 

1.6 

. 12 

3.1 

22 

5,7 

348 

» 

90.6 

14 

3.6 

. 384 

' f 

TOTAL 

21 

.4 

-J*6 

1.6 

96 

' 1.8 

136 

‘2.6 

349 

6.6 

4,902 

92.1 

73 

U'i.4^ 

, 5,324 

FEMALE 

11 

.5 

34 

2.5 

40 

1.8  . 

50 

2.3 

155 

7.0 

2,030 

9& 

17 

.8 

.2,202 

MALE 

10 

.3 

■42 

1.3 

34 

, 1.8 

66 

2.6 

194 

6.2 

2,672 

92.0 

56 

- i;b 

3,122 

• UNCLASSIFIED: 

■'  TOTAL  0 .0  1 2.0 ' 

FEMALE  0 .0  0.0 

' HALE  ,0.0  1 6.3 

* > 

TOTAL  EMAQLLMENT:  • 

TOTAL  •.  21  .A  , 97 

. . FEMALE  'll  .3  34 

NALL  10  .3  . 43 

O 

ERJC 


1.6 

2.4 

1.4 


2 3.9* 

0 .0 

2 ii.f 


351  6.5 
155  6.9 
196  6.2 


49  .56.1 
35  100.0 
14  87.5 


4.J51'  92.1 
2,065  92.3 
i 2,886  92.0 


lr<:  , 


0 . ,0 
0 .0 
0 .0 

73  1.4 

17  • .8 
56  1.8 


51 

35 

16 


5,375 

'2  tin 

3,138  . * 

. .v*  '!%, 
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Mill  IT  <$!OUL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  FOR  SELECTCO  NOO*  PIElOS  OF  STUOt  ANO  LEW  ^ENROLLMENT 
(If  RACE  ETHNICITY  MO  SEXI  STATE,  1976 ■ „ \ 

MAJOR  FIELD  DADO  - VlOLtifrlCAL  SCIENCES  u 


AMERICAN  (NOUN  (LACK  ASIAN  OA  ' TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NQN*HISPANlC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 


NUMBER  t . NUMBER  I 
Connecticut  k i 19  institutions) 


NUMBER 


I NUMBER  t NUMBER 


UNDERGRADUATE 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 

part-time 
female 
p male 

'total 

FEMALE 


.1 

<2 

.1 

,3 

•0 

.5 

,1 

.2 


UNiHGitAQ+pfj 
FULL-TIME/ 
FEMALE 
i , ■ NAI/E 
PART-TIME 
FEMALE 
^ MALE 

1206 

ERIC 


91 

SB 

33 

13 

7 

6 

IDA 

65 


2.0 

2.6 

l.A 

3.5 

3.6 
3.3 

2.1 

2.7 


21 

7 

1A 

5 


.5 
.3 
.6 
1.3 
2 1.0 
3 1.6 


55  1.2 

22  1.0 


33 

2 

1 

1 


l.A 

.5 

.5 

.5 


26 

9 


.5 

.A 


57  1.1 

23  .,9 


173  3.7 
91  A,U 
82  3.5 

21  5.6 

10  5.2 

11  6.0 

19A  3.9 

101  A. 1 


MALE 

3. 

.1 

39 

1.5 

17 

.7 

3A 

1.3 

93 

3.6 

r- 

GRADUATE* 

FULL-TIME 

0 

.0 

5 

1.0  ' 

9 

1.8 

6 

1.2' 

20 

A.l 

. FENALt 

0 

.0 

A 

2.2 

I* 

2.2 

3 

1.6 

11 

6.0 

HALE 

0 

.0 

l 

.3 

5 

1.6  . 

3 

1.0 

9 

2.9 

PART-TIME 

0 

.0 

7 

1.8 

5 

1.3 

3 

.8 

15 

A.O 

FEMALE 

0 

» *0 

5 

2.9 

0 

.0 

l 

.6 

6 

3.5 

HALE 

U 

u r 

.0 

* 

1.0  C 

5. 

2. A 

2 

1.0 

9 

A.  3 

TOTAL 

fe'male  4 

0 

.0 

12 

l.A 

1A 

1.6 

1.0 

35 

A.O 

0 

.0 

9 

2.5 

A 

1.1 

1.1' 

17 

r A.  8 T 

MALE 

PROFESSIONAL* 

0 

.0 

3 

.6 

10 

1.9 

■ 5 

1.0 

18 

3.5 

'* , 

full-time 

0 

* 4 

1 . . 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

MALE 

0 

ill 

0 

.0  . , 

0 

. .0 

' 0 

.0 

0 

.0  ' 

PART-TIME 

0 

« ^ 

1 0 

.0  • 

0 

*0 

0 . 

.0 

0 

.0  ' 

FEMAlE 

0 

.0 

0 

.0  ,• 

0 

.0 

"0\ 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 0 

•0. 

0 

.0 

, c ' 

.0 

.0. 

•O  ' , 

‘ TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

o' 

.0. 

0 

.0  ’ 

females, 

u 

.0 

0, 

.0 

■ 0 

i 

o*-. 

1,0.  • 

0 

HAlE[ 

0 

.u 

0 

.;’*0 

' 0 

n 

0 

.0  •. 

0 

.0 

WHITE 

NON-HI SPAN! C 
NUMBER  X 


A,A28  95.7 
2,153  95.5 
>2,275  96.0 
. 353  93.9 
1B0  93.8 
173  9A.0 

A, 781  95.6 
2,333  95.3 
2,AA|  .95.8 


AA3  90.2  * 
165  90.2 
278  90.3 
356  93.9 
165  95.9 
191 

799  91.8 
330  93.0 
A69  91.1 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


'25 

11 

1A 

2 

2 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


/*■ 


'0  .0 

0 .0 

0 .0 

} 


X 


.5 

.5 

.6 

.5 

1.0. 

.0 


27  .5 

13  .5 

1A  .5 


5.7 

3.6 


28 

7 

21  6.8 

8 2.1 
1 .6 

7 3.A. 

36  A.  1 

8 2.3 

28  5.A 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0' 


.0 

.0 

.0. 

.0 

.0 

.0 


NUMBER 


A, 626 
<2,255 
2,371 
376 
192. 

, . 184 

5,002 

2,AA7 

2,555 

\ 

' A91 
183 
308 
379 
172 
207 

870 
355, 
5 IS 


t> 

,1* 

96 

f.9 

30  . 

',6 

. 61 

1.2 

3.8 

' A,8T1  95.2 

.53  1.0 

5,117 

y * 

.2 

62; 

2.5  . 

1L  " 

.5 

25 

1.0 

102 

A.2 

2,314.  95.1, 

18  • .7 

2,438 

2X 

.1  ' 

3A 

1.3 

19 

.7 

’ 36 

1.3 

91 

31-A 

2,553  95.3 

35  1.3 

2,679 

l 

.1 

2 6 

2.6 

10 

l.*  • 

5 

.7 

36 

A.  8 

* 709  93.9 

10y  1.3 

755 

0 

.0  ' 

12  ■ 

3.3  • 

2 

.5 

2 

.5 

, 16. 

A. A 

"M5  9A.8 

3 .8 

36A 

1 

.i 

8 

2.0 

8 

2.0 

3 

.8' 

20 

5.1  • 

364  93.1 

7 1.8 

391 

1207 


r»,: 


1 4* 


{ 


' & 


' * **  . , 

TRIAL 

. - HUM  • 

* MU 


unclassified: 
TOTAi 
flMlt 
MU  , 


OELANARE 


UNOERURADUATES: 

mu-fito 

1 FEMALE 
HALE 
PART-TIME 
PEMAlE 
MlE  * 


IjjTAL 

FEMALE 

MALE' 


UAOUATEl 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMLE 

MALE 


TOTAL 

FEMALE 

male 


PROFESSIONAL: 
flux-time  • 
FEMALE  * 
MALE 

PART-TIME  . 
FeMALE 
MALE 


TOTAL 
FEMALE 
• MALE 


UND»GftAO+PfUF: 
FULL-TIME 
FEMALE  - 
MALE  § 
PART-TIME  7 
FEMALE 
MALE 


U3B&OB  , 


.1 

.1 

.1 


1 


o 

0 

0 

0 

i o 
0 


0 

0 

0 

0 

0 

/.  0 


11*  2.0 

14  2.6 

42  1.4 


.0 

.0 

.0 


2 ).l 

0 .0 
2 6.7 


TOTAL  ENROLLMENT) 

TOTAL  7 .1 

FEMALE  4 .1 

* MALE  J 11 


118  2.0 
74  2.6 

44  1.4 


j INSTITUTIONS) 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


o .o 
0 '.0 
0 .0 


,0, 

-.0-' 

.0 

.0 

.0 

.0 


04 

16 

16 

2 

2 

0 


0*2 

3.7 

2.9 

2.9 

>.7 

lb 


Jo 

18 

16 


3.2 

J.9 

2.7 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


0 

. 0 , 

v» 

'0 

0 

■ 0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

✓u 


J4 

16 

18 

2 

2 

0 


3.1 

3.6 

2.7 

1.7 
3.6 

.0 


\ ■ ■ ) 


40  .7 

13  .} 

27  .9 


66  1.1  229  3.9 

27  1.0  , 111  4.2 

39  1,3  , 111  3.6 


3i3IO  43.0 
2.663  93.0 
2(417  93.0 


4)  LI 

21  .7 

42  1.4 


* 603 

3 


l 

i , ■: 


I 

3(172 

2(,*02 

1(070 


0 

.0 

0 

.0 

2 

VM 

41  92.3 

, I 

3.1 

52 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

, M 93.3 

l 

4.5 

22 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.7 

27  90.0 

l 

3.) 

10 

40 

.7 

66 

1.1 

231 

3.9 

5.621  '93.0  , 

65 

t.l 

5(924 

. 13 

.3 

27 

1.0 

111 

4.2 

2(614  93.0 

22 

.1 

2(124 

27 

.9 

. M 

1.3 

111 

/ 

2(944.  99.0 

43 

1.4 
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0 . 

FEMALE 

0 

.0 

Vo 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.'HALE 

0 

•«;  1 

1" 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

•0 

0 

.0 

0 .0 

0 

total 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0  '• 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o’  .0  . • 

0 

female  - 

0 

•o 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0  ■ .0 

0 

HALE 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

. 0 

•o 

0 

0 .0  . 

0 

UNOtORAO+PROF; 

FULL-TIHI 

2 

.3 

5 

.7 

% 

12 

1.6 

■ 6 

.8  • 

25 

3.4 

659 

\ 

94.1  1 

19  2.6 

743 

female 

o: 

.0 

2 

.8 

7 

217 

3 

1.2 

12 

4.7 

239.. 

93.7  V 

' 4 1.6 

255 • 

HALE 

c 

.} 

3 

.6 

5" 

1.0 

3 

.6 

13 

2.7 

460 

94,3 

15  3.1 

486  | 

PART -THE  .* 

. 0 

.V 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

111 

96.2 

2 1.8 

113 

FEMALE 

.0 

-.0 

0 

’.0 

0 ' 

.0 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

37 

• 97.4  ,•  , 

1 2.6 

38 

hale 

0; 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

» *0 

0 

l 

.0 

74 

K 

98.7  ^ 

i 1.3 

75 

total  , 

2 

.2 

5 

.0 

12 

1.4 

6 

'.7 

25 

2.9  . 

810 

94.6 

21  2.5 

856  . 

FEMALE  v 

0 

10 

2 

.7 

7 

2,4. 

\ ■ 3 

1.0  , 

12 

4.1 

276 

94.2 

vr  ,5  1.7 

293 

' 2.:, 

.4 

3 

.5 

' 5 

.9 

3 

.5 

13 : 

2.3' 

. 534 

94.8  . 

16  2.8 

563 

' unclassified!  ’ 

TOTAL  ■ i 

, v . 

3 

• 1 

.0 

0 ' 

>.0 

0 

.0  ' 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

» . 

*°  ' \ 
.0  * 

' * '0  .0 

0 * 

female  * ' 

•M 

0 • 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0  - 

0 

•o 

0 

0 .0 

0 

HALE 

"(F 

' 1.0 -■  . 

0 

.0 

0 

.0 

'■  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

- 0 ; .0 

0 

1221 
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* 


'•muitt  - total 

W RACf  ETHNIC ITT  AND  SEX.*  STATE,  1976 

MWOll  FIELD  MW>iJO.(XI^$CI£W£S / s 

» *.  , ‘ 

' ' : AdfcRlCAH  tNC^AN  BUCK  ' ASIAN  OR  " 4.  X-1 

. ' RUUNAN  NAIIVE  N0N:HISPANIC  PACIFIC  ISIANOER  HISPANIC 


of  enrqunent 


total 

MINORITY 


. WHITE 
NON-HUPANK 


Nfo-KSIOJNT 

ALIEN*.  TOTAL 


NUMBER 


IDAHO 


CONTINUED 


TOTAL  ENROLLMENT} 

TOTAL  i .1 

' female  Q>  .0 

‘male  2 .4 


I 

5 • .6* 

a"  j 

3 .5 


ILLINOIS 


I 


UNDERGRADUATES: 
FULL-TIME 
FEMALE  , 
MALE. 
PART-TIME 
female 
MALE 


10 

7 

9 

4 

‘i 

l 


uRADUATEi 
FUU-TIME 
■ FEMALE 
' MALE 
PART-TIME  , , 
. FEMALE 
MALE 


.1 
•.1 
.4 
• 0 


TOTAL.  3 .1 

FEMALE  2 .i 

MALE  < 1 .1 


PROFESSIONAL: 

full-time 

-FEMAlE 
• .MALE 
,PART-TIME 
; FEMALE  . 
MALE- 


0 

0 

0 

o'1. 

u 

u 


.0 

•u 

.0 

:.o' 

.0 

.0 


TOTAL, 

female 

MALE 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


1 ‘ ~c» 


1ERLC 


05  INSTITUTIONS! 


.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 


' 40  .1 

■ IDV  .1 
10  .1 


.1 

.2 


1 1 020  8.0 
575  11.0 
451  5.9 

201 

107  4.5 

94  0.'7  ‘ 


l, hi  7.4 

602.  . 8.9* 
545  0.1 


'25  1.7 

6 M 
19  1.8 

.39  4.5 

<7  10.5 
12  1.9 


04  2.7 

33  '4.8 
31;  1.9 


.0 

.0 

\o 

.0 

.0 

.0' 


0 .0 

0 ' .0 

0 .0 


12  . 1.4 
7 2.4 
5 .9 


233  1.8 

100  1.9  - 

>133  ' 1.8 
37  *1.0  . 
18  v.  .8 
19  1,4 


27Q  1.6 

118  1.5, 

152  1.7 


44  . 3.0 
22  5.1 

22  2.1 

12  1.4 

5 1.9 

7 1.1 


50  2.4 

27  3.9 

29  1.8 


.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


NUMBER 

V i\ 

1 

NUMBER 

1 

X 

’ 1 

NUMBER 

, l 

i 

NUMBER 

'Or 
r . 

X 

; 'NUMBER 

*’  ■ t 

6 

■f 

.7 

25 

2.9 

810 

?4.6 

. 21 

2.5 

- i 

856 

3 

1.0 

12 

4.1 

276 

94.2 

5 

1.7 

293 

3 

•5 

13 

2.3 

534 

94,8 

16 

H 

563 

* 

* 

Jr' 

■V' 

1 

t 

» . 

'243 

1.9  • 

Vi8 

11.8 

11.140, 

8o.8 

179 

1.4 

12,837 

• 10(f. 

1.9 

782 

14.9 

4.408, 

84.0 

58 

l.l 

5,248 

143 

1.9 

' 736 

9.7 

6,732 

88.7 

-m- 

1.6 

7,589 

50 

'1.3 

292 

7.7 

3, ‘465 

91.9 

**12 

.3 

- 3,769 

20 

1.1 

154 

6.5  , 

2,2(7 

93.4 

3 

.1 

2,374 

24 

1.7 

138 

9.9 

•1.248 

89.5 

9 

.6 

f 1,395 

-.2*3. 

1.8  * 

ltUO 

10.9 

.14,605 

88.0 

191, 

1.2 

16,606 

126 

1.7 

936 

12.3 

6,625 

86.9 

61 

.8 

7,622 

107 

1.9 

874 

9.7 

7,980 

88.8 

- 130 

1.4 

8,984 

17 

1.2  . 

88 

6.0 

1,230 

* ' 
84.1 

. 145 

9.9 

■1,463 

3 

.7 

32 

• 7.4 

, 355 

8K8- 

47 

10.8 

434 

14 

1.4 

56 

8.4 

875 

85.0 

98 

9.5  , 

1,029 

3 

.3  > 

55 

6.3 

704 

87.4 

, 55 

6.3  . 

874 

* 1 

.4 

34 

13.2 

■203 

78.7 

21 

8.1 

258. 

2 

.3 

21 

3.4 

501 

91.1 

34 

5.5 

616 

20 

.9 

143 

6.1 

1,994 

8S*.3 

' i ' 

200 

1.6 

2,337 

4 

.6 

66. 

9.5 

'558 

80.6 

68 

'9.8 

.692 

. 16 

1,0 

77 

4.7 

1,436 

87.3 

132 

I-  ' ^ . 

8.0 

1,645 

0 

.0  • 

a 

.0 

15  100.0  ' 

0 

.0 

15 

• 0 . ' 

.0  ' 

■ 0: 

*.0  . 

■ 6 100.0- 

0 

.0 

6 ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

' 9 100.0 

0 

.0  . 

9 

» K 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 ' 

‘ .0 

0 

.0 

0 

. .0 

•.  0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

O'. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

i 1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

0 


.0  - 15  100.0 

‘.o  6 100.0 

.0  - 9 100.0 


0 .0 
0 .0 
O'  .0 


15 

6 

9 


.1223 


/ 


r‘ 

ilHl-rWE 

IE 

»i 

•L.051T  ' .7.3 

277 

1.9 

'.'.  female. 

8 

a 

381  10.2 

. 122 

2.1 

„ male.  . 

10 

.i 

470  5,  A 

155 

1.8 

M ' 

Ml 

5 

V 

.i 

12 

240  ,5.2 
13A  5.1 

A9 

23 

1.1 

.9 

v MALE4 

l 

.0 

" 1 

j 10b  3*3 

26 

1.3 

TOTAL- 

23 

i 

.V 

1.291  0.8 

326 

1.7 

, FEMALE 

» 12 

4 

713  8.6 

^ ’ 

1.7 

HALE 

U 

Al- 

576  i. A 

1.7 

ii 

\f 

>■  UNCUS4JMED: 

• ■ • ■ 

fOl^L  v 

2 

’ .2 

39  5.2 

Ji- 

2.7 

Female 

i 

.1 

36  A.9 

ts 

2,4 

nal$  . 

* l 

.i 

23  5.6 

.13.  ■ 

■H 

«.  * ' 
TiJTA'L  EMROLLMENT: 

• ■;  i 

• f * 

TOTAL 

25 

.i‘ 

1*^50  b.7 

357. 

1.8 

FEMALE  ' 

13 

.1 

751  8.3  ^ 

* 163 

1.8 

hale 

# 

12 

.i 

399'  5.*,^' 

194, 

1.8 

INOIAMA 

i 

A1  WSfiTOUONSl 

,UHOEW»WWATES: 

fuiI-twe 

7 

.2 

157  3.7 

3A 

.8 

FEMALE  . 

A 

.2 

71  4.3 

1*3 

.8 

wit 

"3  * 

; .1 

8b  3.2  „ 

'21. 

.8 

PART-TIME 

A 

• 8 

20  ■ >A.O  ' 

* ,4  . 

*8  < . 

‘ FEMALE 

2 

i.i 

' • 11  ' 3.9 

2 

1.1 

■ MALE 
* 

2 

.6 

9 - 2.8  . 

. 2 

,.6  ’ 

TOTAL  ' 

11 

.2 

1l  177  3.7 

36 

.6 

female 

b 

.3 

82  A.3 

15 

.8  • 

male 

5 

i 

. .2 

95  3.2 

* 

23 

.8 

ORAOuATE: 

\ 

*13' 

FULL-TIME 

. . i ■ 

.5 

11  1.7 

2.0 

• FEMALE  \ 

0 

'.0 

2 1.1 

7 

3.8  ■ 

MALE 

3 

.b 

9 1.9 

6 

1.3 

FART-TIME 

1 

.3 

3 .9  ‘ 

* 5 

1.5 

FEMALE 

, 0 • 

.0 

’ ' 1 49 

i 1 

1.9 

MALE 

1 

.3 

' * 2 ..  .9 
L • 

3 ' 

L.4 

TUTAL 

4 

*'5  M 

18 

1.8 

female 

0 

.0 

3 1.0 

9 

3.1 

MALE 

A 

.6 

11-  l.b 

9 

1.3 

PROFESSION^: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

. female 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

HALE 

• 0 

.0 

0 .0 

0 

‘.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 . .0 

/ 

0 

.0 

TOTAL 

0 

' .0 

0 .0  * 

* 0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

1 0 .0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

erlc24 


260 

1.8 

1.606 

11.2 

Ut385 

•66.5 

324 

2.3 

14,315 

103 

1.8 

814 

14*3 

A,3d9 

83.8 

105 

1.8 

5.688 

157 

1.8 

792 

9.2 

- '7,616 

88.3 

219 

2.5 

8*627 

53  j 

1.1 

3A7 

7.> 

4,229 

‘91.1 

67 

1.4 

4,643 

27 

1.0 

188’ 

7,1 

•2,420 

91.5 

24 

■■'.9 

2,632 

26 

1.3 

159* 

7.9 

, 1,809 

90.0 

43 

2.1 

2,011 

313 

/ 

1.7 

’ 1.953 

10.3 

, 16.61V 

87.4 

. 391 

, 2.1 

18P958 

130 

1.6 

1.002 

12.0: 

7,189 

86.4 

129- 

• 1.'6 

8,320' 

183 

1.7 

• 951 

8.9 

9.425 

88.6 

. 262 

2.5  ' 

10*638 

ri  - 

* . s 

1.8 

113 

9.9 

* 1,007 

87.9 , ^ 

.21 

* 

2,2  . ' 

t.  < ■ 

' 1,145 

10, 

l.A 

65 

8.8 

661 

89.9 

9 

1.2 

x 735 

11 

2.7 

58 

11.7 

346 

.84.4  / 

rf? 

3.9 

33A 

1.7 

2.066 

10.3 

17,621 

87.7 ‘V/ 

' 416 

2.1 

20*103 

140 

1.5 

1.067 

11.8 

7,850 

86.7  ( 

'138 

1.5 

9,055 

19A 

1.8 

999 

9.0 

.9,771, 

88.4  :> 

s.  278 

2.5 

U'»048 

• s 

' <J 

V -f 

i v 

» 

9 

' ‘ 4 • 

32 

.7 

■ 230 

5.3 

4,012  93.3 

. 58 

1.3 

V300 

13. 

..8 

101 

6.1 

1,510  K.3 

?5 

1.5  , 

1,644 

19. 

.7 

• 129 

4.9 

2,494  9B.9 

33 

1.2 

2,656 

•3, 

* *6 

'6.2 

470-  93.3  ‘ 

, 3 

.6 

504 

1 , 

' . 16. 

. 8.6, 

171  fl.A 

. 0 

.0- 

187. 

2 

it 

• 15 

4.7 

299  14.3 

, 3 

.4 

317 

35 

.7 

. i 

' 261 

5.4 

4,«fr^«.3’ 

.61 

1.3 

4*804 

14 

117 

6.A 

1,689  92.2 

25 

1.4 

1,831 

21 

.7 

144 

• 4.8 

2,793  - 93.9 

* [ . 

.36 

1.2  ’ 

^,973 

2 

.3 

29 

4,A 

< . 

565  85.7  . 

65 

9.9 

659 

0 

.0 

9 

4.8 

‘ 15  V 82.3 

24 

12,9 

186 

2 

.A 

-20. 

A.2 

412  87.1  . 

41 

8.7 

473 

3 ' 

.9 

12 

3.7 

292,  89.6 

22 

6.7’ 

326 

0 * 

.0 

•y 

• 2.8 

• i 93  87.7 

10 

9.4  - 

106 

3 

l.A 

. 9 

A.1 

' 199  90.5  , 

12 

5.5 

220 

' 5 

.5 

41 

4.2 

857  87.0 

87 

8.8 

985 

C 

.0 

’ 12 

4.1 

246  84.2 

34 

11.6 

292 

5 

.7 

29 

4.2 

$ 

611  88.2  ' 

S3 

7.6  . 

693 

0 

.0 

0 

.0 

12  85.7 

2 

14.3  ■ 

14 

0 

A 

• 0 

.0 

3 WOiC 

0 

.0 

3 

0 

.0' 

0 

.0 

9 81.8 

i 

18.2 

11 

0 

.0 

0 

.0 

0.  .C 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

*.0' 

0 .0 

■ 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 .0’ 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

12  85.7 

rl 

14.3 

14 

0 

.0 

.0 

3 100.0 

0 

V*° 

i 3 

0 

.0 

. w 

*/A. 

.0 

9 81.8 

* » 

2 

« 

18.2 

' 11 
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We  17  • TQlAlWlMENT  IN  INSTITUTIONS  Of,  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELOS  Of  STUDY  AMO  tEVEl  If  ENROLLMENT  1 
, NY  <ACE  ETAtllCITY  AND  SEJU  STATE.  1976 

. , * - r # 

« 

MAJOR  fl&O  m-  MIOLQGICAL  SCIENCES  ’ * 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NUN-hlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


HISPANIC 


UNCLASSIFIED 

TOTAL  * A 1.0  3 2.9 

>EMAlE  1 2.6  3 f 7.9 

' MALE  0 .Ir|l  • o .0 


.»  . 

3 2.9 
1 2.6 
2 3.1 


0, 

0 

\ 


.0 

.0. 

.0 


TOTAL 

MINORITY 


- NUMBER 

1 

nimber 

1 

NUHBM 

l ■ 

NUMBER ' 

I 

NUMBER 

INDIANA 

CONTINUED 

• 

. 

UNDtAAOW: 

• 

A 

FULL-TIME  . 

1U 

.2 

< 1»8 

3.6  ( 

. 4? 

.9 

36 

I*’7 

259 

FEMALE 

6 

.2 

73 

6.0  ' 

\ 20 

1.1 

13 

J 

110 

male 

6 

.2 

95 

3.0 

27 

.9 

• 21i 

.7 

149 

* PART-TIME 

5 

.6 

23 

2.8 

' 9 

1,1 

6 

.7 

43 

*■  FEMALE 

2 

.7 

12 

6.1 

6 

1.6 

1 

.3 

19 

,V  MALE 

3 

.0 

11 

2.0 

5 

.9 

5 

.9 

24 

total 

1 

A 

t 

’ 191 

3.3 

56 

1.0.  > 

■40 

.7 

• 302 

female 

1 

" .3 

65 

6.1/ 

26 

1.1 

14 

.7 

129 

■ male 

9 

' .2 

106  ' 

•2.9' 

'32 

.9 

- 26 

.7 

173 

& 


7 6.9 

S 13.2 
2'  3.1 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NUMBER' 


4.589  92.3 
1.674  91.3 
2.915  92.8 
762  91.8 
266  90.1 
698  92.7 

5,351  92.2 
U938  '91.2 
3.613  92.8 


91  89.2 
31  81.6 
l/  60  93.8 

6. 


NOWESIOENT 

ALIEN 


1 NUMBER  l 


125  2.5 
69  2.7 

76  2.6 

25  3.0 
10  3.4 

15  2.8 


6 3,9 
2 5.3 
2 3.1 


TOTAL 

HUMBER 


6,973 

1.633 

3.160 

830 

293 

517 


150  2.6  $.803 

59  :2.8  2.126 

91  2.5  . 3,677 

. V 


102  * 
38 
66  . 


TOTAL  ENROLLMENT 

total 

* 

• 

16 

./ 

194  3.3 

59  , 

1*0 

-40 

,7 

309 

5.2" 

5f442  .1 

82.2 

• l$4 

2.6 

5,^05' 

female 

7 

.3 

88  4.1 

- 25 

1.2 

14 

,.6 

134 

6,2 

’ 1,969  < 

i.O  ' 

61 

2.8 

2,164 

male 

9 

u 

• ’ .106  2.8  j 

34, 

.9 

26 

.7 

/ 

W 

4.1l 

3,473  « 

12.8-  ■ 

93 

2.5 

3,741 

10«A 

« 1 

I 

32  INSTITUTIONS) 

t 

1 

, 

A 

J 

l 

uNOERCRAOUATESa 

' . • r 

A 

i 

j 

. , 

t 

- 1. 

full-time 

.6, 

u 

■ ,66  - 2.5 

’ 15 

Y 

" 10 

.4 

99 

3.6 

2,593  94.5 

51 

1.9 

2,743 

female 

5 

.2* 

34  2.7 

6 

' 8 

.6 

51 

4.0 

1,195/  94.6 

17 

1.3 

. 1,263 

■ MALE 

3 

\.2 

34  2.6 

.9 

.6 

2 

.r 

48 

3.2  ■ 

1,398  94.5 

' 34 

2.3 

1,480 

FART-TIME 

0 

Co 

l .5 

0 

.0 

. 0 , 

.0 

1 

.5 

190  99.0 

I 

.5 

192 

FEMALE 
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7.3 

1,283  90.4 

33 
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NUMBER 

MINNESOTA 

i 

'VY 

TOTAL 

2 0 

CONTINUED 

.4 

59 

1.3 

41 

.9 

18 

.4 

136 

3.0 

T 

0 

4.345  95.0 

. 91 

*2.0 

4,574 

Eenale 

11 

• 6 

33 

1.9 

17 

1.0 

8 

.5 

69 

4.0 

1*626  94.6 

24 

1.4‘ 

1,721 

MALE 

9 

.3 

26 

.9 

24 

.8 

10 

.4 

,69 

2.4 

2.717  95.2 

67 

2.3 

2,853 

GRAOURTEt 

FULL-flNE 

J 

.4 

6 

.7 

17 

M, 

Aft 

2 

.2 

28 

3.5 

' 663  84.7 

95 

11.8 

v *• 
806 

FEMALE 

I 

.4 

3 

1.2 

2 

1 

.4 

7 

2.8 

210  83.0 

36 

14.2 

253 

MALE 

2 

.4 

3 

.5 

15 

2 y 

1 

.2 

21 

3.8 

473  95.5 

59 

10.7 

553 

PART-TIME 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

2 

4.9 

2 

4.9 

; 3B  92.7 

l 

2.4 

41 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,3  100.0 

0 

.0 

3 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.3 

2 

5.3 

35  92.1 

1 

2.6 

38 

Total 

3 

-.4 

6 

.7 

17 

2.0 

4 

.5 

30 

3.5 

721  85.1 

96 

1M 

847 

FEMALE 

l 

.4 

3 

1.2 

2 

.8 

1 

.4 

7 

2.7 

213  83.2 

36 

14.1 

256 

MALE 

2 

.3 

3 

.5 

15 

f 

( 

.0 

3 

.5 

23 

3.9 

508  86.0 

i 

60 

10.2 

591 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

• U * 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, .0 

0 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

i 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UNQ+GRAO+PRQF: 

FULL-TIME 

23 

.5 

58 

1.1 

53 

1.0 

20 

.4 

1 

154 

3.0 

4,735  93.3 

166 

3.7 

5,075 

FEMALE 

-12 

.6 

33 

1.8 

14 

.8 

9 

.5 

68 

3.7 

1,731  93.1 

60 

3.2 

1,859 

MALE 

11 

.3 

25 

.8 

39 

1.2 

11 

.3 . 

86 

. 2.7 

3,004  93.4 

126 

3.9 

3,216 

PART-TIME 

0 

.0 

7 

2.0 

5 

1.4 

2 

.6 

• 14 

4.0 

331  95.7 

1 

.3 

346 

FEMALE 

0 

.0 

3 

2.5 

5 

4.2 

0 

.0 

8 

6.8 

110  93.2 

0 

.0 

119 

MALE 

0 

.0 

4 

1.8 

0 

.0 

2 

.9 

6 

2.6 

221  96.9 

1 

.4 

228 

TOTAL 

23 

.4 

65 

1.2 

58 

1.1 

22 

.4 

168 

3.1 

5,066  93.5 

187 

3.4 

5,421 

female 

12. 

.6 

36 

1.8 

19 

1.0 

9 

.5 

- 76 

3.8 

1,841  93.1 

60 

3.0 

1,977 

MALE 

.11 

.3 

29 

.8 

39 

1.1 

13 

.4 

92 

2.7 

3,225  93.6 

127 

3,7 

3,444 

1246 

o 

ERIC 


\ 


t 


UMLAUIFIfQi 


TOTAL 

0 

.0 

‘ i 

1.1 

l 

.6 

. FEMALE  . 

m "u  - 

0 

.0 

l 

1.9 

0 

.0 

0 

.1) 

L 

1.0 

1 

1.0 

TDTAL  iNROLLHEHTl 
lUfAL 

li 

.i 

67 

1.2 

.59/ 

1.1 

FENALt 

u 

• ft 

17 

l.t 

W 

.9 

HAtfc  - - 

H 

»i 

- 10 

. .9 

60 

1.1 

NjsSMlPPI 

12  iNSTironUNS) 

tiiiOERGAAOUAreSt 

fULL*TlHE 

0 

.0 

1,112 

69.9 

3 

.1 

FEMALE 

0 

.0 

hi 

59.2 

1 

.1 

MALE 

0 

.0 

157 

12.6 

2 

.2 

kARMlHc 

0 

.0 

161 

56.0 

0 

.0 

, i FEMALE 

0 

.0 

it 

91.1 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

65 

61.3 

0 

.0 

TOTAL 

u 

• 0 

1,251 

67.5 

3 

.1 

female 

0 

■ .0 

951 

59.6 

l 

.1 

HALE 

J 

.0 

602 

13.1 

2 

.2 

UKAOOATE: 

. FULL-TIME  . 

0 

.0 

25 

9.8 

5 

2.0 

female 

0 

• 0 

10 

18.2 

1 

l.S 

HALE. 

0 

•0 

15 

7.5 

6 

2.0 

, PART-TIME 

0 

.0 

i 6 

16.9 

0 

.0 

' } female 

0 

•u 

11 

22.9 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

15 

16.2 

0 

.0 

TjTAL  ‘ 

0 

.0 

51 

12.5 

5 

1.2 

FEMALE 

0 

.u 

d 

20.6 

l 

1.0 

‘ ' , HALE 

J 

.0 

10 

9.8  . 

6 

1.3 

PROFESSIONAL: 

FULL-T1HE 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

FEHALt 

u 

.li 

1 0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

u 

,.o 

0 

.0 

■ ■ PART-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

hale 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 ■ 

■ Jo 

0 

.0 

0 

.0 

female 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

hale 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

uNOHRAO^RJE: 

t 

' - 

FULL-TIME  ' 

u 

.0 

1,117 

63.2 

8 

.3 

1 F EH ALE 

0 

;o 

7o5 

57.5 

2 

.2 

MALE 

0 

.0 

372 

28.6  * 

6 

.5 

PAftT-TlHfc 

0 

.0 

lt>7 

60.2 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

107 

52.2  * 

0 

.0 

HALE 

Jr' 

0 

.0 

* 60 
to  ■ 

28.6 

0 

.0 

TUTAL 

O' 

.0 

r 

X.  306 

62.8 

8 

.3 

FtHALE 

0 

.0 

972 

56.8 

2 

.1 

hale 

J 

. *0 

632 

l 

>28.6 

6 

.6 

• 

V 

ERIC,  0 

zQ 

* 

.0 

J 

l.V  ' 

‘ 131  .95.0 

J 

3.1 

1)9 

.0 

l 

1.8 

52  96.5 

2 

3.6 

55 

.0  , 

2 

1.9 

99  93.2 

■’  J 

2.9 

106 

.6 

171 

1.1 

5.2 IT  93.3 

192 

3.6 

5,5(0 

.6 

77 

3.6 

,1,893  93.2 

• 62 

3.1 

. 2,032 

.6 

■ 94 

3,326  93.7 

7.130- 

3.7 

3.546 

.0 

1,116 

66.9 

1,261 

52.2 

21 

.9 

2,376 

.0 

756 

59.2 

t 506 

39,7 ' 

16 

1.1 

1,276 

.1 

360 

32.7 

735 

66.7 

7 

.6 

1,102 

.0 

161 

56.0 

119 

65.6 

1 

.6 

- ..  261 

.0 

96 

61.1 

' 61 

38.9  • 

0 

.0 

» 137 

.0 

65 

63.3 

56 

55.6 

1 

1.0 

104 

.0 

1,257 

67.6 

1,360 

51.5  . 

22 

. •( 

2,639 

.0 

852 

09.5 

567 

39.6 

16 

1.0 

1,633 

.1 

605 

W.6 

793' 

65.6  .. 

8 • 

.7 

1,206 

.6 

31 

12.2 

195 

76.8 

28 

11.0* 

254 

1.8 

12 

21.8 

33 

60.0  ' ’ ; 

10 

18.2 

55 

.0 

19 

9.5 

162 

ei^V 

18 

9.0 

199 

.0 

lb 

16.9 

112 

72tfV 

16 

10.6 

154 

.0 

11 

22.9 

35 

1 ' 

2 

6.2 

68 

.0 

15 

16.2 

77' 

1 

16 

13.2  . 

106 

.2 

57 

16.0’ 

307 

. 

75.2  .W 

66 

10.8 

608 

1.0 

23 

22.3 

68 

66.0  V 

12 

11.7 

103 

.0 

36 

11.1 

239 

78.6 

32 

1 s 

10.) 

305 

.0 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 ’ 

,0 

. O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

‘ .0 

0 ’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.Or’  ; 

0 

•.0  * 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

,0  /. 

.0 

.0 

, 0 

.0 

< 0 

.0 

0 

0 

•0, 

■ . 0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  •• 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.1 

1,167 

63.6 

1,636 

56.6 

69 

1.9 

. 2,632 

.1 

' 768 

>7,7 

539 

60.5  •; 

26 

1.6 

1,331 

.1 

379 

29.1 

,897 

68.9 

25 

1.9 

1,301 

.0 

167 

.60,2 

' '231 

55.7 

17 

6.1 

" 615 

‘ 107 

52.2 

; 96 

66.8 

2 

1.0 

205 

.0 

60 

28.6 

135 

66.3 

15 

7.1 

; i,210 

.1 

1,316 

63.1 

1,667 

54.7 

66' 

2.2* 

. 3,047 

.1 

875 

,57.0 

635 

61.3 

26 

1.7 

1,636 

.1 

639 

29.1 

1,032 

68.3 

■60' 

2.6  . 

1,511 

f. . , 

, 

* 

? ‘ 

IS' 

/V 


0 

0 

0 

22 

9 

13 

l 

0 

l 

0 

0 

0 

l 

0 

1 

l 

l 

0 

0- 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

c 

2 

l 

1 

0 

0 

0 

2 ' 

1 

l 

623 

, t 


Mill  IT  - I MAI  ENROllMiNT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  fDuCATION  FCA  SfUCTfO  MAJOR  FIELDS  OF  SIUOV  AMO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
IV  mi  ITHNttITV  AMD  $£XI  STATE,  19?6 

i 

MAJOR  FIELD  UWO  • BIOLOGICAL  SCIENCES 


American  inoun  black  asian,  or  total' 

ALASKAN  NATIVE  NUN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MlNORITV 


NUMBER 

i number 

t NUMBER 

< NUMBER 

l NUMBER 

wwflWtm 

CONTINUED 

. 

MMITE  NOMESIOENT 

NON-MSPANIC  ALIEN  • TOTAL 

NUMBER  ( NUMBER  I NUMBER 


UNCLASSIFIED! 


TOTAL 

U 

.0 

) 

11.1 

0 

w 

.0 

0 

.0 

) 

11.1 

2)  IS. 2 

l 

3.7 

27 

*•  female 

0 

• 0 

J 

25.0 

0 

.0. 

o. 

.0 

3 

25.0 

S 66*7 

l 

B.3 

12 

male 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l)  10C.C 

0 

.0 

15 

TOTAL  ENROLLMENT! 

total 

U 

.1) 

IiJuT 

*2.5 

6 

'.3 

2 

.1 

1,317 

*2.8 

1,690  55.0 

67 

2.2 

.3,07* 

female 

0 

.0 

«75 

56.5 

2 

.1 

1 

.1 

678 

56.7 

6*3  *1.5 

27- 

1.7 

1,5*8 

MALE 

U 

.0 

28.3 

6 

• A 

•1 

.1 

*39 

28. B 

1,0*7  61.6 

NO 

2.6 

1,526 

MISSOURI  I *1  INSTITUTIONS! 


UNUERCAAOUATEli 


FULL-TIME 

4 

.2 

.212 

3.2 

*3 

l.l 

29 

.7 

292 

7.2 

3,711 

91.6 

50 

1.2 

*,053 

FEMALE 

i 

.1 

106 

7.2 

13 

1.0 

9 

.6 

132 

6.9 

1,331 

89.8 

19 

1.3 

1,*82 

male 

6 

.2  , 

106 

*.l 

26 

l.l 

20 

.8 

160 

6.2 

2,380 

92.6 

31 

1.2 

2,571 

PART-TIME 

1 

1.1 

37 

5.9 

* 

.6 

t * 

.6 

52 

8.3 

560 

89.6 

13 

2.1 

625 

female 

1 

.* 

20 

7.1 

2 

.7 

3 

l.l 

26 

9.2 

25* 

89.6 

3 

1.1 

213 

MALE 

ft 

l.B  j 

■ 17 

3.0' 

2 

•'  j 

1 ' 

.3 

26 

7.6 

306 

89.5 

10 

2.9 

3*2 

UAL' 

l> 

1 

.3  ( 

2*9 

3.3 

*7 

1.0  fl 

V 33 

.7 

3** 

7.* 

*,271 

91.3 

63 

1.3 

*,678 

^female 

J 

126 

7.1 

17 

1.0 

12 

.7 

158 

9.0 

1,385 

89.8 

22 

1.2 

1,765 

MALE 

U 

.* 

U3 

*.2 

30 

1.0 

21 

.7 

186 

6.* 

2*686 

92.2 

*1 

1.* 

2,913 

uRAOuATE: 

A 

full-time 

u 

.U 

3 

' .6 

10 

2.1 

9 

1.9 

22 

*.7 

*07 

86.2 

*3 

9.1 

*72 

female 

- 0 

' .0 

a 

.7 

3 

2.2 

0 

' .0 

* 

3.0 

11* 

8*,* 

17 

12.6 

135 

MALE 

u 

.0 

1 

2 

.6 

7 

2.1 

9 

2.7 

18 

3.3 

253 

86.9 

26 

7.7 

337 

PART-TIME 

1 

.3 

3 

.9 

8 

2.* 

' 6 

1.8 

18 

5.3 

291 

86.1 

29 

8.6 

338 

FEMALE 

0 

.0 

2 

1.8 

5 

*.* 

0 

.0 

7 

6.1 

"98 

86.0 

9 

7.9 

11* 

MALE 

. L 

.* 

' l 

.* 

' 3 

1,3 

6 

2.7 

11 

*.9 

193 

86.2 

20 

8.9 

22* 

TOTAL  ♦ 

1 

.1 

6 

1 .7 

18. 

2.2 

15 

1.9 

*0 

*.9 

' 698 

86.2 

72 

8.9 

810 

FEMALE 

0 

.0 

3 

1.2 

J 

3.2 

*0 

.0 

11 

*.* 

212 

65.1 

26 

10.* 

2*9 

MALE 

l 

.2 

3 

.3 

10 

1.8 

15 

2.7 

29 

5.2 

*86 

86.6 

*6 

8.2 

561 

PROFESSIONAL: 

> 

Full-time 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’0 

.0 

0 

.0 

0 

, .0 

O’ 

.0 

0 

female  - 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

V 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

female 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.o' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  ■* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

1250 

o 

ERIC 


4 


Mill  , 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

FIMlt 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

Mil 

a 

>o 

0 

.0 

0 

.0 

UNO*  (ft  AQtPRJFi 

fuu-imi 

i 

• A 

213 

M 

33 

1.2 

FtMU 

2 

.1 

107 

6.6 

It 

l.l 

Mil 

6 

u 

108 

3.T 

33 

1.2 

AABf-f |Ml 
niBi  i ins 

t 

-T# 

*0 

4.2 

--  12 

-U 

Ft  Mil 

t 

• J 

<2 

3.3 

7 

i.e 

Mil 

7 

1.2 

U 

3.2 

3 

J 

.9 

total 

16 

.3 

2)3 

0.6 

63 

1.2 

FIMU 

3 

.1 

129 

6«  H 

23 

1.2 

Mil 

14 

120 

3 .6 

40 

1.2 

uNCUSSIFltOi 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FIMU 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

MALI 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

.0 

total  inrouhenn 

TOTAL 

16 

•> 

233 

4.6 

63 

1.2 

Ft  Ml  8 

J 

.1 

129 

6.4 

23 

1.2 

MALE  , 

13 

.V 

126 

3.6 

90 

l.l 

MJMTAMA 

1 

9 INSTITUTIONS) 

uNDER6RADUAItS» 

FUll-UM 

17 

1.0 

l 

.4 

2 

.2 

. FIMlt 

9 

2.0 

l 

.2 

1 

.2 

Mil 

8 

1.3 

' 4 

.3 

l 

.2 

PARW1HE 

2 

2.1 

2 

2.1 

■ l 

1.1 

female 

2 

J.G 

l 

2.3 

1 

2.3 

Mil 

0 

.0 

l 

1.9 

0 . 

.0 

TtfAtf 

■19 

1.7 

0 

.3 

3 

.3 

FIMlt 

11 

2.2 

2 

.4 

2 

.4 

■'*  MALfc 

8 

1.2 

0 

.6 

1 

.2 

GRADUATE: 

foll-t ime 

0 

• u 

0 

1 .0 

0 

.0 

FEMU 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

kale 

0 

• J 

0 

.0- 

0 

.0 

part-time 

2 

2.0 

0 

.0 

1 

l‘.0 

finale 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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BY' RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976 
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16  f 

3.7' 

7 

3.8 

171 

93.4 

5 

2.7 

12 

'4.8 

2* 

90.9 

11 

4.4 

1 

'•'5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

0 

.0 

1C  100.0 

0 

.0 

1 

10.0  : 

9 

90.0 

0 , 

, .0 

' 20 

4.4 

419 

92.1 

16 

3.5 

7 

3.6 

181 

93.8 

5 

2.6 

13 

5.0 

238 

90.8 

11 

4.2 

43 

TO 

33 

41 

13 

28 


<84, 

23 

61 


0 


0 

0 


U5 
.149  4 
171 
6* 
103 


435 

183 

252 


.20 

10. 

10 


455 

193 

262 


1259? 


,/•  *|v 
, V 


NEK  HAMPSHIRE 


12  INSTITUTIONS) 


' ' 


. / 

. ’ V 


UNDERGRADUATES: 

fuu.:tine 

FEMALE 
. MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


PROFESSIONAL: 
FULL-TIME 
* FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
' FEMALE 
MAlE 


TOTAL 

FEMALE 

Rale 


* 


UND+GAAD+PRQF: 

Full-time 

female 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


UNCLASSIFIED: 
TOTAL  •' 
FEMALE 
MALE 


.2 

.2 

.3 

.0 

.IF 

.0 


.2 

.2, 

.3 


7 

4 

3 

. 0 


0 

0 i 


.5 

.7 

.4 

.0 

.0 

.0 


10 

3 

7 

0 

0 

0 


,7 
.5 
t *9 
.0 
.0 
.0 


‘ 32-  2.3  . W30*  96‘.8- ' 

ai  m /*****• 


't  * 


l ^730  --96. 1 


72  100.0 


7 .5 

4 .6 

3 .4 


10 

3 

7 


.7 

.,'.5 

.9 


=£2 


! i 

IQ  .1.3 


O'.  .0 


’ ,0  <0 
0 , .0 


.32  \-M  A . 1,402 


12  1.8 /v' . 643  97.9 

AST  759  96.2 


20  2A5‘ 


12  .8 

27  .3 

10  , 1.3 


JN'-  • 


.u 

.0 

.U  v 

.0 

.u 

.0 


0 

0. 

u 

0 

0 

0 


.0 

.0 

•.0 

.0 

. .0' 
*>.0 


0 

0* 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

»o 

.0 


07, >0' 
0 ‘.0 
o'  .o', 

0 r <0  : 


o v 0)7- .o 


•J  v<i)'  *.(f  a ■ ,0  ,0 


0 - • .0. 


.0 

0 

. 0 


r 


.0,  vWi  v;-° 

.o.k‘  i-.!  ‘o'*,  .c 


0 7 .0- 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


7 

i. 


T 


1.374; 

614 

,•760 

72 

43 

29 


1.446 

657 

709 


GRADUATE: 

FULL-TIME 

•0 

.0 

1 

0 

.0 

1 

.6'  7 

‘ r 

1 ' 

V 

.6 

2 7 1.|  v.\  ‘ 149'  95.5 

■f.  ( 

■ V'  ■ ■ ' ' 

« / 5 

7.2 

156 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0  . 

1 

1.9 

I'M-. 5?'  90.1*,' 

• '.0 

I • k 

54 

MALE 

0 

,.o 

0 

.0 

n 

1.0 

0 

.0, 

l'W.0*-3V  96  94.1  : 

fc>.  ■ 5 

4.9  \ 

102 

PART-TIME 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

I 

1.3 

1/  1.3  • s V , 76  96/.2,„ 

2 

2.5 

79 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

W .0  ..-(  7 29  '93,5/ 

'2 

6.5 

31 

HALE 

l) 

.0 

u 

' -0 

0 

.0 

1 

2.1 

1 2.1  J v '47.  9719 

f , 

i 1 • ■ 1 : . 

3 1.3-7A2251  95.7 

* l '’.U2'iv!!  ‘02 ' 96.5 

* o 

/ 

.0 

i 

TOTAL 

. 0 

.0 

0 

.0  . ’* 

r 

.4 

2 

' .9 

■/  1 

3.0  ' 

235 

FEMALE 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0  • 

1 

1.2 

2 

2.4 

85 

MALE 

0 

.0' 

u 

.0  • ' 

•l 

.7 

1 

.7 

t 

•2:  i.3.,:,ai4f.^ 

• • •*  v o,v\.  *•  * 

5 

3.3' 

150 

TOTAL  ENROLLMENT:' 
TOTAL  3 

FEMALE  l 

MALE  2 


’.0 

0 

.IF 

0 

.0 

■ o, 

;o 

0 

• .8 

«o,  : 

0 

.0 

* • o 

.0 

.*  0 

.0 

0 

.0 

0 . 

.0 

* 0 

' .o. 

' } x*°, 

0 

.0 

0 

•U 

0 

« 

.0 

, 0 
V 

.0 

,0‘ 

.0 

; ,o 

. .0 

4* 

; •''*  ‘V  \ " , 

0 

.0 

j 

0 

.1 

12 

.8 

8 . 

.5 

>\  1 

'.-7  V 

34.’ 

2.2 

\,479  v96.7  '' 

17- 

1.1  ’ 

1,530 

.1 

.2 

4 

S6  ' 

4 

.6 

' 4 

•>.'  \ 

13 

1J) 

‘ * 653  fl7i8 

2 

.3 

. . 668 

8 

.9 

4 

.5 

7 

.8 

* 21 

2.4 

' 826  95*8  *’ 

* 15 

1.7 

862 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

.7  ; 

1 

•7'  , 

140  98.0 ! 

2 

1.3 

151 

.0 

0’ 

.0 

.0 

.0 

' 0 

.0 . 1 

• o.- 

.0 

• 72 . 97.3 

, ■ 2 

2.7 

7jk 

.0 

0 

.0 

0 ' 
* 

■ .0  • 
A 

1 

1.3 

,1.3  ' 

76,  4,8.7 , 

'■Vl  u 

f'  0 . 

.0 

77 

.1 

12 

.7 

8 

.5 

12 

>7 

■ l 
L 

35 

2.l;‘  • 

+\"' 

1,627' 96.8  V 

\ 79 

1.1 

1,681 

as, 

* 4 

.5 

4 

.5 

4 

a / 

13' 

1.8  ' 

' 725  97.7V 

; 4 

.5 

742 

,.2* 

\ _ 

« 

8 

.9  ' 

h 

.4 

‘ 8 

.9  ’ 

22 

,0 

2.3 

902  '96a 

v > „ , 

1 ^.V-' 

'■  15 

1.6 

939 

A 

.0 

’’  0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

• ■ . » 
,.0: 

• 0 

.0  * 

21  100.0  •■Jv 

'Mo, 

.0 

21 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

3 .0 

,16  100.04 

.u 

.0*' 

16 

.0 

0 

- 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

.0 

■ 5 lOCSO 

•SO 

N * 

.0 

5 

/ 

.2 

12 

.7 

8 

.5 

12 

.7 

35 

2.1 

f,  1 

1,648  96.8 

‘ 1 

, 19' 

ui 

1,702 

a 

.2 

4 

, 5,J 

•4 

.5 

4 

.5 

13 

1.7 

; 741  97.8 

4 

.5 

758 

8 

.8 

4 

.4 

6. 

.8 

22 

2.3 

901  96.1  * 

L l5 

1.6 

944 

erlcGO 


r 


. 629 

y 


J2£l 


1 


TABLE  17  - TOTAL  enrollment  in  institutions  of  higher' education  for  selected  major  fielos  of  study  and  level  of  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE*  1976 

/ ■ ’■  ' • 

MAJOR  field  (WO  - BIOLOGICAL  SCIENCES  : . t « , 

• ‘ ' > . ■ 

AMERICAN  I NOUN  BLACK  ASIAN  OR  • TOTAL  ' NHITE  NON-REUOENT 

ALASKAN  NATIVE  . NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  , AllfN 


. NUMBER 

* 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

*'  1 

' NUMBER 

NUMBER 

..  * 

NEH  JERSEY 

» , 

I 

31  INSTITUTIONS) 

• 

: 

• 

UNDERGRADUATES: 

• 

\ 

FULL-TIME 

9 

.1 

611 

6.1 

;..9i 

1J3  ' 

235 

3.5 

, • 766 

11.0 

*5,969 

88.1 

57 

.8 

' FEMALE 

2 

.1 

231 

8.7 

i “66 

1.7 

108 

6.1 

, - 387 

16.5 

2,268 

86.5. 

25 

.9 

MALE  h 

7 

.2 

ISO 

6.6 

.‘  65 

1.1 

127 

3.1 

359 

8.8 

3,701 

90.6 

32 

.8 

PART-TIME 

2 

u- 

v W 

9.0 

■ il‘  12 

1.3  ' 

32 

3.5 

128 

16.1 

761 

'85.7 

Y 2 

.2 

FEMALE  ' 

0 

.0 

9.2 

•7  5 

1.2 

19 

6.6 

62 

15.1 

348 

86.7 

1 

.2 

mall 

* 'X 

2 , 

.6 

66 

8.8 

7 

1.6 

13 

2.6 

66 

13.2 

633 

66.6 

1 

.2 

total 

11 

.1* 

693 

6.6 

‘ 103 

> 

1.3 

267 

3.5 

876 

11.6 

6,730 

87.6 

> 59 

A 

.8 

'FEMALE 

L 

.1 

269 

8.8 

• 5l‘ 

1.7 

127 

6.1 

669 

16.6 

2,596 

86.5 

26 

j .8 

MALE  . 

9 

u 

226 

6.9  . 

52 

‘1.1 

''140  . 

3.0 

625 

9.3 

6,136 

,90.0 

33 

.7 

GRAO&fE: 

( 

i 

■ 

■ FULL-TIME 

0 

.0 

8 

1.6 

' i 13 

2.6 

6 

.8 

25 

5.1 

658 

92.5 

12 

2.4 

FEMALE 

0 * 

•1 6 

2 ' 

1.2 

1 5 

3.0 

2 

1.2 

9 

5.5 

150 

91.5  • 

5 

3.0 

MALE 

0* 

sfO 

o • 

1.8 

8 

2.6 

2 

.6 

, 16 

6.8 

3C8 

^3.1 

. *7 

2.1 

PART-TIME 

K 

.0 

26  1 

3.2 

25 

3.1, 

5 

.6 

56 

6.9 

‘ 737 

91.3 

'14 

1.7 

female 

0 

.0 

18 

5.3 

15 

6.6 

• 6 

1.2 

37 

10.9 

V 295 

87.3 

6 

1.8 

. MALE 

0 , 

.0 

8 

.1.7 

10 

2.1 

1 

.2 

• 19 

6.1 

662 

96.2 

8 

1.7 

TOTAL 

■ 0 

.0  ' 

% 

36 

• 

2.6 

38 

2.9 

9' 

.7 

V 61 

6.2 

1,19}  91,8 

26 

2.0 

FEMALE 

■9 

.0  " 

20 

6.0 

20 

6.0 

6 

1.2 

66 

‘9.2 

}'  665 

88.6 

11 

2.2 

• \ MALE 

0 

.0 

■'  16 
F 

1.8 

18 

2.3  t 

3 

.6 

35 

6.6' 

* 

750 

■i  i 

93.8 

» 15 

1.9 

, PROFESSIONAL: 

i 

P 

•t 

••  FULL-TIME 

U • 

.0 

0 

..0 

• ' 0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

. -G 

. 0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

•.  . * 

. *0 

‘ ' .0 

vC 

0 

.0 

MALE 

O' 

.0 

•:  1 o , 

’■  .0 

. o 

.0 

0 

.0 

;0 

.0 

J 0 

,0 

0 

.0 

PART-TIME' 

0 ' 

.0 

, O’ 

.0 

•.  0 

.0 

' 0 

.0 

0> 

.'o 

0 

.0  , 

0 

*0 

FEMALE 

0 

.0 

O'" 

.0 

» 0 

.0 

O’ 

.0 

0 

.0 

i 0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

. 0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

O'- 

1 

. .0 

1 V 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

•0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

■ 0 

.0 

FEMALE  ' 

o' 

<0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

‘ .0 

MALE 

, O' 

.0 

°; 

. 0 

.0 

0 

.0/ 

0 

, *° 

0 

.0 

0 

.0 

UND+6RAD+PR0F: 

’ 5t' 

• 

, * 

* 

>' 

- 

FULLTIME 

9 ' 

.1 

619 

5.8 

106 

1.6 

239 

3.3 

'771 

10.6 

6,607 

88.6 

69 

1.0 

„ FEMALE  ' 

i ■ 

.1 

233 

8.3 

, 51 

1.8 

no 

3.9 

396 

'16.0 

2,398 

86.9 

• 30' 

l.f 

, MALE 

7* 

*2' 

186 

6.2 

53 . 

1.2 

129 

2.9 

' 375 

8.5 

4,M9 

90.6 

39 

.9 

PART-TIME 

2' 

.1 

108 

6.3: 

37 

2.2 

37 

.2.2 

. 1,86 

10.7 

. 1,518 

88.6 

16 

.9, 

FEMALE 

0 • 

.0 

56  ‘ 

7.5, 

20 

2.7 

23 

3.1 

.*  99 

13.2 

663* 

85.8 

7 

.9 

MALE  » 

2 

.2 

52 

5.6 

* 17 

1.8 

16 

1.6 

85 

8.8 

■'875 

9C.3 

9 

.9 

1262 

ERLC 


TOTAL' 

t 

'number  • 


6,752 
2*660 
6*092 
’ 911 

611 
500 


7,663 

3,071 

6,592 


695 

166 

331  .• 

^807 
338  . ' 

669  * 

1,302 
502 
’ 800 


0 

0 • 


7,267 

2*624 

6,623 

1,718 

769 

’1263 


TOTAL 

11 

.1 

527 

5.9 

141 

1.0 

276 

3.1 

955 

10.7 

7,925 

88.4" 

85 

.9 

8,965 

FEMALE 

2 

.1 

2S9 

8.1 

i71 

2.0 

133 

3.7 

495 

13.9 

3,041 

85.1 

. 37 

1.0 

3,573 

MALE 

9 

.2 

238 

t \» 

1.3 

143 

2.7 

460 

8.5 

4,884 

90.6 

48. 

.9 

5,392 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

12 

4.8 

5 

2.0 

5 

2.0 

22 

8.7 

■ 227, 

9U 

3 

1.2 

252 

' female 

0 

.0 

\ 

7.3 

1 

1.2 

.0 

.0 

7 

8.5 

74 

90.2 

l 

1.2  \ 

' 82 

hale 

1 

0 

.0 

“ ? 

3.5 

, 4 

2.4 

5 

2.$> 

15 

8.8 

153 

90.0 

2 

1.2 

' 170 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

11  ‘ 

• # 
..1 

539 

5.8 

14c 

1.6 

281 

3.0 

977 

10.6 

8,152 

A 

88.4 

88 

1.0 

9,217 

female 

2 

.1 

•.  2« 

8.1 

72 

2.0 

133 

3.6 

502 

13.7 

3,115 

85.2 

38 

1.0 

3,65$ 

* MALE 

9 

..2 

244- 

* 

V* 

74 

1.3  ‘ 

148 

2.7 

475 

8.5 

5,037 

90.6 

50 

•4 

5,562 

ME*  MEXICO  ( 14  INSTITUTIONS) 

t 


undergraduates: 


FUU-TINE  I 

29 

2.4 

. 23 

1.9 

14 

1.1 

269 

21.9 

335 

27.2’ 

863 

71.7 

13 

l.l 

1,231 

'FEMALE  1 

22 

4.5 

8 

1.7 

5 

1.0  • 

101 

20.9 

136 

28.1 

347 

71.7 

1 

.2 

484 

MALE 

7 

' .9 

, 15 

2.0 

9 

1.2 

168 

22.5 

199 

26.6 

536 

71.8 

12 

1.6 

747 

PART-TIME  * 

'3 

1.1 

4 

1.5 

2 

.7. 

,58 

21.4 

67 

24.7 < 

204 

75.3 

0 

.0 

271 

FEMALE 

3 

2.6 

2 

1.7 

. 2 

1.7 

'll 

19.1 

29 

25.2 

86 

74.8 

0 

.0 

115 

HALE 

0 

.0 

2 ’ 

1.3 

0 

.0 

36 

23.1 

38 

24.4 

118 

75.6 

0 

.0 

156  • 

TOTAL 

32 

2.1 

27 

1.8 

16 

1.1 

327 

2lls 

402 

26.8 

1,087 

72.4 

13 

.9 

1,502 

FEMALE 

25 

4.2  ' 

10 

1.7 

7 

1.2 

123 

20.5 

165 

27.5 

433 

72.3 

1 

.2 

599 

MALE  ' 

7 

.6 

17 

1.9 

9 

1.0 

204 

22.6 

237 

2 6.2 

654 

72.4 

12 

1.3 

903 

GRADUATE: 

Fua-TIME 

* 

0 

.0 

l 

> 

.9 

1 

./ 

9 

7.6 

98 

85.2 

6 

7.0 

115 

FEMALE 

0 

.0 

1 

2.6  ' 

0 

.0 

3 

7.9 

4 

10:5 

34 

89.5 

0 

.0 

38 

MALE 

0 

•o 

0 

.0 

l 

L.3 

4 

5.2 

5 

6.5 

64 

83.1 

8 

10.4 

77 

PART-TIME 

0 

'.U 

Q 

.0 

1 

1.1 

7 

7.4 

8 

6.4 

66 

90.5 

1 

1.1 

95 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

2 

5.9 

2 

5.9 

’ 32 

94.1 

0 

.0 

34 

MALE 

0 

.0 

0 

' .0 

1 

1.6 

5 

8.2 

6 

9.8  , 

54 

68.5 

1 

1.6 

61 

TOTAL  * 

0 

.0 

l * 

.5 

2 

1.0 

14 

6.7 

17 

6.1 

184 

87.6 

9 

4.3 

210 

female 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

.0 

5 

6.9 

6 

8.3 

66 

91.7 

0 

.0 

72 

, MALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.4 

9 

6.5 

'll 

8.0 

,118 

85.5 

9 

6.5 

138  ' 

PROFESSIONAL: 

full-time 

0 

.0 

0 

-j) 

0 

’ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

\ 

,'.o 

.0 

0 f 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

•0 

0 

, .0  / 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0, 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

o • 

.0  1 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

female 

0 

'.0 

\ , 0 

.0  ' 

1 o‘ 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

c 

.0 

■.  0 

.0 

0 

'MALE 

0 

.0 

'•  0 

.0 

'0 

• o, 

c 

.0 

• 0 

.0 

* 0 

.1 

.0 

0 

.0 

0. 

TOTAL 

J 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

’ .9 

0 

.0 

0 

.0. 

0 1 

FEMALE 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

.15 

■'o 

•0 

0 

'•C 

0 

.0 

, 0 

MALE 

o'- 

.0 

_ 0 , 

.0 

0 

n 

.0 

0 

.0 

0 

‘.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UNlWRAO*PROF: 

full-time 

V 

29' 

2.2 

v , 

24 

1.8 

15 

1.1 

2. 76 

4 

20.5 

344 

25.6  ’ 

981 

72.9 

* 

21 

1.6 

' 1,346 

'■  female 

22 

4.2  ■ 

X 

1.7 

5 

1.0 

104 

19.9 

140 

26.8  : 

381 

73.0 

1 

.2 

522' 

MALE 

7 

.8 

15 

1.8 

10 

1.2 

172 

20.9 

204 

24.8  * 

600 

72.8 

20 

2.4 

824 

PART-TIME 

3 

.6 

4 

1.1 

3 

.8 

65 

17.8 

75 

20.5 

290 

79.2 

1 

■ «3 

366 

FEMALE 

3 

2.0 

2 

1.3 

-i  2 

1.3 

24 

16.1 

31 

20.6 

• 118 

79.2 

0 

.0 

149  i 

MALE 

,0 

.0 

2 ' 

.9 

3l. 

.5 

41 

18.9 

44 

20.3 

172 

79.3 

1 

.5 

217 

632 


Table  i?  * total  Mini  new,  in  institutions  of  higher  education  for  selected  major  fields  of.  stuot  anc  level  of  enrollment 

BY  RACE  ETWICITY  ^0  SEx:  STATE.  1976 

' . j i • 

MAJOR  FIELO  0400  * BIOLOGICAL  SCIENCES 

i , 

• AMERICAN 'INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  r NHlTE  NON-RESIOENT ' 


ALASKAN  NATIVE 

! NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC  ’ 

MINORITY 

.NON-HISPANIC  ‘ 

ALIEN 

TOTAL 

HAMtfER 

A 

NUMBER 

1 

number, 

X 

NUMBER 

NUMBER 

i 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

•NEB  MEXICO 

CONTINUED 

L 

\ 

TOTAL 

u 

1.9 

25 

<1*6 

. 18 

1.1 

341 

19.9 

419 

24.5 

1,271 

74.2 

22 

1.3 

1,712 

FEMALE 

25 

11 

1.6 

' 7 

1.0 

128 

19.1 

171 

25.5 

499 

74.4 

l 

.1 

671 

‘ HALE 

T 

• .7 

> " 

1.6 

11 

. Ul. 

213 

20.5 

• 248.  23.6 

772 

74.2 

21 

2.0 

1,041 

UNCLASSIFIED: 

, 

,, 

/TOTAL  »■ 

i) 

.0 

0 

.0  . 

1 

7.7 

1 

7.7 

2 

15.4 

11 

64.6 

0 

.0 

13 

FEMALE 

' O’ 

’ .0 

0 

.0 

0 

;.o 

1 

14.3 

l 

14.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

HALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

1 

14,7 

0 

.0 

l 

16.7 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

. tUTAL  ENROLLMENT 

• 

• 

’> 

TOTAL 

32 

1.9 

25 

1.6 

19 

Ul 

342 

19.8 

421 

24.4 

1,282 

74.3 

22 

1.3 

1,725 

female 

25 

3.7 

•11 

1.6 

7 

1.0 

129 

19.0 

172 

25.4 

505 

74.5 

1 

.1 

. 678 

. MALE 

7 

.7 

17 

1.6 

12 

1.1 

213 

20.3 

249 

23.8 

"777 

74.2 

21 

2.0 

1,047  • 

NEK  you 

1 10 7 INSTITUTIONS) 

■ 

UNDERGRADUATES:  ’ 

i 

1 

FUU-TIMc 

56 

.J 

1.194 

6.1 

422 

2.1 

708 

3.6 

2.380 

12.1 

16,995 

86.3 

323 

1.6 

.19,698 

FEMALE 

21 

.3 

552 

6.1 

173 

2.1 

334 

4.1 

1,180 

14.6 

6,794 

83.9 

125 

US 

' 8,099 

MALE 

35 

.3 

542 

4.7 

249 

2.1 

374 

3.2 

1,200 

10.3 

10,201 

87.9 

198 

U7 

11,599 

PAAMINE 

L 

.1 

222 

13.0 

12 

.7 

70 

4.1 

306 

17.9 

1,378 

80.4 

' 30 

1.8 

1,714  ‘ 

female 

1 

.1 

‘ 128  ■ 

11.8- 

7 

.6 

30 

3.2 

166 

17.8 

749 

80.5 

15 

U6 

930 

. MALE 

1 

.1 

94 

12.0 

5 

.6 

40 

5.1 

140 

17.9 

629 

80.2 

15 

1.9 

, 784 

TOTAL 

55 

.3'  . 

1.416 

6.6* 

434 

2.0 

778 

3.6 

2,686 

12.5 

18,373 

85.8 

353 

1.6 

21,412 

FEMALE 

.2 

780 

6.6 

180 

2.0 

364 

4.0 

1,346 

14.9' ■ 

7,543 

63.5 

140 

1.6 

, 9,029 

MALE 

1 

-k 

.3 

636 

5.1 

254 

2.1 

414 

3.3 

1,340 

10.8 

10,830 

87.5 

213 

f 

1.7 

12,383 

6RA0UATE:  . 

. 

f 

\ 

. 

FULL”!  IME 

5 

• .2 

36 

1.5  ... 

57 

2.4 

13 

.6 

111 

4.6 

1,996 

85*7 

222 

9.5 

2,329 

* FEMALE 

l 

.1 

21 

2.7 

29 

3.7 

0 

.0 

. 51 

6,5 

663 

84.0 

75 

9.5 

789 

MALE 

■ 4 

.3 

15 

1.0 

28 

1.6 

13 

.8 

60 

3.9 

1,333, 

66.6 

147 

9.5 

1,540 

PART-TIME 

0 

, .0 

77 

5.7 

1 18 

3.2 

32 

2.3 

152 

11.2 

‘ 1,153  ' 

84.7 

. 1 57 

4.2 

1,362 

FEMALE 

o' 

.0 

29 

5.3 

3.3 

io- 

1.8 

57 

10.4 

472 

86.3 

18 

3.3 

547 

, HALE 

0 

.0 

48 

! 5.9 

25 

3.1 

22 

2.7 

95 

11.7 

681 

83.6 

39 

4.8 

815 

total 

5 

.1 

J 

•..'113 

3.1 

100 

2.7 

1 

1.2 

V 

263 

7.1 

3,149 

85.3 

279 

7.6 

3,691 

female 

l 

.u 

50. 

3.7 

41 

3.5 

I 

.7 

108 

8.1 

1,135 

65.0 

93 

7.0 

1,336 

male 

4 

.V 

* 

63 

2.7 

53 

2.3 

I 

1.5 

155 

6.6 

2,014 

85.5 

186 

7.9 

2,355 

l 

1266 

; * 

.V# 

0 

/ 

• 

• - 

4* 

126? 

O 

ERIC 


PROFESSIONAL* 


FULL-TINE 

0 

p 0 

D 

.0 

0 

.0 

' FEMALE 

0 

.0 

U 

.U 

0 

.0 

' HALE 

J 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

part-time 

0 

.0- 

0 

.0  1 

0 

.0 

FEMALE 

0 

‘ .0 

0 

.« 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

D 

/.o 

o • 

:o 

TOTAL 

0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UND+GAAO+PR0F: 

full-time 

61 

.3 

1,230 

5.6 

479 

2.2 

female 

u 

.2 

673 

7.6 

202 

2.3 

MALE 

39 

.3 

337 

4.2 

277 

2.1 

PART-TIME 

2 

.1 

299 

9.7 

53 

1.8 

| female 

1 

137 

10.6 

25 

1.7 

■ MALE 

l 

.iN 

.8.9 

•30 

1.9 

IU7AL 

63 

.3 

1,529^ 

6.1 

534 

2.1 

FEMALE 

23 

.2 

'830 

8.0 

227 

2.2 

HALE 

40 

.3 

O 

-c 

sO 

4.7 

307 

2.1 

unclassified: 

total 

0 

2.1 

30 

7.7 

20 

5.2 

FEMALE 

D 

3.7 

17 

12.3 

4 

2.9 

MALE 

3 

. 1.2 

13 

3.2 

16 

6.3 

TOTAL  ENkUaNENT 
TOTAL 

• 

• 

71 

• t 

1,339 

6.1 

554 

2.2 

, female 

28 

.3 

04/ 

8.1 

231 

2.2 

HALE 

43 

.3 

712 

4.7 

323 

2.2 

NORTH  CAROLINA 

UNDERGRADUATES: 

fua-iiHc 

33 

l 

.9 

<,3  INSTITUTIONS) 

4 ' 

912  13.0 

26 

.4 

4 female 

23 

1.1 

437 

19.3 

11 

.5 

male 

26 

.b 

' 433 

13.1 

15 

.4 

PART-TIME 

1 

.3 

38  . 

13.U 

1 

.3 

female 

1 

.7 

2l 

13.4 

1 

.7 

MALE  ' 

(1 

.0 

17 

10.6 

o. 

.0 

TOTAL 

34 

.9 

930 

15.3 

27 

.4 

FtNALE 

ib 

1.0 

47a 

19.i 

12 

.5 

MALE 

2b 

.0 

472 

13.0 

15 

.4 

GRADUATE: 

pull-time 

3 

30 

i.o 

7 

.8 

FEMALE 

I 

• j 

11 

U 

3 

1.0 

MALE 

i 

19 

4 

.7 

PART-TIME 

I 

«2 

36 

6 

.9 

FEMALE 

0 

.u  - 

20 

<?.!> 

3 

1.4 

male 

1 

.2 

16 

J#0 

3 

,7 

TOTAL 

4 

.3 

06 

4.* 

13 

.9 

female 

1 

U 

31 

fc* 

6 

1.2 

male 

3 

.3 

35 

>.6 

7 

.7 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

3.3 

2.491 

11.3 

18,991 

86.2 

545 

2.5 

22,027 

3.8 

1,231 

13.9 

7,457 

83.9 

200 

2*3 

8,888 

2.9 

1,260 

9.6 

11,534 

87.8 

345 

2.6 

13,139 

3.3 

458 

14,9 

2,531 

82.3 

87 

2.1 

3,076 

2.7 

223 

15.1 

1,221 

82.7 

33 

2.2 

1,477 

3.9 

23$ 

14.7 

1,310 

81.9 

54 

3.4 

1,599 

3V 

2,949 

11.7 

21,522 

85.7 

. 632 

2.5 

25,103 

3.‘6 

1,454 

14.0 

8,678 

83.7, 

233 

2.2 

10,365 

1 

1,49$ 

10.1 

12,844 

87.1 

399 

2.7 

14,738 

1 

3.4 

71 

18.3 

306 

78.9 

11 

2.8 

388 

4.4 

32 

23.5 

104 

76.5 

0 

.0 

136 

2.8 

39 

15.5 

202 

80.2 

11 

4.4 

252 

3.3 

3,020 

11.8 

21,828 

85.6 

643 

2.5 

25,491 

3.6 

1,486 

14.2 

8,782 

83.6 

233 

2.2 

10,501 

3.0 

1,534 

10.2 

13,046 

87.0 

410 

2.7 

14,990 

.2 

1,005 

17.2 

4,763 

81.5 

77 

1.3 

5,845 

.2 

498 

21.0 

1,851 

78.1 

21 

.9 

2,370 

.3 

507 

14.6 

2,912 

83.8 

56 

1.6 

3,475 

.0 

40 

13.7 

.244 

83.3 

9 

3.1 

293 

.0 

23 

16.9  ■ 

109 

80.1 

4 

2.V 

136 

.0 

'17 

10.8 

135 

86.0 

5 

3.2 

157 

.2 

1,045 

17.0 

5,007 

81.6 

86 

1.4 

6,138 

.2 

521 

20^8 

1,960 

78.2 

2$ 

1.0 

• 2,50* 

• .2 

524 

14.4 

3,047 

83.9 

61 

1.7 

3,632 

.8 

47 

5.7 

749  90.1 

35 

4.2 

831 

1.0 

18 

6.2 

268  91.8 

6 

2.1 

292 

.7 

29 

5.4 

481  89.2 

29 

5.4 

539 

1.2 

51 

7.8 

551  ^4.4 

51 

7.8 

f 

1.9 

27 

12.8 

174  82.5 

10 

4i7 

III 

.9 

24 

5.4 

. 377  ' 85*3 

41 

9.3 

442 

.1.0 

98 

6.6 

1,300  87.6:  , 

86 

5.8 

1,484 

1.4 

4$ 

8.9 

442,  '87:9  . 

16 

3.2 

$03 

.8  ' 

53 

5.4 

858  87.5 

70 

7.1  • 

981 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

«! 

0 

721 

334 

387 

102 

40 

62 

823 

374 

449 

13 

6 

7 

836 

380 

456 

14 

5 

9 

0 

0 

0 

14 

' 5 

9 

7 

3 

4 

8 

4 

4 

15 

7 

8 

633 
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HUE  17  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Jf  NICHED  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  f IELOS  OF  4JU0V  4N0  LEVEL  OF  ENIOLLNENT 
a 1 RACE  ETMlClTr  AMO  SEX:  STATE.  197ft 


MAJOR  FIELO  0400  - BIOLOGICAL  SCIENCES 


<*  AMERICAN  INOUN  BLAU  ASIAN  OR 
i AUSaAN  NATIVE  NJN-HISPAN1C  PACIFIC  fSLANOER  HISPANIC 


number 

NOrql  l^rOMni 

PROFESSIONAL  J 

t 

NUMBER  l 

f 

continued 

number 

X 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

, .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

total 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UNtHORAOftPROF: 

FULL-TIME 

Sft 

.ft 

942 

14.1 

33 

.5 

female 

2ft 

1.0 

4oft 

17.6 

14 

.5 

MALE 

jO 

.7 

474 

ll.ft 

19 

.5 

PART-TIME 

2 

.2 

74 

7.  ft 

7 

.7 

FEMALE 

1 

.3 

41 

ll.ft 

4 

1.2 

HALE 

l 

J3 

4 

5.5 

3 

.S 

total 

S« 

.ft 

. ViOlft 

13. J 

40 

.5 

female 

27 

.9 

S09 

1ft.  9 

IB 

.6 

MALE 

il 

.7 

S07 

11.0 

22 

.5 

UNCLASSIFIED: 

total 

0 

.0 

3 

7S.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

j 

rs.o 

0 

.0 

MALE 

TOTAL  ENAUlLMENT: 

0 

} 

1 

.0 

> 

.0 

0 

' .0 

total 

SB 

.ft 

1.019 

13.4 

40 

.5 

FEMALE 

27 

.9 

S12 

17.0 

ia 

.6 

„ male 

NORTH  OAKUTA 

11 

.7 

1 

SOT  11.0 
10  INSTITUTIONS) 

22 

.$ 

undergraduates: 

full-time 

0 

1.4 

2 

.3 

1 

.2 

female 

4 

2.0 

1 

.S 

0 

.0 

NALc 

4 

1.0 

1 

.3 

l 

.3 

PART-TIME 

5 

14.7 

1 

2.9 

1 

2.9 

FEMALE 

4 

LO.O 

0 

.0 

1 

10.0 

male 

l 

.4.2 

l 

4.2 

0 

.0 

1270 

ERiC 


nimbe* 


total 

minority 


NHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 

ALIEN 


I NUMBER  t 


NUMBER  I NUMBER  ' x' 


I 


7 20.6 
S SO.O 
2'  8.3 


27  79.4 
5 SO.O 
22  91. T 


.0 

.0 

.0 


TOTAL 

NUMBER 


0 

.0 

0 

.0 

*0 

.•0 

o. 

.0  ' 

0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0‘ 

.0  s 

0 

0 

.0 

0 

.'0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’ .0 

0 

• 0 

.0 

0 

.0  : 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

u 

0 

.0 

0 

21 

.3 

1.052 

15. ( 

5.512 

82.6 

112 

1.7 

6*676 

I 

.3 

Sift 

19.4 

2.119 

T9.A 

27 

1.0  ’ 

2*642 

13 

.3 

S3ft 

13.4 

3.393 

BA.) 

15 

2*  It 

4,014 

ft 

.1 

91 

9.ft 

795 

14.0 

ftO 

6.3V 

94ft. 

4 

1.2 

SO 

14.4 

2(3 

ll.ft  * 

1A 

4,0  ^ 

347 

4 

.7 

41 

ft.ft 

512 

15.5. 

til 

Aft 

7.7 

599 

29 

.4 

1.143 

15.0 

6*307 

82.T*- 

172 

2.3 

7,622 

12 

.4 

56ft 

1S.I 

2.402 

79.  B 

41 

1.4 

3,009 

17 

.4 

577 

12.5 

3.905 

BA.  7 

1)1 

2.B 

4*61) 

0 

.0 

3 

75.0 

> 

.0 

l 

25.0 

4 

O' 

.0 

3 

75.0 

.0 

1 

25.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

9 

29 

.4 

1.14ft 

15.0 

ft. 307 

82.7 

173 

2.3 

7,62ft 

12 

.4 

' 5ft9 

18.9 

2.402 

79.7* 

42 

l.A 

3,01) 

If 

.4 

577 

12. S 

3,905 

84.7 

t 1 

131 

2.8* 

4.613 

0 

.0 

• 

4 

u 

1.9 

574 

97.6 

\ 

3 

.5 

568 

0 

.0 

s 

2.6 

190 

9ft.  9 

1 

.5 

196 

0 

.0 

6 

1.5 

384 

98. C 

2 

.5 

392 

i 


t 

1271 


yv*. 


m: 

V,T(V; ' 


\ 


TOTAL  - 
mnali. 

MALE 

MAOUATEl 
f UU-f  IMfe 
‘ FEMALE 
MALE  . 
PAAf-TlMl 
FEMALE 
MALE 

A 

TuTAL 

_ .female 

* MALE  , 


13  M 
I 3.9 
3 1.2 


.0  ‘ 

.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 


o .0 
0 .0 
U .0 


.!> 

.9 

.3 


• U 
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1 

.5 

0 

.0 

TOTAL 

3 

• .4 

67 

8.5 

, 2 

.3 

. 1 

.1 

FEMALE 

0 

.0 

37 

14.4 

l 

-.4 

,1 

.4 

■MALE' 

3 

.6 

30 

^5.7, 

l 

.2 

0 

.0 

PROFESSIONAL: 

FUlliTlHE 

'FEMALE 

HALE 

PART-TIME’ 

• , female  * 

* MALE 

ft 

TOTAL  '• 
FEMALE 


0 

0 

a 

o-. 

o, 

0 

0 

0 


.0 

.o' ' 

'.0 

*0 

.0 

'.o 

.0 

.0 


iQfUi 

ER^C 


.1  8.3 

1 11.1 
0*  .0 
0 .0 
0 .0 
0 .1 

1 7.1, 

1 9.1 


.0 

.0 


0 ,.0 

0.  .0 


0 

0 

0 

■ 0 


.$ 

.0 

.0 

.0 


Jf.  hale 

' 0 

.0 

u 

.0 

o :o 

0 

.0 

0 

.0 

UND*GRAO+PAOF: 

FULL-TIME 

6 

.2 

’ 945 

24.4  * 

12  \.3 

21 

.5 

984 

25.4 

. FEMALE . 

l 

.1 

652 

36.0 

8 .4 

6 

.3 

667 

36.9 

,HALE  J 

5 

.2 

293 

14.2 

4 .2 

15 

.7 

317 

15.4 

PART-TIME  V. 

0 

.0 

99 

13.1 

3 

y 

.4 

105 

13.9 

FEMALE  . 

0 

.0 

65 

19.9 

1 .3 

l 

-3; 

67 

20.5 

• MALE 

0 

.0 

34 

7.9 

2 .5  • 

. J 

.5/ 

38 

8.8 

£ 


TOTAL 

NUMBER 


932  27.4 
637  38*5 
295  ,16.9 
83  19.0 
57  26.4 
26  11.8 

1.015  26.5 
694  37.1 
321  16.4 


51  11.0 
29  19.6 
22  6.9* 
22  6.9 
10  9.2 
12  5.7. 

73  9.3 
39  ,15*2 
34  6.4 


1 8.3 

.1  11.1 

0 *io 
0 >0 
0 ' .0 
0 .0 

1 7.1 
1 9.1 


1,1  * , 

2.407 

70,9 

iV 

1.7  * 

3,396 

1.006 

60.9 

10 

.6 

1,653 

1.401 

60.4 

47 

2.7 

1,743 

342 

78.4 

11 

2.5 

436 

156 

72,2 

3 

1.4 ' 

216 

. 186 

84.5 

8 

3.6 

720 

2.749 

71.7 

66 

1.6 

3,832 

1.162 

62.2 

13 

.7 

1,869 

1.587 

80.8 

55 

2.8 

1,963 

374 

80.4 

40 

8.6  * 

465 

107 

f2.3 

12 

8.1  * 

148 

267 

K.2 

28 

1.8 

, 317 

278 

86.9 

20 

j6,3  . 

320 

92 

84.4 

7 

6.4 

109 

186 

88.2 

13 

6,2 

211 

652 

83.1 

60 

7.6 

785 

199 

77.4 

19 

7.4 

257 

453 

85,8 

41 

'7.8 

528 

11 

91.7 

to 

.0 

12 

8 

86.9 

0 

.0 

9 

•3  100.0 

0 

.0 

3 

; 2 100.0  , 

0 

.0  . 

2 

2 100.0 

0 

.0 

, 2 

0 

.0 

0 

.0. 

, fl 

13 

92.9 

..  0 

.0 

14 

. 10 

90.9 

0 

.0 

n 

3 100.0 

0 . 

.0- 

3 

2,792 

72.1 

1 >c 

97 

2.5 

3,873 

1.121 

61.9 

22‘ 

1.2 

1,810 

1.671 

81.0 

75 

3.6 

2,063 

622 

82.1 

31 

4.1 

, 758 

‘ 250 

76^ 

10 

3.1 

327 

372 

86.3 

. 21 

4.9 

431 

1291 


I »*. . , 


Tout#: 

FEMALE 

A 

.1 

1,044  22.5 

• 15'., 

.3 

1 

.0 

717  33.6 

9* 

.4 

: Mi* 

5 

12 

Jtf  13.1 

- 6 

.2 

unclassified* 

TOTAL 

* FEMALE 

l 

1.5 

7 10.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 10.6 

0, 

.0 

MALE 

1 

3.4 

3 10.2 

. 0 

.0 

' TOTAL  ENROLLMENT:  . 

TOTAL  1 \l  l,OSl  22.4  / 15  .3 

FEMALE  1 A)  . 721  33.2,  9 , .4 

- - MILE  6 .2  330-  13.1  6 .2 

tejus  ti4  institutions) 


WWtMADUATfcS; 


full-time 

58’ 

.4 

1,447 

10.5 

130’ 

.9 

female 

.18 

.3 

775 

13.9 

48 

.9 

MALE 

40 

.5 

672 

8.1 

82 

1.0 

PART-TIME 

26 

.7 

42U 

11.5 

36 

1.0 

FEMALE , 

11 

.7 

180 

11.2 

12 

• 7‘ 

MALE 

15 

.7 

240 

11.7 

. 26 

1.3 

TOTAL 

84 

.3 

1,867 

LO.Tv 

168 

1.0 

FEMALE 

29 

.4 

955 

13.3 

60 

4 .8 

MALE 

55 

.3 

912 

8.6 

108 

1.0 

GRADUATE: 

1 

. 

FULL-TIME 

6 

.3 

21 

i.R 

28 

1.6 

FEMALE 

2 

.4 

10 

1.6 

2.6 

- MALE 

4 

.3 

11 

.9 

14  * 

1.2 

part-time 

4 

.5 

37 

4.3 

11 

1.3 

FEMALE 

2 

.7 

<2 

7.3 

3 

1.0 

male 

j2 

.4 

15 

2.7 

8 

1.4 

TOTAL 

10 

.4 

56 

2.2  . 

39 

1.5 

FEMALE 

4 

.5 

32 

3.8 

17 

2.0 

MALE  \ 

6 

.3 

26 

1.5 

22 

1.3 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME  . 

0 

.8 

0 

.0 

0' 

.0 

FEMALE 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE ' 

U 

•0  , 

0 

.0 

0 ' 

.0 

Hrt-tine  • 

U , 

.0/ 

0 

.0 

0 

.0 

. female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ ■ MALE 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 ■ 

.0 

TOTAL 

u 

.0 

0 

.0 

0 * 

.0 

FEMALE  <k, 

u 

,.Q 

0 

.0 

0 

.0 

v MALE' 

u 

'.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

UNUtORAJ*PROP: 

6 

FULL-TIME  ‘ 

64 

.4 

1,466 

9.4  • 

158 

luO  \ 

FEMALE 

20 

.3 

765 

12.9 

62 

1.0 

’MALE' 

44 

.5 

683 

7.2 

9> 

1.0 

PART-TIME 

30 

.7 

457 

10.1 

J 

1.1  4. 

FEMALE' 

Li 

2U2 

10.6 

€5 

'.8  • 

MALE 

17 

.7 

' 2)35 

9.6 

§4 

1.3 

TOO 


♦ 


.5 

1,069  23.5 

3,414 

7J*7 

128 

2.8 

'4,631 

.3 

?34 

34.3, 

1,371 

64.2 

32 

1.5 

2,137 

.7 

355 

14,2. 

2,043 

8U9 

96 

3.8 

2,494 

.0 

8 

12.1 

58 

87.9 

0 

.0 

66 

.0 

4 

10.8 

33 

69*2 

0 

.0 

37 

.0 

4 

13.8 

25 

*■ 

8^.2 

0 

‘ .0 

29 

.5 

1,09.7 

23.4 

3,472. 

73.9 

128 

2.7 

4,697 

.3 

738 

33,9 

1,40^ 

64.6 

. 32 

1.5 

2,174 

.7 

359 

14.2 

2,068 

82.0 

A 

96 

3.8 

2,523 

10.5 

3,086 

22.3 

10,418 

75.3 

325 

2.4 

13,829 

10.4 

1,420 

25.5- 

4,047 

72.8 

93 

1.7 

5,560 

10.5 

1,666 

20.1 

6,371 

•77.0 

232 

2.8 

8,269 

10.9 

881 

24.1 

2,710 

74.3 

158 

1.6 

3,649 

8.9 

346 

21.6 

1,236 

77,  b 

1.4 

1,605 

12.4 

535 

26.2 

1,474 

UJl 

> 

1.7 

2,044 

10.6 

3,967 

22.7 

13,128 

75.1 

383 

2.2 

17,478 

10.1 

1,766 

24.6 

5,283 

73.7 

116 

1.6 

7,115 

10.V 

2,201 

21.3 

7,845 

76.1 

267 

2.6 

j 10,313 

2.1 

’ SI 

1,467 

85.0 

i 

167, 

9.7 

• 1,725 

2.6 

40 

7)4 

4 455 

83.6 

. 49 

• 9.0 

544 

1.9 

51’ 

4.3 

1,012 

85.7 

’ 118 

10.0 

1,181 

6.0 

104 

12.1 

r 717 

83.1 

42 

4.9 

k 863 

5.9 

45 

14.9 

241 

79.5 

17 

5.6 

* 303 

6.1 

■ 59 

10.5 

476, 

65.0 

25 

4.5 

560 

3.4 

195 

7,5 

2,184 

84.4 

209 

8.1 

2,588 

3.8 

' 85 

10.0 

696 

82.2 

66 

7.8 

847 

3.2 

110 

6.3 

. 1,488 

85.5 

143 

8.2 

1,741 

.0 

0 

10 

' 1 100.0 

0 

.0 

. 1 

.0 

0 

.0 

< 0 

. .0 

0 

'.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

, 1 100.0 

0 

.0 

■ 1 

.0 

b 

.0 

>’  3 100.0 

- 0 

.0 

• .3 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

■ .0 

• 1 1CC.C 

0 

.0 

l 

’ .0 

.*  ' b 

.o; 

> 

4, 

100.0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

" 2l 

100.  c 

0 

.0 

2 

.0 

0 

* 

.0 

2)100.0 

1 

0 

.0 

‘2 

9.6 

3,177 

20.4 

11,886 

76.4 

•492 

3.2 

15,555 

/9.7  . 

1,460 

23.9 

4,502 

73.8 

142 

2.3 

6,104 

9.5 

1)717 

1,8.2 

7,384 

78.1 

350 

•3.7 

9,451 

9.9 

• 985 

21.8 

' 3,-430 

76.0 

100 

2.2 

'4,515 

8.4 

. 391 

20.5 

1,479 

77.4 

- 40 

2.1. 

1,910 

11.1 

594, 

22.8 

1,951 

74.9 

60 

2,3 

2,605 

1293 


24 

7 

17 

0 

0 

0 

l 

A; 

17 

1,451 

579 

872 

397 

143, 

254 

1,848 

722 

1,126 

36 

14 

22 

52 

18 

34 

88 

32 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

/ * 

0 

. 0 

0 

1,487 

593 

894 

449 

161 

268 

-S 

645 


/ 
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TOTAL  ENROLLMENT  4n  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  fVsRECTEO  NAUOR  FIELDS  Of  STUOY  AMO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 

' :V  J ■ 

*?,  v v ■ 

^,,..:V  *V ■ . . . ' > ‘ 

U LACE  ETHNICITY  ANO  SEX:  STATE,  1976  , 

> 

.,  iiuoi  Fiao 

v . . 

OW  : BIOLOGICAL  SCIENCES 

/ 

■ . 1 
1 
i 

’ 

1. 

• 

L 

f ■ 11 

»/  ,» 
v * ■ 

‘rf  • , 

AMERICAN  (NOUN 

BLACK  ’ 

i 

ASIAN  OR 

t 

1 

TOTAL 

WHITE 

NON-RESIDENT  ■ 

• 

ALASKAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

1 L ! 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

» ",  l 

MNbER  . S 

* , \ 

NUMBER  l 

NUMBER  ! I 

NUMBER  1 

NUMBER  1 

NUMBER  8 

NUMBER 

* 

NUMBER 

TEXAS  ' 

L 1 CONTINUED' 

\ 11 

/> 

* 

, 

• 

' 0 

. TOTAL 

\ t 

\ 96  .5 

1.923  9.o“ 

207  1.0 

1.936  9.6 

6,162  20.7 

15,316  76.3 

592 

2.9 

20,070 

; FEMALE 

Mi/  .6 

987 .12D 

77,  1.0 

756  9.6 

1.851  23.1 

5,981  76.6 

182 

2.3 

' 8,016 

• V 

»1  . .5 

938  m.8 

130/  1.1 

. 1.182  9.8 

2,311 ' 19.2 

9,335  77,6 

610 

3.6 

12,056 

UNCLASSIFIED: 

♦’  v 

/ 

6 / 

10 

673 

total 

9 1.3 

76  11.3 

9 1.3 

71  10.3 

* 165  26.5 

698  76.0 

1.5 

FEMALE 

3 2,0 

34  13.7 

\ ,3  1.2 

18-  7.3 

60  26.2 

186  ,75.0 

2 

ll 

268 

MALE 

6 .9 

62  9.9‘ 

' '6  y.6 

$3  12.5 

105  26.7 

. 312  73.6 

8 

1.9 

625 

TOTAL  ENROLLMENT: 

* 

« 

1 

TOTAL 

1J3  .3 

2.001  9.6 

216  UO 

2,007  9.7 

6,327  20.9 

15,816  76.2 

602 

2.9 

20,763 

.female 

38  .3 

1.021  12.6 

1 80  1.0 

772  9.3 

1,911  23.1 

' 6,167  76*6 

186 

2.2 

8,262 

MALE 

»3  .3 

980  7.9 

136  1.1 

1.233  9.9 

2.616  19.6 

9,667  CD 

618 

3.3 

12,681 

UTAH 

i ; 

10  INSTITUTIONS) 

/ V 

A 

ONttRCftAQUATES: 


FULL-TIME 

8 

.6 

> 3 

.1 

i 6, 

1.3 

' FEMALE 

3 

.6 

' ’ 2 

.6  1 

•'  12 

2.3 

MALE 

5 

.3 

.*  1 

.1 

1 16 

1.0 

PART-TIME 

1 

.3 

u 

.0 

' ,6 

1.3 

FEMALE 

1 

1.3 

0 

.0 

1 

1.3 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

3 

1.6 

TOTAL 

9 

.6 

3 

.1 

32 

1.3 

FEMALE 

6 

.7  ' 

2 

.3 

13 

2.2 

MALE 

GRADUATE: 

5 

1 

.3 

, 1 

.1 

19 

1.0 

FVa-TIHE 

0 

1 .0 

. 1 

.7 

3 

2.0  ' 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

l. 

2.9 

MALE 

0 

•H 

1 

.9 

2 

1.7  • 

PART-TIME 

0 

. .0 

u 

.0 

l 

.6 

’ FEMALE 

■ 0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

' > MALE 

0 

.0 

0 

.0 

l 

.1 

TOTAL 

0 

.0 

l 

.3 

6 

1.3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

-.0 

1 

1.4 ' 

'hale 

1 » 

0 

.u 

1 

. X l 

V. 

.6 

3 

r.3 

11 

.5 

50 

2.3 

2,023 

96.3 

72 

3.6 

2,165 

2 

.6 

19 

3.6 

679 

9M 

25 

6.8 

• 523 

9 

.6 

31 

1.9 

1,566 

95.2 

67 

2.9 

1,622 

2 

.7 

7 

2.3 

290 

97.0 

2 

.7 

299 

2 

2.6 

6 

5.1 

76 

96.9 

0 

.0 

78 

0 

.0 

' 3 

1.6 

216 

97.7 

i 

2 

.9 

221 

13 

.5 

.57 

2.3 

2,313 

96.6 

26 

3.0 

2,666 

6 

.7 

23 

3.8 

553 

92.0 

25 

6.2 

601 

9 

.5 

36 

1.8 

1,760 

95.5 

69* 

2.7 

1,863 

1 , 

.7 

5 

3.3 

126 

83.6 

20 

13.2 

151 

0 

.0 

l 

2.9 

28 

82.6  j 

5 

16.7 

36 

1 

,9 

6 

3.6 

98 

83.8 

15 

12.8 

,117 

1 

.6 

2 

1.3 

162 

89.3 

IS 

9.6 

159 

1 2.8 

1 

2.8 

29 

80.6 

6 

16.7 

36 

0 ' .0 

1 

•6 

113 

91.9V 

9 

7.3 

123 

2 

'.6 

7 

2.3 

268 

86/5 

35 

11.3 

310 

1 

1.6 

' 2 

2.9  . 

57 

81j.6 

11 

15.7 

70 

l . 

.6 

5 

2.1 

211 

8?.9 

26 

10.0 

260 

J 294 

ERIC 


1295 

\ 


PROFtSSltfUL: 


w ■ 

' 

FULL-TIME'  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

V 0 

female 

O 

.0' 

. a 

.0 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

■ J 

" .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

2 

me 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0* 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

' .0 

■0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

s- 

..FEMALE 

0 

.0 

o ' 

.0 

•0 

.0' 

0 

.0 

• 0 

.0 

•o 

.0 

0 

.0 

0 

&*■ 
f ' 

. MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

pO 

0 

*■  v . , 

TOTAL 

0 

.0 

t 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

*0 

0 

..0 

0 

.0* 

0 

*■  ii ! 

FEMALE 

0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

• .0  ‘ 

0 

.0 

.0 

.0 

' 0 . 

■■ . i 

t * * 
• 

MALE 

J * 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• ,0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

, unoacraoaprof: 

• • 

• 

(rULL-TINE 

8 

.3. 

9 

.2 

31 

1.9 

12 

.5 

55 

2.9 

2,199 

91.6 

92 

9.0 

2,296 

FEMALE 

3 

.5 

2 

.9 

13 

2.3  , 

2 

.9' 

20 

3.6 

' 507 

91.0 

' 30 

5.9 

S57 

MALE 

3 

•3 

2 

.1 

18 

1.0 

10 

.6 

35 

2.0 

1,692 

99,9 

62 

3.6 

1,739 

■ < ‘ 

PART-TIME 

• l 

.2 

0 

.0 

5 

1.1 

3 

.7 

9 

2.0 

932  r 

99.3 

17 

3,7 

958  . 

1 female 

l 

.9 

0 

•o 

1 

'.9 

3 

2.6 

5 

9.9 

103 

90.9 

6 

5.3 

* 

male 

0 

.0 

0 . 

•0  * 

\ 

9 

1.2 

0 

.0 

9 

1.2 

‘ 329 

# 

95.6 

11 

3.2 

349 

% * 

Total  ‘ 

9 

.3 

9 

.1 

36 

1.3 

15 

.5 

69 

2.3 

2,581 

93.7 

109 

9.0 
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I 
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t 
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l 
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t 
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i 
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VIRGIN  ISLANDS 
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\ 

J 

■e> 

■fM 

* 
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0 

.0 
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55.8 

c 

.0 

0 

.0 

29 
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U 

11 

21,7 
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u . 

•0 

( * 12 
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0 

.D 
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.0. 

12 
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2 

.3 

17.6 

17 
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0 

.0 
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48.6 

0 
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•o 
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17 

48.6 

IQ 
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35 
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A 
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4 
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3' 

.1 

31 

1.2 

21 

. .8 
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94.6 
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96.9 
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*.5 
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-■#6 
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2" 

-.1: 

,14 
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9 
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95.9 
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2,0 

4 

.3 
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L 

.1 

19 

1.5 

12 

.9 
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93.6 
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96.1 

M 

u 

■ 
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PART-TIME 

u 

.0 

0 

•U 

6 

3.2 
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94.7 
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.4, 
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.0 
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0 
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0* 

\ ,0 

2 

2.0 

97 
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99 
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a 
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.0 
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0 

.0 
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V 
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.1 


6 11.4  ; 

A.  6 16.2  i 

1 6.1  , 
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.0  . .0 
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.6 

J 

0 

o 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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0 

0 
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2 

0 
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.0 


-2,711  94.8 
1,412  95.9 
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•0.  % 

.0 
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0 

!o 

0 

0 
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0 

0 
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•J 

.0 

.0 

.0 

.0 
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. 29  78.4 
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0 .0  N 
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0 
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0 

0 

0 
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.0 

.0 

.0 

,c 

.0 
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4 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0< 

o' 

0 

.0 

0 

0 

0 
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,0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 
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70 

37 
33 
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37 
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11 

.4 

*3 
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21 

** 
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76 

2*8 

' 15 

.5 

2,743 
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.6 
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1.0 

9 

.6 

*'  1.344  95.5 

1.375  97.7 

29 

,2.1 

4 

.3 

1,406 

NAlE 

y 

.2 

19 

1.4 

12 

.9 

1.243  93.1 

1,277  95.7 

47 

3.5 

11 

il 

1,335 

PAJO-IWE 

i 

;8 

o 

.0 

8 

3.1 

, 238  90.8, 

248  94.7 

14 

5.3 

./  o 

.0 
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finale 

•2 

1.4 

0 

.0- 

4 

2.9 
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• 135  96.4 

5 

3.6 

0 ' 

.0 
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.0 
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4 

3.3 
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M 
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• .0 
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TOTAL 
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33 
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1.0 
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90 

3.0 
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34 
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1,548 
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3 
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M 
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» 
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.0 
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L.O 
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.0 
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9.1 

0 

.0 

20  36.6 
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30 
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\o 
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* 

.0 

A 
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0 
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35 
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0 

.0 

62 
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» 

A3 

>4 
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29 

.9 

/ ' 
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5.0 

15 

i 

,5 

3,122. 

10 
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1.1 

13 

.6 
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. 64 

4.C 

4 

.2 
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3 
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*1 

\ 
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14.0 
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1.8  ' 
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fenale 
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.6 

9,336 

9.? 
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2.6  . 
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16,025 

16.9 

77,259 
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1.3’ 

94,613 
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.6 

7,541 

5.3 

3,580 

2.6 

•5,063 

3.6 

. 16,801 

12.1 

119,672 

15.9 

2,760 

2.0 

' 139,013 

• 244  ■ 

,7 

• 2,540 

7.1 
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2.7. 
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4.6 

5,346 

14.9 
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33.6 

551 
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3.8 
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.7 
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3.0 
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4.9 
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16,932 

m§  n 
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•3.9 
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4,690  ; 
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.> 
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4.0 
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Til 

.5 
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' 5.6- 

4,141 

2.6 
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3.8 

19,593 

r 
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1.9 
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* 

.1 
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19 
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8.9 
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.3 
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1,5 
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it 

.3 
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1.0 
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94. 
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37 

.2 

5lBv 

3.3 
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-2.8 
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.3 
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512 

1 

5.1 

9,975 
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2.5 
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14.7 
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LI 
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11.2 
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2.8 
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3.6 
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2.6 
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766 

1.4  ; 
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<4.1 
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3.8 
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12.2 
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2.9 
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3.5  ' 
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44.3 
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2.5 
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3.8 
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2.1 
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3.4 
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11.4 
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2.8 
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11.7 
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14.3 
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2.1 
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97 

2.5 
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11.2 

3,44« 
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58 

1.5 
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0.1 

so 

>.) 


1,0)9  • 1.0 
407,  10. V 
tU  7.0 
l.l 

7.4 

9.4 


4.t 

3.) 

4.1 


4)1 

f 


U)7)  l.l 
»*,  SI 
tftl  7.) 


3.7  * )l  7.* 

3.)  -4  ).> 

2/4  | ’ 22  9.0 


4.4 

S3 

4.0 


1.404  1.2 

' 711  9.7 

113  7.J 


I). Ilf  90. I \ 
4,m  it.2  v 
t,)04  to, 3 


142  92.) 


iTrty.r 

(7)  91.1 
I 10  !t.t 
12)  91.4 
417  93.) 


1.472  9), I 
110  94.1 
t. (42  ‘ 9),0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


ill'll)  90.3 

J,4)6  It.O 
1.277  91.1 
3.416  90.) 
(.229  91.7 
2,191  19.9 


19, 129  90.5 
4.44 1 14*7 
10,491  90) 


.377  92.7) 
194.  94.3 
221  90.2 


15,906  90.5 
4,SU  19.1 
10,1)19  90.1 


4l 


199 

l.l 

ism 

24 

.9 

4.H7 

,U| 

4.4 

10.2H 

y\ 

47 

9.0 

. L 

994 

1 

.1 

’ Ttl 

44 

4.2 

7)1 

12 

(.9 

4)9 

0 

.0 

’ 129- 

12 

2.1 

911 

39 

).l 

1.570 

t 

.3  * 

If  l 

91 

V* 

1.249 

0 

.0 

' 0 

0 

.0 

0 

0 

.0  ' 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

' .0 

0 

0 

.0 

. 0 

0 

.0 

0 

191 

1.3 

12.94) 

19 

*5 

3.192 

171 

1.4 

9.011 

13 

.9 

3.71) 

9 

. .4 

1.3)9  , 

27 

l.l 

2.497 

224 

l.i 

14.724 

J3 

.) 

5.191 

199 

1.7 

11,921 

1 

2 ’ 

.5 

410 

' 0 

■ .0 

145 

2 

.1 

243 

* 

226 

1.) 

17,134 

25 

.5 

, 9,363 

201 

1.7 

11,77) 

.1 

2 76 

u 

)« 

76 

.,9 

* 395 

4.6 

1.160 

94,1 

. 30 

#6 

107 

M.) 

• r* 

.6 

24 

1.0 

145 

6.1  '■ 

2.207 

93.2 

i* 

•7 

i * * 

16« 

i.l 

24 

.4 

30 

.1 

• 290  - 

4.0 

“•  5,953 

93.4 

• )4 

.5 

• # - 
.1 

1)4 

ti6 

9 

.) 

2« 

;t 

191', 

6.U 

f i',0T6 

93.1 

' 1 *4 

.1 

4 • 

«u 

7*. 

6 

7 

.6 

10 

.9 

' 9t 

6.0  . 

1.045 

91.6 

2 

•2 

.1 

** 

).S 

2 

.1 

• 19. 

. .9 

1QT 

9.U  Jj 

2.031- 

94.9 

2 

' .1 

f 


1.603 

2.391 

6.237 

3.271 

1,131 

2.140 


• » 

t 


* 


(70 
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TABLE  17  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
MV  MCE  ETHNICITY  ANO  SEXi  STATE,  1(7* 

MAJOR  FIELD  0500  - BUSINESS  AND  MANAGEMENT  \ 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  „ TOTAL  WHITE  ^RESIDENT 


ALASKAN  NATIVE 

NUN-HiSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

•-  MINORITY 

NON-HI  SPAN! C 

ALIEN 

'TOTAL 

NUMBER 

% 

NUMBER 

4 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

COffMpCTICUT 

TOTAL 

V 

CONTINUED 
.1  *3* 

3.7 

*7 

' .* 

103 

,9 

593 

5.0 

11*236 

9*. 6 

4 

5* 

.5 

11,883 j 
3,506' 

FEMALE 

0 

..0 

181 

5.2 

21 

.6 

3* 

1.0 

236 

6.7 

3,252 

92.8 

. 18 

.5 

MALE 

V 

.1 

253 

3.0 

26 

.3 

64 

. .8  • 

357 

> *.3 

. 7,98* 

95.3 

36 

.* 

6,377  , 

graduate: 

full-time 

0 

.0 

IB 

3.* 

l 7 

i 

2 

.* 

27 

*63 

88.2 

35 

6.7 

V 

l 

525 

FEMALE 

0 

• 0 fc 

6 

5.5 

l 

X 

1 

.9 

8 

7.3 

93 

96.5 

9 

8.2 

110 

MALE 

0 

.0 

12 

2.9 

6 

1.* 

1 

.2 

. 19 

*.6 

'370 

89.2 

26 

6.3 

*15 

PART-TIME 

. a 

.0 

A 7 

1.3 

10 

.3 

10 

.3 

67 

1.9 

3, *67 

97.0 

39 

1.1 

3,573 

FEMALE 

u 

.0 

13 

l.B 

2 

.3 

1 

.1 

16 

2.3 

681 

96;? 

7 

1.0 

70* 

MALE 

0 

.0 

V4 

1.2 

B 

.3 

9 

.3 

51 

1.6 

2,786 

97.1 

32 

1.1 

2,869 

TOTAL 

0 

.0 

lS 

1.6 

17 

.* 

12 

.3 

9* 

2.3 

3,930 

95.9 

7* 

i.8 

*,098 

FEMALE 

0 

.0 

19 

2.3 

3 

.*' 

2 

.2 

2*' 

2.9 

77* 

95.1 

16 

2.0 

81*  . 

MALE 

. 0 

.0 

*6 

1.* 

1* 

10 

• .3 

70 

2.1 

3,156 

96.1  4 

,58 

1.6 

3,28* 

professional: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

FEMALE 

.0 

0 

.0 

' 0. 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

R 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• *0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

!’.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

" ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'8 

.0 

0 

.0. 

. 0 . 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

i 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

MALt 

*0 

.0 

0 

**  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UNJtGRAJtPROF: 

full-time  ? 

.1 

29* 

3.2 

*5 

.5 

76 

• .8 

*22 

*.6 

8,623 

9*,* 

' 85 

.9 

9,130 

female 

0 

.0 

113 

G.6 

15 

.6 

25 

1.0 

153 

6.2 

2,300 

92.8 

25 

1.0 

2, *78 

MALE 

7 

.1 

161 

2.7 

30 

.5 

51 

.8 

269 

*.0 

6,323 

95.1 

60 

.9 

6,652 

PART-TIME 

2 

.0 

2uS 

3.0 

19 

.3 

39 

.6 

265 

3.9 

6,5*3 

95.5 

*3 

.6 

6,851 

FEMALc 

0 

.0 

B 7 

*.7 

9 

.5 

11 

.6 

107 

5.8 

1,726 

93.7 

9 ‘ 

.5 

1,8*2 

male  * 

i 

.0 

UB 

2.* 

10 

.2 

28 

.6 

158 

3.2 

*,817 

96.2 

3* 

.7 

5,009 

total 

9 

.1 

*99 

j.i 

6* 

.* 

115 

.7 

667 

*.3 

15,166 

94.9 

128 

.8 

15,981 

FEMALE'' 

0 

.u 

201) 

*.b 

2* 

.6 

36 

■ .8 

260 

6.0 

*,026 

93.2 

3* 

.8 

*,320 

MALE 

’k 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

9 

.1 

299 

2.6 

*0 

.3 

79 

V 

*27 

3.7 

11,1*0 

95.5 

9* 

.8 

11,661 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.2 

• 0 

.0 

’ 2 ' 

1.2 

16* 

98.6 

0 

.0 

166 

FEMALE 

0 

.0 

1) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

' H / 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.3 

0 

.‘0 

2 

1.3 

153 

98.7 

0 

.0 

• 155 

Tl)Ul  ENROLLMENT  i 


TOTAL 

9 

.1 

699 

3.1 

66 

.6 

£ FEMALE 

(1 

.0 

200 

6.6 

26 

.6 

* MALE 

9 

.1 

299 

2.5 

62 

.6 

OELAnARE 

i 

B INSTITUTIONS) 

UflJiftGRADUATESJ 

,vNU-tine 

l 

.0 

712 

21.1 

36 

1.0 

, % f tHALE 

l 

.1 

366 

27.1 

15 

1.2 

•'  • HALE 

0 

.0 

566 

17.5 

19 

.9 

. Eart-tm 

i 

.2 

18 1 

15.6  * 

19 

1.6 

female 

l 

.2 

63 

9.6 

12 

2.5 

MU 

l 

.1 

1j6 

19.6 

7 

1.0 

T3TAL 

.1 

693 

19.7 

53 

1.2 

female 

2 

.1 

391 

22.6 

27 

1.5 

; «ale 

l 

.0 

302 

10.0  ' 

26 

.9 

‘ LAAUUATE: 

*• 

Fuu-V  1HE 

u 

-u 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

u 

• 0 

2 

1.2 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

1 

3.0 

0 

.0 

MALE 

u 

• 0 

l 

.7 

‘o 

.0 

TOTAL 

Ci 

.U 

2 

1.0 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

MALE 

u 

.0 

I 

.6 

0 

.0 

• professional: 

. 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

male 

0 

.u 

0 

' .o7. 

0 

.0 

PART-TIME  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

hall 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

total 

u 

.o 

0 

.0  . 

0 

.0 

. female 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UND*0RAOfPRJF; 

, 

Full-time 

1 

.0 

712 

20.9 

36 

1.0 

FEMALE 

l 

.1, 

, 390 

.26.9 

15 

1.2 

MALC 

u 

■ 0 

• 366 

17.2. 

19 

.9 

PART-TIME 

<! 

.1 

• 1«3 

1.3. 7 

19 

1.6 

FEMALE 

i 

.2 

96 

9.1  . 

12 

2.6 

male 

1 

.1*  - 

.1 

1 

137 

16.9  - 

7 

• 8 

TOTAL 

3 

*1 

695 

id.  9 

53 

i.i 

FEMALE 

.1 

692 

21.9 

27 

1.5 

MALE 

i 

•u 

’ 5u3 

17.0 

26 

.9 

UNCLASSIFIED: 

V 

total  .•s, 

1 0 

-u 

* 37 

3.3 

5 

.7 

FEMALE 

0 

«u 

If 

6.0 

2 

.7 

MALE 

0 

.«■ 

19 

t 9.  b 

3 

.6 

o 


.7 

689 

6.3 

13.330 

96.9 

12B 

.8 

16.167 

.0 

260 

6 • 0 

6.037 

93.2 

36 

SB 

6.331 

.7 

629 

3tfba 

11.293 

95.6 

96 

f 

.8 

11.816 

< J 


— ...  .. 

" “ 

- — ■■ 

"V"~ 

.7 

770 

22.8 

2.558 

75.9  . 

:93 

1.3 

3.371 

# 

.9 

376 

29.3 

' 885 

69.6 

17 

1.3 

1,276 

.5 

396 

18.9 

3.673 

79,9 

26 

1.2 

2.093 

1.1- 

215 

18.3 

961 

80.3 

16 

1.6 

1.172 

2.3 

69 

16.6 

391 

83.0 

11 

2.3 

* 671 

.3 

' 166 

20.8 

> 350 

78.5 

5 

.7 

701 

.8 

* 985  , 

21.7, 

< 3.699 

77.0 

39 

1.3 

6,56) 

1.3 

663 

25.6 

1,27* 

73.0 

28 

1.6 

1*67 

.5 

562 

19.9 

‘ 2,223s 

79.5 

31' 

1.1' 

2,796 

2.8 

1 

2.8 

36 

96.6 

1 

2.8 

36 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

3.6 

1 

3.6 

26 

92.9 

l 

3.6 

28 

1.2 

6 

2.6 

159 

96.6 

■5* 

3,0' 

- 168 

.0 

l 

3.0 

32 

97. C 

0 

.0  . ' 

33 

1.5 

3 

2.2 

127 

96.1 

, 5 

3.7 

135 

1.5 

5 

2.3 

193 

96.6> 

6 

2.9 

206 

.0 

1 

2.6 

60 

97.* 

0- 

.0 

61 

1.8 

6 

2.3 

15) 

93.$  1 

6 

3.7 

■ 163 

.0 

.0 

0 

0 

.0  , 

.0 

0 .0'^ 

0 .0  n 

f 

0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 '.O' 

0 

.0 

, . 0 

.0 

■ 0 

.0  • 

0 .0 

■ 0 

-.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  . 

A 0 

.0 

0 

.0 

0 ,c  4 

0 

.0 

.0 

c 

.0 

0 

0 

.0 

0 

i 


.7 

771 

22.6 

2,592 

76.1 

66 

1.3 

3,607. 

.9 

376 

29.1 

893 

69.5 

17 

1.3 

1,266 

.6 

397 

18.7 

1,699 

80.C 

27 

1.3 

2,123 

1.1 

219 

16.3 

1.100 

82.1 

21 

1.6  ' 

1,360 

2.2 

70 

13.9 

623 

83.9 

11 

' 2.2'  ■ 

506 

.5 

,169 

17.8 

677 

81.0 

. io 

1.2 

'836 

.8 

990 

20.9 

3,652 

4 

77.8 

65 

1.6 

6,767 

1.3 

, 666 

26.8 

1,316 

73.6 . 

28 

1.6 

1,788 

.r 

566 

18.5 

Z,  3 76 

80.3 

37 

1.3  ■ 

2,959 

.i . 

63 

6.2 

639 

92.2'-' 

11 

1.6 

'693 

.0 

20 

6.6 

278 

92.6  . 

3 

1.0 

301 

.3 

23 

5.9  ‘ 

.361 

92.1 

. 8 

• 2:0 

392 

11) 

36 

79 

23 

12 

ll 

13 

11 

2 

36 

23 

13 

1 

0 

l 

2 

0 

2 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

12 

12 

15 

11 

v 

39 

23 

16 

1 

0 

1 


671 


•72 


TAIlt  W • TOTAL  INNDLlNtNT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  FDUCAT10N  FO*  StKCTCO  MAJOR  Mill!  OF  STUDY  MO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
IT  MCI I ITMNICITV  AND  SEAt  STATE,  1976 

MAJOR  MI  El 0 UNO  - AUSINESS  AND  MANAGEMENT  . 


AHEXltAN  INuUN  olAlX  ASIAN  OH 
AUSAAN  NATIVE  NUN-H|SPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAi  nhITE  NON-RESIOENT 

HINOPITV  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUHbER  ■ \ NUMBER 


NUMBER  S NUMBER 


NUMBER  l NUMBER  I NUMBER 


NUMBER 


DELANARE  continued 


total  EnhuLLMENT: 


IuTAL 

3 

• 1 

931 

17.1 

5B 

1.1 

*0 

.7 

1.033 

19.0 

*.331 

79.6 

76 

1.* 

5,**0 

EEMAiE 

i 

• l 

<*10 

IV.o 

‘ .29 

1.* 

23 

ia  . 

*6* 

22.2 

1.59* 

76.3 

31 

1.5 

2.089 

MALE 

I 

♦ V 

5j2 

15.6 

..'29 

.9 

17 

.5 

569 

17.0 

2,737 

81.7 

*5 

1.3 

3.351 

DISTRICT  Of  CULJMbIA  1 

11  INSTITUTES) 

UNDERGRADUATES) 

• 

PULL-TIME 

9 

.<! 

l,9u* 

*5.6 

66 

2.1 

*8 

1.1 

2.0*7 

*9.U 

1,568 

37.6 

559 

13.* 

*.17* 

PENAL  E 

J 

b/fc 

>5.7 

‘ 31 

2.0 

21 

1.3 

931 

59.2 

*53 

26.8 

189 

12.0 

1,573 

MALE 

G 

l.lkB 

s9.5 

55 

2.1 

27 

1.0 

1.116 

*2.9 

1.115 

*2.9 

370 

1*.2 

2.601 

PART-TIM: 

) 

.1 

1,526 

69.7 

33 

1.5 

3t 

1.* 

1.593 

72.7 

**6 

20.* 

151 

6.9 

2.190 

FEMALE 

u 

.0' 

9*3 

7B.1 

15 

1.2 

\ 1* 

1.2 

972 

6U.5 

170 

i*a 

66 

5.5 

1.208 

f male 

> 

.J 

1 

583 

59.* 

'18 

1.8 

17 

1.7 

621 

63.2 

276 

28.1 

85 

8.7 

982 

total 

U 

u 

J,*3U 

>3.9 

119 

1.9 

'*79 

1.2 

3.6*0 

57.2 

2.01* 

31.6 

710 

11.2 

6.36* 

fjk |halc 

i 

.1 

/ 1,619 

65.* 

*6 

1.7 

1 35 

1.3 

1.903 

68.* 

623 

22.* 

255 

9.2 

2.781 

■ 

V 

/ boil 

1 

*5.0 

73 

2.0 

1“ 

1.2 

1.737 

*8.5 

1.391 

38.6 

*55 

12.7 

3.583 

Akvn 

\ 

% 

A 

FULL-TIME 

* 

126 

17.2 

30 

*.l 

11 

1.5 

171 

23.* 

369 

5C.* 

192 

26.2 

732 

FEMALE 

i 

1.7 

s7 

20.9 

6 

3.* 

. U 

.0 

*6 

.26.0 

100 

56.5 

31 

17.5 

177 

NAif 

1 

BN 

16.0 

2* 

*.3 

11 

2.0 

125 

22.5 

265 

*8.5 

161 

29,0 

555 

PART-TIME 

7 

.3 

•\  M 

9.9  ' 

*5 

1.3 

20 

.6 

316 

12.9 

2,029 

82.6 

110 

*.5 

2, *55 

female 

G 

.G 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIEIOS  OF  STUOY  AND  LEVEL.  Of  ENROLLMENT 
BV  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976  . 

V ‘ ! 

MAJOR  FIELD  0500  - BUSINESS  AND  MANAGEMENT  ' 

’»  & 

AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  * WHITE  NON-RESIDENT  » • 

ALASXAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  • MINORITY  NON-HISPANIX  ALIEN  . TOTAL' 


, NUMBER. 

l 

NUMBER 

1 

NUM8ER 

X 

HAWAII 

, CONTINUED 

\ 

'TOTAL  ’ , . 

0 

.0 

0 

•0 

143 

52.6 

FEMALE 

0 

.0 

. 0 

• 3 

24 

48.0 

MALE 

,0 

•0. 

0 

.0 

119 

| 

58.6' 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

. ' .0 

0 

io 

0 

.0 

FEMALE 

u 

...  .0 

■ 0 

•u 

0 

.0 

hale  • 

0 

•0 

0 

•u 

■ 0 

.0 

PART-TWc  * 

0 

. <0 

:o 

•u 

0 

.0. 

female 

0 

•u 

, 0 

• u 

0 

.0 

, • MALE 

u 

.0 

u 

.3 

0 

.0 

total 

0 

.0 

1 

0 

.3 

d 

.0 

FEMALE 

u 

' .0 

0 

♦u 

0 

.0 

MALE 

> 

0 

.0 

0 

.0* 

O' 

.0 

UND+GRAD+PROF : 

• 

' 

full-time 

4 

•'  .2 

8 

.4 

1,652 

77.6 

female 

U 

.0 

3 

•3 

709 

81.1 

MALE 

4 

.3 

' 5 

.0 

943 

75.1 

PART-TIME 

12 

1.3 

6 

•0 

447 

46.7 

FEMALE 

0 

.0 

J 

• u . 

96 

58.5 

MALE 

12 

1.5 

6 

.6  • 

351 

44.3 

total  ■ 

14 

O 

14 

2,099. 

68.0 

FEMALE 

0 

.0 

3 

.3 

805 

77.6 

MALE". 

16 

.6 

11 

.3 

1,294 

63.2 

UNCLASSIFIED:  • 

TOTAL 

10 

5.1 

0 

.0 

35  ' 

15.8 

‘FEMALE 

U 

.0 

0 

.3 

10 

18.9 

MALE 

lu 

6.9 

0 

.3 

29 

20.1 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL 

26. 

.8 

14 

.4 

2,138 

65.1 

FEMALE 

0 

.0 

3 

815 

74.7 

MALE  , 

26 

1.2 

a 

- .3 

1,323 

60.3 

IDAHO 

1 

9 INSTITuTIGN^I 

UNDERGRADUATES: 

: 

FULL-TIME 

21 

.7 

27 

• 6. 

62 

. 1.9 

female 

12 

1.2, 

3 

.3 

16 

1.6 

MALE 

9 

.4-: 

2.4 

1.1 

46 

2.1 

PART-TIME 

6 

1.0 

6 

.6 

1 4 

.5 

FEMALE 

3 

.6 

0- 

.0 

. 1 

.3 

iasT  ■■ 

5 

1.2 

6 

1 

1.4 

3 

.7 

\ 

O 

ERIC  . 


NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

4. 

1.5 

147' 

54.0 

119 

43.fr 

6 

2.2 

O’ 

.0 

• 24 

48.0  ' 

25 

5C.0  • 

, i 

2.0 

4 

1.8 

, 123 

55.9  • 

94 

42.3 

5 

2.3 

> 5 

♦ 

ML 

0 
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' . o' 

.0 

0 

' ,0 

Jv 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

t 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 

' 0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 
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• .0 
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,c 
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.0 
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79.3 
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4.7 
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1.8 
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83.3 
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4.3 

10 

.8 
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76.6 
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16.5 

62 

4.9 

. 12 

1.3 
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49.8 

,473 
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• 7 . 

.7 

3 

1.8 

• 99 

60.4 

. 62 

37.8  ‘ 

' 3 

•1.8 ' 

9 

1.1 
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47.7 
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51.8 

' K 

.5 

38 

1.2 

2,167 

70.2  ’ 

,813 

26.3  ‘ 
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3.5 

19 

1.8 
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79.7 
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16.4  • 
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3.9 

19 

.9; 
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2.5 

54 
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1 0 
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96 

66.7 
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2,221 

67.6 
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29.0 
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19 

1.7 

837 
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19.5 

41 

3.8 

24  ’ 
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1,384 
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739 
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70 
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45 
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3,018 
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.8 
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1.2  ‘ 
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4.4' 
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6 

.8 
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.8 
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3^ 

, 752 

95.8 
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.4 
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2.5  ' ' 
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.3 
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4.9 
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94.6 
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.5 
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50 
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*0 

0 
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-0 

0 

0 
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•874 

1,256' 
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FEMALE 
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FUU-IJME 
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MALE 


2V  .7 
15  l.l 
U .5 
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1.7 

57 

1.4 

185  4,6 

,3,770  :94.‘7> 

$ ; ■ 

y 3,983 

? .2 

17 

1.3 

17 

1.3' 

52  ‘ 3.9  ' 

• r,27j;' *95,1 

•14  j. 
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; w 
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133  • 5.0 
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.0 

.0 

.0 
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*0 

.'0 

.0 

.4 

.0 

.5 

.3 

.0 

•i 


.0 

•0 

.0 


4 

1 1 
3 
2 
0 
2 

6 

fl 

5 


3.5 

4.5 

3.3 
.6 
.0 
.9 

1.6 

1.4 

1.6 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

•a. 

.0 

.9 

.5 

;o 

i7 


.0 

.0 

.0 


i ■■ 

/. 


«■  : *-  108 '9V.  7 
. l\-4,l5V'  \20  90.9 

3 •':}&  !•  95.7 

1 ii-  1.9  V.25V.  97,7 
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1' 
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1 
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1 


PART-TIME 

.-.0 

/ 

. ■ o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

FEMALE 

u 

..0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. ' *o 

0 

.0 

MALE 

0 

• ’0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•.  0 

TOTAL 

u 

.0 

> 0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

■ .0 

■ J ;o 

•*.0-’- 
/J  ( . , 

female 

0 

..o 

0 

.0 

. 0 

.o' ' 

0 

.0 

* . 0 

. ^ MAL  E- 

0 

.0 

U 

.0 

) 

1 o . 

.0 

' 0 

'-Qr 

• 0 

UNO+tRAU+PROF: 

FuLl-TImE 

a 

.6' 

>, 

27  ’ 

i 

' .8, 

66 

2.0  ■ 

45 

i ‘ ■ 

1.4 

■ v l ,,:y 

r ‘159 

•V. , 

4.6V\ 

female 

12 

1.2 

3 

.3 

17 

1.7 

12 

/ 1.2 

44 

i » 

r:  4.4 A 
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i 

.4 

24. 

1.0 

49 

2.1 

33 

1.4 

, us; 

- 5.0  R 

PART-TIME 

6 

7 

■ .7 

b 

•K  • 

14' 

1.3  • 

• 35 

3,3  ' 

(FEMALE 

i 

./ 

0 

• 0 

, 1 

.2 

5 

,1.2'. 

9 

2.2 

MALE 

!> 

.8 

7 

i.i  : 

5 

.8 

9 

' 1.4; 

i 

26 

4.1 

TOTAL 

29 

J 

34 

.8 

72 

1.7  , 

59 

. 1.4 

-194. 

4.5 

FEMALE 

15 

I.i 

3 

.2 

18 

1.3 

17 

M 

53 

3.8 

MALE 

14 

.5 

31 

1.0 

54 

i.8 

92 

1.4 

■ ’ -141 

4.6 

.UNCLASSIFIED: 

total  ‘ , 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4.2 

C 

. i 

.0 

■ ; .1 

4.2 

FEMALE 

0 , 

.0 

0, 

.0 

1 

5.3  . 

U 

-.0 

‘ i 

5.3 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

I 

C 

.0 

. o: 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT 

total  . 

1 

» 

29 

.7  . 

.34 

.6 

73 

1.7  • 

59. 

1.3 

195 

, 

4.5 

FEMALE  . 

15 

1.1  ’ 

3 • 

.2 

19 

1.3 

17 

1.2 

54 

3.8 

MALE 

14  \ 

.5 

1 , 31 

1.0 

54 

1.8 

42 

1,4 

141 

4.8 

'•1.8 

4.5 

1.1 

.4 

,’.o 

.5 


i » 


3"  .8 

,1  ,1.4 
/2  .7 


0 .0' 
• 0 '■  .0 
0.,'  .0 
0 .0 
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’o  .0 
0 .0 
0 .0 


• V 


27 

9 

.'18 
' 4 
1 
3 


,9 

.8 

.4 

.2 

.5 


4.L32  94V8 
. l»338‘  95.5  V 
4 2*79,4  94.5 

t V . •' 

o 
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23  * 95 
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- ' kio4»o 

4,155.' 94, ,8.  , 
1,356 

2,799  94i>-, 
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ILLINOIS 

tf  v 

UN0ER6RA0UATES: 
FjLL-T IME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 

er|c1356 


till  INSTITUTIONS) 


31  .7 

10  .7 

2f  .7  ; 


, 0'  .0 
0 . .0 
}•  O'  , J) 


31  .7 
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C m\ 

V 


49 
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■fls 
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1.0 
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4,775 

13.6 

29,883  84.8. 
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1.6 

20 

• t 

1,991 

16.1 
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1.1 
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1.9  ■ 
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21.3 

. 8,54fl\  77; 5 

141, 

1.3 

29 

.1 

1,311 

7.5 

244 

1.0 

347 

1.4  ' 

2,431 

. 10.0 

21,343  >88.2 

■ 437  : 

1.8 

it, 

.2, 

1,569 

9.9 

133 

.6 

284 

1.6 

2,022 

12.8 

13,664-  86,5 

11^, 

•8. 

1% 

.8 

• 826 

13.0 

.'55 

.9 

103 

1.6 

1,000 

15.7 

5,333  83.8 

. , 31 

',.5 

20 

.2 

743 

7.9 

/ 78 

.8 

181 

1.9 

1,022 

10,6 

8,3^1  88.2 

88 

.9 

114 

22 

92 

260 

47 

213 

374 

69 

305 


0 

0 

■Q 

or 

o 

o 


.0 

"0 


3,312 

996 

2,316' 

1,045 

405 

640 

' '/ 

4,357 
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2*956 


24 

19 
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UttlE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  nfShER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STbOY  ANO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEAS  STATE,  1976  . ■ 

♦ MAJOR  FIELD  050v  - BUSINESS  AND  MANAGEMENT  ' ^ , , 


* * 1 . ' ’ / * 

‘ * 

AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR  T0T$L  NHITE  NON-RESIDENT 

A’USaAN  NATIVE  NON-HlSP^NlC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY^  ( NON-hlSPANIC  ALIEN  - TOTAL 


NUMBER 

X 

*3 

NUMBER. 

X 

number 

X 

. i 

number 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

l 

NUM8EK 

*;> 

NUMBER 

* ILLINOIS 
TOTAL 

85 

Continued 

.2  5»j71 

10.3 

49  6 

l.C 

843 

1.7 

s 

A 

6,797 

* U 

$ 

13.3 

43, -547 

85.3 

'697 

i • 

1.4 

51,041 

FEMALE 

36 

.2 

.2,617 

16.2' 

'.'176 

1.0 

315 

1.8 

3»344  *19.2 

13,873 

79.8 

172 

1.0 

, 17,389 

MALE- 

' 49 

.1 

26354 

7.6 

322 

1.0 

528 

1.6 

3,453 

10.3 

'29,674 

88.2 

525 

u 

33,652 

GRADUATE: 

full-time 

1 

.0 

. 1j7 

4.0 

72 

2.1  ' 

16 

.5 

226 

6.6 

2,687 

\ ( 

•78,2 

524 

15.2 

- 3,437 

female  , - 

u 

.U 

• > 49 

7.1 

l5 

2.5 

- 5 

.7 

71 

10.3 

528 

76.9 

88 

12.8' 

687 

MALE  - 

1 

' 88  ' 

,3.2 

5«? 

2.0 

II 

.4 

' 155 

5.6 

2,159 

78.5 

436 

15.9 

2,750 

PART-TIME  C 

9 

.1 

366 

5.1 

161 

2.2, 

67 

.9 

603 

8.4 

* 6,417 

89.0' 

190 

2.6 

7,210 

female- 

3 

.2 

■ 141 

9.U 

24 

1.5 

13 

.8 

161 

•11.6 

1,354 

86.6 

28 

1.8 

1,563 

- MALE 

6 

.1 

225 

4.0 

.137 

2.4 

‘ 54 

| 

1.0 

422 

7.5 

5,063 

89.7  . 

162 

2.9 

5,647 

' total 

10' 

.1 

3U3 

4.7 

233 

2.2 

.>  83 

•6 

829 

7.8 

9,104 

16X 

. 714 

6.7, 

10,647 

FEMALE' 

3 

.1 

190 

6.4 

41 

1.8 

■ IB 

.8. 

’ 252 

11.2 

1,882 

83.6 

116 

5*2, 

2,250 

, . , MALE 

7 

.1 

% 

313 

3.7 

iw 

2.3 

; 85 

.•8 

577 

6.9 

7,222 

86.0 

j* 

' ' 598 

7.1 

61397 ‘ 

PROFESSIONAL- 

full-time 

1 

0 

^0 

0 

,0 

0 

.0 

■"  ■=  o v 

.0 

0 

. .0 

0 

♦ 

.0 

• '0 

p .0 

- .9 

female 

0 

• ”,0 

‘ T1 

* Uk 

.0 

o. 

.0  * 

/•.■{«• 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

MALE 

0 

*U  ' 

■ 0 

.0 

c 

• .’•••  0 

.0 

.jo 

.0 

‘ 0 

,.c 

0 

.0 

,-  n 

PART-TIME' 

0 

.‘0 

. 0 

.0 

0 

.0 

• 0. 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0 

f 

•0 

.0  \ 

0 

female 

0- 

.0 

*.  0 

.0 

o • 

.0 

■ 0 

/.o 

0 

.0' 

0. 

0 

.0 

1 0 

. . MALE 

4 

0 

.0 

' 0 

' ,0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

•p> 

■ > 0* 

t 

.0 

0 

.0 

0 

\ 

TOTAL  • 4 

' 0 

' ' 0 

.0 

0 

.0 

,rt 

.0 

0 

.0  * 

■ 0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

' FEMALE 

U 

; .o 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.D  ' 

a 

• .0 

0 

.0 

. male 

u 

,C 

u. 

. ,0 

. * 0 

.0 

c 

,.6 

0 

,.,.0 

0 

. .0 

- 0 

.0 

0 

1 

UNO+GkAUtPROF: 
'<  FULL-TIME 

jo 

.1 

p 

3,-939 

10.2. 

; 437 

l.L 

575 

1.5 

* 9 

5,001 

p 

12.9  • 

o » 

32,57p 

84.2 

l 

■ 1,102 

2.8 

36,673 

FEMALE  . 

'10 

<2 

. 2,uhu 

17.4 

■ 138 

1.2 

, 217  > 

•1.9 

2,415 

20.6 

9,068 

77.4 

• 229 

210 

11,712 

male 

30 

.1 

- 1,099 

7.0: 

* 299 

1.1 

358" 

1.3 

2,586 

9.6 

23,502 

87.2 

.873 

• 3.2 

26,961 

PARI-TIME 

45 

.2 

1,935 

. 8.4; 

294 

1.3 

351 

1.5 

2,625 

11.4 

20,061 

87.3 

. '309 

i.'i 

23,015 

■ FEMALE 

19- 

.2 

• 967  , 

12.2 

79 

1.0 

116  * 

1.5 

1,181 

14.9 

6,687 

84.4 

59 

.7 

7,927 

' male 

>26 

' .2 

968 

o.4 

215 

* 

1.4  ' 

235 

1.6 

' 1,444 

9.6 

13,394 

88.8 

250 

*1.7 

15,088 

. TOTAL' 

93 

1 

, ■ u 

' 5,874 

9.5  ' 

731 ' 

1.2 

926 

1.5 

' 7,626 

12.4 

52,651 

85.4* 

1,411. 

2.3 

61,688 

FEMALE 

39 

u 

3,007 

15.3 

217 

1.1, 

333 

1.7 

3',  596 

18-.3 

15r755 

80.2 

288 

,1.5 

19,639 

•MALE 

^ ' 

, *> 

A 

v: 

2,667 

6.8 

’515. 

1.2 

593 

.1.4. 

• 4,<J30- 

9.6  ‘ 

36,696 

87.7 

1,123 

2.7. 

42,049 

UNCLASSIFIED: 

total 

FEMALE 

8 

L45 

6.6 

41 

1.9 

45 

2.0 

239 

10.8 

' 1,956"' 

88.7 

t, . 

10 

■'  .5 

V ■ 

2*205' 

3 

oO 

7*.  3 * 

23 

‘2.6 

• 15 

i.e 

101 

12.3  - 

: 718 

87.3 

3 

,4' 

822 

. MALE 

3 

.4 

65 

6.1  ’ 

" .18 

1.3  ' 

30 

2.2 

■ 138 

10.0 

* 1,238 

89.5 

.7 

.5 

1,383 

b 


* 


' ••  J 'y 


TOTAL  ENROLLMENT:  . 


TOTAL 

tOi 

.2 

0*  019 

9*4  j 

L 772 

1.2 

FENALE 

92 

.2 

3,067 

15.0  -1 

1 2*° 

1.2 

HALE 

61 

.1 

2,952 

6*b 

'532 

T.2 

' 1 AW  ANA  - 

UNOERtRADUATES: 
FuiL-T  WE 

27 

1 91 

'll. 

INSTITUTIONS) 

- t 

1,097  3.3 

L 

53 

.3 

— FENALt 

7 

-.1 

952 

8.0 

21' 

.9 

‘ NALE 

20 

.1  ‘ 

395 

9.3 

‘ 32 

.2 

PART-TIME , 

10 

.2' 

’ <*29 

7.3 

1*9 

.2 

FEMALE' 

3 

.2 

189 

'9.7  . 

6 

.3 

NALE 

■ 7 

.2 

295 

6.1 

' 6 

.2 

' TOTAL 

37 

.1' 

1,976 

3.9 

67 

.3 

FENALE 

10 

.1 

(i36 

8.9  1 

27 

.9 

NALE  ! 

27 

.2  - 

8<>0 

9.8' 

90 

.2 

wAAOUATcs 

FULL-TIME 

3 

3 

.2 

33 

2.7 

L 20 

1.5 

FENALE 

0 

•P 

10 

9.1 

3 

1.2 

NALE 

3 

,3 

25 

2.9 

17 

1.6 

^ ' PART-T  INc 

0 

.3  ’ 

39 

1.6 

16 

.8 

FEMALE 

3 

1.1  . ■ 

8 

2.8 

9 

1.9 

NALE  „ 

3 

.2 

26 

1.6 

12 

.7 

TOTAL 

i 

.3 

69 

2.2 

36 

1.1 

FENALE 

3 

*.6 

Id 

3.9 

» 7 

1.3 

NALE 

6 

.2 

31 

1.9  • 

29 

1.1 

PROFESSIONAL: 

FwLL-TINE 

0 

.0 

0 

’ .0 

0 

.0 

FENALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

PARI -TINE 

v o 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

u 

.0 

0 

.U-' 

0 

.0 

, FENALE 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0  f 

0 

.0 

UNMRAD+PROF: 
. FULL-TIME 

JQ 

.1 

1,082 

5.3 

73 

.9 

FENALE  ’ 

7 

.1 

962 

7.8  ; 

29, 

.9 

MALE 

l i 

o<0 

9.3 

99 

.3 

PART-TIME 

10 

.2 

963 

5.9 

30 

.9 

FEMALE 

0 

.3 

192 

8.  b 

10 

.5 

MALE 

10 

.2 

271 

9.8 

20 

.9 

TOTAL 

+0 

v.2 

1*395 

. 5.5 

103 

.9 

•female 

13 

i 

659 , 

8.1 

39 

.9 

male  r 

•2, 

851 

9.9 

69 

.3 

UNCLASSIflEO: 


TOTAL 

0 

.0 

78 

7.8 

5 

.3 

, FEMALE 

3 

.7 

JJ 

7.8 

3 

.7 

male 

i 

•5  , 

4> 

7.8  , 

’ 2 

' .3 

ERiCon  / 

hanaifiBiTiaaa  , I 

■ * h 


f 


• 

- 

4 

» . ✓ 

/ ■ 

1.5 

7,865’ 

12.3 

59,607 

85.5 

1)921 , 

2.2 

63,893 

1.7 

3,697 

18.1 

16,973 

80.5 

291 

'1.9 

20,961 

1.9 

9,168 

9.6' 

■ ■ 

1 *> 

36,139 

87,6 

1,130 

2.6 

93,932 

7* 

• 

.7 

1,265 

6.7 

17,999 

92.1 

-235 

1.2 

18,999 

.6 

529 

9.3 

5,056 

89.5 

68 

1.2 

5,698 

.7  . 

791 

5.6 

12,993 

93.2 

167 

1.3 

13,351 

1.2  * 

523 

8.9 

5,353 

90.7 

25 

.9 

5,901 

1.2 

216 

11.3 

1,680 

88.1 

10 

.5 

1,906 

1.2  ‘ 

307 

7.7 

3,673 

91.9 

15 

.9 

3,995 

1,786 

7.2 

22,-852 

91.8 

260 

1.0 

29,900 

.9. 

, 790 

9.6 

6,736 

89.2 

78 

1.0 

7,559 

1,096 

6.0 

16,116 

52.9 

182 

1.0 

17,396 

- * ' 

.V 

63 

. 9,9 

1,078 

83.3 

153 

11.6 

1,299  ‘ 

.8 

15 

6.2 

206 

86.0 

19 

7.9 

292 

.3 ; 

98 

9.6 

870. 

62.7 

139 

12.7 

1,052 

.5,; 

* 66 

3.5 

1,605 

99.7 

36 

1.9 

" 1,907 

.9 

'>  16 

5.7 

258  ' 

91.8 

7 

2.5 

281 

50 

3.1 

1,597 

95.1 

29 

1.8 

1,626 

.5' 

' 129 

9.0 

2,883 

90.1 

189 

5.9 

3,201 

•o 

J1 

5.9 

. 966' 

89.1 

26 

5.0 

523 

.9  ; 

98 

3.7. 

2,917 

5C.3 

163 

6.1 

2,678 

.0 

0 

.0 

3 100.C 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

. .0 

3 100.C 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.U 

i 100.0 

0 

.0 

1 

.0  • 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

9 100.0 

0 

'.0 

9 

.0 

’ 0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’■  ' 0 

4 1 

.0 

9 100.0 

0 

.0 

9 

1 

.7 

1,328 

6.5 

18,580 

91.5 

388 

1.9 

20,296 

.8 

539 

9.2 

5,269 

89.9 

87 

1.5 

5,890 

.7 

789 

5.5  4 

13,316* 

92.9 

301 

2.1 

19,906 

1.0 

' 589 

7.5  . 

7,159 

91.7 

61  ■„ 

• *8 

7,809 

l.U 

232.  f 10.6 

1,938 

68. 6 

17 

.8 

2,187 

1.0 

357 

6.9 

5,221 

92.9 

99 

«tt 

5,622 

.8 

1,917 

6.6 

25,739 

91.6 

999  • 

1.6 

26,105 

.9 

’771 

9.5 

7,202 

69.2 

109 

1.3 

8,077 

.8 

17196 

5.7 

18,537 

I 

92.6 

395 

1.7 

20,026 

.6 

:« 

9.5 

896 

89.2 

13 

1.3 

1,009 

.7 

92 

9.9 

380 

69.9 

3 

.7 

925 

.5 

53 

9.2 

516 

89.1 

10 

1.7 

579 

1361 

> 

4 

t 

» 

971 

398 

o23 

138 

99 

99 

70 

23 

97 

*'208 

67 

191 

‘ 2 

3 

10 

1 

9 

15 

3 

12 

0 

0 

c 

0- 

c 

0 

0 

0 

0 

193 

96 

. 97 

00 

29 

• 56 

223 

70 

153 

6 

3 

3 

679 
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UIU  U - • TOTAL  ENROLlME#  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  F£R  SELECTE0  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  EWOLLNENT 

« UCE  flltticm  AND  *x:  STATE,  1976 

, . . , * ' ' 

„ h • 4 

MAJOR  FiaO  050U>  BUSINESS  AND  MANAGEMENT 

y * 


\ AMERICAN’ INU IAN.  . SLACK  ASIAN  OR  TOTAL  NMITE  / NON-RESIDENT 

\ AUSaAN  NATIVE  NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  * MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


* NUMBER 

' » 

NUMBER 

A 

NUMBER 

x . 

.NUMBER 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  . ' 5< 

.2 

1,623 

5.6 

* 108 

.4 

229 

FEMALE  ' 16 

6b7’ 

8.1  ' 

37 

.4 

. 73 

MAL*-  , ib 

* 6 

‘ 4.3 

71 

.3 

156 

t 

NUMBER 

< 

NUMBER 

'•  X 

NUMBER 

X 

V 

NUMBER 

.8 

2,012 

6.9 

26,635 

91,5 

462 

1.6 

29,109 

.9 

813 

9.6 

. 7,582 

89.2 

107 

1.3 

8,502 

.8 

1,199 

5.8 

1 19,053 

92.5 

Y 355 

1.7 

20,607 

IOMA 


.1'  ii  INSTITUTIONS) 


UNBERGRAUOATES: 


. FULL-TIME  U 

‘FEMALE  i 

' MALE  *10 

PART-TIME  1 

FtMALE  u 

MALE  1 

, * R 

■ total  13 

female  i 

\ HALE  11 

graduate; 

•.  full-time  o 

.female  o 

. 'MALE  0 

, PART-TIME  , 0 
FtMALE  '0 

MALE  0 

total  0 

. FEMALE  ' 0 

. MALE  O' 

■ PROFESSIONAL: 
FULL-TIME  u 

, * - FEMALE  0 

V MALE  0 

part-time  « 

* J FEMALE  . 0 

MALE  , o 

• TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  £ u 


u 

202 

2.8 

21 

.3 

24 

.3 

.1  * 

72 

3.3 

9 

.4 

8 

;4 

u 

130 

. 2.6 

12 

.2 

16 

.3 

A 

18 

2.0 

3 

.3 

3 

.3 

•u 

3 

1.1 

1 

.4 

J 2 

.7 

.2 

15 

2.J 

' 2 

.3 

1 

.2 

,2 

220 

2.7 

24 

.3 

■ 27 

.3 

A 

75 

3.0 

10 

.4 

10 

.4 

A 

145 

2.5 

14 

.2 

17 

.3 

.0 

3 

J.2 

i 

.6 

0 

.0 

.0 

2 

i.V 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

3 

2.5 

1 

.6 

0 

.0 

..0 

4 

1.6 

l 

.4 

0 

.0 

.0 

2 

4.6 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

2 

1.0  . 

1 

.5 

• 0 

.0 

rU 

9 

2.2 

2 

.5 

0 

.0 

.0  . 

4 

5.3 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

5 

1.5 

2 

.6 

c 

.0 

> 

.V 

J 

.0 

10 

.0 

0 

.0 

,u  ■ 

(J 

.03 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

^4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• u 

.■or 

.0 

0 

.0 

0 

AO 

. J J 

'i  ' 

.0 

0 

,0 

0 

fo 

• 0 

J 

.Q 

0 

.0 

0 1 

f° 

•°  n ■ 

0 . 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

.0  > 

o 

.0 

0 

.0 

0 

’.0 

.0 

■ 0 

.(j 

0 

.0' 

0 

.0 

* / 


> 


259 

3.6 

, 6,899 

95.2 

92 

1.3 

7,250 

91 

4.1 

2,097 

95.2 

15 

.7 

168 

3.3 

4,802 

95.1 

77 

1.5 

5,047 

25 

2.7 

889 

96.8 

4 

.4 

918 

6 

2.2 

261 

97.4 

1 

.4 

268 

19 

2.9 

626 

96.6 

3 

.5 

650 

284 

3.5 

7,788 

95.3 

96 

1.2 

8,166 

97 

3.9 

2,358 

95.4 

16 

.6 

2,471 

187 

3.3 

5,430 

95.3 

■ 80 

1.4 

5,697 

6 

3.8 

140 

89.7 

10 

6.4 

156 

2 

5.9 

30 

88.2 

2 

5.9  ' 

, 34 

4 

3.3 

UO 

90.2 

e 

0.6 

122 

5 

2.0 

231 

93.9 

10 

4.1 

'246 

2 

4.8 

37 

88’.! 

3 

7.1 

!*2 

3 

1.5 

194 

95.1 

7 

'3.4 

204 

11 

2.7 

371 

92.3- 

20 

5.0 

• 402 

4 

5.3 

67 

88.2 

5 

6.6 

T6 

7 

2.1 

304 

93.3 

15 

4.6 

326 

0 

.0 

p 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 ’ 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

W.G 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

<0 

0 

.o' 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

•c  . 

0 

.0 

0 

0 

.0  . 

0 

.c 

*.  0 

.0  * 

0 

0 

.0- 

0 

.c  , 

0 

.0. 

0 

1363 
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UHDtUUD+PM*: 


FULL-TIME 

12 

.2 

207 

2.e 

22 

.3 

24 

FEMALE 

• 2' 

.1 

h 

3.3 

9 

.4 

8 

male 

10 

.2. 

133 

2.6 

13 

.3 

16 

fart-time 

1 

.1 

22 

1.9 

4 

.3. 

3 

FEMALE 

u 

*0 

3 

l.ft 

1 

.3 

2 

male 

1 

( 

.1 

17 

2.0 

3 

.4 

1 

UTAL 

u 

.2 

22 

2.7 

N 

26 

.3 

27 

FENAlt 

L 

.1 

79 

3.1 

10 

.4 

MALE 

11 

.2 

130 

2.3 

16 

.3 

U 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

11 

3.7 

I 

.5 

■ 1 

female 

u 

• V 

ft 

0.2 

0 

.0 

0 

u 

.0 

\ s 

9.2 

1 

.8 

l 

TOTAL  ENROLLMENT: 

\ ; 

TOTAL 

13 

.1 

w 

2.7 

27 

.3 

28 

FEMALE 

2 

• i 

ft) ' 

3.2 

10 

.4 

' 10 

11  . 

.2 

133 

2.3 

17 

.3 

18 

KANSAS 

4 

✓ 

.1  INSTITUTIONS) 

uNDERMAwUAltS: 

FJU-T IME 

3.3 

31 

.3 

IK 

FEMALE 

ill 

*.<>. 

a ci 

Ola. 

8 

.2 

31 

MALE 

9tt 

1.0 

D.4 

23 

.4 

03 

PART-TIME 

1/ 

Uo 

IN 

6.1 

9 

.3 

35 

FEMALE  , 

2d 

2.2 

oO 

0.9 

4 

.3 

10 

MALE 

a 

1.2 

99 

3.6 

5. 

.3 

25 

TuTAl 

ao 

2.) 

to 

5./ 

40 

. .3 

149 

FtMALE 

197 

*.3 

2liO 

6.4 

12 

.3 

41 

HALE 

ii  9 

U> 

400 

>.2 

' .28 

.4 

. 106 

GRADUATE: 

* 

• A 

full-time 

1 

• 2 

7 

1.5 

2 

.4 

4 

FEMALE 

i 

i.l 

i 

i.l 

1 

1.1  , 

2 

MALE 

U 

.0 

6 

1.6 

1 

.3 

■ 2 

PART-TIME 

2 

.) 

4* 

1.0 

2 

• 3 

6 

- FEMALE 

U 

,.o 

1 

1.4 

1 

1.4  ■ 

2 

MALE 

2 

.0 

# 3 

1.0 

1 

.3 

4 4 

TUTAL 

J 

.4 

11. 

1.3 

4 

.5 

IQ 

FEMALt 

1 

.0 

L 

1.3 

2 

1.3 

4 

MALE 

i 

.3' 

9 

1.3 

2 

.3 

6 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

■/■  o 

' j 

FEMALE 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

U-, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,c 

('mRT-TIME 

u 

• 0 

■ u 

.0 

0 

.0 

u 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•0 

c 

.0 

. , 0 

MALE 

u* 

• U 

0 

•u 

0 

.0 

0 

\ 

, 

tutal  • 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

u' 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

• u 

V 

.0 

0 

.0' 

(J 

.3 

■ . 265 

3.6 

7,039 

95.0 

102 

1.4  ' 

7,406 

.4 

93 

4.2 

2,127 

95.1 

. a 

.6  ' 

2,237 

.3 

172 

3.3 

4,912 

95.0 

83 

1.6  : 

i 3,169 

.3 

30 

2.6 

1,120 

96.2 

14 

1.2 

‘*1  1,164 

.6 

e 

2.6 

298 

96.1 

4 

1.3 

V 310 

.1 

22 

2.6 

822 

,9t.3 

' 10 

1.2 

834 

.3 

295 

3.4 

8,159 

95.2 

116  • 

1.4* 

'8,570 

.4 

101 

4.0 

2,425 

95.2 

21 

.8 

2,547- 

.3 

194' 

3.2 

5,734 

95.2 

; 95 

1.6 

6,023- 

t . ’ 

.5 

13 

6.7 

177 

91.7 

‘3 

1.6 

193 

.0 

6 

8.2 

67 

,91.8 

0 

.« 

73 

.6 

7 

5.0 

• no 

91.7  • 

3 

2.3 

120 

.3 

308 

3.3 

8,336  95.1 

119. 

1.4  • 

8,763 

.4 

• 107 

4.1 

2,442  95.1 

21 

.6 

2,620 

.3 

201 

3.3 

5,E44*  95.1 

48 

1.6 

•6,143 

1.2. 

939 

9.9  * 

6,362 

68.2 

185 

2.0 

9,486 

> 

426' 

12.3 

2,909 

86.5 

‘42 

1.2 

3,457 

1.4 

513 

8.3 

5,373 

89.1 

143 

2.4 

6,029 

1.2. 

270 

’,3 

2,631 

90.2 

16' 

.5 

'2,917 

.9 

120 

10.3 

1,036 

89.2 

6 

.5 

N 1,162 

1.4 

150 

0.5 

1,595 

90.9 

10 

.6 

1,755 

1.2 

. 1,209 

9.7 

10,993 

88.6 

201 

1.6 

12,403  , 

.9  ' 

546 

■ 11.0 

4,025; 

07.1 

* 48 

1.0 

4,619  ‘ 

1.4 

663 

8.3 

6,968' 

.89.5' 

153 

2.0 

7,784 

.9 

14 

3.1 

■ 3EC 

78.8 

83 

.18.2 

' 457  - 

2.2 

5 

5.6 

73 

01. 1 

12 

1&3 

90  > 

.5 

9 

* 2.3 

26? 

78.2 

71 

19.3 

..  w 

1.6 

14. 

3.7 

, 338 

94,0 

? 

2.4 

381 

2.9 

4 

5.7 

65 

-92.9 

1 

1.4 

70 

1.3 

10 

3.2 

253 

t 

94.2 

6 

2.6 

311 

1.2 

28 

3.3  . 

’ 718 

85.7 

92 

11.0 

838 

2.5 

9 

5.6 

138 

06.3 

13 

8.1 

160 

.9 

19 

2.$ 

5E0 

85.5 

79 

11.7 

678  ' 

.0 

0 

.0 

0- 

• • C y • 

0- 

.0 

0 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

k'c 

. 0 

•0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.c- 

_0 

.0 

0 

.0 

* 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

o- 

.'0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

JLi iV? 


l « 
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TAIlE  17  * TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  UF  H|CME«  EDUCATION  F0«  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  IRO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
NY  RACE  ETiftltlTY  AND  SEAJ  STATE*  1976  ^ 

MAJOR  FltlO  OSOO  - BUSINESS  AMO  NANA&ENENT 


r 

AMERICAN  INDIAN  BLAlA  ASIAN  OR 


i AUSAAN  NATIVE 

NJN-HhPANlC  PACIFIC  ISLAM 

number 

aansas 

UNO+MAO+PROf  l 

X NUMBER 
CONTINUED 

X 

NUMBER 

0 

X 

* FUU'TIME 

A 70 

t.l 

>32 

>.* 

33 

.3 

FEMALE 

ill 

4.8 

\17 

0.1 

9 

.3 

MAU 

n 

1.5 

Jl> 

4.9 

24 

.4 

PART-TIME 

49 

1.) 

183 

>.> 

11 

.3 

FEMALE 

lb 

l.l 

«1 

. bio 

5 

.4 

MAlE 

li 

\ 

1.1 

102 

<i.9 

6 

- .3 

TOIAC 

319 

l.  4 

715 

>.4 

44 

.3 

FEMALE 

198 

4.1 

H B 

6 U 

14 

.3 

MALt 

121 

1.4 

417 

4.  V 

30 

.4 

UNCUSSIFIED; 

total 

2 

.6 

12 

3.6 

1 

.3 

female 

i 

.7 

. 8 

y,  6 

0 

.0 

MALt 

TJTAL  ENR0LLMEN1 

i 

.5 

' 4 

2.1 

1. 

.5 

TOTAL 

ili 

A.4 

727 

5.4 

45 

.3 

FEMAlc 

199 

4.0 

jJb 

6.t 

14 

.3 

male 

aENTUCaY 

122 

1.4 

I lb 

421  4.V 

INSTITUTIONS) 

31 

.4 

ONUEMAUUATES: 

full-time 

1 0 

1*160 

10.4 

32 

.3 

female 

U' 

.4 

403 

12.7 

13 

.4 

male 

10 

.2 

7o3  ’ 

9.4 

19 

.2 

. part-time 

l 

.0 

2io 

6.4 

12 

.3 

FeNALE 

1 

• i 

ii  0 

3.9 

5 

.4 

MAlE 

u 

.0 

116 

5.0 

7 

.3 

TOTAL 

ll 

u 

1*402 

9.4 

44 

.3 

female 

IN 

.J 

S23 

11.6  ' 

18 

.4 

nale 

1) 

.1 

879 

8.4 

26 

.2 

ORAOOATE: 

FULL-TIME 

0 

.0 

9 

2.5 

3 

.8 

female 

0 

• 0 

1 

l.B 

0 

.0 

MAlE 

0 

.J 

a 

2.6 

3 

1.0 

PART-TIME 

0 

•0 

27 

3.0 

4 

.4 

FEMALE 

u 

.u 

7 

5.0 

0 

.0 

MALE. 

y 

• 0 

<0 

2.7 

4 

.5 

♦ 


TOTAL  ' NHITE  NON-IESIOENT  ..  f 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIE  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

» 

l 

f 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER" 

X 

•NUMBER 

118 

1.2 

953 

9.6 

6.722 

87.7 

lit 

1 

2.7 

9,943 

33 

.9 

431 

12.2 

3)062 

86.) 

54 

1.5 

3.547 

85 

1.3 

522 

8.2 

5*660 

81.5 

214 

3.) 

6,396 

41 

1.2 

284 

8.6 

2.989 

90.6 

25 

.6 

3.298 

12 

1.0 

124 

10.1 

l.TOl 

89.4 

7 

.6 

(.232 

29 

1.4 

160 

7.7 

1.668 

91.4 

ll 

.9 

2.066 

159 

1.2 

1*2)7 

9.3 

11.711 

U.4 

?3 

2.2 

13.241 

45 

.9 

555 

11.6 

4.U) 

87.1 

ll 

1.) 

4,779 

114 

1.3 

682 

8.1  . 

7.548 

89.2 

hi 

2.7 

6.462 

3 

.9 

18 

5.4 

304 

91.0 

12 

3.6 

334 

0 

.0 

9 

6.) 

127 

91.4 

3 

2.2 

i39 

3 

1.5 

9 

4.6 

177 

90.1 

9 

4*6 

W 

An 


162 

1.2 

1,255 

9.2 

12,015 

86.5 

305 

2.2 

13,575 

45 

.9 

. 564 

11.5 

4,290 

87.2 

64 

1.) 

6.916 

117 

1.4' 

691 

B.O 

7,725 

69.2 

241 

2*6 

1,657 

29 

.3 

1.253 

11.1 

9,852 

87,5 

151 

1.3 

11,256 

13 

.4 

442 

13.9 

2,708 

85.2 

30 

.9 

3,180 

16* 

.2 

811 

10.0) 

7,144 

66.5 

121 

1.5 

8,076 

12 

.3 

261 

7.1 

3,406 

9M 

14 

.4 

3,61) 

7 

.5 

133 

, 9.9 

1,208 

89.9 

2 

.1 

1,363 

5 

.2 

126 

,5.5 

2,200 

94.0 

12 

.5 

}.340 

41 

.3 

1,514 

10.1 

13,260 

88.6 

Mi 

1.1 

14,9)9 

20 

.4 

575 

12.7 

3,916 

86.6 

32- 

.7 

4,523 

21 

.2 

939 

9.0 

9,344 

89.7 

13) 

u? 

10,416 

0 

.0 

12 

3.) 

307 

65.0 

42 

11.6 

361 

0 

.0 

l 

1.8 

49 

87.5 

6 

10.7 

56 

c 

.0 

1 if 

3.6 

256 

84.6 

36 

11.8 

305 

3 

.3 

# 

3.8 

642 

94.5 

15 

1.7 

891 

0 

.0 

▼ 7 

5.0 

1)1 

93.6 

2 

1.4 

140 

3 

.4 

27 

3.6 

711 

94.7 

13 

1.7 

751 

ERIC 


1367 


/ 


A 

u 

.u 

36 

2.9 

7 

.6 

female 

0 

.0 

1 

4.1 

O' 

.0 

u 

.0 

28 

2.7 

7 

.7 

1 

PROFESSIONAL  I 

/ FUU-TINE 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

1) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PART-I iHi 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>0 

FEMALE 

V 

.u 

u 

.0 

0 

.0 

MALE 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TUTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

finale 

p 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

(Wit. 

0 

.0 

0 

•o  .. 

0 

•o 

’ UND»UlAO»PAOF: 

FULL-TIME 

26 

4 L 

1,173 

10.1 

35 

.3 

FEMALE  ' 

13 

• i 

404 

12.3 

13 

•f 

’ MAlE  ‘ 

13 

.2 

771 

9.2 

22 

.1 

PAR7-I1ME 

1 

.0 

263 

5.7 

16 

,1 

female 

1 

.1 

127 

b.6 

5 

V 

male 

0 

.0 

136 

4.4 

11 

.4 

total 

27' 

u 

1,456 

8.9 

51 

.3 

FEMALE 

14 

531 

11.3 

18 

.4 

MALE 

LJ 

.r 

907 

7.9 

33 

.3 

UNCLASSIFIED: 

ft 

TOTAL 

0 

•u 

3 

7.3 

0 

.0 

FEMALE  * 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

MALE 

0 

•u 

1 

5.0 

0 

.0 

("  TOTAL  ENROLLMENT: 

- 

TOTAL 

27 

' .2 

f 1,441 

8.9 

51 

.3 

FEMALE' 

14 

J ■ 

533 

11.2 

18 

.4 

/ ■ MALE  t 

13 

ii,  .<1 

» 9Ub 

7.9 

33 

.3 

LOUISIANA 

( ■ 

25  INSTITUTIONS! 

A 

I 

UNDERbAAUUATES: 

1 

full-time 

17 

.1 

'f'4,063 

27.2 

64 

.4 

. ' FEMALE 

5 

• . i 

• t 

’ 2,414 

53.2 

31 

.5 

MALE  >• 

' 12 

.1 

2,249 

21. b 

33 

.3 

PART-TIME 

' 9 

.2 

1,159 

25.7 

22 

.5 

FEMALE 

4 

.2 

649 

28.6 

12 

.5 

MAI  E 

, > > 

.2 

51U 

19.) 

10 

.4 

TOTAL 

26 

.1 

_ 5,822 

26^ 

86 

.4 

FEMALE 

.1 

5,063 

33.6 

43 

N.5 

MALE 

17 

.1 

2,7)9 

21.5 

43 

*.3 

ULA0UAIE: 

* 

, 

Full-time 

1 

.2 

57 

3.7 

'8 

1.2 

FEMALE 

U 

.0 

10 

7.6 

3 

2.3 

MALE 

1 

.2 

. cl 

3.3 

5 

1.0 

PART-TIME 

2 

.2 

56 

5.) 

• 5 

.5 

female 

1 

.7 

16 

11.1 

'0 

.0 

MALE 

1 

.1 

40 

4.6 

5 

.6 

O 

ERLa0 

4 

. 

xuOO  • 

V 

\ , 


V 


.2 

46 

3.7 

1,149 

91.8 

57 

4.6 

1,252 

,.o 

8 

4.1 

180 

91.8  . 

8 

4,1 

146 

1 .3 

4 

M 

3.6  > 

969 

91,8 
* , 

49 

4.6 

/ 

1,456 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0  ‘ 

. ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• ,0 

0 

.0 

V O', 

.0  . 

0 

.0  » 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0  " ) 0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

•A 

,g_ 

.:o_. 

_JL_ 

0 

/ 


.2 

1,26.5 

10.9 

10,159 

87.4 

193 

1.7 

11,617  • 

.4 

443 

13.7 

2,757 

85.2 

- 36 

1.1 

3,236 

.2 

822 

9.8 

,7,402 

88.3 

157 

1.9 

8*381  e 

. .3 

295 

6.\ 

1 V,  2 50 

92.9 

29 

‘ .6 

4,574-  * 
1,48*' 

.5 

140 

9.4 

1,339 

90.3 

4 

.3 

.3 

155 

5.0 

2,911 

94.2 

25 

.8 

3,091 

.3 

1,560 

9.6 

14,409 

89.0 

222 

1.4 

16,191 

.4 

583 

12.4  ’ 

4,096 

86.8 

40 

.8  . 

4,719 

.2 

977 

• 

8.5 

10,313 

89.9 

182 

1.6 

11,472 

.0 

* 
- 3 

7.3 

37 

90.2 

1, 

2.4 

41 

.0 

2 

9.5 

18 

85.7 

1 

4.8 

21 

.0 

1 

5.0 

19 

95.0 

0 

.0 

20 

*>  .3 

1*563 

9.6 

14,446 

4 

89.0 

223  ' 

1.4 

16,232 

.4 

585 

12.3 

4,114 

86.6 

41 

.9 

4,740 

.2 

978 

8.5 

,10,332 

89.9 

182 

1.6 

Ui492 

1.0 

4,910 

28.6 

11,984 

69.8 

278 

1.6 

< 17,172 

1.2 

2,535 

37.0 

4,238 

61.9 

7b 

1.1 

6,851 

,6 

2,375 

23.0 

7,746 

75.1 

200 

1.9 

10,321 

1.4 

1,257 

25.7 

3,600 

73,7 

i 28 

.6 

4,885 

1.2 

692 

>30.5 

1,567 

69.0 

11 

.5 

2,270  ^ 

1.5 

565 

21.6 

2,033 

77.7 

17 

.7 

, *2,6X5 

1.1 

6,167 

28.0 

15,584 

70.7 

306 

1.4 

22,057 

1.2 

3,227 

35.4 

5,605 

63.6 

89 

1.0 

9,121 

.9 

2,940 

22,1 

9,779 

75.6 

217 

1.7 

12,936 

' up 


2.8 

64  9.9 

475 

73.6 

106  14.V„ 

645 

-3.0 

, 17  12.9 

96 

72.7 

19  14.4 

132 

2.7 

47  9.2 

379 

73.9 

87,  17.0 

513  . 

1.2 

910 

89.3 

34  3J' 

1,019 

.7 

18  12.5 

120 

83.3 

6 4.2 

144 

1.3 

57  o.5 

1 

790 

90.3 

28  3.2 

875 

1369 

9 


J 

0 

J 

0 

u 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

. 0 

29 

13 

16 

15 

7 

8 

44 

20 

24 

0 

0 

0 

44 

20 

24 

166 

85 

81 

67 

27 

40 

233 

m 

121 

18 

4 

15 

12 

1 

11 

663 


04 


). 


Ull!  17  * TOTAL  ENROLMENT  IN  IMSTITUtiONS  UF  HIGHER  EDUCATION 
' ( IT  RACE  ETHNICITY  ANO  SERI  STATE,  1476 


MAJOR  FIELD  DMD  - BUSINESS  ANO  MANAGEMENT 


'/ 


SELECTED  MAJQR  FIELDS  OF  STUOY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 


AMERICAN  I NO  IAN  r BLACK  ‘ ASIAN  OR 

ALASKAN  native  nqn-hispanjc  pacific  islander 


HISPANIC 


NUMBER 


A NUMbER  A NUMBER  l , 


TOTAL  NhlTE  NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HISPANI^  ALIEN 


1 NUMBER  A NUMBER  . 8 NUMBER  t 


total 

NUMBER 


TOTAL 


* 

female  1 
MALE' 


i 2 


PROFESSION  ALI 
, FULL-TIME 
FEMAlt  ' 
MALE  ' 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 


TOTAL  w 

FEMALE  0 

MALE  | . U 


uN0*CRAD*PK0f: 

FULL-TIME 

FEMAlE 

■NALt 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL  ' 

FEMALE 

MALE 

i* 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

.female 

MALE 


ib 

l 

13 

a 

s 

6 

% 

h 

iu 

19 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  3D 

FEMALE  ID 

• MALE  ID 


a 

.* 

.1 


•u 
•u 
• U 
.0 
.0 
.0 

.u 

*0 

.0 


.1 

.1 

.1 

.2 

.2 

u 

.1 

.1 

.1 


.3 

.0 

,3 


.1 

.1 

.1 


93  9.0 

HO  9.9 
oT  4.  b 


.0 

.u 

•u 

.0 

.0 


0 .0 

0 .u 

0 .0 


4» 7oO  2b.4 
2.424  34.7 


lu  To 
1,219. 
oo  9 
190 


21.0 
2 0.6 
27.5 
19. b 


9,915  29.9 
3,U09  32.9 
ab26  19.7 


*9  o.l 
14  10.9 
11  7.2 


9,9*4  29.7 
3,103\  32.0 
2,891  19.5 


13 

3 

10 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


,72 

34 

36 

27 

12 

15 


1.1 

.7 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.9 

.5 

.9 

.5 

.5 

.9 


99  . .4 
46  /.  5 
53  I .4 

/ 


I 


V 


2/  .6 
2/  1.5 
0.  .0 


101 

48 

53 


.4 

.5 

.4 


, 0 
0 
0 
0 
c 
•o 

:0 

0 

0 


1.8 

139 

b,4 

11365 

83.2 

, f 

B.4 

1,664 

1.8 

35 

12.7 

216 

78.3 

9.1 

276 

1.8 

104 

7.9 

1,169. 

84.2 

115 

8.3 

1,318 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

- .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0’ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 
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.0 
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.7 
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female 

l 

.0 
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47.0 

10 

.?  > 
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.0  ■ 
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47.2 
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52.1 

34 

.7 
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HALE 

1 

. 1 
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30 
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5 

.1 
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■ 5,037 

74.6 

• 44 

.7 
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part-time. 
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.4 

5o  7 
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7 

.3 

2 

.1 
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27.2 
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72.7 

3 

.1 
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b 

.5 
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31.7 
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.1 

1 
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2 

.2 
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k 

. .3 
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il.i 

6 

.5 

1 

.1 
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23.2 
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.1 
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7 

.1 

4,625 

33.2  • 

9,214 

66.2 

81 

J 13,920 

11 

.2 

1 

, .(7 

2,667 

45.0 

3,229 

54.4 

36 

.6 

, 5,932 

36 

?5 

6 

.1 

1,958 

24.5 

5,985 

74.9 

45 

.6 

7,988 

FUU-IWE 

0 

.0 

39 

15.5 

6 

2.4 

i 

.4 

46  18.3 

169  67.1 

37 

14.7 

' w 

v."'  FERAt 

0 

.c 

11 

15.7 

2 

2.9 

0 

.0 

' 13  18.6 

*34  48.6 

23 

32.9 

In 

v>;  . .MIC 

0 

«b 

28 

13.4 

- 4 

. 2.2  , 

1 

.5 

33  18.1 

135  -74.2 

14 

7.7 
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’ PART-TIRE 

lr 

.2 
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19. U 

3 

.5 

0 

.0 

- 116  19.7 

■ 467  79.2 

7 

1.2 

590 

• FfcMLe 

u 

.0 

39 

43.7 

1 

.8 

0 

.0 

60  1 46.5 

. 67  51.9 

2. 

129  . 

■■■'  ..  ; MAC  “• 

‘ 1 

.2 

33 

11.5 

2 

/ 

.4 

0 

.0 

.56  12.1 

400  86.8,  • 

5 

1.1 

461 

. . : /TOTAL 

1 

j 

I 131 

17.9 

9 

,1.1 

v r 

.1 

• 162  19.2 

636  75.5 

44 

5.2 

842 

; FERAE 

0 

.0 

70 

35.2 

• '.3 

1.5 

V 0 

.0 

73  , 36.7 

• 101  50.8  ‘ 

25 

12.6 

199 

. ■ ' MlE 

1 

.2 

81 

12.6  1 

6 

.9  ■ 

i 

.2 

89  13.8 

• ' 535  83.2  . 

19 

3.0 

■ 643  : ; 

PROFESSlUMA: 

4 

■ »* 

\ 

" * 

/ 

fuu-tme 

0 

:o 

• 0 

'.u  ' • 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

■ b ^o 

■'o 

.0 

o 

FERAE 

u 

.0 

*,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' .0- 

■ .0.  .0  • 

0 

.0 

’.0 

MIC 

6 

. .0 

. 0 

.o ; 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 .0 

• o • .0  ■ r 

0 

.0 

' 0 

PART>T{NE 

0 

•u 

i.  0 

■•o  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

4 .0 

0 

■ .0 

0 

FERAE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  i 

c 

.0 

0 .0 

: 0 ’ .0  . 

flO 

.0 

o , 

MIC 

0 

.0 

■ 0 

.0  . 

u 

.0 

c 

.0 

o . »o 

0 .0 

* 1 

0 

.0 

0 . 

total 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.o' 

0 

.0 

0 .0, 

0 .0 

0 

.0 

0 

FERAE 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 .0 

0 .0 

0 

.0 

• 0 

RAE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 .0  ; 

0 „.0 

0 

.0 

0 

UMO*GRAO»PRQF: 

/ 

L 

- 

FuUrTWE 

9 ' 

.1 

4,025 

33.5 

46 

.4 

6 

.0 

•4,086  34.0 

7,617  65.0 

115 

1.0, 

• 12,018 

FEMALE  ’ 

2 

.0 

2,308 

46.6 

12 

.2 

. 0 

.0' 

2,382  46.9 

2,645  52.0 

57 

1.1 

5,084 

RAE 

7 

.1 

1,657 

23.9 

34 

.5 

6 

.1 

1,704  24,6 

5,172  74.6 

58 

>8 

6,934 

part-time 

10- 

.4 

679 

24.7 

10 

‘ .4 

' 2 

.1 

701  25.5 

2,033  74.1 

1U 

.4 

2,744 

• female 

5 

.3 

330 

33.4 

2 

.2  , 

1 

.1 

358  '34.2 

685  65.4 

4 

1,047 

MALE 

5 

.3 

329 

19.4 

‘ 8 

.5 

1 

.1 

343  20.2  , 

1,348  79.4  •” 

6 

• '.4 

1,697 

total- 

19 

.1 

4,704 

31.9 

56 

.4 

8 

.1 

4,787  32.4 

9,850  66.7 

125 

.8 

14,762  7 

FEMALE 

< 7 

.1- 

2,718 

44.5 

14  • 

“.2 

1 

.0 

2,740  44.7 

3,310  54l3. 

61 

1.0 

6,131 

MAE  . 

12 

.1 

1,986 

23. 0‘ 

«»• 

42 

■ ' A , 

7 

; ..1 

2,047  23.7 

V 6,520  75.5 

• 64, 

.7 

6,631  , • 
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* 

- 

• % 

■> 
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0 

.0 

20 

6. 0 

0 

.0 

0 

•o. 

* 20.  6.0 

312  93.1 

3 

.9 

335  ’ . 

female 

0 

.0 

14 

9,1 

0 

.0 

0 

' .0 

14  9.1 

140  90.9 

•’  0 

.0 

154 

MALE 

► 

0 

.0 

6 

3.3 

0 

.0. 

0 

.0 

6 3.3 , 

172  95.0 

3. 

1.7 

181 

' TOTAL  ENROLLMENT 

• 

• 

V1 

9 

■ 

1 . .►  * 1 

total 

19 

'.1 

4,724 

31.3 

56' 

•4  % 

8 

\r.l 

4,807  31.6 

10,162  67.? 

128 

.8 

15)097 

. FERAE 

7 

.1 

2,732 

43.5 

14 

.2' 

1 

'.0 

2,754  43.8 

3,470  55.2 

61 

1.0 

’6)285.  ' 

..MAE 

12 

.1 

1,992 

22.6 

42 

.5 

t 

7 

,1 

' 2,053  23.3 

6,692'  75.9  . 

67 

,s  .8  ; 
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39 

.2 
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6.9 

« 

.3 

73 

.5 

1,235  7.9 

14,255 1 <9 

185 

1.2 

15,675 

f^MAE 

9 

.2 

484, 

9.7 

16 

■•.3  , 

23- 

.5 

532  10.7 

4,404  88.2' 

55 

1.1 

4,991 

MAE 

30 

.3 

391 

5.3 

32 

' .3 

50 

703  6.6 

9,651  92.2 
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1.2 

10,684 

PART-TIME 

34 

,6 

391 

8.9 

22 

.5 

23 

.5 

470  10.6 

3,919  68.8 

25 

•6 

4,414  ✓ 

>•  ’ FERAE 

9 

.0 
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11.1 

7 

.5 

7 

.5 

177  12.7  t 

1,204  86.7 

,•4, 

1.389 

' . -MAE 
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.6 
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7.8 

15 

.5 

16 

.5 

293  9.7 . 

2,715  69.8 

' 17  so. 6 

/ 3,025  ' • 
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ttftE  a - TOTAL  EWOUNEHT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  BDOCATIQN  fOR  SELKTEO  MAJOR  FIELOS  OF  STUDY  ANO  IEVEL  OF  ENROL  l WT 
ST  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976  ",  V . 

' •*  . ' ...  , 

MAJOR  FIELD  OSOO  - BUSINESS  AND  MANAGEMENT  C * ' 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  . ASIAN  OR  TOTAL  WHITE  NON-RESIOENT 

AUSkAN  NATIVE'  NOHlSPANIC-fACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 

• i 


NUMBER 


MISSOURI 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

GRADUATE: 
FULL-TIME 
Ft  MALE 
; MALE  ' 
PAW-TIME 

female 

MALE  . 

V 

TOTAL  , 
FEMALE 
' MALE 

PROFESSIONAL: 
FULL-TIME  . 
FEMALt 
MALE  . 

S PART-TIME 
.FEMALE 
male 

TOTAL 

female 

■male 


n 

18 

55 


.1 

0 


i NUMBER 
CONTINUED 


l NUMBER  ' I NUMBER  l NUMBER  l NUMBER  • I NUMBER  I NUMBER 


70  .3 

23  .4 

47  .3 


16  . L.Q 
'b'  1.9 


A 

96  .5, 

30  .5 

66  .5 


15  UO 
0 .0 


1,705  8.5  18,174  90.5 

709-  11.1  5,608  67.9 

996  7.3  12,566  91.7 


121 

20 


7. .8 
X.U 


1,202  77.  3 
184  71',3 


210  v 1.0  20,069 

63  ,1.0  6,380 

147  1.1  ‘13,709 


232  14.9 
54  20.9 


1,555 

2$8 


.1 

A 

74 

,5.7 

11 

.6 

15 

1.2  . 

101 

w . 

1,018 

78.5 

178 

13.7 

1,297 

9 

.3 

1 82 

3.1 

.30 

1.1 

. 10 

.4 

131 

4.9 

2,455 

92.7 

63 

2.4 

2,649 

3 

.9 

19 

5.0 

4 

‘1.2 

2 

.•6 

26 

8.3 

300 

89.0 

9 

2.7 

337 

6 

.3 

63 

2.7  •• 

. 26 

1.1 

8 

.3 

103  < 

4.5 

2,155 

93.2 

54 

2.3 

2,312 

10 

.2 

171 

9.1  . 

46 

1.1 

‘25 

.0 

252 

6.0 

h 657 

87.0 

295 

7.0 

4,204 

i 

.5 

34 

5.7 

9 

1.5 

2 

.3 

48 

8.1 

484 

81.3  . 

63 

10.6 

595 

7 

.2 

137' 

3.8 

37 

1.0 

23 

A 

204 

5.7 

? 

3,173 

87.9  • 

\ 

232 

6.4 

' 3,609 

'0 

.0 

8 

u A 

3 

4.5 

0 

.0 

11 

16.4  • 

45 

# 

67.2 

11 

16f4 

67 

Cf 

.0 

1 

6.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.7 

12 

60.0 

2 

13.3 ' 

15 

u 

, .0 

7 

13.5  . 

3 

5.8 

0 

.0  ' 

10 

19.2 

33 

63.5 

9 

17.3 

52 

0 

.0 

26 

. 3.1  • 

3 

.6 

l- 

.2 

30 

5.9 

463 

90.6 

18 

3.5 

511 

0 

■ .0 

6 

6.5. 

. 1 

M ’* 

0 

.0 

7 

. 7.5 

64 

90.3 

2 

2.2 

93 

0 

.0 

20 

4.8, 

2 

.5 

. 1 

.2 

23 

. 5.? 

379 

90.7 

' 16 

3.8  . 
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0 . 

.0 

34 

f '* 

5.9 

6 

1.P- 

..  1 

.2 

41 

7.1 
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87.9 

. '29. 

5.0 
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u 

.0 

7 
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1 

■ i9 

’ 0 

.0 

6 

7.4  : 

96 

88.9 

4 

3.7 
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0 

'.0  , , 

27 

5.7 

5 

W 

- 1 

.2, 

‘33 

7.0 

412 

87.7 

25^ 

5.3 
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ONU+GRAO+PMQf: 

Full-time 
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.2.' 
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^o.B 
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.4' 

88 

1 
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>.2 
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.4 

23 

■ .4'' 
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■ . MALE 
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.3 
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. 5.6 

46 

*4 
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.5 
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10,902 
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12,033 

PART-TIME 

43 

.6 
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6.6 
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34 

.4 
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12 

.7 
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.7 

9 

.5 
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31 

.5 
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•V 
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.4 
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i:  ••  • 
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83 

.3 

1,671 
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.5 
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.5 

1,998. • 8.0 
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i 
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21 

.3 
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9.6  » 

.5 

32 

.5 
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130  ‘1,8 
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62 

.3 
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5.6 
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^5 

90 

.5 
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17,788 
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TOTAL  0 .0  0 .0 

' FEMALE  U .0  0 .0 
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.3  992  $.6 

9 INSTITUTIONS) 


122'  .5 
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32 
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3.1 
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% 


0 *5.8 
3 1.5 

113  3.5 

. 77  6.1 

3o  1.8  1 


C9  1.0 

1 .2 
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. 2 .6 

2 1.4 

0 .0 

31  .9 

4 .3 
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13 

3 

IV 

0 

0- 

0 


.4 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 


I: 


13  .4 

3 .2 
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&WKi 

FULL-TIME 
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' • ■ MU 

PART-TIME 
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MU 


2 6.7 

0 ' .0 

7.1 

1.3 

.0 

1.4 


i 

i 

2 

0 

‘I 


' TOTAL  4,  2.1 
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MlE  4 2.4 

# 
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«o 
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.0 
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.0 

2.1 

1.6 

.0 

l.b 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0' 


0 .0 

0 . .0 
0 .0 


.5 

1.998 1 

8.0 

22.361 

89.8 
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2.1 

24,897 

.6 
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10.8 

6,197 

87.4 
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1.8 

7.092 

.5 

1.233 

6*9 

16.168 

90.8 

404 

2.1 

17,805  * 

.3 

'152 

5.2 

2,763 

i 

94.3. 

16 

.6 

2,931 

.4 

79 

7.1 

1,033 

92.6 

3 

.3 

1,115 

.2 

73 

’>4.0 

1,730 

95.3 

13 

.7 

1,616 

.0 

13 

3.8 

327 

95.9 

• i. 

.3 

341 

.0 

10 

7.2 

128 

92.8 

' 0 . 

.0 

138 

.0 

3 

1.5  • 

199 

98.0  | 

i 

1 

.5 

203 

.2 
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5.0 

3.090 

94.4  * 

17 

.5 

3,272 

.4 

69 

•7.1 

1,161 

92.7  < 

3 

.2 

1,253  , 

.1 

76 

3.0  . 

1,929 

95.5 

14 

.7 

2,019 

.0 

2 

5*7  , 

* 32 

91.4  » 

l 

2.9 

35 

.0 

0 

.0 

7 100.0 

0 

.0 

7 

.0 

2 

7.1 

25 

89.3 

i 

3.6 

28 

.0 

5 

3.2 

147 

95.5 

' 2 

1.3 
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.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

.0 

5 

3.3 
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95.1 

2 

1.4 
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) 

.0 

7 

3>J 

, 179 

94.7 

#3 

1.6 

* 189  • 

.0 

0 

.oY 

19  100.0 

0 

.0 

19 

.0 

7 

4.1  \ 

1,60 

94.1 

3 

1.8 
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.0 
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.0 
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.0 
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. .0 

0 

.0 
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O 

.0 
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u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

‘0  \0 

0 

.0 

0 
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U 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0‘  .0 

0, 

.0' 

0 
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0 
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.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

V 0 .0 

0 

.0 

0 
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< M 
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0 

♦u 

0 

.0 
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.0 

c 
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0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

•0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0'. 

0 .6 

0 

.0 

0 
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0 

«u 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 
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0 

• 0 » 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ 0 
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0 .0 

1 

0 

.0 

0 

uMAOtPAOF: 

full-time 
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M / 
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1.0 

13 

.4 

8 

.3 
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5.2 

1 

2,795  94.2 

17 

,6 

1 

2,966 

FEMALE 

69 

6.1 

2 

.2 

3. 

*3 

3 

.4 

79 

7.0 

1,040  92.7 

3 

.3 

1,122 

MLE 

33 

1.9 

if 

1.3 

10 

.5 

3 

.2 

75 

4,‘l 

1,755  95.2 

14 

.8 

1,844 

PART-TIME  ’ 

13 

5 

l.C 

0 

.0 

Or 

. .o 

.18 

3.6 

>474  95.8 

3 

.6  . 

495 

female 

8 

5.3 

2 

1.3 

0 
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.6 

526 

0 

.0 

.0 

63  100.0 

0 

.0 

63 

0 

.0 

1 

.9 

656 

91,5 

A 

* y 

6 

.6 

463 

1395 

* 


t 


t 


TOTAL 

9 

,u 

fr 

.6 

‘ 7 

*T 

FEMALE  1 

0 

, .0 

0 

.0 

1 

• 6 

' MALE 

0 

.0 

6 

.7 

6 

.7 

MptuiOMALi 

’ 

4 

* . FULL-UMf 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.FCNA14  ‘ 

0 

,0 

u 

.0 

0 

.0 

• ' MALE 

0 

.0 

»s 

.0 

0 

.0 

PAIf IM( 

o 

xQ 

■A  — 

- -11 

-Cl 

mill  1 |rr| 

.... 

V 

•t 

female 

0 

.0 

0 

.0. 

9 

,0 

Male 

.0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

total 

u ’ 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

i female 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

v MALE  k 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UA06SAADMQFJ 

FULL-TIME 

9 

.1 

69 

1.1 

14 

.2 

FEMALE 

1 

.1 

■ ‘ 26 

1.7 

6 

.4 

MALE 

6 

•2 

4J 

1.0 

8 

.2 

famt-timE 

0 

.0 

13 

.7 

2 

.1 

female 

0 

.0 

2 

.4  , 

0 

.0 

MALE 

0 

..0 

11 

.8 

2 

.1 

\ . I 


1» 

I 

• 

* 

> 

2 

.2 

it 

1.6 

909 

96.1  ‘ 

22 

?.J 

946 

1 

.8 

i 

1.3 

. 130 

97,7 

l 

.8 

133 

1 

.1 

.13, 

1.6 

779 

93. 8 

21 

2.6 

813 

0 

.0 

0 

..0 

1 0 

. .fl 

0 

.0 

0 

0 

20 

•or 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

a .. 

..  -ft 

„ ' A._.  .. 

• A 

y. 

•V 

y. 

IV 

1r 

«V 

v - 

A 

0 

C 

.0. 

0 

.0 

I 0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

p 

.0 

0 

,^•.0 

0 

1 

.0 

0 

0 

•°  \\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

JO  * 

0 

.0 

0 

A 

0 

.0 

0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 

* 

.0 

0 

.0 

0 

184 

3.1 

276 

4.6 

5,667 

94.2 

%ll  r • 6.015 

8 

.5 

41 

1,457 

96.7 

■ 8 

if  *#1,506 

176 

3.9 

235 

■5.2 

4,210 

93.4 

64 

1.4  T 

<4.309 

14 

• fl 

29 

1.6 

U830 

98.3 

3 

.2 

1.862 

'2 

.4 

4 

.8 

505 

99,2  # 

0 

.0 

509 

12 

.9 

25 

1.8 

1,325 

97.9 

3 

.2 

1.333 

total 

9 

.1 

82 

1.0 

16 

.2 

198 

2*5 

• 305 

3.9 

7,497 

95.2 

15 

1.0 

7,877 

• female 

1 

.0 

28 

6 

.3 

10 

.5 

45 

2.2 

1,962 

97.4 

a 

2,015 

male 

8 

.1 

54 

.9 

10 

* 

.2 

.188 

3.2 

« 

260 

4.4 

5,535 

94,4 

67 

u 

5,862 

UNCLASSIFIED: 

TO.TAi 

0 

.0 

0 

.0 

* 

l 

.2 

0 

.0 

» 

t . • 

1 

.2 

561 

99.6 

1 

.2  ‘ 

563 

. .FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

271  100.0 

0 

.0., 

271 

0 MALE 

0 

•U 

0 

.0 

1 

.3  ' 

0 

.0 

1 

.3 

290 

99.3 

1 

1 

. .3  ' 

292  • 

TOTAL  ENROLLMENT 
TOTAL 

. \ 
« 

9 

.1 

82 

1.0 

17 

.2 

198 

2.3 

306 

3.6 

. 8,058 

95.5 

76 

r 

.9 

8,440 

female 

l 

.0 

28 

1.2 

6 

.3 

10 

.4 

45 

2.0 

2,233 

97.7 

' 8 

.3 

2,286 

MALE 

8 

.1 

54 

.9 

u 

.2 

188 

3.1 

261 

4.2 

5,825 

94.7 

,, 

1.1 

6*154 

MEM  JERSEY 
UNDERGRADUATES: 

full-time 

48 

.3 

37  INSTITUTIONS) 
1,621  8.7 

123 

.7 

469 

2.5 

2,261^ 

i , 

1 12.1 

16,259. 

87.2 

1 

119 

.6 

16,639 

FEMALE 

19 

.3 

730 

12.7 

40 

.7 

191 

3.2 

1,000 

16.9 

9.9 

4,890 

82.6 

32 

•.5 

5,922 

male 

29 

.2 

871 

6.8 

S3 

.7 

.278 

2.2 

1,261 

11,369 

89.4 

87 

L ‘7 

12,717 

• PART-TIME 

22 

.2 

846 

9.0 

66 

.7 

257 

2.7 

1,191 

12.7 

8,166 

87.0i 

25 

^ .3 

9,382 

FEMALE 

13 

.3 

425 

11.3 

22  * 

.6 

108 

2.9 

568  . 

15.1 

3,174 

84.5 

14 

.4 

3,756 

HALE' 

9 

.2 

■J 

421 

7.3 

44 

.8  i 

149, 

2.6 

623 

11.1 

4,992 

88.7' 

k'  11 

.2 

4 

5,626 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE. 

‘ PART-TINE  • 
FEMALE 

male 

o 


70 

.2 

2,467 

6.6 

189 

.7 

726 

2.6 

32 

.3 

1, 175 

12.1 

62 

.6 

' 299 

3.1 

38 

.2 

1,292 

\ 

7.0 

rf 

.7, 

*27 

2.3 

0 

.0 

53 

J 

5.1 

i 

H- 

1.4 

X 

.9 

0 

.0  • 

21 

11.5 

5 

1.1  1 

1.1 

0 

.0 

32 

3.6 

12 

1,4  \1 

i 7 

.8 

1 

-.0 

i 115 

3.0  . 

62 

1.6  ' 

1 32', 

.8 

r .2 

U .0 

30 

65 

4.5 

2.7 

12 

.50 

1*V  ■ / 6 
1.6  vy  26 

‘ .9 
.8 

3,452  12.3  24,425  87.?  • 144  .5  28,021 

1,568  lo.2  8,066  8$.3  ' 46  . .5  5,678 

1,884  10.5  16,361  85.2  98  b 18,343  r • 


f* 


76 

7.4, 

>922  89.5 

• 32 

3.1 

25 

13.7 

150  82.4 

• 7' 

3.6 

51 

6,0' 

. 772  91.C  4 

25  2.9 

210 

5.5, 

3,561  92i9  . 

’ 63  . 1.6 

\ 754 

^90*0. 

2,966-^3.5 

17  -2 )b 

*“] 

li;‘ 

46  T.4 

1,1330 
, '848 


3,834  « 
661 ) 

* 3,173 


697 


1397 


t 

. r. 


«'  U ' f < . 


>.-•  V 


’ .iif  , 


''U 


TMLI 17  - TOUl  ENROLLMENT IN  INSTITUTIONS  OF,  HJCHER  EOUCRTION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELOS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
17  RACE ITINICITV  AND  SEli  STATE.  ItTA*  . 


MAJOR,  fUAO  0500  - BUSINESS  ANO  NANAOENtNT 


•/ 

ifJ 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 
AUSKAN  NATIVE  NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC' 


TOTAL 

NINORIJV 


MH|TE  NON-RESIDENT 
NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 


NEW  JEMMY 


% 


PROFESSIONAL: 
FOU-TINE 
' FINALE 
HALE 
PART-TIME 
FEMALE 
• HALE 


TOTAL 

FEMALE 

male 


UND+CRAD+PRUFs 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE  , 
PART-TIME  s 
FEMALE 
■ MALE 
s 

TOTAL 
FEMALE 
MALE 


UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


TOTAL  ENROLLMENT: 


TOTAL 
ft  male 
MALE 


n 

a 

59 


1398 


..  . • 

ERLC  . 


NUMBER 


NUMBER 


CONTINUED 


1 NUMBER 

v • 


t NUMBER  «’ 


NUMBER 

“T 


I NUMBER 


NUMBER 


l 

.0 

168 

3.5 

76 

1.6 

41 

.8 

286 

5;9 

4,48) 

92.2 

95 

2.0 

4,864 

l 

.1 

51 

6.0 

14 

1.7 

8 

.9 

74 

6.6 

* * 745- 

BI.4 

24 

2.6 

64) 

o • 

.0 

117 

2.9 

62 

1.5 

33 

.8 

212 

5.3 

3,7)1 

J3.0 

71 

1.6 

■4’,  021 

0 

.0 

0 

.0 

d 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.C 

0 

.0 

« 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

„ 0 

0 

.0 

0’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

u 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

< 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0> 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

.0 

0 

VO 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

. .0 

0 

48 

.2 

1,674 

1 

8.5 

137 

.7 

478 

2.4 

2,337 

11.9  . 

17,181 

87.4 

151 

.8 

19,669 

19 

.3 

771 

12.6 

42 

.7 

193 

3.2 

1,025 

16.8 

v 5,040 

82.6 

39 

.6 

6,104 

29 

.2 

903 

6.7 

95 

.7 

285 

2.1 

1,312, 

9.7 

1 12, 141 

69.5 

112 

.6 

13,565 

23 

.2 

fti 

7.3 

126 

1.0 

289 

2*2 

1,401 

10.6 

/ 11,727 

B8.7 

"•  88 

, .7 

, 13*216 

14 

.3 

455 

10.3 

34 

.8 

> 114 

2.6 

617 

14.0 

v 3,769 

85.3 

31 

.7 

' 4,417 

9 

.1 

^ 506 

5.8 

94 

1*1 

175 

2.0 

' t 

784 

y 

6.9 

7,958 

90.4 

57 

•6 

t 

8,799 

71 

.2 

2,635 

8.0 

265 

.8 

767 

2.3 

3,738 

11.4 

28,908 

87.9 

239 

a 

. 32,885 

a * 

.3 

1,226 

11.7 

76 

.7 

307 

2.9 

1,642 

15.6 

8,809 

83.7 

70 

,r 

10,521 

38 

.2 

1,409 

6.3 

' 1B9 

.8 

460 

2.1 

**096 

9.4 

20,099 

89.9 

169 

.8 

22,364 

1 

.0 

519 

11.1 

39 

’ .8 

83 

.1.8 

642 

13.7/ 

4,021 

86.0 

. 10 

.2 

4,673 

0 

.0 

'266 

21.2 

, 10 

.8 

25 

2,0 

301 

24.0 

953 

7?.9 

2 

. .2 

1,256 

1 

.0 

2» 

7.4 

29 

.8 

58 

1.7 

341 

10.0 

3t06l 

89,8 

8, 

.2 

3,417 

.2 

.3, 

U 


« . 


3, ISA  8. A 
1.492  12.7 
1*662  6.4 


304 

7 8* 

/ 218' 


.7 

• 0 


850 

332 

'518 


2.3 

2.8 

2.0 


4,580.  11,7 
1,943  16.5 
2,437  9.5 


32,929  87.7 
9,762  82.? 
23,167  89,9 


■S  * 


) 


./r  ' 


249  /.7 
72/  .6 
17/  .7 


37,558 

11,777 

25,781 


1399 


' * 

* . 


W 


/ 


I 


1)  INSTlTOltUMS) 


N 


MOCriMMUAmi 


PULL-TIME 

w 

2.7 

10} 

1.0 

20 

.4 

1.033 

MMU 

4.J 

27 

2.3 

T 

.6 

' 377 

Mil 

J9 

1.7 

* 7# 

3.4 

13 

.6 

p56 

pAJtr-nne 

3# 

2.9 

19 

2.9 

e 

.6 

410 

ffcitoLt 

1 7 

J.O 

f 

1.1 

3 

.6 

137 

tt 

r.f 

Tt 

v.r 

T 

74" 

261 

TOTAL  : 

Ul* 

2.7 

144 

i.o 

20 

.6 

1*431 

FEMALE 

#1 

A.  7 

14' 

1 2.0 

10 

.6 

334 

MIC 

JO 

1.0 

110 

1.0 

10 '■ 

.6 

917 

MAOOATtl 

. 

full-time 

0 

,4.0 

1 

.J 

3 

1.6 

■ 18 

female 

0 

' .0 

0 

.0 

l 

2.2 

6 

MALE 

0 

iU 

• 1 

.7 

2 

1.* 

12 

PAIT-T  [ME 

0 

<0 

i 

.9  * 

0 

.0 

19 

FkHALk 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

} 

MALE 

J 

u 

.0  • 

2 

UK  . 

0 

.0 

14 

TOTAL 

0 

.0 

3 

.7 

3 

.7 

37 

female 

0 

.0 

0 

.0 

1- 

1.1 

11 

MALE 

0 

.u 

1 

.9 

2 

.6/,, 

26 

PAUFkSSlQNAL* 

FULL-TIME 

0 

• U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALt 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' c 

PAAT-TlHt 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

\ 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

c 

TOTAL 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

1 .0 

0 

.0 

G. 

.0 

0 

• HAlLt 

0 

.0 

G 

.0 

0 

.0 

0 

UNU*66Atf4P6UFi 

fjll-i the 

93 

2.3 

loo 

2.9 

23 

.6 

1,051 

, FfcMALt 

3* 

4.0 

27 

2.2 

8 

.4 

383 

, KAifc 

39 

1.0, 

79 

1.2 

1J 

.6 

668 

part-time 

)b 

20*- 

*1 

2.0 

a 

.5 

437 

FcMALE 

H 

7 

1.2 

3 

.5 

162' 

MAlE  ■ ■ 

a ■ 

1.1 

14 

l.J 

5 

•5 

27} 

total 

131 

2.J 

,1*7 

2.0 

31 

.6 

1,488 

FEMALE 

8i 

♦.* 

3* 

1.9 

n 

.6 

545 

male  ^ 

JO 

l.J 

111 

f 

1.1 

20 

.6 

943 

UNCLASSIFIED 

, » 

i 

total  ■ 

l. 

.9 

’ 5 

4.3 

0 

.0 

. 25 

FEMAlE 

l 

2.0 

2 

1.9 

0 

.0 

7 

MAlE 

;‘u 

.0 

\ 

J 

*.J 

0 

.0 

18 

T3lJ^  ENROLLMENT 

i 

• 

> f 

TUTAt 

112 

2.5 

152 

2.6 

31 

.6 

1,513 

FEMALE 

02 

4.4 

JO 

v 1.9  ' 

11 

.6 

552  1 

MALE 

JO 

1.4 

116 

3.3 

20 

.6 

961 

• - ' 

» 

A 

' .* 

■% 

« 

ER|c.4iifl 

• 

1 

* 

V 

890 

4 


29.5 

1,251 

15.7 

2,213 

63.2 

36 

1.0 

1,502 

31.5 

465 

38.9 

728 

60.9, 

2 

.2 

1,1*5 

28.4 

' 786 

34.1 

1,487 

M.5 

34 

1.3 

- ItSOT* 

31.5 

503 

38.0 

816 

61.7 

4 

.3 

1,323 

28.9 

194 

35.7 

347 

63.9 

2 

.4 

34) 

35.4 

JOT 

19.5 

471 

60.1 

2 

.3 

782 

30.1 

1,754 

36.3 

3,013 

'62.6 

40 

.8 

4,827 

30.7 

659 

37.9 

1,07} 

61.9 

4 

. *2 

• 1,738 

29.7 

1 

' 1,095 

35.4 

1,956 

63.4 

16 

1.2 

3,069 

9.7 

22 

11.9 

130 

70.3 

33 

37.8 

. 185  tf 

13.3 

7 

15.6 

35 

77.8 

3 

6.7 

45 

8.6 

15 

10.7 

95 

47.9 

30 

21.4 

140 

8.1 

21 

9.0 

203 

86.8 

10 

4.3 

234 

1C.6 

5 

10.6 

42 

69.4 

0 

.0 

47 

7.5 

16 

8.6 

, 161 

66.1 

10 

3.3 

187 

8.8 

43 

10.3 

333 

79.5 

43 

10.3 

419 

12.0  ~ 

12 

13.0 

77 

83.7 

3 

3.3 

92 

8.0 

31 

9.5 

256 

78.3 

40 

12.2 

327 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'4' 

0 

.0 

0 

.0 

’0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

;o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

% 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . 

28.5 

1,273 

14.5 

0 

2,M 

63.4  . 

69 

1.9 

3,687 

30.9 

472 

38.1 

7*3 

61.5 

5 

.4 

1,240 

27.3 

801 

32.7' 

1,582 

64.7 

64 

2.6 

2,447 

28.0 

524 

33.6 

1,021 

65.5  , 

14 

.9 

1,539 

27.5 

199 

33.7 

' 389 

65,9' 

2 

.3 

590 

28.4 

325 

33.5 

V32 

65.2 

12 

1.2 

. 969 

28.4 

1,797 

14.3 

, 3,366 

64.2 

83 

1.6 

5,246 

29.8 

671 

36.7 

U152 

63.0 

7 

.4 

1,830 

27.6 

1,126- 

33.0 

2,214 

64.8  , 

.76 

2.2 

3,416 

21.4 

31  * 

iD 

63 

70.9 

3 

2.6 

, > 

117 

13.7 

10 

19.6 

39 

76.5 

2 

3.9 

51 

27.3' 

21 

.31,6  ' 
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A .. 


16,571 

5,773 

10,798 

8,493 

3,407 

5,086 


25,064 
' 9,180 
15,884 


' 1,142 


438 

704 


26,206. 
t 9,613 
16,588  ’ 


l.b 

. 214’ 

.2.7 

51 

*6 

468 

5.9 

7,214  91.6 

195 

2.5 

7,877 

i*b 

89 

3.5 

. 12 

.5 

169 

6.0 

2,320  91.1. 

58 

2.3 

2,547 

1.7 

125 

2.3 

39 

.7 

'299 

5.6 

4,894  . <91.8 

137 

2.6 

5,330 

1.1 

32 

1.5 

17 

.6 

85 

‘ 4.0 

*1,9.96  -94;9 

23 

1.1 

2,104 

1.3 

10 

1.0 

2 

.2 

32 

3.3 

9l9  95.9 

7 

.7 

• 958 

1.0 

22 

.1.9 

15 

1.3 

53. 

4.6 

1,07/  ’ 94.0 

16 

1.4 

1,146 

w 


^ ^'sex- ^STATE^ lSJr6*  E0U5*T10N  m SELECTE0  fUj0R  «&W Of  STUDY. AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 

:'.*  MAJOR  FIELD  OHO  - BUSINESS'  AND  MANAGEMENT  ' - | \\  V ' ,••  • _.'V 


AMERICAN  INDIAN  , ALACK  ASIAN  OR  ' TOTAL' 

AUSAAN  NATIVE  ‘ NON-H1SPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


UNITE  ’ 'NON-REyDENT 
NON-HISPANIC  AUEN 


TOTAL 


NUN8ER 

, *1 

»-  NUMBER.  I 

*•  » 

NUH8ER 

X 

number' 

% 

X 

NUMBER 

* - . 

NUMBER'  t 

NUMBER 

1 

4 * 

f NUMBER 

GREW 

continued, 

B •* 

• • 

TOTAL 

78 

.8  lot  1.6 

246 

2.5 

68 

.7 

553 

5,5 

9,210  92.3 

218 

2*2 

9,981 

FEMALE 

30 

.9  68  1.7 

99 

2.8  . 

14 

. .4 

?01 

5.7 

J.2J* ..44 

v 65 

1.9 

3,505 

MALE 

48 

.7  103  -1.6 

n\ 

•147 

2.3 

• 54 

.8 

352 

’ 5.4 

5,«jfc92.2 

1 153 

r 

2.4 

.■  6,476 

1/ 


GRADUATE: 

FUU-TINE 
FEMALE 
' MALE  . 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

v TOTAL  • 

FEMALE  V 

MALE 

Professional': 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

/ARMINE 

f FEMALE 
MALE 

. TOTAL 
FEMALE 
MALE 

UNOWAO+PRQF: 

FULL-TINE 

FEMALE 

male 

PART-TIME  ' 

. FEMALE  * 

• MALE 

TOTAL  ! 

FEMALE 

.MALE 

UNCLASSIFIED; 

TOTAL* 

FEMALE 

MALE 


m 

ERIC 


3 

* .6 

•4 

.8  . 

9 

1.7 

. i 

17 

3.3 

- 435  83.7 

z 

2.2 

0 

.0 

3. 

3,4* 

0 

^0 

5 

5.6* 

76  85.4 

i 

.2 

4 

6 

1.4 

1 

• .2 

12 

2.8' 

359  R3.3  . 

0 

.0. 

» 1 

•it  - 

5 

1.2 

. 1 

•: ' .2 

7 

1.6 

3 WrQlA 

0 

•0 

0 

.0  1 

3 

3.3 

0 

.0 

3 

3.3 

a fo.1 

0 

rO 

' ‘ i: 

.3  ; 

2 

.6 

1 

.3 

‘4 

1.2 

316  92.4 

3 

<3 

5 

• 5 

14 

1.5 

*2 

.2 

24 

2.5 

833  87.4 

i 

1.1. 

* 0 

.0 

, 6 

* 3.3* 

0 

.0 

8’ 

4.4 

, 158  87.8' 

1 

.1 

5 

.6  . 
( 4 

8 

1.0 

2 

.3 

16 

.2.1 

675  87.3 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

1.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0- 

• 0 .0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

1 0 

.0 

0 

.0 

0 , .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 .0 

0. 

.0 

•f 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

^ o 

.0 

.V  -0  1 .0 

0 

,.o 

• ■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

’ C .0 

0 

.0- 

A 

0 

• .0 

0 

• 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

. • -V  . 

68 ' 

.8 

142' 

1.7 

223 

2.7 

52 

*6 

485 

5.8 

7,649  91.1 

24 

.9 

46 

1.7 

92 

3.5 

' '12 

■ ■-.'5.: 

• 174 

6.6  . 

2*396  90.9 

44 

.8 

96 

1.7’  ’ 

‘131 

2.3 

'40 

.7 

311, 

5.4 

5,253  91.2 

13 

.5 

24 

.9 

37  , 

, W. 

18 

.7 

92 

3,6 

2,394  94.4'  * 

8 

•ff* 

12 

1.1 

13 

l.2! 

2 

.2 

35. 

3.3 

1,001  95.4 

5 

.3 

12 

*.8  • 

24 

1.6 

16 

■ U-. 

57 

3.8 

1,393  93.6 

81 

.7 

160 

1.3  . 

260 

2.4 

70 

«6 

57J 

5.3 

10,043  91.9 

32 

_ « 

.9  < 

>8 

1.6 

105 

2.8 

14 

.4 

‘ 209 

5.7 

3,397  92.2 

49 

,7 

1.3 

155 

2.1 

■ 56 

.6 

' ,368 

5.1  ' 

6,646  91.7' 

4 

i 

l 

1 

.1 

5 

.7 

22 

3.0 

7 

1.0 

35 

4.8 

'665  91.2 

0 

.0 

1 

.4  • ' 

4 

1.6 

l 

.4 

6 

.2.4 

240  95.2 

1 

.2  i 

4. 

.6 

18 

3.6 

6 

1.3 

29 

6.1 

425  89.1 

68  13.1 
8 9.0 

60  13.9 
24  6.5 
6 6.6 
22*  6.4 

96  10. I 
14  7.8 

82  10.6 


0 

0 

.0 

0 

0 

'0 

0 

0 


.0 

.0 

..o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


263  3.1 

66  2.5 

197  3.4 

51  ,2.0. 
13  1.2 

36  2.6 

314  2.9 

79  2.1 

. 235  3.2 


29  4.0 

6 2.4 

23  4.8 


520 
89 
•431 
433 
. 91 
342 

953 

180 

'773 


0 

0" 
0 * 
0 

: 0 
. 0 


0 

0 

0‘ 


8,397 

2.636 

5,761 

2,537 

1,049 

1,488 


,934 

3,685 

7,249 


729 

252 

477 


14 


TOTAL  ENfWlipENlJ 
TOTAL.  82 * 

.7/ 

*.  m 

1.5 

282 

2.4 

,: ;%  FfcMlE 

a 

.8 

59 

■ 1.5 

109 

2.8 

^ mle  ■ 

so 

*6 

112 

1.4 

173 

2.2 

^P'PimSYUJUrt*  ’ 

1 4 ‘ 

( 

lia  INSTITUTIONS) 

■ t J 

■ . . uWE  AOUDUATESi 

; FlFU-TWE  ’ 

28 

.1 

A 

2*471 

S.9 

. 165 

.4 

• fe«u.e  r 

7 

.1 

1,091 

9#  ‘ 

55  • 

.5 

MIE 

21 

.1 

\ 1,380 

- 

. 110 

.4 

■C  PAAI-TH8E 

24 

.2 

1,590 

11.9 

57 

.4 

V - ' FEHALE  , 

V 

.1' 

806 

15.8 

. 76 

•*,  v MAlt. 

» 

17 

;.2 

784 

9.5 

31 

;4 

• i TOTAL;*'  ' ‘ 

52  • 

4,06l 

7.4.  • 

^222 
^ 81 

.4  . 

’ female  , .•  i 

iv 

,.i 

' 1,897 

11.7  . 

.5 

: ' *•  NILE 

•ib 

/.l 

2,lo4 

5.6 

161 

.4 

‘ UaOuATE: 
, < ■■..  FULL-TINE 

7, 

•2' 

*•  \ ‘ 

« 

2.2- 

39 

1.3 

• Female 

0 

•P 

2.7 

8 

1.4 

MALE  , 

7; 

.3 

* so 

2.1  -■ 

31 

1.3 

' PART-TIME  , ’ 

2 ’ 

'*.0 

. 83’ 

*1.8 

15 

.3  / 

■ J female  * 

0 

.0 

v 21 

3.3 

6 

.6—1 

MLt 

V * 

2 ' 

♦1. 

62 

1.6 

r 

11 

.3 

* 

i Total 

9 

.1 

•. 1 148 

y.u- 

56 

J ■ 

FEMLE 

0 

.0 

'3*0  ' 

'12 

1.0 

MALE 

4 

.1 

112 

f • " 

1.6 

■ .42 

.7 

♦ i 

; professional: 

4“ 

full-time 

IF 

.0 

2 

28.6 

0 

.0 

' " FfcMlfc 

U 

. u 

0 

.0 

’o  ■ 

*0 

MLE  . 

0 

.0 

2 

33.3 

0 - 

.0 

PART-TIME 

o' 

uO 

0 

.0 

0 

.0 

FEMLE 

u 

.0 

0 

JLO 

0 

.0 

• MALt 

*,  * 

u 

.0 

0 

0 

.0 

total 

* 

0 

.0 

A 

26.6 

0 

.0  . 

female 

0 

.0 

0 

t *o 

0 • 

.0 

MALE  ' 

V ' 

. ' ' 2*33.3’ 

0 • 

.0  * 

UND*GRAl)»PRQf: 

full-time  V, 

a 

•1* 

F ■ 
2,538 

5.7 

204 

.5 

e'  female 

7 

.1 

1,106 

9.5 

63 

.5 

MLE 

it 

.1 

1,432 

6.3 

141 

.4 

PART-TIME 

it 

.1 

1,673 

9.3 

72 

.4 

FEMALE 

7 

.1 

827 

16.6 

30 

.5 

MALE 

19 

.2 

866 

6.9 

42 

.3 

TOTAL  • 

Ol 

.1 

6,211 

6.7 

276  ‘ 

.4 

FEMALE 

14 

.1 

1,9)3 

11.1 

93 

.5 

MALE 

47 

.1 

2, <76 

5.0 

163 

.4 

■ UNCLASSIFIED; 
TOTAL 

3 

\.l 

196 

'S.9 

4 

.1 

FEMALE 

1 

.1 

95 

7.6 

3 

.2 

MlE 

2 

.1 

lul 

1 6.9 

l 

.0 

A 


77 

.7. 

612 

5-2  * 

10,708 

91.8 

343 

2.9 

11*663 

IS 

.4 

' 215 

5t$ 

3,637 

92.4 

85 

2.2 

3*937 

62 

t)  ■ 

397 

t.  i 

5.1 

7,071 

91.5 

258 

3.3 

7*726 

'300 

.7 

2,964 

7.1 : 

38,448. 

.92.0.  . 

,401 

JSO 

il'013 

125 

1.1. 

1,278 

11.6 

9,692 

87.  K'- 

80 

.7 

11,050  ' ' 

175 

.6 

1,686 

5.5 

28,756 

93*5 

321 

•1.0 

30,763 

.130' 

UO 

1,801 

13.5 

11,488 

86.2  *■ 

36' 

.3 

. v 13,325  ' 

.66 

1.3 

905 

17.7 

4,ltf 

82.1  ' 

<'11 

.2 

5,110 

*64 

.8  " 

896 

10.9 

7,29> 

88.8  . 

• -25' 

v *3 

8,215 

430, 

.8 

4,765 

8.6 

49,936 

90*6 ; 

■'  437 

■V.8 

y 55,138 

191 

1.2' 

2,163 

13.5 

13,886 

W 

91 

•4 j 

(-]  ’16, 180  • 

239 

. .6 

2,582- 

. 6.6 

36,050 

( 

;92?> 

346 

J 

38,978 

1 

21 

.7 

132. 

4.6  . 

2,46« 

^85.2 

296 

10.2 

: 2,891  •> 

4 

.7 

27 

479  v 

,'«>9 

92.0  * 

IT 

■9*1 

553 

17 

.7 

105 

4.5\ 

1,954 

83.6 

279 

11.9 

2,338 

12 

.3* 

112 

2.4  \ 

4,418 

'95.4 

103 

2.2 

4,633 

1 

.2 

26 

4.1  1 

600 

94.8 

7 

1.1 

633 

11 

.3 

86 

2.2 

l 3,618 

95.5 

96 

J.4 

4,000 

33 

.4 

. 244 

hi 

1 6,881 

91.5 

399 

5.3 

7,524 

5 

..4 

53 

4.5  * 

/ 1,109‘ 

93.5 

24 

2.0 

* 1,186 

28 

- .4-' !" 

,•.191 

3.0 

5,772 

91.1 

,‘375 

5.9 

* • 6,338 

O' 

.0 

' :*• 

2 

28X/" 

' 5 

71.4 

0 

.0 

7 

0 

-0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

‘ 2 

33.3  ' 

4 

66.7 

0 

,*  -0 

6 

0 

.0 

0 

.0  i 

v *,  0 

;;  .0 

0 

' .0 

0 

0 

.0  ' 

0 

.0  \ 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

' 0 

..  -0  , 
up 

. -o- 

.0? 

0 

.0 

0 

0 

*.0 

2 

28.6 

' . ’ *5 

71.4  ‘ 

0 

.0 

7 

0 

.0 

0 

•0* 

1 100.0 

' 0 

.0 

1 

0 

.0' 

■ 2 

*33.3 

4 

A. 

66.7 

-o 

•0 

6 

321 

.7 

3,098 

( A 

6.9 

40,916 

91.5 

697 

7.6 

44,711 

129* 

1.1 

1,305 

11.2 

10,202 

87.9 

97 

.8 

11,604 

192 

.6 

1,793 

5.4 

30,764 

92.8 

600, 

1.8 

33,107 

142 

.6 

1 1,913 

10.7 

15,906 

88.6 

139 

.8 

17,958 

67 

1.2 

931 

16.2 

4,794 

83.5 

18 

.'.3 

5,743 

75 

.6 

982 

8.0 

11,112 

91.0 

121 

1.0  4 

12,215 

463 

.7 

5,011 

8.0 

56,822 

90.7  3 

836 

1.3 

62,669 

196 

1.1 

>2,236 

12.9  * 

14*996 

86.4 

115 

.7  ’ 

17,347 

267 

.6 

2,775 

6.1 

41,826 

‘92.3 

721 

1.6 

•45^322 

4 

•k 

207 

y.2. 

3,099 

93.2  ' 

18 

.5 

3,324 

3 

m 

102 

h»\ 

1,149 

91.5  % 

5 

‘ .4 

1,256 

1 

w 

105, 

/ 5.1 

1,950 

94.3 

13 

' .6 

2,068 

aflLBiss.Tin^n  l 

* * + 
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UM.E  17  - TOTAL  EMRUUMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  Of  STUOY  AiC  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
«Y  RACE  ETW1CJTY  AND  SEls  STATE,  1976  ' ' . 

a i ' 

MUOit  FIELD  05UO  * BUSINESS  AND  MANAGEMENT 


AMERICAN  INDIAN 
AUSAAN  NATIVE 


NUMBER 


BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

NQN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


PEM6YIYAMA 

IOTAL  ENROUMENT:  , 
TOTAL  • 64 

FEMALE  ' IS 
MALE  VS 


TOTAL 


X . 

number 

x 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

fllMSER 

X 

, NUMBER 

CONTINUED 

% 

■1 

„ 

.1 

4,4^7* 

6.7 

2B0 

.4 

467 

.7 

5,218 

7.9 

59,921 

90.8 

854 

1.3 

65,993 

.1 

2.028 

10.9 

96 

.5 

; 199 

l*.l 

2,338 

12.6 

16,145 

86.8 

120 

.6 

18,603 

•V 

2,379 

• 5.0- 

. 184 

1 .4* 

268 

.6 

2,880 

6.1 

43,776 

92.4 

' 734 

1.5 

47,390 

RHODE  ISLAM) 
UNDEKGRAl 


INSTITUTIONS) 


S: 


FULL-TIME 

31 

' 472 

5.8 

50 

.6 

106 

1.3. 

FEMALE  * 

1 

.1  V 

bi 

8.1 

16. 

1.1 

52 

3.2 

MALE 

SO 

• 5 

341 

32 

.5 

.54 

.8 

PART-TIME 

2 

.1 

* .48 

3.2 

3 

.2 

17 

1.1 

■ FEMAlt 

■ 1 

.2 

17 

3.7 

1 

.2  * 

• 3 

.7 

hale 

1 

•*  f 

31 

2.9 

. 2 

.2 

’ K 

1.3 

total 

9 . 

Si 

.3 

biO 

5.4 

53 

...A 

123 

1.3 

'■  female 

' 2 

.1  . 

146 

19. 

*9 

55 

2.7 

HALc 

•f  31 

• V 

372 

4.9 

;■  . 

34. 

.5 

68 

.9 

GRADUATE: 

FUU-MNE 

0 1 

,0. 

>3 

4 <N 

3.3  . 

1 

# 

.7 

O' 

/ 

.0 

■ FEMALE 

0 

.0. 

• ' 0 

•8  j 

t 0 

.0 

0 

4 

.0 

MALE ' 

0/ 

•u. 

5 

-*3.9  l 

I 1 

Jr.  6 

■ '0 

.0 

PART-TIME 

1 

.1 

1, 

a.o  \ 

I j 

.4 

4 

.6 

FEMALE  ■ 

0 

' .0  ' 

0 

' .0  4 

.9 

2 

1.9 

HALE 

1 

1 

.2 

7. 

1.2 

2 

.3 

2 

.3 

TOTAL  ' 

1 

.1 

12 

1.4 

4 ■ 

*5  ; 

4 

.5 

FEtULE 

0 

.0 

0 

.0 

r 

.8 

2 

1.6 

HALE  . . 

i 

.1 

12 

1.7 

3 

.4 

2 

.3 

professional: 

full-time 

0 

* 

o’ 

.U 

4 

0 

.0 

*4  . 
0 

1 

.0 

' FEMALE 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

MALE 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

part-time 

G 

.V 

'U 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0. 

.0-  ‘ 

0 

.U 

0 

.0 

*0 

.0 

MALE 

' 0- 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  > 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

. .0 

MALE 

0 

' .0 

0 

.0  • 

' 0 

.0  ' 

0 

.0 

7, ALB  91.4 
I, VO 3 86.9 
6,00  92.6 
1,437  95.2 
433  95.2 
1,004  95.3 


729  7.0  8,855  S2.0 

224  10.6  * ,1,636  66.7 

505  6.7  i 7*C19  ’92.') 


( 


37  .5 

10  »6  \ 
27  'A  .4 
2 .1 

0 .0 

2 .2 


39 

10 

29 


.4 

.5 

.4 


8,114 

*1,615 

6,499 

1,509, 

455 

1,054  ^ 

t . 

9,623 

’ 2,070  *■ 
7,55)  : 


3.9 

133  .87.5 

13 

8.6 

152 

.0 

23  100.0 

0 

.0 

23 

4.7 

110  65.3 

13 

10. 1 

129 

2t2  ' 

’ 672  97.1  , 

5 

.7 

' 692 

2.6 

100  94.3 

3 

2.8 

106 

2.0  1 

572  9,7.6  ' 

",  2 

.3 

586 

2.5 

805  95.4 

18 

2.1 

844 

2.3  ' 

123  95.3 

3 

2.3  ‘ 

129 

2.5 

682  95.4 

15 

2.1 

715 

.0 

0 .o' 

0 

.0 

0 

•0 

G .0 

0 

.0 

0 

•u 

0 .0 

• 0 

.0 

0 

.0 

. 0 .0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

)0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ,0 

0 

.0 

0 

1418: 

0 

ERIC 


1419 


UMWAOtflOFi 

Futi-rwe 

31 

.4 

477 

5.6 

51 

.6 

IWIE 

1 

.1 

131 

8.0 

18 

1.1 

MALE 

30 

•\5 

366 

5.2 

33 

.5 

part-time 

3 

.1 

' ' 5$ 

2.5 

6 

.3 

" FEMALE 

1 

.2 

17 

3.0 

* 2 

.6 

MALE 

2 

.1 

36 

2.3 

6 

.2 

total. 

34 

.3 

532 

5*1 

57 

.5 

FEMALE  * 

2 

.1 

148 

6.7 

20 

.9 

» MALE 

u. 

.4 

366 

6.6 

37 

.6 

UNCLASSIFIED: 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

« 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• TOTAL  EMAOLLMEMTl 
TOTAL  34  V 

1 

.3 

532 

» 

5.1 

■ 57 

.5 

FEMALE 

2 

.1 

168 

6.7 

20 

.9  ¥ 

MALE 

- i . • . 

32 

.4' 

386 

6.6 

‘ 37 

.6 

” . SOOTH  CAROLINA 

1 

32  INSTITUTIONS) 

. MOEKttAOUATES: 

Fua-TIME  • 

1* 

.0 

It  T52 

23.6 

1 

.0 

FEMALE 

1 

.0 

86T 

36.5 

1 

.0 

. male  , 

PART-TIME 

0 

.0 

905 

17.5  •* 

0 

.0 

r 

.1 

M 

10.0 

1. 

;i 

FEMALE 

0 

‘.0 

f 

W 

' 1 

.2 

male 

i 

.1 

8.1 

.0 

.0 

total  / 

2 

.0 

It  89ft 

21.6 

2 

.0 

FEMALE  ;{ 

1 

.0 

916 

33.8 

2 

.1 

•MALE/ 

t 

.0 

960  . 

16.1 

0 

.0 

ORAOliTEt  ’ 

FUU-TWB 

0 

.0 

8 

2.6 

1 

.3 

• FEMALE 

0 

.0 

2 

3.u 

0 

.0 

. male 

0 

‘.0 

6 

1 

.6 

PART-TIME 

1 

.1 

22 

1.1 

6 

.5 

’ FEMALE 

0 

.0 

6 

5.7 

0 

.0 

* MALE 

1 

.1 

1ft 

2.6 

6 

t «6 

i TOTAL 

1 

.1 

3t> 

2.7 

5 

.6 

* FEMALE 

0 

.0 

6 

6.7 

0 

.0 

MAlE 

l 

.1 

22 

2.3 

5 

.5 

professional* 
■ fuu-tihe 

0 

fit 

’ .0 

0 

.0 

0 

.0 

• FEMaic 

0 

0 

.0 

0 

.0 

. MALE-  ■ 

0 

• 0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0  • 

' 0 ' 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

■ 0 

.0  . 

0 

.0 

MALE 

0 

• 0 

0 

.0 

sO 

.0  . 

tjtal 

0 ’ 

•0 

0 

.0  .• 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.J 

0 

A) 

' 0 

.0 

male 

a 

.0 

o 

.0 

■ 0 • 

.0 

’ 


. \ ' 
/ • 


1.3 

* 

665 

8.0 

7.551 

91.4 

50 

.&  . 

8,266 

202 

12.3 

1.626 

87.1 

10  • 

.6 

1,638  . 

.8 

663 

7.0 

6.125 

92.4 

’ V 

.6 

6,628 

1.0 

85 

3.9 

2.109 

95.8 

7 

.3 

2 ,2pl 

.9 

25 

6.5 

533 

95.0 

3 

.5 

561 

1.0 

60 

3.7 

1,57ft 

96.1  ' 

i 

4 

.2 

‘ 1,640 , 

1.2 

, 750 

7.2 

9.660 

92.3 

57 

.5 

10,462 

2.6' 

227 

10.3 

1,959 

89.1  r 

13 

..  2,199 

.8 

523 

6.3 

•7,701 

W-1  # 

66 

4 

8,268  * 

- 

* 

• 

i 

t 

.0 

0 

.0 

• 11  100.0  * 

0 

•fl 

U . ’ 

.0 

0 

\ .0 

5 100.0 

0 

.0  • 

5 

.0 

0 

• .0 

6 100.0 

a. 

.o 

6 

/ 

. • 

• 

\ 

1.2 

750 

9,671 

92.3 

57 

.5 

10,478 

2.b 

227 

10.3 

1,964 

89.1.  , 

13 

.6 

2,204  * 

.8  • 

* 523 

6.3 

7,707 

93.1  '/ 

66 

.5 

8,274 

.1 

1,764.  24.0 

5,487 

.74.5  . 

111 

1.5 

, , 7,362 

A 

850 

38.7 

1,336  60.? 

13 

.6 

•.  2,199  -4  . 

.2 

914.  17.7 

4,151  .80.4' 

98 

1.9 

. ,-5*JL63  ’ 

.2 

149 

10.4 

1,284 

19.5 

l 

.1 

1,434 

.0 

70 

13.fc 

. 4$9 

-86T2 

0 

tO 

509  * 

.3 

79 

8.5 

, 6B4V 

•91.4 

1 

.1 

, *5  s 

>' 

# 

4 

• 

A- 

21.7 

6.77R 

n.o; 

112 

1.3 

8,^96 

.0 

920 

34.0 

/ 1,775 

65.5 

13 

.5* 

2,708  * 

.2 

993 

* 

16.3 

j 4^94  62u  • 

99 

1.6 

' 6,088 

.3 

, 10 

3.0 

304 

90.5' 

. 22 

6.5 

, 336  ‘ • 

1.5 

3 

4.5 

61 

92.4 

2 

3.0 

66  *’ 

.0 

7 

2.6 

243 

90.0- 

1 20 

7.4 

• ■ 270 

.3 

29 

3.7 

732 

93.5  - 

22 

2.6 

,783 

.0 

6 

5.7 

99 

94.3* 

0 

.0 

105 

.3 

23 

3.4 

633 . 

93.4 

22 

3.2 

678 

.3 

39 

3.5 

1 

1,036 

92. t 

44 

/3.9 

1,119 

. ft 

9 

5.3 

160 

93.6 

2 

1.2 

171 

.2 

30" 

' 3.2 

87ft 

92.4 

42 

4.4  ' 

948 

.0 

» 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.1) 

0 

•C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

•0 

..0 

V 0 

.O' 

0 

.0 

Os 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

O'1 

.0 

•"  '•  0 

> : 

, 0 

*0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' ,0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

■ • 0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

T 

•106 

52 

56 

21 

5 

16 

127 

57 

70 

0 

. 0 

0 

127 

57 

70 

10 

1 

0 

3 

• 0 

-.3 

13 

1 

12 

r 

i 

0 

2 

0 

2 

3 

1 

i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

‘ 0 

0 

0 

708 


710  , ■ /■ 

‘ , ■,  ' / 

. TAIL*  IT  - Torn  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HICHER  ECUCATICN  FOR  SElECTEO  MAJOR  FIElOS  Of  STUDY  MO  i»El  OF  ENROLLMENT 


f If  RACE  ETHNICITY  ANO  SEA:  STATE,  1976 

. ' MAJOR  fiao  USOO  * BUSINESS  ANO  MANAGEMENT 


AMERICAN  INDIAN  . BLACK  ASIAN  OR 
AUSAAN  NATIVE  NUN-H^PANlC  PACIFIC  ISUNOER 


. NUMBER 

6 

number 

* 

NUMBER 

6 

, 

SOUTH  CAROLINA  < 

CJNT1NUE0, 

UMWtUO+PROf: 

PUlL-TlNE 

I 

.0 

1,760 

22.9 

2 

.0 

female 

i 

.0 

649 

37.5 

1 

.0 

. ' male 

0 

.0' 

911 

16.6 

1 

.0 

PART-TIME 

2 

.1 

146 

7.1 

5 

.2 

female 

0 

.0 

75 

12.2 

1 - 

.2 

male 

i 

.1 

■'  91 

5.7 

4 

.2 

total 

3 

.0 

1,926 

19.6 

7 

.1 

. FEMALE 

1. 

.0 

924 

32a 

2 

.1 

male 

L 

' .0 

UUU^.14.2 

• » 

5 

.1 

UNCV&IfiEO: 

1 

f 

r 

total 

0 

.0 

47 

15.9 

1 

.) 

; FEMALE  ' 

0 

•u 

21 

24.7 

l 

1.2 

./  MALE 

0 

.0 

26 

12.3 

0 

.0 

TOTAL  ENROUNEnT: 

TOTAL' 

)• 

.0 

1,973 

19.3 

6 

.1 

FEMALE 

1 

.0 

94L 

'3U9 

3 

a 

MALE 

2 

.0 

'l,02f 

14.2 

5 

a 

0 

SOUTH  DAKOTA  l 13  INSTITUTIONS) 

N 

> 

UNOEWAAOUATES:  ’ ♦ 


FULL-TIME 

. 79 

1*6 

* 39 

.9 

16 

.4 

FEMALE 

55 

3.7 

11 

i.i 

' 10 

1.0 

Male 

24 

.7 

ill 

.# 

8 

. .2 

PART-TIME 

1 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

. FEMALE  ' 

i 

1.3 

U 

.0 

0 

.0 

MALE 

#-*  ■ 

U 

.u' 

U 

.0 

•0 

.0 

total 

60 

1.6 

39 

/9 

11 

.4 

Female 

36 

5.3 

ll 

1.0 

10 

1.0 

male 

24 

.7 

26 

.6 

8 

.2 

graduate: 

FULL-TIME  ’■ 

1 

. 0 

.0 

0 

.y ' 

' 0 

.0 

female 

u 

.u 

u . 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0* 

V 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

« y 

. .0 

0 • 

.0 

0 

.0 

female  1 ' 

■V  <1,  . 

■•vr 

• 0 

.0'  ■ 

o' 

-.0 

'■  * -MALE 

0 

;.u  ■ 

';'o . 

.8 

: .0. 

.0 

* 5 


4 


I 

total  White  non-resident 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ' ALIEN  TOTAL 

* 

NIUBER  * I * NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  \ . NUMBER 


11  ,i  ’ 1,774  23.0 . 5*791  75.2  133  1.7  7,691 

; i a 853  37.7  1,397  61.7  H .7  2,265 

9 .2  921  17,0  '4,394  60.9  III  ■ 2.2  5,433 

5 U ' 171  6.0  2,016  90.9-  2)  1.0  2,217 

0 .0  76  12.4  536  17.6  0 .0  614 

5 .3  102  6.4  1,471  92.2  23  1.4  1*603 

16  .2  1,952  19.7  7,607  71.7  156  1.6  9,915 

2 .1  929  32.3  1,935  67.2  15  .5  2,879 

14  .2  1,023  14.^  5,672  13.5  141  2.0  7,0)6 


0 .0  * . 4f.  U.2  242  It.l  ' 6 2.0  296 

0 .0^  22  25.9  ••  6]  74,1  0 .0  85 


0,  .0 

26 

P 

12.3 

179  64.1 

6 

2.8 

i ■ 

211 

16 

.2 

2,000 

19.6 

1,049  ,71.8 

162 

1.6 

10,211 

2 

(A 

951 

32.1 

1*996  67.4 

IS 

.5 

2,964 

14' 

1.2 

1,049 

14.6  . 

6,051  13.5  ■ 

147 

2.0 

7,247 

9 

.2 

145 

3.4  ' 

4,163  96.3 

16 

.4 

4,324 

6 

.6 

82 

1.4 

861  91.4 

2 

.2 

972 

3 

a 

63 

1.9 

3,275  97,7  * 

14 

.4 

3,352 

0. 

.0 

l 

•4 

2)8  99.2 

l 

* .4^ 

240 

0 

.0 

1 . 

1.3 

79  98,8 

0 

.0 

; ao 

0 

.0 

0 

.0 

159  99.4 

l 

.6 

160 

9 

.2 

146 

3.2 

4,401  46.4 

17 

.4 

4,564 

6 

.6 

83. 

7.9 

967  91.9  ‘ 

2 

.2 

U052 

3 

a> 

63 

1.8 

3*434  97.8 
* ' 

15 

.4 

* 3,512 

0 

.0 

0 

..0  , 

K 41  100.0  ‘ 

.0 ' 

.0 

41 

0 

.0 

0 

-.0  1 

9400.0 

0 

.0 

'.9 

0' 

.0  ' 

• 0 

•.o  ■ 

32  100.0. 

0 

’ .0 

32 

>0 

• 

.0 

0 

.0 

166  100.0 

0 

.0 

166 

0 

•Q 

0 

.0  ' 

••  8 10,0.0  ' 

\ 0 

1 .0 

8 

•0.  • 

.0 

* 0 • 

\o 

158  100.0 
/ * 

, 

0 

.0 

158 

» 

' * 

• 

w 

k f 

1 

f* 

ft.  • 

m # ai 

TOTAL 
, FEMALE 
MALE  i 

0 

0 

0 

; .0 
.0 
.0 

0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

• 0 
0 

professional! 
puu-iine  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

MALE 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

- .0 

' 0 

.0 

■ 0 

FEMALE  ’ 

g. 

.0 

’ u 

.0 

0 

■■  MALE  • 

0 

•u 

0 

.0 

0 

TOTAL  ■ * 

0. . 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

fem4i  ... 

0 

4*0 

0 

-.0  ' 

0 

MALE 

§ 

Vo 

0 

- .0 

0 

UNO*  GRAD  ♦PROF! 

Full-time 

75 

1.8 

39 

.9 

, rs 

female 

35 

5.6 

. U 

1.1 

10 

..  MALE 

26 

•1 

, 26 

.6 

6 

part-time  , 

1 

.2 

0 

0 

FEMALE 

1 

1.1 

0 

.0. 

0 

MALE 

U 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

dU 

1.1 

' 39 

’ .8 

18 

' female. 

>6 

5.2 

11 

‘1.0 

10 

MALE 

26 

•« 

28 

3 

.8. 

\ 

• 8 

UNCLASSIFIED! 

tjAl  • 

i 

.9 

0 

.0 

i 

. FEMALE  : 

l 

1.7 

0 

.0 

F 

MALE 

0 

.0 

0 

.u 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT!  • 
TOTAL  . . 81 

1.7 

> 

39 

.8* 

V 

’ FEMALE' 

>7 

3.0  /- 

11 

1.0 

11 

' MALE 

,26- 

..  *6 

26 

.7 

*1 

' 8 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


} .0 

.0 

.4 

.9 

.2 


Cl 

.0 


.4 

1.0 

.2 


I 


9 

6 

J 

0. 

0 

0 


.0 

.0 

.0 


.6 

.0 

.0 

vQ 

.0 

.0 

.0 

.0 

-.0 


0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

207  100.0  7 
17  100.0 
190  100.0 

0 .0 

0 .0  9 

0 .0 

207 

17 

190 

0 . 

.0 

- 0 

,0 

0 .0 

1 

0 

0 ‘r 

.0 

0 

.0 

0 ‘.0 

0 

0 

.0 

0 , 

.0, 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0  * * 

0 .Of, 

0 

0 

.0 

0 

♦0  ' 

j •; 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 .0 , 

0 

* 

O' 

.0 

0 

.0  ■ 

0 .0 

1 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 «o 

0 

0' 

.0 

. J. # 

.0. 

0 .0 

0 0 

.2  US  3.3  nA,204  96.3 

.6  62  • 8.4  V 897  91U 

,l,S— 1.9  . 3*307  97-7 

.2  606  99.5 

M 87  98.9  , 

.0  ! 317  99.7 


.0 

.0 

.0 


l 

;i 

0 


16 

2 

16 

1 

0 

•1 


.6 

.2 

'.6 

.2 

.0 

.3 


6.365 
981 

3.366 
606 
‘ 88 
318 


9 

•2 

* 166 

3.1 

6,608 

96*6 

17 

,6 

6,771 

6 - 

• 6 

83 

7,8 

986 

92.0 

2 

.2 

1,069 

3 

A 

63 

1.7 

3,626 

97.9- 

A 

15 

,6 

, 

. 3,702 

0 

.0 

» 

• 2 

1.8 

109 

98.W 

0 

.0 

111 

0 

•0 

. 2 

3.3 

58 

96.7 

0. 

.0 

60 

0 

•0  ■ 

0 

. .0 

51 

100.0  ; 

0 

,;o  ' 

51 

9 • 

A 

166 

’ 3.(1 

6,717 

96.6 

17 

.3 

6,482 

6 

A 

85 

’7.5 

1,062 

92.3 

2 

.2 

1,129 

3 

.1 

63 

1,7 

3,675 

97.9 

15 

.6 

3,753 

TENNESSEE  v 

r 

l 

67  INSTITUTIONS) 

UNOERGRAOOATESi 

full-time 

.18 

.1 

f 

3,6<,6  19.6 

FEMALE 

5 

.1 

’ 1,663  28.7 

• - MALE 

•13 

.1 

• 1,601'  15.0 

PART-TIME 

6 

.1 

558  11.2 

FEMALE 

3 

■ .2 

236  12.9 

male 

'l 

.0 

326  10,3 

& 

TOTAL  ' 

22 

.1 

6,002  , 17.6 

female 

. 8 

.1 

1,877'  j26.9 

He 

U 

. .1 

-2, 125  16.0 

GRAOUAfE: 

full-time 

• FEMALE 
* MALE-1- 
PART-TIME 
• ffcMALE 
4.  MAI  6- 


„y 


y ' .6 

0 .0 

3 .9 

1 " .0 

+ A 


16  6.1 
3 6.1 

13  6.1 

32  6.6 

ii  9.3 
’ 37  3.9 


\ 


70 

.6 

22 

•1 

, 4.556 

20.0 

26 

.5 

6 

. .1 

1,680 

29,4 

4# 

.6 

16 

.1 

1,874 

15.6 

1 <1 

-.6 

16 

.3 

, 595 

12.0 

y 

,14 

.3 

7 

.4 

249 

13  J 

.6 

• 7 

.2 

.346 

11.0 

89 

.6  ; 

4 86 

.2 

4,149 

16.3 

jl 

.6  ' 

. 13 

.2 

, 1,929 

. 25.6 

!>8 

.6 

. -1, 23 

.2 

2,220 

14,6 

V 

2 

.5 

0 

..'  .0 

21 

5.4' 

0 

.0 

■ 0 

dt.,0 

3 

V.i 

2 

.6 

0 

■ .0 

■ / 18 

5.6 

1 

.1 

. ft. 

.0 

58 

5,2 

-■  0 

.0 

■ 0 

.0 

16 

9.9 

' .J 

0 

‘ .0 

42 

>* 

711-  / * 


* 


13,945 

78.6 

" 239 

1.3 

17,738 

3,998 

69.9 

45 

' !.8 

5,723 

. 9,947 

82.8 

194 

1.6 

12,015 

4,359 

87,7 

18 

.4- 

. 4, $72 

1,560 

'85.8 

10 

.5 

1,819. 

2,799 

88.8 

8 

.J- 

'3,153 

‘18,304 

60.6 

' 257 

.1.1 

‘ 22,710 

5',  558 

73.7 

55 

.7 

7,542 

12,746 

84.0 

202 

1 

1.3 

15,168 

338 

86.2  ; 

. j 33 

' 8.4 

* 

392 

.,  6,3 

86,3 

7 

9,6 

.73 

275 

86.2 

26 

8.2 

319 

1,011 

90.1 

. 53 

4.7 

1*122 

133 

.82.1 

J3 

8.0' 

162 

• 878 

91.5 

40 

4.2 

: 960 

1 

» 1 

1425 

Ulli  IT  * lONS^OF^HlCHH  EOUC4TION  FOR,  SELECTED  MAJOR  FIELDS  0?  SIUOYANO  ClVCl  'OP  ENROLLMENT 


MAJOR  FIELD  0500  - BUSINESS  AND  MANAGEMENT 


AMERICAN  INOIAN  SLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NAT  1 YE  N0N-HISPAN1C  PACIFIC  ISIANDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


* •'  , 

. / 


i 

■ • >'  : 

• \ 

NUMBER 

4 

8 

* | 

number 

8 

NUMBER 

TOTAL  ' 

8 

.i 

68 

4.5 

3 

FEMALE 

1. 

A ♦ 

.4 

18 

u 

0 

MALE 

* t , 

PROFESSIONAL! 

7 

• 5 

50 

4 

3.9 

1 * 

’ 3 

■*> 

' / 

•FUU-IIME- 

. 0 

.0 

4 

3*9 

0 

PEMALE 

0 v 

.0 

l 

3.6 

0 

MALE 

PART -TINE 
FEMALE  ' 
MALE 


.0 

.0 

.0 

.0 


3 3.5 

0 .0 

0 ..0 
0 .0 


8 

NUMBER 

8 

■ NUMBER 

8 

NUMBER 

1 I 

.2 

0 

.0 

4 

79 

5.2 

1,349 

89.1 

.0 

V° 

.0 

19 

8.1 

196 

83.4 

.2 

o 

.0 

60 

4.7 

W153 

90.1 

.9 

0 

.0 

4 

1 ^ * 

3.9 

91 

88.3 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

14 

77.8 

.0 

• 0 

.0 

3 

77 

90.6 

.0 

...  o 

jfO 

. 0 

A* 

0 

.0 

.0“ 

• . S'.  0 

.0 

0: 

.0"V 

0 

.0 

.0 

• V 

• ••  0 

-.0  ' 

*■  0 

.0 

■ 0 : 

« 

,'o;  _ « 

f ' 

NUMBER 


I 


86  5.7 
20  1.5 

66  5.2 


0 7.8 

3 16.7 
5 *5.9 
0 .0 

0 .0 

• • , *0 
.V 


TOTAL  ENROLLMENT! 
TOTAL  32 

FEMALE  10 

HALE 


.1 
.1 

22 . .1 


/V 


% 


TOTAL 

NUMBER 


1.514 

235 

1,279  l 


101 

IB 

85 

'0 

0 

0 


4.163 

16.5  * 105  .4 

38 

.2 

4,338 

17.2 

20,562.81.4 

351 

1.4 

, 25,251 

1.930 

23.3  m .5 

14 

.2 

•i,Q!3 

24.3 

6,206  74.8 

78 

. .9' 

8,297 

2,213 

13.1  .ft  .4 

'24 

.1. 

2,325 

13.7 

14,356.84,7 

273 

U6  ' 

16,954 

f 


TOTAL 

0 ■ 

.0 

■ * . 3-» 

1 

0 

.0  " 

6 

.0 

4 

3<9 

91 

.86.3 

' ' 6 
.'■’3 

7.8 

103 

•FEMALE 

0 

.0 

j 1 ;-6 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.6 

14 

77.8 

16.7 

18 

. -'•male 

0 

.0 

y 3 3.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.5 

77 

90.6 

' 5 

5.9 

13 

UND+GRADtPROFi 
, FULL-TIME 

21 

.1 

3.464  .19.0 

72 

'.4 

22 

.1  .. 

3,579 

19.6 

14,374* 

78.8 

' 280' 

1.5 

18,233  . 

FEMALE 

5’ 

.1 

1,647  28.3 

26 

.4 

6 

.1 

1,684 

29.0 

4,075 

70.1 

* 55 

.9 

5,814 

MALE 

16 

.1 

1,817  14.6 

46 

.4 

16 

.1 

1,895 

15.3 

10,299 

82.V 

225 

1.8 

12,419 

PART-TIME 

9 

.1 

610  10.0 

20 

•3  ^ 

14  , 

.2 

'653 

10.7 

5,370. 

88.1  . 

71 

1.2 

6,094 

FEMALE 

4 

.2 

249  12.6 

5 

7 

✓ 265 

13.4 

1,693 

85.5 

23 

1.2 

1,981 

MALE 

5 

.1 

361  8, 8 

15 

'7 

.2 

388 

9.4 

* 

3,677 

89.4 

41 

1.2  . 

4,113 

TOTAL 

30 

.1 

4,074  16.7 

92 

.4 

36 

.1 

4,232 

17.4  • 

19,744 

81.2 

351 

1.4 

24,327 

FEMALE 

9 

.1 

1,896'  24.3' 

31 

.4 

13 

.2 

1,949 

25.0 

5,768 

74.0  * 

V 

1.0 

,7,795 

MALE 

21 

.1 

2,1/8  13.2 

61 

.4 

23 

.1 

2,283 

13.8 

\ 

11.5 

13,976 

84.5 

m 

1.7 

16,532 

1 

UNCLASSIFIED! 
, TOTAL 

,2 

\ 

.2 

89-  9.6 

13 

1.4 

. 2 

.2 

106 

' 818 

88.5 

o 

.0 

fc 

FEMALE 

1 

•2 

54  10.6 

8 

1.6 

l 

,2 

64 

12.7 

438 

87.3 

* 0 

.0 

502 

MALE 

1 

.2 

' 35  8.3 

5 

1.2  . 

1 

.2 

‘42 

10.0 

380 

90.0 

0 

*0 

•422 

: 

•/ 


* t i 


i 


. ' , .f  * 

liUi  I 118  INSTlTuI IONS J . 

UNOfRMAOUATISi 

ML^ai ML _i* 7,077 11.6  342  .6  v >670 

UK* it  8*  .4  3,479  ‘0.5  WO  Mi5 

Mlfc  1*1  .4  3,598  4.2  192  .5  3,745 

mbIM  162  ,5  Mil  8.7  180  *6  MJ8 

FEMALE  69  .6  1.260  10.0  N .7  1,559 

MALt  9J  .5  1.381  7.9  >,  102  .6  2.379 


IQTAt 
-i*  f.EHAlG 

369 

.4 

9,708 

10.7 

630 

.6 

9.608 

1» 

.6  ' 

4,724 

14.1 

236 

.7 

3,464 

MALE 

. ' k 

234 

.4 

4,979 

8.4 

294 

.5 

6.124 

UttttMTEi 

FULL-TIME 

7 • 

.2  • 

' 71 

2.0 

61 

1.7 

93 

FEMALE 

3 

.4 

17 

2.* 

21 

2.9 

. 16 

HALE 

1 4 

1 .1 

>4 

1.9 

*0 

-1.4 

77 

part-time 

. 29x 

• •> 

.9 

343 

6.9 

34 

.6 

279 

FEMALE 

..  u 

137 

10.7-  • 

9'  . 

...7 

44 

male 

17 

.4 

206 

t 

*•>, 

25 

.5 

235 

total  ' ‘ 

36 

.4’  ‘ 

414 

4.4. 

K 

- 1.0 

372 

F EMAl  E 

16  ' 

.6’ 

164' 

7.7 

30 

1.5 

60 

hale  , 

i1 

• 3 / 

260 

3.6 

65 

.9 

-312 

PRUFE55IQNAL: 


FULL-TIME 

♦ 0 

.0 . 

d 

4.0 

J 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALt 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 * 0 

PARI -I  IMG 

1 

11.2 

u 

.0  \ 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0. 

.0 

• 0 

■ .0  V 

0 

.0 

C 

MAU 

1 

14.3 

0 

.0  | 

1 0 

. .0 

0 

total 

1 

8.3 

0 

.6  ] 

t 

0 

.0 

' u 

female 

■ ' 0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

1 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* 

UNOORAO^PROF: 

FOLL#Ht 

23* 

.4 

7,148 

11.2 

403 

.6 

5,763 

FflALt 

89. 

.* 

3,  *96 

16.1 

171 

.8 

1,941 

MALE 

146 

.3 

3,662 

8,7  • 

232 

.6 

3,822 

PART-TIME 

192 

.5 

*2,974 

8.3 

222 

.6 

■ 4,217 

FEMALt 

81 

.6 

1,367 

10. 0 

95 

.7 

1,603 

MALE 

111 

.6 

1,587 

7.2 

127 

.6 

2,614 

total 

426 

.4 

10,122 

10.2 

. 625 

.6 

9,960 

female 

170 

.5 

*,883 

13.7  , 

266 

.7 

3,544 

• • MAlc 

2 >6 

.4 

5,239 

8.2 

359 

.6 

6,436 

UNCLASSIFIED 

TOTAL  - 

23 

*36 

10.6 

18 

.4 

551 

female 

8 

it 

185 

14.3 

7 

.5 

127 

MALE 

15 

* 

251 

6.9 

11 

.4 

424 

TOTAL  ENROLLMENT:. 
TOTAL  *9 

.4 

10,568 

10.2 

643 

.6 

10,531 

1 FEMALE 

176 

i *5 

5,068 

13.7 

273 

.7 

3,671 

MALE 

271 

.4 

5, *90 

8.2 

370 

.6 

6,860 

« 


.9.4 

13,316 

22.1 

45,370 

75.4 

1,516 

2.5 

60,202 

4.1 

5,6*0 

2M 

~iy«ot6 

71  «0 

Ml 

* 21,036 
' 39,166 

9.6 

7,676 

6,919 

19.6 

30,304 

77.4 

1*166 

3.0 

13.1 

23.0 

22,851 

75,9 

330 

1.1 

30,107 

i;.* 

2,964 

23.6  - 

9,467 ' 75;5 

111 

.9 

12,542 

13.5 

3,955 

22.5 

13,391 

76.7 

219 

1.2 

17,565 

10.6 

20,235 

22.4 

68,228, 

75.5 

1,846 

2.P 

90,309  1 

10.4 

8,604 

25.6 

24,’ 533 

73.0 

461 

1.4 

33,598 

io.a 

11,631 

20.6? 

43,695 

77.0  1 

1,38) 

2.4 

'56,711 

* 

, 

. * ' 

A 

i • f 

2,7 

232 

6.6 

V 2,587 

74.0 

676 

3,495 

2.2 

57 

.8.0 

567 

77.8 

102 

for. 

. 716 

2.8 

175 

6.3 

2,030 

73.0 

574 

20.7; 

2,779- 

4.8 

685 

11.8, 

4,922 

84.5 

221 

3.8 

* 5,828  , 

3.5 

202 

15.8 

1,037 

11.3 

36 

2.6 

1,275 

5.2 

483 

10.6 

3,88$ 

A, 

65.3 

w 

■ 

4.1 

W 

4.0 

917 

F 

9.8 

*7,509 

■80.5 

897 

9.6 

9,323 

3.0 

259 

13.0 

1,594 

80.1 

138 

6.9* 

1,991 

4.3 

458 

9.0 

5,915' 

80.7 

759 

10.4 

7,332 

.0 

0 

..  .0  1 

3 lOO.d  ’ 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

• 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o’ 

3 100.0 

0 

.0 

3 

.0 

1 

11.1 

: 7 

77,8 

1 

11.1 

9,' 

.0 

0 

.0 

2 100.0  , 

0 

.0 

2 \ 

.0 

1 

14.3 

5 

71.4 

1 

1,4.3 

7 

i « 

.0 

1 

8.3 

10 

83.3 

l 

8.3 

12 

’.0 

0 

.0  . 

2 100.0 

0 

.0 

2 

.0 

1 

10.0 

. 8 

80.0 

1 

10.0 

• to 

9,0 

13,548 

21.3 

47,960 

75.3  . 

2,192 

3.4 

63,700 

8.9 

5,697 

26.2 

15,623 

71.8 

452 

2.1 

21,772 

9.1' 

7,851 

18.7 

32,337 

77.1 

1,740 

4.1 

41,928  ‘ 

11.7 

7,605 

21.2  £ 

•27,787 

77.3 

552 

1.5 

35,944 

ll«6 

3,166 

22.9 1 

110,506 

76.0 

147 

1.1 

13,819 

11.8 

4,439 

20.  if 

P 17,261 

78.1 

405 

1.8 

22,125-* 

10.0 

21,153 

21.2 

75,747 

76.0 

2,744 

2.8 

99,644 

10.0 

^18,863 

24.9 

26,129 

73.4 

599 

1.7 

35,591  • 

10:0 

12,290. 

19.2 

49,618 

77.5 

2,145 

M 

64,053 

13.4 

' 1,028 

25.1 

2,999 

73.2 

'■'* 

72 

1.8 

*■ 

4,099 

9.8 

327 

25.3v  . 

. 951 

73.5 

. 16 

1.2 

1,294 

15.1 

701 

25.0 

2,048 

73.0  ' 
*• 

5.6 

2.0 

2,805 

• 

.4..  J 

10.2 

22,181 

-M  * 

21.4 

78,746 

75.9 

2,616 

2.7 

103,743 

10.0 

9,190 

24.9 

27., 060 

73.4 

615 

1.7 

%BB5 

10.3 

12,991 

19.4 

51,666 

77.3 

2,201 

3.3 

#,858  , . 

• 

1421 

L 


4 


TAIL!  17  - TOTAL  InAOUNENI  IN  INSTITUTIONS  UF  hIChCR  IDUCATICN  TON  SELECTlO  MAJOR  FIELOS  OF  STUDY  INC  LfVtl  OF  ENROLININT 
NY  AAtt  IlitlLltT  AND  SCAi  STATE,  1976 


RAUOI  FIELD  DftW-*  BUSINESS  ANyUNACENENT 


T 


ANERUaN  (NOUN  tlACl 


ASIAN  OR 


.TOTAL 

NtNORftY 


. >8ME'  , 
NQN-HISFARIC 

'•  / 


>NON-RESIO|NT 
All  IN 


TOTAL 


NUNbER 

1 

i 

* NUMBER 

1 

NUMBER 

•i 

Y 

NUMBER 

I 

NUMBER 

T 

NUMBER 

p 

1 

- NUMBER 

I 

(NUMBER 

UTAH 

■ UNDERGRADUATES) 
FUU-Tim  • 

a 

i 

1.4 

13  INSTITUTIONS) 
33  .3 

105 

1.4 

91 

i.j 

314 

* 

4.3 

i 

. 6,770 

93.0 

i 

1 

194 

l 

2.7 

* . * 

7,278 

finale 

6i 

J.U 

6 

.3 

'34 

1.0 

31 

1.3 

1)0' 

0.3 

x 1,878 

91.3 

•50'. 

4.4  ■ 

* 2,058 

MALE 

IS 

.s 

47 

.3 

73 

1.4 

60 

u 

m 

3.5 

■4,892 

93.7 

144 

2.8 

5,220 

FAIT -TINE 

7 

• i 

17 

.7 

29- 

1.1 

48 

«.« 

101 

3,9 

. 2,459 

95,1 

26 

1.0 

2*586 

. female 

3 

.3 

3 

.3 

13? 

16 

1.4  ' 

40 

2.5 

47 

V 

1,000 

94.7 

9 

.9 

1,056 

MALE 

. 4 

.1 

10 

,9 

1.9 

44 

1.4 

54 

3.3 

1,459 

95.4 

17 

1.1 

1,533 

•l 

' TOTAL 

Si 

.9 

50 

.3 

* 134 

1.4 

139 

1.4 

415 

.•4  i 

9,229 

^L6 

420 

4.4 

9,864 

female 

00 

4.1 

' 9 

.3 

i 9 

1.4 

57 

1.8 

177 

2,878 

9& 

59 

1.9 

3,114 

MALE 

46 

.0 

91 

.0 

1.3 

84 

1.4 

238 

3^5 

i 

* 6,351 

94.1 

161 

2.4 

6,750 

GRADUATE) 
. full-time 

1 

.5 

0 

.0 

1 

.5 

3 

1.5 

5 

k 

2.6 

\ ' 
158 

81.4 

31 

4 

16.0 

194 

* FEMALE 

.41 

0 

.0 

0 

.0 

4 

8.0 

4 

8'.U 

i i 

68.0 

6 

24.0 

25 

hale 

t 

.0 

0 

.0 

• 1 

.6 

1 

.6 

3 

l.S 

i<i 

83.4 

, 45 

14.8 

‘ 169 

FART-TINE  . 
FtNAlE ' 

2 

.9 

0 

.0 

3 

1.4 

4 

* 1.8 

9 

4.1 

404 

93.6 

5 

2.3 

218 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

54 

98,1 

1 ' 

1.9 

53 

male 

2 

1.4 

0 

.0 

3 

1.8 

4 

2.4 

9 

5.5 

152 

94.1 

V4 

2.4 

165 

total 

i 

.7 

0 

.0 

A 

,1.0 

7 

1.7 

14 

3.4 

362 

87.9 

36 

8.7 

412 

, ' female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.6 

\ 4 

2.6 

69 

88.5 

7 

9.0 

78 

NAlc 

i 

.9 

0 

A 

4 ' 

1.4 

5 

1.5 

12 

3.6 

493 

87.7 

29 

8.7 

334 

I 


PROFESSIONAL) 
FuLL-T IME 

U 

.0 

0 

.0 

FEMALE/ 

0 

•u 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 ' 

.0 

PART-TINE 

u 

.0 

0 

.u 

female  - 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

' i » 

total 

0 

.0 

0 

.0 

female 

u 

.u 

u 

.0 

hall 

u 

.0 

, 0 

.0 

UNOtCRAOoFRUfS 

full-tine 

86 

1.2 

33 

.4 

FEMALE 

61 

4.9 

6 

.3 

HALE 

43 

.5 

47 

.3 

PART-TIME 

9 

.3 

17 

.6 

FEMALE 

3 

.5  1 

3 

.3 

RALE 

4 

.4 

14 

.8 

ERjd 


0 

.0  , 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

106 

1.4 

94 

1.3 

319 

4.3 

34 

1.5 

33 

1.6 

132 

6.3 

74 

1.4 

61 

1.1 

187 

3.5 

34 

l.l 

54 

1.9 

110 

3.9 

13 

1.2 

46 

2.3 

47 

4.2 

19 

.1.1 

26 

1.5 

65 

3.7 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.8 

■ 0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 
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4,909 

*3 

7.4  , 

*75 

11.* 

*9 

11.0, 

582 

10 

7.2 

120 

8*«3 

9 

6.3 

’1)9 

33 

7.* 

355 

80.1 

55 

12.* 

**) 

25 

3.9 

399  . 

93.6 

16 

2.5 

6*0 

2 

2.1 

91 

9*.  8 

3 

3.1 

9* 

2) 

*.2 

501 

9).* 

1) 

2.*  . 

’5** 

*8 

5.6 

1,07* 

87.9  ' 

10 

$•  b 

1,222 

*12 

5.1 

211 

89.8 

12 

■ 5.1  ‘ 

2)5 

3* 

5.7 

/'l*3 

87.* 

*1 

'*,9 

• 987 

717 


* . '•* 

/ . 
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6 

AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NUN-HiSPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HlSPANIC  ALIEN  TOTAL 


■ NUMBER 

l 

NUMBER 

A 

NUMBER 

A 

i 

NUMBER 

1 

NUMBER 

A 

NUMBER 

A 

NUMBER 

A 

NUMBER 

PROFESSIONAL; 

FULL-TIME 

0 

CONTINUED 
.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 / 

female 

0 

.0 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 \ 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

* 0 

PART-TIME  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

f 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

u ,0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

5» 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 1 ' 

MALE 

0 

• 0 

. 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

El 

.0 

4, 

0 

.0 

0,  ’ 

total 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, ' FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

‘ male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\ 

UND*GRA0»PRDF: 

FULL-TIME 

so 

.6 

139 

E.E 

231 

3.7 

29 

.5 

449 

7.2 

5,576 

89.2 

226 

3.6 

m 

6,251 

FEMALE 

19 

l.D 

54 

2.9 

95 

1.1 

14 

.7 

182 

9.7 

1,638 

87.7 

#48 

4.6 

1,866 

MALE 

01 

.7 

#5 

1.9 

136 

4.1 

15 

.3 

267 

6.1 

3,936 

89.8  4 

, 178 

4.1 

4,383 

PART-TIME 

11 

.a 

2) 

1.7 

45 

34 

10 

.7 

91 

6.3 

1,315 

91.6 

29 

2.0 

1,435 

FEMALE 

2 

.6 

7 

2.2 

10 

3.1 

3 

.9 

22 

6.6 

292 

90.7 

8> 

2.5 

322 

MALE 

■ 4 

.6 

18 

1 1.6 

35 

3.1 

7 

.6 

69 

6.2 

1,023 

91.9 

*21 

1.9 

1,113 

TOTAL 

61 

.U 

' lot 

2.1 

276 

3.6 

39 

.5 

540 

7.0 

6,891 

89.7 

255 

3.3 

7,686 

FEMALE 

El 

1.0 

ol 

2.8 

105 

4.8 

17 

.8 

204 

9.3 

1,930 

88.1 

56 

2.6 

2,190 

MALE 

40 

.7 

luJ 

1.9 

171 

3.1 

22 

.4 

336 

6.1 

4,961 

90.3 

199 

3.6 

5,496 

UNCLASSIFIED:- 

TOTAL 

2 

.) 

12 

2.B 

7 

1.6 

0 

.0 

21 

4.9 

388 

91.3 

16 

3.8 

425 

female 

%D" 

.0 

6 

S.B 

2 

1.9 

0 

.0 

8 

7.8 

93 

90.3 

2 

1.9 

103  v 

. MALE 

2 

.6 

'6 

1.9 

5 

1.6 

0 

.0 

13 

4.0 

295 

91.6 

14 

4.3 

322 

TOTAL  ENROLLMENT 
TOTAL 

f 

o3 

.0 

176 

2.2 

283 

3.5 

39 

.5 

561 

6.9 

7,279 

89.7 

271 

3.3 

8,111 

FEMALE 

El 

.9 

67 

2.9 

107 

4.7 

17 

.7' 

212 

9.2 

2,023 

88.2 

58 

2.5 

2,293 

MALE 

42 

.7 

109 

1.9 

176 

3.0 

22 

.4 

349 

6.0 

5,256 

90.3 

213 

3.7 

5,818 

, | NEST  VIRGINIA  I 21  INSTITUTIONS! 


UNDERGRADUATES; 


FULL-TIME 

8 

‘ .1 

363 

6.  t> 

27 

.5 

16 

■o 

434 

7.5 

5,255 

90.8 

101 

1.7 

5,790 

female 

2 

.1 

1UB 

7.0 

12 

.8 

7 

4 

129 

8.4 

1,363 

89.9 

27 

1.6 

1,539 

MALE 

6 

.1 

2 75 

15 

.4 

9 

.2 

305', 

7.2 

3,872 

91.1 

74 

1.7 

4,251 

PART-TIME 

1 

.1 

. 92 

5.o 

3 

.2 

3 

.2 

99 

6.0 

1,546 

94.0 

0 

.0 

1,647 

female 

1 

.2 

33 

5.7 

3 

.5 

' 2 

.3 

39' 

6.7 

543 

93.3 

• 0 

.0 

582“ 

male 

0 

.0 

59 

5.5 

0 

.0 

1 

.1 

40 

5.6 

1,005 

94.4 

0 

.0 

lt065i  jftrt 

TOTAL 

FINALE 

>■'  MU 


4AA0UATU 

. f YU -nut, 

FEMALE 


•* 


MALE 
AjRT-MMt 


, FEMALE 
MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


UNCLASSIFIED: 

total 

FEMALE 

MALE 


UNQ*GAAD+PA0F: 

full-time 

FEMALE 

MALE 

part-time. 

FEHALc 

MALE 


USCONSIN 


UNDERGRADUATES: 
FULL-TIME  • 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 

female  ‘ 

RALE 

O 


.1 
I 1 
.1 


.0 

• u 


0 

u 

0 — .0 

0 .0 

U .0 

(I  .0 


.0 

.0 


.0 


.0 

•u 

.0 

.u 

.0 

.0 


0 .0 
u .u 
0 >0 


.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 


V .1 

3 .1 

6 .1 


0 .o 

U .0 

u iu 


TOTAL  ENROLLMENT: 

TuTAl  • 9 •! 

FEMALE  i ' .1 

MALE  .6  a. 


475 

4.4 

30 

141 

6.6 

15 

334 

6.3 

15 

5 

2.5 

10 

0 

.0 

4 

5 

3.2 

6 

. 19 

, 3.3 

5 

6 

' 1,1 

l 

11 

2.3 

4 

24 

3.1 

15 

6 

5.4 

5 

lb 

2.5 

10 

0 

.0 

" 0 

O 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

0 

.0 

. 0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

388 

6.5 

37 

106 

6.8 

16 

180 

6.4 

21 

' 111 

5.0 

8 

41 

6.0 

4 

70 

4.5 

4 

494 

6.1 

45 

149 

6.6 

20 

350 

5.9 

’ 25 

5 

1.0 

4 

J 

1.2 

1 

2 

• 6 

3 

504 

5.8 

49 

' 152 

6,1 

21 

352 

5.7 

28 

l 


33  INSTITUTIONS! 


72 

B 

J7 

10 

2 


.4  , 400  2.4 

.7  .*$159  3.1 

.3  ,*v  241  2.1 

.2  . -119  2.5 

.1  ..  ’58  3.4 

Vi  • 61'  2.0 


.4 

19 

.3 

533 

7.2 

MOTtlt) 

.7 

9 

- .4 

168 

7.9 

1,926 

90.1 

.3 

10 

.2 

365 

6.9 

4,877 

91,7 

5.0 

0 

.0 

15 

7.5 

126 

63. C 

9.3 

. 0 

.0 

4 

9.3 

* 27 

62.1 

3.8- 

0 

.0  - 

u 

-7.0  — 

- -99- 

63.1 

.9 

2 

’ .3, 

26 

4.5 

546 

94.3 

1.0 

0 

.0 

9 

8.7 

' 94. 

90.4 

.8 

2 

.4 

17 

3.6 

♦52 

95.2 

1.9 

2 

.3  . 

41 

5.3 

672 

86.3 

3.4 

0 

.0 

13 

8.8 

121 

12.3 

1.6 

2 

.3 

28 

4.4 

. 551 

17.2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

T> 

.0  ' 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

: 0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

* 

i 

.6 

16 

.3 

449 

7.5 

5,381 

•89.8  . 

1.0 

7 

4 

9 

.4 

133 

8.4 

1,410 

89.1 

.5 

.2 

316 

7.2 

•3,971 

90.1 

.4 

5 

’.2 

125 

5.6 

2,094 

94.1'«j 
92.9  ~ 

.6 

2 

.3 

48 

7.0 

637 

.3 

3 

.2 

77 

5.0 

1,457 

94.6 

.5 

21 

.3 

574 

7.0 

7,475 

91.0 

,9 

9 

.4 

181 

6.0 

2,047 

90.3 

.4 

12 

.2 

393 

6.6 

5,428 

91.3 

.8 

0 

.0  . 

9 

1.8 

499 

.4 

0 . 

.0 

4 

1.6 

239 

94.  * 

1.1 

0 

.0 

5 

1.9 

260 

97.7 

.6 

21 

.2 

583 

6.7 

7,974 

91.4 

,.8 

, 9 

.4 

185 

7.4 

2,286 

91.0 

.5 

12- 

.2 

■ 398 

l 

6.4 

6V8. 

91.5 

47 

26 

21 

6 

1 

5 


.3 

.5 

.2 

.1 

.1 

.2 


29 
55 

30 
14 
16 


719 


1 5 


.6- 

.5 

.6 


.5 


ft 


101 

1.4 

7,437 

27 

1.) 

2,121 

74 

1.4 

5,)16 

59 

29.5 

,200 

12 

27.9  , 

43 

-.47 

29.9 

157 

7 

1.2 

579 

1 

1.0 

104 

6 

‘ M 

475 

66 

8.5  ’ 

T79 

13 

8.8 

1W 

53 

8.4 

632 

V / 

•o 

.0 

0. 

0 

.0 

0 

0 

;o ' . 

0 

0 

.0 

■0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0. 

0 

0 

.0  . 

0 

0 

.0 

0 

160 

2.7 

5,990 

39 

2.5 

1,582 

121 

2.7 

4,408 

, 7 

.3 

2,226 

l 

.1 

686 

. 6 

. >4  , 

1,540 

167 

'2.0 

! 8,216. 

40 

1.8 

2,268 

127 

2..1 

5,948 

' * 

'1 

■ .2  • 

509 

O 

.0 

243 

a 

.4 

266 

168 

1.9 

8,725 

40, 

1.6 

2,511 

128 

<2.1 

6*214 

603  3.6'  15*938  95.0 

249  4.9'  4,632  94.2 


243  1.4 

■ 51  1.0 


35t4  3.0- 
165  3.5 
75  4.4 
90  3.0 


11,106  95.3 
4,541  96.4 
1,645  95.6 
2,896  96.8 


192  . 1.6 
7 1 .1 


.1 

- .2: 


16,784 

,5432 

11,652 

4,713 

1,721 

2,992 

T ■ 


1441 


& 


■ » * 


UIU  If  • Tout  ENROLLMENT  IN  INST  HUT  IONS  OF  HIGHER  (DUCATICN  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
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AMERICAN  INDIAN 
AUSNAN  native 

4LACK  ASIAN  OP 

N0N-H1SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

total 

NINORITV 

NHITE  ‘ 
NON-HISPANIC 

NON-RESiOENT 

ALIEN 

total 

< 

— - - 

NUMBER 

NUMBER 

I 

number 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I. 

NUMBER X. 

NUMBER 

t 

MjMiM 

WISCONSIN 

total 

82 

COMINUEO 
.4  519 

2.4 

53 

.2 

114 

.5 

761 

3.6 

20.479  95.3 

250 

1.2 

21,497 

female 

3 7 

217 

27 

43 

.6 

324 

4.7 

6.477  94.5 

52 

.8 

6,853 

MALE 

« 

.3 

302 

2.1 

26 

.2 

71 

.3 

444 

3.0 

14,002  95.6 

191 

1.4 

14.644 

GAAUUATE: 

full-time 

2 

.3 

33 

4.2 

7 

.9 

5 

.6 

47 

6.0 

614  78.1 

123 

13.9 

786 

female 

2 

1.1 

14 

7.4 

l 

.3 

0 

.0 

17 

9.0 

143  75,7 

29 

15.3 

189 

MALE 

u 

.0 

19 

}.l 

6 

1.0  . 

. 5 

.8 

3D 

5.0 

471  78.9 

96 

16.1 

397 

FART-TINE 

2 

.1 

10 

.7 

14 

.9 

3 

.2 

29 

2.0 

1.428  96.6 

21 

1.4 

1,478 

Female 

l 

.3 

1 

.3 

l 

.5 

0 

• .0 

3 

1.6 

179  95.7 

5 

2.7 

117 

male 

i . 

.1 

9 

.7 

13 

1.0 

3 

.2 

26 

2.0 

1.249  9*.7 

16 

1.2 

1.291 

TOTAL 

4 

.1 

4j 

1.9 

21 

.9 

8 

.4 

76 

3.4 

2.042  90.2 

146 

6.4 

2,264 

female 

3 

.6 

is 

4«U 

2 

.5 

0 

.0 

20 

5.3 

322  85.6 

34 

9.0 

376 

* MAU 

1 

.1 

28 

It) 

19 

1.0 

8 

.4 

56 

3.0 

1,720  91.1 

112 

5,9 

1,888 

JWFESSIONAL:  , 

Mik-TIHE 

0 

.0/ 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

' Jfemale  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  fh 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

u 

.0  \ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' .0 

■ 0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

•0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

female 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

, 0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 .0 

0 

.0 

' 0 

unograd»prjf 

full-time 

4 

• 

74 

‘.4 

433 

2.3 

54 

.3 

89 

.5 

650 

3.7 

16,552  94.2 

368 

2.1 

17,570 

'•FEMALE 

37 

.7 

173 

3.3 

27. 

.5 

29 

.5 

266 

5.0 

4,975  93.5 

80 

1.5 

5.321 

NMALE 

37 

.3 

260 

2.1 

Z1 

.2 

60 

.5 

384 

3.1 

11,577  94.5 

288 

2.4 

12,249 

part-nine 

12 

.2 

129 

2.2 

*20 

.3 

33 

.5 

194 

3.1 

5,969  96.4 

28 

.5 

6,191 

FEMAE 

3 

.2 

39 

3.1 

2 

.1 

14 

.7 

78 

4.1 

1,824  95.6 

6 

.3 

1,908 

r 

9 

.2 

70 

1.6 

18 

.4 

19 

.4 

116 

2.7 

4,145  96.8 

22 

.5 

4,283 

total  \ 

46 

.4 

362 

2.4 

74 

.3 

122 

.5 

844 

3.6 

22.521  94.8 

396 

1.7 

23,761 

FEMALE 

40 

.6 

232 

3.2 

29 

.4 

43 

.6 

344 

4.8 

6,799  94.1 

86 

1.2 

7,229 

MALE 

46 

.3 

330 

2.0 

45 

.3 

79 

.5 

500 

3.0 

15,722  95.1 

310 

1.9 

16,532 

UNCLASSIFIED* 
TOTAL'  . 

0 

.0 

* 

9 

1.8 

3 

..6 

4 

.8 

16 

3.2 

474  94,2 

13 

2.6 

503 

FEMALE  ■ 

- 0 

.0 

5 

3.4 

l 

.8 

2 

1.5 

6 

6.0 

121  91.0 

4 

3.0 

133 

male 

0 

.0 

4 

1.1 

2 

.5 

2 

.5 

' 8 

'2.2 

353  95.4 

9 

2.4 

370 

. 

ERLC 


4 


1443 


TOUl  (MUUNNli 


total 

.4 

>n 

2.9 

77 

.3 

limit 

'0 

.J 

*37 

3.2 

•30 

MU 

44 

.J 

339 

2.0 

97 

.3 

•TONINI 

1 

t INSTITUTIONS) 

jMUMAOUAmt 

fuii-time 

12 

1.0 

19 

1.1 

11 

.9 

limit 

to 

2.3 

1 

.1 

10 

2.5 

mil 

2 

1* 

11 

1.3 

l 

.1 

PAAT-l  IMt 

1 

.7 

l 

.7 

0 

.0 

limit: 

' i 

1.9 

u 

.0 

.0 

.0' 

• mil 

0 

.0 

l 

1.6 

0 

.0 

total 

13 

.9 

15 

1.1 

11 

.8 

iimil 

it 

2.9 

3 

.6 

10 

2.1 

mil 

2 ' 

• 4 

12 

1.3 

1 

.1 

minmci 

foil-time 

0 

.0 

2 

2.7 

0 

.0 

FEMALE 

0 

• 0 

0 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
A RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1974 
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2.8 

*J» 

.0 

,153 

FEMALE 

0 

.Ul 

0 

..0 

78 

97.5 

0 .0 

* w 

97.5 

2 

2.5 

* 0 

.0  * 

80 

MALE 

0 

.0 

0 

.u 

71 

97.3 

0 .0  ' 

\ 71 

97.3 

2 ' 

2.7 

0 . 

.0 

73 

PART-TIME 

0, 

. .0 

0 

.0 

89 

97.8 

0 .0 

J9, 

97.8 

2 

2.2 

0 

.0 

91 

, FEMALE* 

«■ 

.0 

0 

.0 

60 

98.4 

0 .0 

JO 

98.4 

l 

1.6 

0 

,.o 

61 

■ MALE 

0 

.0 

' 0 

.0 

29 

96.7, 

0 .0 

■«' 

•'  96.7 

1 

3.3 

. 0 

.0 

30 

TOTAL 

0 

• 

.0 

0 

.0 

288 

97.5 

0 .0 

238 

97.5 

j6 

2.5 

’ 0 

.0 

244 

, Female 

0 

.0  1 

0 

,0 

138 

97.9 

0 ..0 

138 

97.9 

3 

2.1 

0 

.0 

141 

<7  HALE 

0 

.0 

0 

.0 

100 

97.1 

0 .0 

100* 

97.1 

3 

2.9 

o. 

. -f 

103 

UNCLASSIFIED: 

1 

, j 

O' 

/• 

• 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

o .o 1 :» 

0 

.0 

.0 

0 

tO 

0 

FEMALE  • 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

' .0  • 

0 .0  *• 

1 0 

.0 

0 

.y  - 

O' 

.0 

. ■ 0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT : 
TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

•238 

97.5 

0 .0 

238 

97.5 

• 6 

2.5 

0 

.0 

-1  244 

FEMALE 

U' 

‘.0 

0 

.0 

13d 

97.9 

0 .0 

138 

97.9 

3' 

2.r 

, 0 

.0 

141 

male 

u 

.0 

0 

.0 

100 

97.1 

0 .0 

100 

97.1 

3 

2.9 

0 

.0 

103 

CANAL  20NE 

1 INSTITUTIONS  J 

1 

UNDERGRADUATES : 

• • t 

/ 

V 

FULL-TIME 

U 

.0- 

.9 

10.0 

0 

.0  - 

23 

25.6 

3i  35.6,  i 

( 58 

64.4  , 

0 .0 

90  * 

FEMALE 

0 

.0 

4 

. 8.5 

0 

.0 

12 

25.5 

16 

34.  O'* 

‘ 31 

66.0 

0 - .0 

47 

male 

0 

.0 

5 

11.6 

0 

.0 

11 

25.6 

16 

37.2 

27 

62.8 

0 .0 

43 

PART-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 -.0* 

dS 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0’ 

• o .o 

, 0 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 .0* 

0 

T'OTAL  . 

u 

.0 

9 

10.U 

0 

.0 

23 

25.6 

32 

35.6 

‘ 58 

64.4  • 

0 .0 

90 1 

FEMALE 

u 

.0 

4 

8.5 

0 

-.0, 

12 

25.5 

16 

34.0 

3t 

66.  C 

0 .0 

47 

HALF* 

0 . 

. .0 

5 

11.6 

\ 

• 0 

.0 

a 

11 

25.6 

. 16 

37.2 

> 

27 

62.8 

0 .o' 

, « 

\ 

GRADUATE: 

t 

. 

• 

A , 

.0  ® 

f 

, 

4 

FULL-TIME 

u 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

• 0 

0 

1 ' 

0 

.0 

0 .0 

0 

' FEMALE 

u 

.0 

u 

.0  ** 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' ■’*  0 

.0  * 

0 

.0 

0 

' .0 

0 .0 

'0 

PART-TIME 

u , 

.0' 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

-0  .0 

1 • 0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.U  *. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 .0  ’ 

* 0 

MALE 

0 

.0 

0- 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

V 0 

ERJCl  > 


l 


• 1451 


t 


••  > 1 . 

I ■ I 


TOTAL 

0 

.0 

Sfc 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0, 

. .O'  ■ 

0 '■ 

' ,'aS 

/\rQ 

40 ; 

0 

FEMALE 

u 

.U  ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.O' 

■ \ C: 

,v  * oV 

.ft 

•°f. 

0 

MALE 

0 

.0 

Vo 

0 

.0 

0 

.o. 

* 0- 

.0 

,.ftV 

. * : 

.0 

0 

Vi'i 

J 4 

u ■ T ■ . ' 

V 

professional: 

j 

r“  "V  y- 

V j- 

, 

t, 

full-time 

0 

;q 

0 

.0 

4 0 

.0 

0 

.0 

m 

/■>-.  0 

■•.o 

o:- 

.0 

0 

'FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0  , 

.0 

■Vo\ 

.0 

. O'' 

.0 

0 

- MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0  ’ 

' '.0  • 

■ X) 

.0 

0 

.0 

.0 

PART-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0- 

1 

.0. 

‘A-  '^K 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘.Of 

0\ 

.0 

. o 

‘.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 i. 

K ‘ 1 v 

.0 

• 

\.o 

. ■'0?- 

.0 

1 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

1 

0 . 

VtfJ 

v.  . 0 

.0 

Of  ' 

.0 

0 

female 

0 

•0 

'0  ■ 

.0 

0 

.0 

0 ' 

.'0 

, 0* 

..  0 ' 

‘ v)  0 

.0 

, > ■ 

'0 

.0 

0 

MALE 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

•f 

.0 

.0 

0 

' ' ' *'V 

JN0»GRW*PWF:  ft's 


•;  FULL-TIME 

0 

* .0 

9 

10.0 

0 

.0 

23 

25.6 

32 

15.6 

58  64.4 

0 .0' 

90 

.FEMALE 

0 

.0 

4 

6.3 

0 

.0 

12 

25.5 

16 

fi  4.o;' ; 

■ 31  66.0:7 

‘ -0  ' .0 

47 

MALE 

o 

.0 

. 5 

11.6 

0 

.0 

11 

25.6 

16, 

* 37.2  , 

* -*27  62.-8 

0,'  .0 

43 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0  ■; 

\h>  1 -O' 

, 0 .0 

0 

FEMALE 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•"  0 .0 

0 i 

MALE . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

3 A * f 

' ‘ i\  ' 

[f\  O'  .0. 

0 .‘0 

0 1 

TOTAL 

u 

*0 

9 

10.0 

0 

.0 

23 

2J.6 

* 32 

.35.6  ^ 

C 58 '*64, 4 

0 .0 

90, 

FEMALE 

0 

.0 

4 

6.3 

0 

.0 

12 

25.5  : 

, . ,16 

$ ir;.fi6.o  • 

0 . .0 

47 

MALE 

u 

.0 

5 

11.6 

0 

.0  * 

11. 

25.6. 1 

16. 

■y  ^ * 

3712 ' w 

S' 

' 27  ;62.,8 

1 ■ 1 ••  1 

0 .0 

43 

UNCLASSIFIED:  , 

L J V 

L , 

\ y 

'•  .ii 

TOTAL 

0 

.0 

17 

9.1 

0 

.0 

46 

24.7 

2411 

« 63 

33j9!:1 
34.5  % 

0 .0 

186 

FEMALE' 

0 

.0 

9 

10.3  * 

0 

.0 

21 

3.0 

v V57V65.5  • 

0 .0 

87 

MALE 

- i 

0 

.0 

8 

6.1 

0 

.0 

25 

25.3  i 

• 3 . i •' 

33 

33.3  T. 

VS 66  >6.7 

0 .0 

99 

TOTAL  ENROLLMENT: 

« 

> , 

% 

' • c . 

1 1 

276 

TOTAL 

0 

.0 

16 

9.4  ; 

0 

.0 

69 

’25.B’  > 

95 

34.4 

18lV».6  ' 

0 ; .0 

FEMALE 

u 

.0 

,13 

9.7 

0 

.0 

33 

•24.6 

46 

34.3 

88'-'6$tt.  ' 

0 .0 

134  / • 

MALE 

0 

.0 

9.2 

0 

4 

.0 

36 

25.4 

49 

34.5  v. 

\93  65.5) 

• 

■ 0 .0 . 

142  » 

UUAM 

1 

L INST  HUT  US  J 

* 

, \ 

q r‘  ' 

V-’A  ' 1 

-V 

UNDERGRADUATES: 

V’.  ^ 

- ft.  j * 

443 

FULL-T IME  ' . 

6 

1.4- 

0 

.0 

238 

58.2 

16' 

3.6 

. \ 280 

63.2 

54  12.2 

: "109  24.6 

FEMALE 

3 

1.6 

0 

.0 

124 

64.6 

3 

1.6 

130 

' 67.7 

' 2ft  lfl.4 

;>2  21.9 
’ ,67  26.7 

192 

male  . 

3 

1.2 

0 

.0 

134 

53.4  , 

13 

5.2 

. 150 

59.8 

34  .V 

251  ' 

• part-time 

0 

.0 

0 

.0 

133 

82.6 

3 

1.9 

‘ 136 

84.5 

25  45,5 

* tN  ' 

.0  .0 

161 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

64 

82.1 

2 

2.6 

66 

84.6 

12  15.4  ^ 

' 0 .0 

78 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

69 

83.1 

i 

1 

1.2 

A 

70 

84.3 

13  15.7. 

\ 0 .0 

S3 

TOTAL 

6 

\ 

1.0 

0 

.0 

391 

64.7 

19 

3.1 

416 

68.9 

79  15.1. 

',10.9  48.0 

604  ' 

FEMALE 

3 

1.1 

0 

.0 

186 

69.6 

5 

1.9 

* 196 

72.6 

32  11.9'  ... 

. >42  15.6 

270 

MALE  . 

3 

.9 

’ 0 

.0 

203 

60.8 

14 

4.2 

220 

65,9 

47  14.1  ^ 

in  20.1 

,.3^;  . 

334  ’ > 

GRADUATE: 

1, 42.9 

• i 

A ’ .> 

28 

full-time 

l 

3.6 

0. 

.0 

9 

32.1 

1 2 

7.1  , 

12 

71  \39.3 

5 17.9 

female 

0 

.0 

0 

.0 

2 

33.3 

0 

.0 

2 

33.3 

2 33.3 

2 33.3 

6 

MALE 

4 

9.5 

0 

.0 

7 

3U8 

2 

9.1 

- 10 

45.5 

9.  40.9 

-.-3,  13.6 

22' 

part-time 

l 

2.3 

0 

.0 

22 

51.2 

3 

7.0 

26 

60.5 

\17  39.5  . 

0 .0 

43 

FEMALE 

0 

.0 

.0 

.0 

•10 

62.5 

O' 

.0 

10 

62.5 

6 37.5 

q 10 

16 

o'  MALE 

l 

3.7 

0 

>0 

/ 12 

44.4 

3 

il.l  , 

16 

59.3 

11  40.7 

0 .0' 

27 

ERIC 

i 

f 

$ 

A* 

725 

„ 

- 

1453 

. f 


TABLE  17  * TOTAL  ENftOUHEUT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SEIECTEO  HAJ08  FIELDS  OF.  STUDY  ANO  .LEVEL  OF  ENROLLMENT 
W RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976 

, 1 ’ ■ 

MAJOR  fiao  0500  - BUSINESS  AM)  MANAGEHENT  ' 

f * 


AMERICAN'  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  ' * \ TOTAL  ' ’ WHITE.'  NON-RESIDENT 

AUSKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOfR  HISPANIC  ’ MIN08ITY  NON-HISPANIC  ALIEN  ' TOTAL 


'number 

X 

number 

, f 

NUMBER  * 

NUMBER  . 

X . 

NUMBER 

r 

‘ • \ 

NUMBER  t 

NUMBER. 

■ X 

NUMBER 

GUAM 

TOTAL 

\ 

2 

CONTINUED  ' 
2.6  0 

7 J 

.0 

31  43.7 

5 

7.0 

38 

' 'h 

53.5 

28  39. A 

5'  7.0 

r 

71 

FEMALE 

0 

.0 

0 ' 

.0 

12  54.5 

0 

.0' 

• 12 

5A.5 

8 36.A 

. . 2 9.1 

22, 

1 MALE 

lL 

M 

0 

.0 

4 

19  38.8 

5 

10.2 

26 

* ( 

53.1 

' 20  AO. 8 

3 6.1 

49 

PROFESSIONAL:  ' 
FJU-TIME  • 

■0 

.0 

•0 

.0 

‘ 0 .0  . 

0 

.0 

* 0 

.0  • 

> 

0 .0 

’0 

.0 

0 

FEMALE  , 
- MALE 

(i 

.0 

’ ' 0 

.0 

-0  .O'" 

O' 

.0 

0 

.0 

o • .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 .0  • 

• 0 

.0 

0 

,0 

0 - .0 

0 ' 

.0 

i O' 

-PART-TIME  ■- 

0 

.0 

Ni  0 • 

.0 

0 .0 

'c 

.0 

0 

• .0 

.0  .0 

0 

.0 

0 

. FEMALE  : 

0 

fU 

1 o ; 

.0 

0:  .0 

c 

.0 

0 

.0 

* 0 .0 

0 

.0 

0 

' male  1 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 ,fi 

0 

.0 

0 

.0 

0 . .0 

0 

.0 

0 

t6tal' 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 ,o- 

0 

. .0  • 

0 

.0 

0 .0- 

a / 40. 

0 

■ FEMALE 

0 

.0 

.0 

.0 

0 ‘ .0 

• 0 

. .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0, 

t "ALE  \ 
..  V : ' 

,,UMD»GRA1HPR0F: 

FUiL-TIME 

'0 

.0 

O’ 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0. 

0 

.,0 

0 

1 

*1.5 

0 

.0 

^ 267  56.7 

18 

. f 

3.8 

292 

62.0 

65  13.8  • 

1 14  24.2 

k 

471 

FEMALE  * 

i 

1.5 

, 0 

;.0 

- ’ 126  63.6 

.3 

1.5 

132 

66.7 

22  11.1 

AA  22.2 

198 

MALE 

A 

4.5 

0 

• .0 

141  - 51.6  • 

15 

5.5 

160 

53.6 

* A3  15.8 

' \7Q  25.6 

; 273 

PART-TIME 

1 

■’  .5 

0 

.0 

155  76,0  ' 

.6 

2.9 

, 162 

79.A 

„ A2  20.6' 

0 

.0 

204 

female 

U 

.0 

0 

.0 

' 74  78.7- 

2 

2.1 

. 76 

80.9 

18  19.1 

* 0 

.0 

. 94 

. 'JURE 

1 

.9 

0 

.0 

.81  73.6 

A 

3.6 

86 

78.2 

‘.  2A,  21.8 

• 0 

.0' 

1 110 

/total  .. 

B, 

1.2 

• ; 0*' 

• .0 

42  2 62.5 

2A 

3.6 

A5A 

67.3 

,lo/  15.9 

114  16.9 

675 

\FENAIE 
’ male 

i' 

1.0 

; • o 

.0 

200  68.5' 

r -,5 

1.7 

208 

71.2  • 

' AO  13.7 

. AA  15.1 

292 

5 

i’.J 

0 

.0 

■ 222  58.0 

19 

5.0 

2A6 

6A.2 

' 67  17.5 

70  18.3 

. 383 

' ' UNCLASSIFIED: 


“ TOTAL'-' 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

’ .0 

0 

*0'  ' 

0 

.0 

0 

. FEMALE 

0 

.0'  * 

0 

.0 

' , .0 

.0 

0 ' 

.0 

* o' 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

\ , MALE 

i ' , 

0 

^0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

‘ o' 

.•o* 

0 

.0 

0 

,0 

• ' 0 

- . TOfAl  ENROUMENT: 

• 

. . 

/ 

i • 

16.9 

• ■ * TOTAL 

8 

1.2 

• o ■ 

.0 

A22 

62.5 

2A 

3.6 

A5A 

67.3 

107 

15.9 

‘ IK 

675 

' ' FEMALE 

3 

1.0 

0 

.0 

200 

68.5 

5 

1.7 

- 208 

71.2 

AO 

13.7 

44 

15.1 

292 

, * MALE 

5 

1 1.3, 

0 

. •¥ 

222 

58.  G 

19 

5.0 

2A6 

6A.2 

67 

17.5 

,70 

‘18.3 

383 

r , , * • 

f V v/  * 

■ ’ • ' ' 1455 

. ’ . ’ > * 


PJERTO  RICO  I 10  INSTITUTIONS! 


UNDERGRADUATES: 


FuU-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

u 

.0 

RALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

u 

.0 

- f 

.0 

FEMALE 

0 . 

.0 

0 

.0 

RALE 

0 ’ 

/O 

0 

.0 

total 

0 

*.0 

u 

.0 

female 

0 

.0 

0. 

.0 

RALE 

p 

.0 

' 0 

.0 

GRADUATE: 

full-time 

u 

.0: 

i 

0 

.0 

female 

HALE  ! 

0 

.0 

i ■ 0 

.0 

0 • 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 J 

• u 

0 

.0 

FEMALE  * 

0 

.u 

J 

.0 

MALE 

J 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

1) 

.0 

' 0 

.0 

MALc 

u 

.6  ' 

0 

.0 

PROFESSIONAL: 

full-time 

0, 

'.O' 

0 

•0 

FEMALE 

0 

<u 

0 

.0 

MAlc 

u 

•u 

u 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

•0 

.0 

0 

.0 

MAlE 

u 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

10,724  100.0 

10,724  100.0 

0 

.0 

5,178  100.0 

5,178  100.0 

0 

.0 

5,546  100.0 

5,546  100.0 

0 

.0 

2,324  100.9“ 

2,324  100.0 

0 

.0 

876  100.0 

876  1 00.0 

0 

.0 

1,448  100.0 

1,448  100.0 

0 

.0 

13,048  100.0 

13,046  100.0 

0 

.0 

6,054  100.0 

6,054  100,0 

0 

.0 

6,994  100.0 

6,994  100.0 

.0, 

.0 

7C  1CC.0 

7G  100.0 

o’ 

.0 

27  100.0 

27  100.0 

0 

.0  . 

43  100.0 

43  100.0 

0 

.0. 

157  100.0 

157  100.0 

0 

.0 

40  100.0 

40  100.0 

0 

'.0 

117  100.0 

117  100.0 

0 

.0 

227  100.0 

227  100.0 

0 

.0 

67  100.0 

67  100.0 

0 ' 

.0 

160  100.0 

160  100.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 ' .0  1 ,0  10,725  , 

0.  .0  0 .0  5,178 

0.0  1 .0  5,547 

0.0  0 .0  2,324 

0 i .0  0 ,0  876 

0 .0  0 .0  1,448 

0 .0  1 .0  13,049 

0 .0  0 .0  6,054 

0 .0  1 .0  6,995 


0.0  0 10  70 ' 

0 .0  0 .0  27  t 

0 .0  0 ,0  43 

0 .0  0 ’ .0  157, 

0 .0  0 .0  40 

0 .0  0 . .0  * 117 

0 .0  '■  0 .0  227 

,0  .0  0 .0  67 

0 .0  0 .0  - 160 


0 .0  0 .0  0 

0.0  0 .0  0 
0 .0  0.0  0 
0 ■ .0  0 .0  0 

0 .0  0 .0.  0 

0 ■ .0  0 .0  0 


TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female  v 

P 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UNDtGRADtPROF: 

full-time 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

10,794  100.0 

Ik 

* 

10,794  100.0  • 

0 

.0 

1 

.0 

10,795 

. female 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

5,205  100.0 

5,205  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

5,205  ' 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,•0 

5,589  100.0 

5,589  100.0 

0 

.G 

1 , 

.0 

5,590 

‘ .PART-TIME 

0 

.<y 

0 

.0 

0 

.0 

! 2,481  100.0 

2,481  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

2,481 

female 

0 

.u 

0 ■ 

.0 

0 

.0 

916  100.0 

916  100.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

916 

male 

0' 

'.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

1,565  100.0. 

1,565  100.0  ' 

0' 

.0 

0 

.0 

1,565 

total 

0 

.U  ' 

J 

.0 

c 

.0 

13,275  10G.0 

13,275  100.3 

t 

1 0 

.0 

1 

.0 

13,276 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6«l2l  100.0 

6,121  100.1T 

0 

.0 

0 

.0 

6,121 

MAlE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7,154  100.9 

7,1*4  100.0 

0 

.0 

l 

.0 

7,155 

UNCLASSIFIED: 

total 

O'* 

.0 

V 0 

.0 

0 

.0 

318  100.0 

318  100.0 

0 

.0 

S) 

.0 

. 318 

’ , FEMALE 

0, 

.0 

' ‘0 

.0 

0 

.0 

112  100.0 

112  100.0 

0 

.0 

0. 

.0 

112 

MALE 

u 

.0 

,u_ 

. .0 

0 

.0 

206  100.0 

206  100.0 

( 

0 

.0 

0 

.0 

206 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

u 

.0 

0 

.0  > 

.0 

13,593  100.0 

13,593  100.0- 

0 

.0 

l 

.0. 

13,594  ' •’ 

female 

u 

.0 

0 

.0, 

■ 3 o. 

.0 

6,233  IOC. 0 

6,233  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

6,233  \ 

MALE 

0 

.0  < 

0 

0 

.0 

7,360  100.0 

7,36C  100.0 

0 

.p 1 

l 

7,361 

727 


1457 


TABLE  17  - TOTAL  ENROLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AND  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
bY  RACE  ETWIllTY  AM  SEX:  STATE.  1976 

J , 

* 

/ MAJOR  FIELD  0300  - BUSINESS  AND  MANAGEMENT 

« , ’ 

AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  WHlJE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  . NON-HJSPANIC  ALIEN  TOTAL 

NUMBER  l NUMBER  X NUMBER  I ' NUMBER  X NUMBER  t NUMBER  X NUMBER  ' X NUMBER 


PUERTO  RICO  CONTINUED 

L 

TRUST  TERRITORY  ( 1 INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 

full-time 

0; 

.0 

' . 

.0 

16  100.0 

0 .0 

18  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

>EMAL!E 

0 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 .0 

3 100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

'male 

9 

.0 

0 

.0  • 

IS  100.0 

0 .0 

IS  100.0 

• 0 

.0 

0 

.•o 

, 15 

PART-T.ftE 

u 

.0, 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• km^e  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

C .0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

u 

.0 

u 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

total 

u 

.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 .0 

18  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

FEMALE  N 

0 

.0 

'0 

.0 

3 100.0 

0 .0 

3 100.0 

0 

.0 

O' 

.0 

3 

MALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

IS  100.0 

0 .0 

> IS  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

15 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

.<0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

female 

0 

.0 

u 

.0 

. 0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

u 

.u 

' 0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  > 

0 

female 

u 

.0 

u 

.0 

0 .0 

0 .0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 „ 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

O' 

.0 

u 

.u 

0 .0 

0 .0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

FEMALE,  , 

■o 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' MALE  , 

0 

.0  - 

0 

.0 

■V  . 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\ 0 • 
( 

'PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

u 

•o. 

0 

A ■* 

■>** 

V ■ 

.0 

0 .0 

'o  .(M 

'0 

.0 

•o 

.0 

0 • 

.0 

0 

female  • 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 .o' 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 * 

.0  ■ 

0 .0 

C .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

part-time 

u 

.0 

I) 

•u 

0 .0 

0 .0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FtMALE 

0 

u 

.u 

0 .0 

0 .0 

0 

.0  . 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

MALE 

m • rf 

0 . 

-.0 

0 

•°  1 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

A- 

0 

'.0 

0 

• ,*  f 

TOTAL' 

0 

.u 

0 

'.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0  ' 

'0 

’.0 

0 

•u 

0. 

FtMALE 

o’ 

.0 

1 0 

.0 

0 .0 

1 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

J 

.0 

.u 

0 . .0 

I -° 

b .o . 

0 

.0 

0 

‘.0 

0 

UND+GRAb+PROf: 

FULL-TIME 

0 

•G  * 

0 

.0 

18  100.0 

f 

0 .0 

18  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

FEMALt 

0 

4 

'..0 

.0 

3 100.0 

0 .0 

3 100.0 

0 

40 

0 

.0 

3 

MALE 

u 

.0 

o 

.0 

15  100.0  v- 

o y 

0 .0 

is  lob.o 

0 

.0 

0 

.0 

15 

PART-TIME 

0 

*u 

0 

■0  . 

0 .0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE' 

u 

.0 

• j 0 

.0  • 

0 ■ .0 

0 .0 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

V 

•u  ' 

{ 0 

•0 

0 .0 

c 4 .0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

JUTAL 

0 

•u 

0 

.0 

IS  100.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

FEMALE 

0 

.0 

5 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

MALE 

0 

.u  ' 

0 

• 0 

13  100.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

15 

UNCLAS&1FIE0: 

TOTAL 

0 

.0 

0 

• u 

O'  .1 

0 ' 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

. 0 

0 

.0  * . 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

•A 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

0 

.0 

0 

.u 

IB  100.0. 

0 

.0 

' 18  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

18 

FEMALE 

0 

.0 

0 

*0 

3 100.0  . 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

MALE 

0 

.0 

0 

,u 

15  100.0  ' 

0 

.0 

15  100.0  ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

15 

VIRGIN  ISLANOS  ( 1 IMSTITuIIJNSJ 


UNOERGRAOUATEi: 

FULL-TIME 

0 

90 

>6.4 

0 

.0 

13 

8.A 

103 

66.9 

12 

7.8 

39 

25.3 

ISA 

FEMALE 

0 

*0  ^ 

t>0 

>8.a 

0 

.0 

8 

7.8 

68 

66.7 

A 

3.9 

. 30 

29.A 

102 

' MALE 

0 

.J 

, 30 

57,7 

0 

.0 

5 

9.8 

35 

67.3 

8 

15. A 

9 

17.3 

52 

FARM  IME 

0 

• 3 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

O 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

O 

MALE 

w 

•J 

3 

• 0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

U 

total 

0 

.0 

90 

>8.4 

0 

.0 

13 

8.* 

103 

66.9 

12 

7.8 

39 

25.3 

15a 

female 

0 

• 0 

60 

0 

.0 

8 

7.8 

66 

66.7 

•"A 

3.9- 

30 

29.A 

102 

MALE 

1) . 

.0 

iO 

>/.7 

0 

.0 

5 

9.6 

35 

67.3 

8 

15.  A 

9 

17.3 

52 

bRAOUATE: 

FULL-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

'0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

«u 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.lb 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

u 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. o 

female 

u 

.0 

0 

• 0 

O' 

,.o  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

' .0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

l) 

•u 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

U 

. .u 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0  . . 

0 

‘.C 

0 

.0 

0 

PAOFESHUNAl: 

full-time 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

c 

.0 

0 

k .0 

0 

female 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

O 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.o 

0 

.0 

0 

•,o 

• o’ 

PARf-T  IMe 

0 

.0 

l 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

' 0 

. .0 

0 

FEMALE 

3 

•u 

0 

• 0 

0 

.0 

c 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

O 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

TUTAL 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•’  .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

>.  .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  » 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

ON0+0RAO+PRQF*- 

FUlL-TIME 

0 

•u 

90 

38.4 

# 

0 

.0 

13 

8.A 

103 

66.9 

12 

7.8 

39 

25.3 

t 

15A 

FEMALE 

0 

*0 

60 

58.6 

0 

.0 

8 

7.8 

66 

o6.7 

A 

r3.9  . 

30 

29. A 

102 

MALE 

0 , 

30 

37.7 

0 

.0 

3 

9.6 

35 

67.3 

8 

15.A  • 

9 

17.3 

52 

PART-TIME  • 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

’•  0 

.0 

0 

FEMALE 

O 

.u 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0  , 

0 

,.o 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

O 


1461 


729 


1 


730 


Ufti  17  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  07  HlCHER  EOUCATIOM  70*  SEIKTEO  NAJC*  FIELOS  Of  STUOY  MO  LEVEL  Of  EWtXLMCNT 
,17  RACE  ETHNIC  ITT  MO  SEa:  STATE*  1976 

MAJOR  fiao  050V  - MSI  NESS  AND  MANAGEMENT  ' ' 


ME*  I CAN  1N0IAN  BUCK  ASIAN  0*. 

; ALASRAM  NATIVE  NON-HlSfANIC  fACIfIC  ISIANOE* 


' NUMER 

1 

NUMbER 

* » 

NUMBER 

1 

VMQN6UMB 

CONTINUED 

*•  . . ** 

F 

total 

0 

.0 

90 

58.6 

0 

.0 

female 

u 

.0 

* 0 

SI.* 

0 

.0 

MALE 

0 

.U 

so 

ST.  7 

0 

.0 

UNCLASSIFIED: 

k 

total 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NAiE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT : 

* 

TOTAL 

0 

.0 

90 

58.6 

0 

.0 

finale 

o 

.0 

60 

58.8 

0 

. .0 

NALL 

o 

.0 

■ >0 

57.7 

0 

.0 

uvTlying  AREAS 

1 

is  institutions* 

UNDERGRADUATES: 

f uu-time 

0 

.1 

W 

.9 

625 

3.7 

FEMALE 

i 

* .1 

04* 

1.1 

205 

3.7 

male 

i 

.1 

' Sb 

.6 

220 

3.7 

PART-TIME 

0 

.0 

# 0 

.0 

222 

8.6 

female 

u 

.0 

0 

• 0 

126 

12.2 

male 

o 

.0 

0 

.0 

98 

6.3 

total 

6 

•u 

w 

.7 

66? 

6.6 

FEMALE 

i 

.0 

04 

1.0 

029 

5.0 

■MALE 

i 

.u 

ib 

.5 

018 

4.2 

GRADUATE : 

\ 

FOU-TINE 

1 

1.0 

0 

.0 

9 

9.2 

female 

0 

.0 

0 

.0 

2 

6.1 

male 

1 

l.) 

0 

.0 

7 

10.8 

part-time 

l 

.s 

0 

.0 

22 

11.0 

FEMAiE 

u 

.0 

0 

.0 

10 

17.9 

male 

i 

.1 

0 

.0 

12 

8.3 

total 

i 

.7 

0 

.0 

31 

10.6 

female 

u 

• u 

0 

• .0 

12 

13.5 

MALE 

i 

1.0 

g 

.0 

19 

9.1 

professional: 

full-time 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

FEMALt 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

o 

.u 

0 

.0 

1462 

• 

O 

ERIC 

TOTAt  UNITE  NOMfSIOtNT 


HISPANIC 

MINORITY 

NON-HIS’ANIC 

ALIEN  ( 

' T0TAlf 

NUMBER 

l 

NUMBER 

l 

\ 

NUMBER 

1 

NIM8ER  ' 1 

NUMBER 

* 

13 

6.6 

10} 

66.9 

12. 

7.1 

39  25.3 

156 

1 

7.8 

68 

66.7 

6 

3.9 

30*  *9.6 

N 102 

5 

9.6 

35 

67.3 

8 

15.6 

9 17.3 

52 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

o • 

.0  . 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

13 

8.6 

103 

66.9 

12 

7.8 

i 39 

25.3 

156 

1 

7.8 

68 

66.7 

6 

3.9 

30 

29.6 

102 

5 

9.6 

35 

67.3  ■ 

1 

15.6 

9 

17.) 

52 

10*776 

93.0 

11.306 

97.6 

121 

1.1 

169 

1.3 

ill  *583 

5.201 

92.8 

5,67) 

97.7 

57 

. 1.0 

72 

1.3 

5.602 

5,575 

93.2 

5.833 

97.5 

71 

1.2 

77 

1.3 

5,981 

2.327 

90.3  . 

, 2,569 

99.0 

27 

1.0 

0 

.0 

2,576. 

876 

66.5 

1.002 

98.7 

13 

1.3 

0 

.0 

1,015 

1,669 

92.6  . 

1.567 

99.1 

16 

.9 

0 

.0 

1,561 

13.10) 

92.5 

13,855 

97.9 

155 

1.1 

149 

1.1 

14,l5fe 

6.079 

91.9 

, 6,675 

97.9 

70 

,1.1 

72 

1.1 

6,617 

7.026 

93.1 

7,310 

97.9 

8 V U 

77 

1.0 

7,542 

L 

72 

73.5 

82 

83.7 

11 

11.2 

5 

5.1 

98 

27 

61.8 

29 

87.9 

2 

6.1 

2 

6.1 

33 

65 

69.2 

53 

61.5 

9 

13.8 

. 3 

4.6 

4 65 

160 

‘80.0 

183 

91.5 

17 

8.5 

1 0 

.0 

' 200 

60 

71.6 

50 

89.3 

6 

10.7 

/.  0 

.0 

56 

120 

83.3 

133 

92.6 

11 

7.6 

■ 0 

.0 

144 

202 

77.9 

265 

88.9 

\ 28 

9.6 

5 

' 1.7 

298 

67 

75.3 

79 

68.8 

9.0 

2 

2.2 

89 

165 

78.9 

166 

89. U 

20 

9.6 

3 

1.4 

209 

0 

•0  1 

1 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  \ 

■ 0 

.0 

0 • 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

14  S3 


ftUFESSIONALi 

MAT-TINE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

'■  feHale 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■»  **“ 

0 

.0 

0 

.U 

1 

0 

t 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  % 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UNO*CRAD*PROFl 

FULL-TINE 

7 

.1 

99 

.0 

434 

3.7^ 

FEMALE 

3 

.1 

04 

1.1 

207 

3.7  • 

MALE 

4 

.i 

33 

. *4 

227 

3.8 

PART-TIME 

I 

.0 

0 

.0 

244 

8.8 

female' 

0 

.0 

0 

.0 

134 

12.3 

MALE 

1 

.1 

0 

.0 

110 

6.3 

TOTAL1 

8 

.1 

19 

.7 

678 

A.? 

FEMALE 

3 

.0 

64 

1.0 

341 

,5.1 

. male 

5 

.1 

33 

.3 

337 

4.3 

y 

‘UNCLASSIFIED: 
TOTAL  • 

0 

.0 

, 17 

3.4 

0 

.0 

' FEMALE 

0 

.0 

9 

4.3 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

8 

2.6 

0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

6 

\ 

.1 

116 

.6 

678 

4.5 

female 

3 

.0 

73 

1.1 

341 

4.9 

MALE 

5 

.1 

43 

.3 

337 

4.2, 

MAJOR  FI  a (^AGGREGATE  05UU  1 1,836  INSTITUTIONS) 


0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

0 

. •; 
,.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

10.848 

92.9 

11,388 

97.5 

139* 

1.2 

154 

1.3 

11,681 

5.228 

92.8' 

5.502 

97.6  ’ 

59 

, 1.0 

74 

1.3 

5,633 

5.620 

93.0 

5.866 

97.4 

80 

1.3  ’ 

60 

1.3 

6,046 

2.487 

89.6 

2,732 

98 .4' 

44 

1.6 

-0 

.0 

2,776 

918 

85.7 

1,052 

98.2  ' 

19 

1.0 

0 

.0 

1.071 

1,569 

92.0 

1.680 

98.5 

25 

1.5 

0 

.0 

1,705 

13,333 

92.2 

14.120 

97.7 

183 

1.3' 

154 

1.1 

14,457 

6,146 

91.6 

6.554 

97.7 

78 

1.2 

74 

1.1 

6,706- 

7,189 

92.7 

7,566 

97.6 

105 

1.4 

80 

1.0 

7,751 

364 

72.2 

• 381 

75.6 

123 

24.4 

0 

.0 

504 

133 

66.6 

'142 

71.4 

57 

26.6 

0 

.0 

199 

231 

75.7 

239 

78.4 

6b 

21.6 

0 

,.0 

305 

13,699 

91.6 

14.501 

96.9 

306 

2.0 

154 

1.0 

14,961 

6.279 

90.9 

6.696 

97.0 

135 

2.0 

74 

1.1 

6,905 

7,420 

92.1 

7.005 

96.9 

171 

2.1  ' 

80 

1.0 

8,056 

UNDERGRADUATES: 
FULL-TIME  3.920 

.3 

84,922 

11.1 

11,533 

1.5 

30,138 

3.9 

130,513 

17.0 

620,251 

.81.0 

15,064 

■2.0 

765,828 

FEMALE 

1,733 

.7 

40,473 

16.3 

4,929 

2.0 

12,546 

5.1 

51,701 

24.1 

184,486 

74.4 

3,923 

1.6 

248,110 

MALE 

2,167 

-.4 

44,449 

8.6 

6,604 

1.3 

17,592 

3.4 

70,812 

13.7 

435,765 

84.2 

11,141 

2.2 

517,718 

PART-TIME* 

2, 101. ' 

".63 

30,362 

9.4 

6,011 

1.9 

16,952- 

5.2 

55,626 

17.2 

, 264,508 

81.8 

3,333 

1.0 

323,467 

FEMALE 

989 

.8 

13,180 

11.5 

2,563 

1.9 

7,044 

5.3 

25,776 

L9.6 

104,669 

79.5 

1,285 

1.0 . 

131,730 

^ MALE 

1,112 

. ,6 

15,382 

8.0 

3,448 

Is  8 

9,908 

5.2 

29,850 

15.6 

159,839 

83.4 

2,048 

1.1 

191,737 

TOTAL 

6,021 

• 6 r\ 

ill  3, 484 

10.6 

17,544 

1.6 

47,090 

4.3 

186,139 

17.1 

884,759 

81.2 

18,397 

1.7 

U 089,295 

FEMALE 

2, 742 

• 7 'K 

55,633 

14.7 

7,492 

2.0 

19,590 

' 5.2 

85,477 

2215 

289,155 

76.1 

5,208 

1.4 

379,840 

male 

|h 

* V 

3,279 

.5 

39,831 

8.4 

10,052 

1.4 

27,500 

3.9 

100,662 

14.2 

595,604 

84.0 

13,189 

1.9 

* 709,455 

>1 

GRADUATE: 

full-time 

136 

.3 

2,046 

4.0 

>098 

2.1 

764 

1.5' 

4,046 

7.9 

.39,998 

78.2 

7f  117 

13.9' 

51,161 

female 

, 33 

.3 

645 

6.5 

249 

’2.4 

166 

1.6 

1,093 

10-7 

8,168 

79.7 

985 

9.6 

1Q,246 

HALE  » 

103 

.3 

1,403 

3.y 

849 

2.1 

598 

1.5 

’ 2,953 

7.2 

31,830' 

77.8 

6,132 

15.0 

40,915 

part-time 

234 

• 4 

4,038 

J 

2,187 

2.3 

1,463 

1.5 

7,924 

8.2 

85,767 

88.9 

2,738 

2.8 

96,429 

female 

45 

.j 

1,196 

6.8 

433  N 

2.6 

• 243 

1.4 

1,937 

11.0 

, 15,183 

86.1 

505 

2.9 

17,625 

MALE 

189 

.2  - 

2,842 

3.6' 

1,  73j4^‘ 

2.2 

1,222 

1.6 

5,987 

7.6 

70,584 

89.6 

2,233 

2.8 

78,804 

'Total 

570 

.3 

6,086 

4.1 

3,285 

2.2 

2,229 

1.5 

11,970 

t 

821 

125,765 

85.2' 

9,855 

6.7 

147,590 

FEMALE 

78 

.3 

1,841 

6.6 

'702 

2.5 

409 

1.5 

3,030 

10.9 

23,351 

83.8 

-1,490 

w C 

5.3 

27,871 

MALE 

292 

.2 

4,243 

3.3 

2,583 

2.2 

1,820. 

1.5 

8,940 

i 

7.5 

102,414 

85.5 

8 v 365 

7.0 

119,719 

♦ J 


o 

ERIC 


731 


1465 


Uni, 17  - fOUl  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  MICHES  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AMO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
|Y  RACE  ETHNICITY  AND  SEJU  , STATE<  1976 

MAJOR  FIELD  0)00  - BUSINESS  AND  MANAGEMENT 

* 

I * , ‘ ' 

AMERICAN  INOJAN  BLACK  ASIAN  OR  ' TOTAL  NH1TE  NON-RESIDENT 

AUSaAN  NATIVE  NQN-MlSPANlC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  1 MINORITY  NON-HlSPAflC  ALIEN'  TOTAL 


NUMBER 

6 

NUMBER 

I 

, NUMBER 

it 

l 

NUMBER 

l 

NUMBER 

I 

, NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

MAJOR  FIELD  AGGREGATE  0600 

CONTINUED  . 

' 

m. 

PROFESSIONAL! 

\ 

9 

FUa-TlME 

0 

.0 

14 

7.5 

3 

1.6 

0 

.0 

17 

9.1 

15Q 

80.6 

■19 

10.2 

186 

finale 

0 

.0 

2 

3.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

5.9 

27 

79.4 

5 

14.7 

34 

MALE- 

— -0 — 

,.0- 

...  ...  42 

7.9 

i 

2.0 

4 

- 4- 

43 — 9*9- 

123-40-  - 

■ • — U- 

U 

.....  _1J2_ 

PArK-UnE 

1 

.2 

lb 

3.0 

3 

.6 

1 

.2 

31 

*.0 

, 471 

90.4 

19 

3.6 

*21 

female 

0 

.0 

6 

6.3 

1 

U 

• 0 

.0 

7 

7.4 

86 

90.5 

2 

2.1 

T95 

male 

l 

.2 

20 

4.7 

2 

.5 

1 

.2 

24 

5.6 

363 

90.4 

17 

'4.0 

• 426 

TOTAL 

1 

.1 

40 

5.7 

6 

.8 

l 

.1 

46 

6.8 

621 

67.8 

38 

3.4 

707 

female 

0 

.0 

,6 

6.2 

1 

.8 

• 0 

>0 

9 

7.0 

113 

67.6 

7 

5.4 

129 

male 

1 

.2 

32 

5.3 

5 

.9 

l 

.2 

1 

39 

4.7 

508 

87.9 

31 

5.4 

nt 

UNO»ORAOtFROF! 

V 

t 

full-time 

4,U)6 

.3 

66.966 

10.6 

12,634 

1.5 

30,902 

3.8 

134,576 

16.5 

• 660,399 

60.8 

22,200 

2.7 

817,175 

female  ' 

1.766 

.7 

4 ,120 

15.9 

5,178 

2.0 

12,712' 

4.9 

60,796 

23.5 

192,661 

74.6 

4,913 

1.9 

$6,390 

male 

27U 

.6 

4Mo4 

6.2 

7,456 

1.3 

18,190 

3.3 

73,780 

13.2 

467,716 

13.7 

17,267 

3.1 

was 

pari-Une 

2.336 

• 6 

6.2 

8,201 

2.0 

18,418 

4,4 

63,561 

15.1 

350,746 

63.4 

6,090 

1.4 

420,417 

FEMALE 

1.0  J4 

.7 

yl6,36i- 

11.0 

3,017 

2.0 

7,287 

4.9 

27, >20 

18.5 

119,936 

10.3 

.1.792 

1.2 

149,450 

male 

1.302 

.) 

16,266 

6.7 

5,184 

1.9 

11,131 

4.1 

35,861 

13.2 

230,808 

85.2 

4,296 

1.6 

270,967 

total 

6.392 

.3 

121.610 

9.6 

20,635 

1.7 

49,320 

4.0 

198,157 

16.0  1,011,145 

81.7 

28,290 

2.3 

1,237,592 

FEMAlE 

2.620 

.7 

37,502 

14.1 

8,195 

2.0 

19,999 

4.9 

88,516 

21.7 

312,619 

76.7 

6,70) 

1.6 

407,840 

male 

¥» 

.6 

64,106 

7.7 

12,640 

1.5 

29,321 

3.5 

109,641 

13.2 

698,526 

84.2 

21, 585 

2.6 

829,752 

UNCLASSIFIED: 

i 

- 

TOTAL 

362 

.7 

3,740 

6.4 

1,163 

2.0 

2 A 75 

3.7 

7,480 

12.6 

49,948 

85,6 

898 

1.5 

58,326 

, female 

1)3 

.7 

1,735 

s.y 

481 

2.3 

721 

3.5 

3,112 

15.0 

17,359 

83.8 

241 

1.2, 

. 20,712 

MALE 

22  7 

.6 

' 1,98) 

5.3 

702 

1.9 

1,454 

\ 

3.9 

4,368 

11.6 

32,589 

66.6 

657' 

1.7 

37,614 

TOTAL  ENROLLMENT: 

'i 

1 

0 

TOTAL 

6,774 

.5 

125,330 

9.7 

012,018 

1.7 

51,495 

4.0 

205,6*7 

15.9  1,061,093 

81.9 

29,188 

2.3 

1,295,918 

female 

2,97) 

.7 

59,257 

13.6 

\ 8, 676 

2.0 

20,720 

4.8 

91,628 

21.4 

329,978 

77.0 

6,946 

1.6 

428,552 

MALE 

3,799 

.4 

66,093 

7.6 

13,342 

1.5 

30,773 

3.5 

114,009 

13.1 

731,115 

84.3 

22,242 

2.6 

867,366 

UIU  11  • TOTAL  INRQLLNIMT.W  INSTITUTIONS*^  HIGHER  EDUCATION  FO*  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOt  ANO  LEVEL  OF  ENROLMENT 
IV  RACE  ETHNICITY  AND  SEXi  STAFEi  1974  * ' ■ 

' ■ v $ 

MAJOR  FIELD  U90U  * ENGINuRlNC  '* 


anuican  Indian 

ALiiiUN  NATIVE 
NUMBER . • I WINDER 


BLACK  ASIAN  OR 
NON-HliPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

t 

I NUMBER 


TOTAL 

MINORITY 


WHITE  ’ 
NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

alien 


I NUMBER  I .NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  I 


ALABAMA 


( 


27  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

NUMBER 


UNOERGNAOUATESi 


PULL-TIME 

4 

.1 

698 

13.6 

22 

.4 

17 

— KNAtf - 

—4 

■ -pi- 

94 

-21.8  . 

4 

.9 

3 

MALEt 

3 

.1 

604 

12.9 

18 

.4  S 

\ 1* 

PART-TIME 

3 

.2 

63 

6.4 

7 

.5 

\ * l 

FEMALE 

0 

.0 

a 

14.  d 

l 

1.2 

0 

MAlE 

3 

.2 

72 

6.w 

4 

.5 

1 

TOTAL 

1 % 

7 

a 

761 

12.2 

'29 

.5 

18 

FEMALE 

l 

•2, 

105 

20.3 

5 

1.0 

3 

MALE 

' A 

.1 

676 

11.5 

24 

.4 

15 

If 

UUOUATE* 

FULL-TIME 

0 

.0 

5 

2.5 

6 

3.0 

0 

FENALb 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0. 

‘ MALE 

u 

.0 

5 

2.7 

6 

3*.  3 

0 

PART-TIME 

0 

. .0 

5 

1.0 

•7 

2.2 

7 

6 

female 

u 

.u 

3 

9.4 

* 1 

3«,1 

0 

male 

0 

.0 

2 

.7 

6 

2.1 

7 

TOTAL 

0 

.0 

10 

1.9 

13 

2.5 

7 

FEMALE 

0 

.0 

3' 

6.3 

' 1 

2.2 

0 

MALE 

u 

.0 

7 

1.3 

12 

2.6 

7 

professional: 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

u 

•0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

u 

.1) 

0 

.0 

0 

.0 

c 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

.0 

, . 0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.u  . 

0 

0 

.0 

• 0 

, FEMALE 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

* male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UND+GftAD+PRQF: 

Full-time 

4 

.1 

703 

13.2 

26 

\5 

17 

FEMALE 

1 

.2 

94 

21.1 

4 

.9 

3 

i MALE 
PARt-JINE 

J 

.1 

609 

12.5 

24 

.5 

l*> 

3 

>2 

68 

5.5 

14 

.9 

8 

feRale 

u 

• u 

14 

11.9 

'.2 

1.7 

0 

male 

3 

.2 

74 

3.0 

12 

<8 

\ 


\ 


.3 

741 

14.5 

3.860 

75.7 

503 

9.1 

.5,124 

.7 

.102. 

23.7 

29V 

67.J  _ 

38 

6.6 

4ft 

.3 

639 

13.6 

3.569 

76.5 

465 

0.9 

4,695 

.1 

94 

7.3 

1.148 

69.2 

45 

3.5 

1..287 

.0 

12 

14.0 

73 

84. 9 

l 

1.2 

66 

.1 

, B2 

6.8 

1.075 

89.5 

44 

3.7 

1,201 

.3 

B35 

13.0 

5.028 

78.4 

546 

■8.5 

6,411 

.6 

114 

22.1  ' 

364 

70.4 

39 

7.5 

517  • 1 

.3 

721 

12.2 

4,664 

79.1 

509 

8.6 

5,894 

.0 

11 

5.6 

139 

70.6 

47 

23.9 

197 

.0 

0 

.0 

13 

92.9 

l 

7.1 

14 

.0 

11 

6.0 

126 

68.9 

46 

25.1 

, 183 

2.2 

■ 19 

6.0 

276 

86.8 

23 

7.2 

318 

.0 

, A 

12.3 

27 

84.4 

1 

3.1 

32 

2.4 

15 

5.2 

. w 

67.1 

22 

7.7 

216 

1.4 

30 

5.8 

415 

RC.6  ' 

70 

13.6 

515 

.0 

4 

8.7 

>0 

'87.0 

2 

4.3 

46' 

1.5 

26 

5.3 

375 

80.0 

68 

14.5 

469 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

. .0 

1 0 

.0  ’ 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 
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11 

.1 

Ml 

>.7 

117 

11.1 

MU 

M 

.7 

Mil 

4.1 

1,1*1 

1.1 

mimm 

ill) 

1.1 

1, 1)1 

IM 

1.711 

7.1 

MMU 

12 

1.7 

170 

14.* 

101 

M 

• Mil 

Hi 

1.1 

1,11) 

.1.2 

i,M) 

7.1 

foru  • 

III 

.1 

i.7a 

IM 

*,*07 

1.1 

MMil 

» 

1.1 

1.1 

ill 

10.) 

Mil 

>11 

.1 

li.1t 

).l 

>,011 

I.I 

uftumiHioi 

* 

110 

totu 

•1 

1.) 

MO 

1.) 

I.I 

MMil 

1 

.7 

• a 

>.0 

1) 

1.1 

Mil 

M 

1.1 

MO 

)M 

. Ill 

1.1 

tom  mmuninti 

1,717 

1.7 

Uhi 

1.) 

'1.0 

MU 

1.1 

MMil 

» 

1.1 

Ml 

1.1 

)l) 

10.0 

Mil 

HI 

1.0 

MJ« 

>.l 

MU 

1.1 

l AIM  AN 

* 

0 

'1  • 

M IMflfuTliMJ 

MOtlMAMimi 

1 

NU-TIM 

II 

.) 

11 

1.1 

II 

I.i 

v MMil 

1 

1 

1.1 

i 

.1 

MU 

II 

.1 

h 

1.1 

n 

1.) 

i MAM  l/li 

*.  mi 

1 

.1 

■ il 

1.1 

i 

.1 

' II 

l 

.1 

0 

•0 

' * MU 
• ?, 

1 

.1 

a 

1.0 

i 

,r 

o : v • 

. 

ERIC,„a  . 

* 

% 

1 

• 

■ 

1,17) 

I.i 

u,i?i 

ll.l 

11, Ml 

il.l 

1*111 

M 

Dim 

111 

7.) 

1,101 

41.1 

1.011 

17*0 

,104 

M 

MM 

Mil 

I.I 

11.177 

41.1 

11,1(1 

11.1 

MM 

M 

11, Ml 

ll 

l.« 

no 

W.i 

M.l 

UNO 

11,0 

I.OH 

• 

1.1 

M 

M.4 

HI 

11,1 

H 

IM 

Ml 

M 

l.* 

111 

10*1 

MM 

M.l 

MM 

m 

I.7H 

111 

>.< 

m n.i 

Mil 

IM 

Ml 

IM, 

MM 

i 

1,1 

10 

41.1 

IM 

ll.l 

to 

1.1 

101 

Ml 

til 

7M 

40.1 

MM 

M.I 

in 

10.1 

1,117 

111 

1.1 

1,100 

ll.l 

1,000 

IM 

l,M? 

IM 

t.W 

10 

1.0 

11 

ll.l 

111 

01.1 

M 

11.1 

in 

111 

1.) 

1,101 

ll.l 

♦.on 

M.I 

1,117 

ll.l 

1,11? 

t 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

0 

0 

.,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

‘ .0 

0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

Mil 

1.1 

1,021 

21.7 

* 

21,1)1 

M.l 

,4.110 

IM 

11,17) 

100 

7.0 

770 

27.0 

1,011 

M.I 

2)1 

l.i 

2.IM 

MU 

1.1 

7,2)1, 

.il.l 

21,11) 

M.) 

1,171 

H.) 

MM 

Mil 

1.1 

l,1M 

41.1 

17,1)0 

M.l 

1,121 

1.) 

14,111 

111 

1.1 

12) 

17.7 

1,111 

11.1 

1) 

2a 

1,117 

1,101 

1.1 

1,121 

21.1 

11,117 

11.7 

l,27| 

la 

21,022 

Mil 

M 

11,171 

2).i 

10,17) 

M.2  . 

1,1)1 

10.1 

11,112 

111 

1.1 

1,211 

27.) 

1,10) 

M.l 

212 

i.i 

1,7)0 

1,117 

7.1 

11,10) 

21.1 

17.112 

M.2 

1,117 

» 

10.1 

17,112 

HI 

1.1 

117 

11.0 

1,171 

71.1 

1)1 

2.1 

1,127 

10 

1.0 

II 

11.1 

121 

ll.l 

1 

1.) 

102 

271 

0.7 

711 

11.2 

MM 

70.1 

It) 

1.0 

1,121 

1,1*7 

7.) 

11,21) 

21.0 

II,  MO' 

17,1 

1,170 

1.1 

M,111 

112 

0.1 

1,111 

21.) 

),Ht 

17.1 

211 

M 

1,112 

1,12) 

».)• 

IM12 

22.7 

11, 01) 

17.0 

1,272 

10.2 

11,217 

221 

1.2 

1)2 

1.1 

I,)i2 

M.) 

111 

4.4 

7,07) 

1) 

2.2 

21 

1.1 

M2 

11.0 

14 

2.) 

Mi 

21) 

1.) 

401 

1.2 

1,770 

M.2 

‘ 217 

4.1 

Mill 

M 

l.l 

110 

7.1 

I, Ml 

W.7 

24 

1.7  ' 

1*442 

2 

1.7 

1 

2.1 

HI 

17.4 

0 

.0 

117 

M 

1.1 

107 

1.1  > 

1,111 

M.l 

24 

1.1 

1.121 
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p,  .:  Ukt  H - TOTAL  ENROUMENT  IN' INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUOK  .AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 

fc,r--  :v  v #Y  atE  Emit m,  AND  SEX:  STATE,  1976 

6 ' * •*  i \ . «_ 

*'NWOR  FIELD  0900  * ENGINEERING  ' \ 


:v>  1 

m . ■ 


\ 


AMERICAN 'INDIAN  BLAtC^ 

AUSUN  NATIVE  NQN-HlSPAhlC  PACIFIC  ISLANDER  . HISPANIC 


BLACC'"  ASIAN  OR 


TOTAL  WHITE  • NON-RESIDENT  * . 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


COLORADO 

•TOTAL  • 
FEMALE 
: / MALE 

GRADUATE: 


NUMBER 

* 

NUMBER 

A . 

NUMBER 

* 

’ NUMBER 

l 

NUMBER 

% 

' NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER. 

CONTINUED 

i.  ■ 

■ , • 

A 

i 

32 

108 

1.3 

106 

1.3 

3.5' 

542 

6.4 

7,640. 

89.7 

335 

3.9 

8,517 

2 

.3 

9 

1.2 

5 

.7 

2.1 

- 31 

4.3  ’ 

676 

93.6 

14 

1.9 

721  , 

30 

.4 

99 

1.3  ' 

,103 

1.3 

3.6 

511 

6.6 

6,964 

89.3 

321 

4.1 

7,796 

FUU-TIME  . 

1 

.1 

2 

.2 

6 

.7 

4 

.5 

13 

1.6 

557-  68.0 

. 249 

30.4 

819 

v FEMALE 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

;.0  -1 

0 

.0 

65  91.5 

6 

8.5 

71 

' MALE  • 

* 1 

.1 

' 2 

.3 

6 

.8 

4 

.5 

13 

1.7 

492  65.8 

243 

32.5 

748 

PART-TIME  , 

1 

.4 

3 

1.3 

6 

2.6 

. 2 

.9 

12 

5.1 

204  86.8 

19 

j 8.1. 

235 

FEMALE 

o ■ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

15.4  * 

'2 

15.4 

10  76.9 

1 

7.7 

13 

MALE 

* 

1 

.5 

3 

. 1.4 

6 

2.7 

0 

.0 

10 

4.5 

194  87.4 

18 

8.1 

222 

TOTAL 

2 

.2 

5 

.5 

12 

1.1  4 

6 

1 

.6 

25 

2.4 

k?6l  72.2 

268 

25.4 

1,054 

FEMALE 

0 

.4 

0 

.6 

o: 

.0  A 

2 

2.4 

2 

2.4 

l 75  89.3 

7 

8.3 

84 

male 

2 

.2 

5 

.5 

12  • 

1.2 

4 

.4 

23 

2.4 

, 686  70.7 

261 

26.9 

970 

PROFESSIONAL: 

FUU-TIME 

■ i 

0 

.0- 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

rr 

0 

< .0 

0 .0 

0 

•0  , 

. 0 

" female  " 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o’ 

' .0 

0 

.0 

. 0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 f .0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

'.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

‘.0 

0 

.0 

0 .0 

. 0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

; 0-  .0 

K 0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

.,p 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE'  " 

u 

.0 

, 0 

.0 

Jo 

.0 

0 

.0 

0 

: .0 

0 .0 

. 0 

».0 

0 

MALE  . 

. 0 

.0 

0 

.0 

> 

u 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 .0. 

0 

.0 

: 0 

UN  [H  GRAD  ♦PROF: 
FUU-TIME 

25 

.3 

83 

. 105 

1.3 

232 

2.9 

445 

5.6 

6,869  87.3 

560 

7.1 

7,894 

FEMALE, 

2 

.3 

• 8 

1.2 

^ 100 

.7  » 

13 

1.9 

28 

4.1 

627  92.9 

20 

3.0 

675 

MALE 

23 

.3 

75 

1.0 

1.4 

219' 

>0 

417 

5.8 

6,262  86.7 

540 

7.5 

7,219 

PART-TIME 

9 

.5 

30 

1.8 

,15 

.9 

68 

4.1 

122 

7.3 

1,512  90.2 

43 

2.6  i 

1,677 

FEMALE  * 

0 

.0 

1 

.8 

0 

.0' 

4 

3.1 

5 

3.8 

124  95.4 

1 

• .8 

130 

; MALE 

9 

.6 

29 

1.9 

• 15 

64 

4.1 

117 

7.6 

1,388  89.7 

■ ’ '1 

42 

2.7  . 

' 1,547 

TOTAL  * 

34 

.4 

113 

1.2 

• 120 

1.3 

300 

^3.1 

567 

5.9 

1 

8,401  87.8  ' 

603 

6.3 

9,571 

FEMALE 

2 

.2  ' 

9 

1.1 

5 

,17 

2.1 

33 

4.1' 

751  93.3  . 

21 

2.6 

805 

male 

32 

.4 

104" 

1.2 

115 

1-3  , 

2*3 

3.2 

534 

6.1 

7,650  87.3 

582 

6.6 

8,766 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

2 

1.0 

2 

1.0 

0 

j 

.0  ’ 

3 

1.5 

7 

3.6 

* 182  92.9 

7 

' 3.6 

196 

FEMALE 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

■.0 

42  100.0 

0 

.0 

42 

' MALE 

2 

1.3 

2‘ 

1.3 

0 

.0  . 

3 

1.9 

7 

4.5 

140  90.9  s 

7 

4.5 

154 

147$ 

ERIC'  • 


V 


i 


TOTAL  EttQLlKtf*  k 
TOTAL  v to 
fEHAU  ' > 2 .2 

W»LE  .4 


COMHCTtCUT 


l 


115  1.2 
9 1.1 

' 106  1.2 

11  INSTITUTIONS! 


M0ERGAAOOATES: 

fUlL-UAE 

0 

.0 

■ FEHALE  . 

O' 

.0 

hale 

'0 

.0 

part-time 

0 

.0! 

* female 

0 

.0 

hale 

0 

• .0 

total 

0 

4 

.0 

female 

0 

.0 

hale 

0 

•0 

GRADUATE i 

PULL-TlHE 

0 • 

.0 

female 

0 

.0 

hale 

u 

..0 

PART-TINE 

0 

.0 

female 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

‘ fEHALE 

0 

.0 

HALS 

0 

.0 

professional; 

pull-tine 

O' 

.0 

• FEHALE 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

part-tine 

• 0 

.0 

female  . 

' 0 

.0 

f 


109  3.3 ' 

9 4.3 

100  3.2 

36  2.6 
3 6.6 
51  2.7 

163  3.1 

14  5.0  * 

'151  3.0 


.0 
.0 
.0 
.4 
• U 
.4 


2 ‘.3 

0 .0 

l .3 


HALE 


.0- 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


120  1.2 
lv5  .6 
115  * 1.3 


29  .9 

3 1.4 

26  .6 

r .4 

2 2.7 

'6  .3 

37  .7 

5'  1.8 

32  .6 


2 .9 

0 v ,0 

2 1.0 

5 .9 

0 .0 

5 1.0 

7 .9 

0 .0 

7 1.0 


.0 
.0  , 
.0 
.0 

.0  . 

•.0 


TOTAL  o.o 

female  0 .0- 

hale  o .0 


0 .O’"  o .0 

0 ' .0  o .0 

0.0  0 .0 


303  3.1.  574  5.9-  8,563  07.9 

17  2.0  33  3.9  793  93.6 


286 

3.2 

541. 

6.1 

7,790 

87.3 

, 42 

1.3 

180 

5.4 

3,099 

92.5 

7 

3.4 

19 

< 9.1 

184 

68.5 

35 

1.1 

161 

5.1  • 

2,915' 

92.7 

39 

2.0 

1-03 

5.2 

1,889 

94.7 

, S' 

10.8 

15 

20.3 

59 

79.7 

- 31 

1.6 

88 

4.6 

1,830 

95.3 

81 

•Uf 

283 

5.3 

4,988 

93.3 

15 

■ 5.i 

34 

12.1 

243 

86.2 

66' 

1.3 

249 

4.9 

4,745 

93;  7 

0 .0  2 .9 

0 .0  0 .0 

0.0  2 1.0 

2 .4  9 ' 1.7  • 

0 .0  0 .0, 

2 .4.  *9  1.7 

2 .3  11  1.5 

0 .0  0 .0 

2 .3  • 11  1.5 


0 .0  , 0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0  g 

0 .0  0 '.o  * 

o .o  o .0 

0 .0  • 0 .0 

0 .0  0 .0 

,0  .0  0 .0 

0 .0  \ o.  .0 


610  6.2  9,767 
21  2.5  847 
589  6.6  8,920 


73  2:2  3,352 

5 2.4  208 

68  2.2  3,144 

2 .1  1,994 

0 .0  74 

. 2 .1  , 1,920 

* 

• 75  1.4  5,346 

5 1.8  282 

TO  1.4  5,064 


14^  68.7  1 64  30.3  211 

5 50.0  5 50.0  10 

140  69.7  * 59  29.4  201 

502  94.4  - • 21  3.9  ' 532 

11  91.7  l 8.3  12 

491  94.4,  20  3.8  , 520 

647  07.1  - , ‘85  11.4  . 743 

16  72.7  6 27.3  22 

631  87.5  79  11.0  721 


0 .00  .0  . 0 

0 . .0  0 .0  . 0 

0 * .0  0 '.0  0 

0.0  0 .0  . 0 

0 .0  . 0 .0  , ■ 0 

0 .0  0 .0  0 

0 .0  ‘ 0 -.0  0 

0 '.0  0 .0  ’ . 0 

O'  .0  0 .0  0 


, • UN0*«A0*PAl3f: 

. FutL'TW  , 0 ■ .0 

female  0 . . .0 

• , hale  . / u .0 

part-time  0 .0 

■ FEMALE  0 .0 

hale  0 .0 


109  .3.1 
9 • 4. 1 
100  3.0 

58  2.3 

5 5.8 

5>.  2.2 


total  ■ 0 

FEHALE  4 0 
' HALE  0 


.0  167  * 2.7 

.0  ' . 14  4.6 

.0  ' 153  2.6 


UNCLASSIFIED: 
; TOTAL 
\ FEHALE 
‘ * HALE 


ERJC:,n 

UMAtBfilSMd  ; < * 


0 ..0 

U .0 

V .0 


/ 


1 1.0 
0 . .0 
1 1.0 


1 . 1 «• 


31 

.9  ' 

42 

1.2 

182 

5.1 

3,244' 

91.0 

' 137 

3.8 

3.563 

3 

i;V  ' 

•*.7 

3.2 

19 

.8,7 

' 189 

86.7 

10 

4.6 

> .'*118 

28 

* .8 

35  ' 

1.0 

163 

4.9 

3,055 

91.3 

127 

3.8 

3|(345 

13 

.5 

‘ : 4i 

1.6 

112 

4.4 

2,391. 

94,7 

23 

.9 

2,526 

l 

2.3 

8 

9.3 

15 

17.4 

• 70- 

01.4 

; 1 

1.?, 

' 86  ; 

11 

•5. 

33’ 

1. 

a.4 

97 

.4.0: 

2,321 

95.1  /; 

22 

/'  .9. 

2,440. 

r 

* 

ftk 

. .7  ... 

1 

83 

1.4 

* 294 

4.8 

5,635 

92.5 

160 

2.6 

* 6,009 

♦♦  5 

1.6 

"15 

4.9 

34 

11.2 

. 259 

85.2 ' 

: 11 

3.6 

■,  -.304  • 

U 

.7 

68 

1.2 

260 

4.5 

5,376. 

92.9 

* 

149 

2.6 

5,785 

2 

1.9 

2 

* 

1.9 

.5 

.4.9 

97 

94.2 

1 

1.0 

103 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' -.0 

0 

.0 

0 

2 

. 1*9 

2 

1.9  ' 

5 

4.9* 

97 

94.2 

, 1 

1.0 

103 

738 
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TABLE  17  * 1&TAL  ENROUHENT  IN  IMSTHUT IONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  ANO  l.EVEl  OF  ENROuSlT 


K ( 

' MAJOR  FIELD  0900  • ENClMEEfUNt 


W RACE  ETWICITY  AMP  SEXi  STATE*  I976*r 


» qMATl! 


AMERICAN  INDIAN  BLACK 


ASIAN  OR 


TOTAL 


) 


ALASKAN  NATIVE  -NON-HISPANIC, PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 

* « , ' * ’ ■ 

NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  * X NUMBER  X NUMBER  X 


.1 


oowccncur 

CONTINUED 

\ 

TOTAL  ENROLLMENT 

• 

• 

1 

TOTAL 

0 

.o  A 

J46B 

2.7 

female 

0 

*o*H 

Ma  a 

6.6 

MALE 

*' " -J 

0 

1 

2.6  . 

DELANARE 

1 

I s/lNSTITUTIUNSJ 

UNDERGRADUATES: 

)z  , 

FUU-TIME 

• 3 

105  ’ '5.7 

FEMALE 

.1 

.5 

16 

6.6 

: MALE 

2 

.1 

$1 

5.6 

PART-TIME 

0 

.0 

59 

12.6 

FEMALE 

O' 

.0 

12 

9.9 

MACE 

0 

.0 

67 

13,5 

TOTAL 

3 

.1 

lo6 

.M 

FEMALE  ", 

l 

.3 

26 

7.6 

MALE 

i 2 

. .1 

138 

T.0 

GRADUATE:  •' 
FUU-TIME 

0 

' .0 

0 

,a\ 

- FEMALE 

0 

. .0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME  , 

0 

.0 

0 

. .o' 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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' .0 
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0 

.0 
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12 

9.9 
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.3 
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6 

.3 
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7.9 
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Is 
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.0 
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9 

;5 
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.3 
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7.9 
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.0. 
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,0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

1 
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0 
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* 

0 

>0 

0, 
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.0 

1 

O' 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0  . 

•0 

.0 

■0 

.0 

0 

.05 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 
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.0 

o 

.0 

. 0 

.0 

• 0 

.0 

\ 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*'  0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  . 

0 

.0 

0 

.0 

NCN-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 
NUMBER'  X NUMBER  X NUMBER 


5*732  92.6  161  2.6  6*192 

259  85.2  11  3.6  * 306 

5*673  93.0  150  2.5  5*808 


♦ 


1*665 

90.7 

•67 

2.6. 

1*835 

196 

89.1 

8 

3.6 

220 

1*669 

91.0 

39 

2.6 

1.615 

605 

86.5 

3 

.6 

66B 

109 

90.1 

0 

.0  • 

121 

296 

85.3. 

3 

.9 

A 

367 

2*070 

8i9 

50 

2.2 

2*303 

305 

89.6 

8 

2.3 

361 

1,765 

90,0 

62 

2*1 

it 

1,962 

56 

69.2 

23 

29.5 

78 

5 

83.3 

0 

.0 

6 

69 

68.1 

23 

31.9  . 

72 

66 

82.1 

10 

17.9 

56 

2 100.0 

‘ 0- 

.0 

2 

66 

81.5 

10 

18.5 

56 

100 

76.6 

l 

33 

26.6 

136 

.7 

87.5 

0 

.0 

8 

i « 

73.8 

. 33 

26.2 

126 

, o 

.0 

■ . ' J#; 

.0 

V 

0 

* 0 

A, 

■'fi 

.0 

0 

. 0 

•Q 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

0 

.c 

o 

1 ( .0 

0' 

0 

.0 

. 0 

* .0  . 

0 

0 

.0 

0^ 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A 


fuk-TnE 

: .•  i Jmi 

3 

•2 

105 

$.5 

u 

. .6 

5 

.3 

124 

6.5 

1.719 

19.9 

70 

3.7 

1*913 

I 

14 

6.2 

' 2 

.9. 

0 

.0 

V 

7.5 

201 

86.9 

8 

3.3 

226 

• Mi  . 

2 

.1 

91 

5.4 

• 9 

.5 

5 

•3 

107 

6.3 

1.518 

90.0 

62 

3.7 

1*687 

W4W 

0 

.0 

39 

U.3 

0 

.’0 

l 

£ 

60 

11.5 

451 

86.1 

13 

*2.5 

524 

. FEME 

0 

.0 

12 

9.6 

0 

.0 

0 

So 

12 

9.8 

111 

90.2 

1 0 

.0 

123 

/MALE  ’ 

0 

: .0 

47 

11.7 

0 

■ 

l 

.2 

41 

12.0 

340 

84.8 

13 

3.2 

401 

TOTAL 

3 

.i 

164 

6.7 

11 

.5  N ' 

k « 

.2 

184 

7.6 

2.W  89.0 

83 

3.4 

2*437 

FEMALE 

I 

.3 

26 

7.4 

2 

.6 

1° 

.0 

' 29 

1.3 

312 

89.4 

8 

2.3 

349 

i MALE  ‘ 

2 

U.l 

136 

6.6 

9 

t 

.4 

v 

.3 

155 

7.4 

1.858 

89.0 

75 

3.6 

2*088 

UMCUS6IFIE0: 

% 

> 

. . _ 

• 

\ 

* 

TOTAL 

0 

.0 

5 

l.B 

2 

.7 

2 

.7 

9 

3.2 

240 

86.| 

' 28 

10.1 

277 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

13 

92.f 

1 

7.1 

14 

HALE 

0 

.0 

> 

5 

1.9 

2 

'.8 

2 

.8 

9 

3.4 

227 

8i.3 

.27 

10.3 

263 

• TOTAL  EMRQLLMEMI: 

. 

/ 

‘ 

* 

TOTAL 

3 

.1 

169 

6.2  u 

13 

.5 

e 

.3 

193 

T-.l 

2*410 

88.6 

M*  111 

4.1  . 

2*714 

FEMALE 

I 

.3 

26 

7.2 

2 

.6 

0 

.0 

29 

8*0 

325 

89.5 

9 

2.5 

363 

MALE 

2 

.1 

143 

6.1 

11 

.5 

a 

.3 

164 

7.0 

2*065 

88.7 

102 

4.3 

2*351 

4 

DISTRICT  OF,  COLUMBIA  1 

5 INSTITUTIONS) 

1 

4 

■ 

J 

% 

UNDERGRADUATES: 

'• 

>0.6^ 

FULL-TIME 

0 

.0 

867 

77 

4.5 

31 

1.8 

975 

56.9 

326 

19.0 

413 

24.1 

1*714 

female 

1° 

.u 

101 

57.7 

5 

2.9 

2 

1.1 

108 

61.7 

41 

23.4 

26 

14.9  , 

25,1  ’ 

175 

MALE 

0 

.0 

746 

49.8 

72 

4.7 

29 

1.9 

867 

56.3 

265 

18.5 

387 

1*539 

PART-TIME 

5 

.3 

690 

69.9 

42 

4.3 

35 

3.5 

772 

%l 

112 

11.3 

4 103 

10.4  ' 

987. 

FEMALE 

6 

.0 

47 

70.1 

2 

3.0 

4 

6.0 

53 

Tty 

7 

10.4 

. 7 

10.4  . 

67 

MALE 

• 

5 

.3 

643 

69.9 

40, 

31 

3.4 

719 

78A2 

. 105 

11.4 

96 

10.4 

920 

TOTAL 

5 

.2 

li55T 

37.6 

119 

4.4 

66 

2.4 

1*747 

64,7 

438 

16.2 

51* 

19.1 

2*701 

female 

0 

.6 

148 

61.2 

7 

2.9 

6 

2.5 

161 

66.5 

.48 

19.8 

33 

13.6  * 

242 

MALE 

5 

i 

.2 

1.409 

37.3 

112 

4.6 

60 

2.4 

1*566 

64.5 

390 

15.9 

l 

483 

19.6 

2*459 

GRADUATE: 

4 

9 

* 

f 

/ 

FULL-TIME  \ 

3 

44 

12.3  1 

’ 49 

13.6 

2 

. .6 

96 

27.3 

86 

24.0 

175 

48.7 

359 

FEMALE  . 
MALE  t 

0 

.0 

10 

32.3 

2 

6.5 

1 

3.2 

13 

41.9 

4 

12.9 

14 

45.2 

' 31 

3 

.9 

34 

10.4 

47 

14.3 

1 

.3 

65 

25.9 

82 

25.0 

161 

49.1 

328 

PART-TIME 

2 

.2 

46 

3.6 

93 

7.7 

18 

1.5 

159 

13.2 

958 

79*4 

90 

7.5 

1*207 

FEMALE 

I 

1.3 

7 

10.8 

4 

6.2 

0 

.0 

. 12 

18.5 

47 

n.i 

6 

9.2 

65, 

HALE 

1 

.r 

• 

39 

3.4 

89 

7.8 

18 

1.6 

147 

12.9 

, 9U 

79.8 

84 

. 7.4 

1*142 

1 . WTAL 

5 

•j  j 

90 

3.7 

142 

9.1 

20 

1.3 

257’ 

16.4 

1*044 

66.7 

265 

16.9 

1.566 

FEMALE 

1 

' 1.0  • 

1? 

17.7 

6 

6.3 

1 

1.0 

25 

26.0’ 

51 

53.1 

20 

20.8 

96 

. J HALE 

4 

.3 

73 

5.0 

136 

• 9.3 

19 

1.3 

232 

,15.8 

993 

67.6 

245 

16.7 

j 

1*470 

PROFESSIONAL: 

/ . 

• 

. ' . 

> 

W 
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0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 
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U 
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0 

.0  . 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 
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0 
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.0 
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.0 
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.0 
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' .0 
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.0 
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.0 
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0 

.0  . 

0 

.0 
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.0 
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.0 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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/ 

- .0 
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•0 

0 
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0 
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0 
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U 
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.0 
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0 
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0 
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748LE  II  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INST1TLFT IONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELOS  Of  STUOY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  fTMItC  ITV  AHQ  $EU  s STATE*  1974  / . * 


MAJOR  fiaO  0900  - ENGINEERING 


» i . L 


AMERICAN  INDIAN  >8LAU  A$l*N  OR 

AUSlUN  NATIVE  ' NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

HISPANIC 

TOTAL 

NINORITV  , 

WHITE 

NON— HISPANIC 

NON-RESIDENT 

ALIEN 

V 

NW6ER  X 

TOTAL 

NiMH  1 NUMBER  X NUMBER  j 1 

NUMBER  I 

NUMBER  X 

NUNBER  I 

t NUMBER 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  CONTINUED 

JNIHGRAO*fROfS 


‘ FULL-TIME  3 

FEMALE  0 

DALE  3 

PART-TIME  7 

FEMALE'  1 

MALE  6 

TOTAL  10 

FEMALE  1 

MALE  9 

UNCLASSIFIED* 

TOTAL  0 

FEMALE  . 0 

MALE  0 

TOTAL  ENROLLMENT : 

TOTAL  10 

FEMALE  1 

MALE  9 

FLORIDA  I 

UMOERGRAOUATES: 
FULL-TIME  3 

FEMALE  1 

MALE  2 

PART-TIME  0 

’ FEMALE  0 

. ' * MALE  0 

' TOTAL  3 

FEMALE  1 

'MALE  2 

» * 

GRADUATE* 

FULL-TIME  0 

FEMALE  0 

, MALE  0 

PART-TIME  0 
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• MALE  fc 


1“S 

ERIC 


.1 

911 

43.9 

126 

6.1 

33 

1.6 

1,073 

51.8 

412 

19.9 

588 

28.4 

2,073 

.0 

111 

53.9 

7 

3.4 

3 

1.5 

121 

58.7 

45 

21.8 

40 

19.4 

206 

.2 

. BOO 

42.4 

119 

M 

30 

l.l 

952 

51.0' 

• 367 

19.7 

548 

29.4 

1,867  ■ 

.3 

756 

33.5 

135 

6.2 

53 

2.4 

931 

42.4 

1,070 

48.8 

193 

8.8 

2,194 

.8 

* 

40.9 

6 

4.5 

4 

3.0 

6$ 

49.2 

54 

40.9 

13 

9.8 

132 

.3 

682 

33.1 

129 

ij  M 

6.3 

49 

2.4 

866 

42.0 

1,016 

49.3 

180 

8.7 

2,062 

.2 

1,647 

38.6  < . 

261 

6.1 

86 

2.0 

2,004 

47.0 

1,482 

34.tr* 

781 

18.3  , 

4,267 

.3 

165 

.48.8 

13 

3.8 

7 

2.1 

186 

55.0 

99 

29.3 

53 

15.  f 

338 

.2 

1,482 

37.7 

248 

6.3 

79 

2.0 

1,818 

46.3 

1,383 

35.2 

728 

18.5 

3,929 

.0 

J 

29 

f 

8.7 

4fl 

L2.0 

5 

1.5 

74 

22.2 

183 

55.0 

76 

22.8 

333 

.0 

1 

3.8 

'2 

7.7 

0 

.0 

3 

11.5 

18 

69.2 

5 

19.2 

' 26 

.0 

28 

9.1 

38 

12.4 

5 

1.6 

• 71 

23.1 

165 

53.7 

* 

71 

23.1 

307 

.2 

1,676 

36.4 

301  • 

6.5 

91 

2.0 

2,t78 

45.2 

, 1,665 

36.2 

857 

18.6 

4,600 

.3 

166 

45.6 

15 

4.1 

7 

1.9 

189 

51.9 

117 

32.1  ' 

58 

15.9 

364 

.2 

1,510 

35.6 

286 

6*8 

84 

2.0 

1,889 

44.6 

1,548 

36.5 

799 « 

18.9 

4,236 

11  INSTITUTIONS} 


.1 

299. 

5.6 

63 

1.2 

259 

4.9 

624 

11.8 

4,325 

81.6  , 

354 

6.7 

5,303 

.2 

6l 

12.3 

5 

1.0 

25 

5.1 

92 

18.6 

387 

78.3 

15 

3.0 

494 

.0 

2i8 

4.9 

58 

* 1.2  ' 

234 

4.9 

532 

11.1 

3,938 

81.9 

339 

7.0 

4,809 

.0 

57 

4.7 

11 

.9 

92 

7.5 

160 

13.1 

1,002 

82.1 

59 

4.8 

1,221 

.0 

12 

10.8 

1 

.9 

4 

3,6 

17 

15.3 

91 

82.0 

3 

2.7 

111 

.0 

45 

4.1 

10 

.9 

88 

7.9 

143 

12.9 

911 

82.1 

56 

5.0 

1,110 

.0 

356 

5.5 

74 

1.1 

391 

5.4' 

784 

12.0 

5,327 

81.7 

413 

6.3 

6,524 

•2 

73 

12., 1 

6 

1.0 

29 

4.8. 

109 

18.0 

. 478 

79.0 

18 

3.0 

605 

.0 

283 
r s 

4«  8 

68 

i.r 

» 

322  ' 

5.4  < 

, 935 

11.4 

4,849 

81.9s, 

395 

6.7 

5,919 

.0 

4 

.7 

5 

.9 

20 

3.6 

29 

5.3 

386 

69.9 

137 

24.8 

552 

.0 

0 

.0 

1 

3.2 

4 

12.9 

. 5 

16.1 

21 

67.7 

5*16.1 

31 

.0 

4 

.8  , 

4 

.8 

16 

3.1 

24 

4.6 

365 

7C.1 

132 

25.3- 

S21 

.0* 

4 

1.1 

10 

2.7 

14 

3.8 

48 

7.7 

• 298 

81.6 

39 

10.7 

365 

• 0 

10 

• l 

4.2 

2 

8.3 

12.5 

.19 

79.2 

2 

8.3 

; 24 

.0 

4 

1.2 

9 

,2.6 

12 

3.5 

25 

7.3 

' ■279'. 

81.8 

37 

10.9 

341 

TOTAL  • 

'0 

.0 

8 

.9 

IS 

1.6 

. FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.6 

MALE 

0 

.0 

0 

.9 

13 

l.S 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

% 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

MALE' 

0 

.0  ‘ 

0 

. .0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

'll 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

" MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

O' 

,0 

0 

•0  , 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

UNO+CRAD+PR0F: 

fULL-T  IME 

3 

.1 

303 

$.2 

88 

1.2 

* .‘FEMALE 

i 

u 

cl 

11.6. 

6 

1.1 

''MALE 

2 

' .0 

242 

40 

62 

1.2 

PART-TIME 

0 

.0 

61 

3.8 

21 

1.3 

female 

0 

.0 

12 

8.9 

2 

its 

MALE 

0 

• 

.0 

49 

3.4 

19 

1.3 

TOTAL 

3 

.0 

3*4 

4.9 

. 89 

1.2 

female 

1 . 

.2 

73 

11.1 

- 8 

1.2 

MALE 

2 

.0 

291 

4.3 

81 

L2 

UNCLASSIFIED; 

TOTAL 

0 

.0 

l 

9 

S.O 

3 

1.7 

FEMALE 

0 

.0 

4 

22.2 

0 

.0 

MALE 

0 

.0  , 

!> 

3.1 

A 

1.9 

total  enrollment: 

TOTAL 

3 

.0 

373 

4.9 

92 

1.2 

. FEMALE 

1 

.1 

77 

11.4 

8 

1#2 

MALE 

2 

.0 

296 

4.3 

84 

1.2 

GEORGIA  ( 24  INSTITUTIONS) 

» 1 

UNOERWAOUATES: 


full-time 

4' 

.1 

674 

v 9.3 

SS 

•6 

FEMALE 

0 

.0 

146 

20.4 

6 

• 8 

MALE 

4 

.1 

628 

8.1 

49 

•8 

part-time 

2 

.1 

89 

6.2 

9 

.6 

FEMALE 

0 
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.0 

.0 

.0 

.0 


2 7 
1 

26 


.6 

.3 

.4 


17 
• 0 
IT, 


.4 

.Q 

.4 


III  5.1  3,689  85*4 

28  9.5  23185.4 

194  §4.6  3,438  85.4 


408  . 9,4  4,319 
l5*  '5.1  * 294 
393  9.8  4,025 


1 15  INSTITUTIONS) 


730 

10.1 

38 

.5 

400  • 

1?4 

879 

42.2 

• 5,602 

77.6 

•737 

40,2.  • 

7,218 

80 

i5.2 

•4  4 

.8 

15 

2.9  * ■ 

401! 

19.2 

375 

71.3 

50 

9.5-  * 

526 

050 

9.7 

34 

.5 

85 

1.3 

'778 

11.6 

5,227 

78.1 

687 

10.3 

6,692 

07 

10.7 

6 

.7 

8 

1.0  . 

rot 

12.4 

*683 

83.8 

31 

3.8  ' 

815 

5 

11.1 

0 

.0 

0 

• .0 

5 

11.1 

■.*•  38 

84.4 

J 

4.4  ‘ 

.45 

62 

10.6 

6 

.8,. 

a' 

1.0 

96 

12.5  * 

.645 

83.6  . 

29 

3.8 

; no 

817  , 

.10.2 

44 

•5 

10? 

1.3 

980 

12.2 

■6,285 

78,2  ; 

768 

9.4 

, 8,033 

65 

14,9 

4 

.7 

15 

2.6  : 

106 

18.0 

413 

72.3  • 

52 

9.1 

571 

hi 

9.8 

* 40  ' 

.5 

93 

1.2 

874 

11.7 

5,872 

7J.7  . 

7l6 

9.6 

7,462' 

1 

• 0 

1 

,6 

O' 

.0  . 

‘ 3 

' 1.7  : • 

' 108: 

•6C.1 ; 

' 68  . 

38,0  , ; 

179 

O’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

.•  . 0 

88.9  i ' 

1- 

11.1 

9 

1 

. *6. 

1 

.6 

0 

•0  „ 

3 

1.6 

too 

58.8 

67 

39.4 

170 

6 

1.8 

7 

2.1 

10 

3.0 

24 

7.2 

274 

82.5.  . 

34 

lOrt 

332 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

85.7 

2 

14.3 

14 

6 

1.9 

7 

2,*2 

10 

3.1 

24 

& 

7.5 

262 

82.4 

32 

10.1 

318 

7 

1.4 

. \ 

8 

1.6 

10 

2.0 

T 

'27 

5 *3 

382 

74.8  - * 

102 

20,0 

511 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

20 

87.0 

3 

13.0 

23 

7 

M 

8 . 

1.0 

10 

2.0 

27 

5.5 

362 

74.2 

99 

2013 

488 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


V 


.0 

.0 

.0 

.u 


.0 

Iff 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 


total 

0 

.0 

u 

•0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' FEMALE 

0, 

. .0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HAtE 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

UND+GRAD+PROF: 

FULL-TIME 

12 

.2 

731 

* 

9.9 

39 

'.5 

100 

1.4 

882 

11.9 

female 

2 

.4 

60 

15.0 

4 

.7 

15 

2.8 

101 

18.9 

. MALE 

1U 

.1 

051 

9.5 

35 

.5 

85 

1.2 

761 

11.4 

PART -T  WE  ■ . 

■ 1 

a 

93 

8.1  ■ 

. 13 

1.1 

.>  18 

1.6 

125 

10.9 

FEMALE 

0 

.0 

5 

8.5 

O' 

.0 

0 

.0 

5 

8.5 

male: 

1 

.1 

86 

6.1 

13 

1.2  * 

..  18 

1,7 

120 

vll.O 

'TOTAL 

13, 

. .2 

824 

9.0 

52 

.6 

' 116 

1.4 

LOOT 

11.8 

female  ' 

2 

a 4 

05 

14.3 

• "■  4 

■ ,7 

15 

2,5 

106 

17.8 

\i..-  ’ - • . 

/uNCUSSiPlED: 
TOTAL  W 

U 

\ 

0 

a 

739 

9.3 

48 

.6  . 

103 

1.3 

.901 

11.3 

.0  • 

4 

14.3 

1 

3.6 

0 

.0 

5 

17.9 

FEMALE  a.  f 

0 

.0 ' , 

0 

.0 

0 

..  .0 

•0 

.0 

0 

.0 

male'  • 

u 

•0 

4 

15.4 

l 

3,8 

0 

.0 

5 

19.2 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


5,710  77.2 
.383  '71.6 
5.327  77.6 
957  83.4 
•50  04,7 
907  83.4 

6,667  78,0 
•433  7219 
6,234  78.4 


23.  82.1 
2 100.0 
21  80.8 


805  10.9 
51  ,9.5 
„ 754  11.0 
65  5.7 

4 6.8 

61  5.6 

870  10.2 
55  9.3 

615  10.3 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


erjoS 


0 '•  ' 
0 
0 
0 
0 
o 

0 . 

0 

0 


7,397 

535 

6,862 . 
1,147 
59 

1,088 

8,544 

594 

7,950 


28- 

2 

26 


763 


1509 


r' 


■ * \ • 


i * : 


w 


* . 


■ ry  - / . ( ■ • . . • . * * • ' 

TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  TAT  INSTIfOTlONS  Of  HIGHER  EDUCATION  fOA  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY,  AND  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
8Y  RACE  ETHNICITY  ANO  SEX:  STATE,  1976  i<  . ■ , 

, f . . . , X ' . ■ * ■ # . ii  . 

4 - ' ■ ■ - 4\*  ■■  - • . ■■ 

NAJOA»FIELOS  0900  - ENGINEERING 


AMERICAN  INDIAN  * ; BLACK.  , ASIAN  OR  * 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPaNIC  (PACIFIC  ISLANOER  fU  SPANK 


TOTAL 

MINORITY 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN  total 
\ * 


NUMBER" 


LOUISIANA 


J ' NUMBER  ’ * ' NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  t NUMBER  X NUMBER 
CONTINUED 


TOTAL  ENROUNENT: 


TOTAL 

FEMALE 

HALE 


13  .2 

i .3 

11?  .1 


828,  9.7 
85  14.3 
743  9.3 


53 

4 

49 


.6 

.7 

.6 


.118  1.4 

15  2.5 

103  1.3 


1^2-11.8 
10.6-  17.8 
906  11.4 


78.0 

73.0 
6,255  78.4 


MAINE 
UNDERGRADUATES: 


l 


5 INSTITUTIONS)  - 


I GRADUATE: 


1510 

ERIC 


870  10.1 
55  9.2 

ep  10.2 


8,572 

596 

7,976 


FULL-TINE 

5 

.4 

. 2 *' 

.2  V 

3 

.2 

5 

.4 

.15 

1.1 

1,284 

96.5 

32 

2.4 

.1,331 

FEMALE 

0 

.0  ' 

0 

•Q  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

70  100.0 

0 

.0 

70 

MALE  ' 

5 

C*  ' 

2 • 

.2' 

3 

.2 

5 

.4 

15 

1.2  - 

.1,214 

96.3 

' 32 

“ 2,5  • 

1,261 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

b 

.0 

0. 

.0  .... 

* 0 

-.0 

0 

.0 

30 

93.j8 

2 

6.3 

32 

FEMALE' 

0 

.0 

0 

(0 

> 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 2 

66.7 

1 

33.3 

3 

MALE 

0 

-o 

0 

.0  • 
* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

.28 

96.6 

1 

3.4  ' 

' 29 

TOTAL 

5 

.4 

1 1 

2 

.1 

3 

.2 

5 

.4 

15 

1.1 

4,314 

96.4 

34 

2.5 

1,363 

FEMALE 

0 

' .0 

'0 

.0-  • 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

72 

98.6 

1 

1.4 

73 

Rale 

. 5 

.4 

2 ■ 

.2 

3 

.2 

5 

’•4  ' t 

15. 

1.2 

1,242 

96.3  ■ 

33 

2.6 

1,290 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 • 

.0 

26  74.3 

9 

25.7 

35 

FEMALE 

li  . 

.0 

- .0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

-.0 

' + 

1 

MALE 

U 

•0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0  . 

0 

.0 

25,  73.5 

9 

26.5  . 

34 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  \ • 

0 

.0 

.*.  18  100.0 

■ 0 

.0 

18 

FEMALE 

0 

.0  •' 

■0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

1 100.0  ' 

0 

•o 

l 

<MAl£ 

0 

.0 

0- 

,0 

. 0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100.0 

‘ 'V 

0 

.0 

It 

•TOTAL 

0 

.0 

0 * .0  . 

0 

.0 

0 ■ 

.0 

0 

.0 

, . 1 

44  83.0 

9 

17.0 

< 

S3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

..0 

0 

.0 

■ 2 100.0 

0 

.0 

2 

MALE 

O' 

.0  .. 

0 

.u  - 

t i 

0 

.0 

’ 0 

.0  • 

o' 

•.p  • 

:■  42  82.4 

9 

17.6  k 

51 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 . .0 

1 

' 0 

.0 

■ 0 

.0  . 

0 

.0 

0 .0 

o' 

* * 

.0 

0 

* , FEMALE 

0 

.0 

' 0 

•.0 

0 

.0  . 

0 

.0- 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

> 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 . .0 

0 

'.0 

0 

. FEMALE 

0 

.0" 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.•o 

0 

MALE 

0 

. .0 

>0 

.0  * 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0- 

0 .0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

q i 

.0 

.0 

.0 

0 . 

.0 

> , 0 .0’ 

0 

.0 

0 

FEMALE  ’ 

0 

.0 

t .0  .. 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, .0 

0. 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

1511* 


I 


' * 


MOtfiMO+MQf: 

FULL-TIME  5.4  2 ' .i 

- female  o .o  o .o 

MIC  > J*  2 . «2 

• part-une'  o .o.  o .o 

*•  FEMALE  -0  .8.  0 .0 

■«  HALE  I 0 .0  • 0 .0, 

i 

TOTAL  t ■ 5 .4-  * 2,9  il 

FENAL  £•'-■  0 .0  - 0,  .0 

MALE  . 5 .4  . 2 .1 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL  0 .0  | 0 .0 

'FEMALE'  ■ ' 0,  .0  1 0-  , % 

* JJALE  " 0 ‘VO  0 ( ..(P' 

TOTAL  EMAOLLMENTi 

'TOUt  5 • .4  ,t  ’ 2 .1  . 

FEMALE  , 0 .0  w 0 . .0 

' MALE  5 .4  \ 2 .1 

MARYLANO  ' . *'■  i ■ . 7 INSTITUTIONS) 


UMOEAGRAOUATESt 


• FULL"! I ME 

14 

.6 

' 127 

' 5.4 

FEMALE 

1 

.3 

- 26 

13.1 

MALE 

13 

-p* 

I0l> 

4.7 

PAAMIME  ’ 

4 

.8 

61 

12.6’ 

female 

' «' 

. VO 

• 3 

12.5 

HALE  ( 

r 

.4 

58 

12.6 

TOTAL  ' 

ii> 

♦6 

188 

6.7 

FEMALE 

i 

• 4 

29 

13.0 

MALE, 

“17 

.7 

159 

6.1 

GRADUATE: 

n 

, 

* FULL-TIME’ 

1 

.3 

2 

.6 

female 

0 

.0 

, ' 0 

.0 

- MALE 

l 

.3 

.7 

PART -TIME 

’ y' 

.3  ' 

*14 

•2.3 

FEMALE 

'o 

1°. 

3 

l0.3' 

MALE 

3 

26 

11 

2.0 

V. 

0 

TOTAL 

4 

..5 

16 

1.8 

FEMALE 

0 

-.0 

j 

6.3 

MALE 

4 

.5 

13 

1.6 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

.0 

.0 

female 

0 

-.0  ' 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

.0 

TOTAL 

> 

0 

.0 

/ 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

O 


3 .2  5 .4  IV'  i.l 

0 .0  0 .0  0 .0 


. 3 .2  5 .4  .■  15  1.1 


0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

3 

.2 

■ 5 

.4' 

15 

1.1 

< 

t,  • *•«. 

* 

• 

0 

, .0 

0 • 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

: .0 

* 0 

•f 

.0 

3 

.2 

5 

.4 

15 

, M 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

. .0 

3 

.2 

5 

.4 

IV 

v i.l 

\ 'm 

. ■ - 

63' 

2.7 

15 

.6 

219 

9.3 

13 

6.5 

0 

.0 

40 

20.  V 

50 

2.3 

15 

.7 

179 

•8.4 

11 

2.3 

11 

2.3  •, 

' 87 

18  JO 

1 

4.2  * 

' 0 

,.0  > 

4 

16.7 

10 

2.2 

11 

2’.4 

74- 

2.6-k 

26 

.9 

306 

10.6 

14 

6.3 

0 

VO 

44' 

19.7 

60 

2.3 

26 

1.0 

262 

10-1 

3 

• 1.0 

• 4 

/ 

1.3 

*10 

0 

,0 

0 

.0 

0 

r .0. 

3 

1.0 

4 

1.4 

10 

.3.5 

. 6 

111 

4 * ' 

.7  ’ 

.*,27 

4.8 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.3 

6. 

1.1 

4 

.7 

24 

• 4.5 

9 

1.0 

' 8 

.9 

37 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.3 

9 

1.1 

8 

34 

4.1 

0 

.0  . 

A 9 
.0  • 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

■0 

0 

* .0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

gk  .0 

. WF  .o 

0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

**  » /. 

.0 

’0 

.0 

1 

7S6 

1,310  95.9 

41  3.0 

, 1,366 

71  100.0 

0 .0 

71 

1,239  95.7 

41  3.2 

' 1,295 

4 8 96,0 

2 4.0 

SO 

3 75.0 

1 * 25.0 

4 t 

45  97.6, 

1 .2.2 

« l 

1,358  05.9  ' 

43  3.0  * 

* MU 

. 74  98,7 

• 1 1.3  - 

75 

1,284  , 95.7 

‘ 42  3.L 

1,341  ' 

» * 
*-■ . . 

, > 

' ' • ■ • "i 
/ 

, '■  l 100.0  • 4 ' $ ‘1 

\T/80.0  2 2C.0*  '/  10 

•»  . ft  4 

f,367  95.8  45  3.2  1,427 

>75  98.7  1 1.3  16 

1,202  05.6  '•  44  3.3  1,351  - 


1,923* 

82.1 

. 201 

8.6 

2,343 

148 

74.4 

11 

5.5 

199  . 

1,7.75 

82.8 

190 

2,144 

343 

70.9 

; 54 

fT.l 

484 

14 

56.3 

1 6 

25.0 

. 24 

329 

71.5 

48 

10.4 

460 

2,266 

80.2 

255 

9.0 

2,627 

162 

72.6 

17 

7.6 

■223 

2,104 

80.8 

238 

9.1 

2,604 

195 

63.3 

103 

33.4 

308 

13 

68.4 

6 

31.6 

19 

182 

63.0 

97 

33.6 

289 

503 

88.9 

• 36 

6.4 

566 

. 24 

62,8 

2 

6.9  > 

29 

479 

8422 

34 

6.3 

537 

698 

79.9 

139 

15.9 

'874  ■ 

37 

77.1 

6 

16.7 

48 

'661 

80.0 

131 

15.9 

. 826 

0 

.0 

0 

.0 

0*' 

0 

.0 

0 

.0 

0 , / 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

.0 

0 

•0,  . 

0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

%0 

' 0 

• o . 

0 ' 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

0 

* 

.0 

. 0 

.0 

0 

\l513 

HUE  17  - TOTAL  EMAIL  MEAT  UmilTUTlOHS  OF  HIGHER  EOUCI 
W RACE  ETHNICITY  AW  SEX:  STATE*.  197* 

t , 

MAJOR  FIELO  0400  * ENGINEERING 

<&'''■  . 

American  Indian  black  asian  or 

ALASKAN  NATIVE  NDN-HISMNIC  PACIFIC  ISLANDER 


NWdER 

l 

-NUMBER  X 

NUMBER 

1 

'MARYLAND 

CONTINUED  - 

UND*GRAD*PROfI 

t 

V 

■ 129  4.9 

/ 

FULL-TIME 

IS 

.6 

6* 

2.5; 

female 

1 ■ 

.5 

• 2b  11.9 

‘13 

‘ 6.0 

MALE 

14 

.6 

lu3  4.2 

53 

2.2 

PART-TIME 

7 

.7 

75  7.1 

17 

1.6 

FEMALE 

0 

.0 

6 11.3 

l 

1.9 

•f f . 

T 

.7 

*9  6,9 

i 

l* 

\ * 

1.6 

TOTA* 

22 

, .* 

• ■ 204  5.5 

32  11.8 

83 

2.2 

FEMALE 

1 

.4 

14 

5.2 

MALE 

21 

.0  • 

172  • S.O 

64 

2.0 

UNCLASSIFIED: 

i 

, 

* 

TOTAL  - 

1- 

Ni 

47  5,b 

17 

. 2.0 

FEMALE  9 ■ 

0 

.0 

4 13.3 

3 

MO.O 

. MALE 

1 

.1 

43.  5.3 

14 

1.7 

< 

f 

TOTAL  ENROLLMENT 

* 

* TOTAL 

23 

.5 

'251  V.5 

100 

2.2 

FEMALE 

• 1 

.3 

V 36  12.0 

17 

5.6 

HALE 

22 

.5 

215  5.1  a 

1 83 

, 2.0 

Massachusetts 

30  INSTITUTION^  . 

- .y^OERiiUOUATESJ 
FULL-TIME 

43 

.3 

* 370 

2.5 

277 

1.9 

186 

. FEMALE 

. 5 

.4 

67 

5.9 

31 

2.7 

16 

MALE 

3o 

.3 

303 

2.2 

.246 

1.8 

170 

■ PMRT-TIME 

6 

.3 

80 

3.3 

23 

1.0 

IS 

' FEMALE 

1 

.3 

16 

4.4 

6 

1.7  ^ 

4 

\ MLE 

5. 

t . 

.2 

64 

3.1  • 

% 

17 

.8 

' If 

. total  • 

49  1 

.3 

450 

2.6 

300 

1.8 

201 

FEMALE 

6 

.4 

83 

5.5 

37 

2.5 

20 

MALE 

43 

.3 

367 

2.4 

263 

1.7 

181 

GRADUATE: 

1 

% 

FuarTlME 

3 

.1 

’ '30' 

1.2 

80 

3.2 

13 

FpALE 

1 

.5 

6 

3.2 

10 

5.3 

0 

MALE  . 

2 

.1 

24 

1.0 

70 

3.0 

13 

PART-TIME 

5 

.3 

23 

1.3  ■ 

10,8 

5.9 

‘ 3 

FEMALE 

0 

.0 

5 

3.6 

7 

5.0  , 

1 

MALE 

5 

.3 

18 

1.1 

101 

6.0  '* 

V 

2 

in' 

ERIC 

, 

TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ' ALIEN  TOTAL 

i * 


NUMBER 

» 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

'l 

NUMBER 

X 

number 

19 

.7 

229 

8.6 

2,118 

79.9 

304 

11.5 

2,651 

0 

.0 

40 

18.3 

161 

73.9 

17 

7.1 

216 

19 

.6 

189 

7.8 

1,957 

80.4 

287 

11.8 

* 2,433 

15 

1.4 

114 

10.V 

846 

80.6 

90 

8.6 

1,050 

0 

.0 

7 

13.2 

\38. 

71.7  ' 

8 

15.1 

53 

It 

1.5 

W» 

10.7 

-k 

808 

/ 

81.0 

12 

8.2 

997 

34  ‘ 

.9 

343 

9.3 

2,964 

80.1 

394 

,10.6, 

3,701 

0 .0  . 47  17.3  194  7J.4  . \25  9.2  . 271 


1.0 

• 296 

Y. 

6.6 

' 2,765 

80.6 

369  10.8 

•r 

, 3,430 

(S  " 

.6 

/ 76 

'8.3 

725 

86.3 

45  5.4 

840 

.0 , 

7 

23.3 

17 

56.7' 

6 20.0 

30 

.6 

/ - 

63 

7.8 

■ 1 '< 

.1 

708 

■ t 

87.4 

39-4.8 

i | 

810 

\ , 

.9 

413 

it  • 

3,669 

81.2 

439  9.7 

4*541 

,o\ 

54 

17.9 

216 

71.8 

31  10.3 

301 

•’  l 

.359 

B.5 

3,473 

81.9 

408  9.6 

4,240 

i , 


1.3 

876 

i 

6.0 

12,705 

• * * 

86.8 

1,055 

7.2 

14,636 

1.4 

119 

10.4 

959 

84.0 

64 

5.6 

1,142 

1.3  - 

757 

5.6 

11,746 

87.0 

991 

7.3 

13(494 

'.6 

124 

5.2 

2,103 

87.7 

172 

7.2 

2,349 

1.1 

• 27 

7.5 

294 

81.2 

41 

11.3 

362 

;i 

97 

4.8 

1,809 

88.8 

* 

86.9 

131  ' 

6.4 

2,037 

1.2  L 

1,000 

5.9 

14,808 

1,227 

7.2 

17,035 

1.3 

146 

9.7 

1,2^3 

83.3 

105 

7.0 

1,504 

1.2 

854 

1 

5.5  , 

13,555 

87.3 

1,122 

7.2 

/ 

15,531 

.5 

126 

5.1 

1,602 

64.4 

761 

30.6 

2,489 

.0 

17 

8.9 

) 145 

1 1,457 

76.3 

28 

14.7 

190 

.6 

109 

4.7 

63.4 

733 

31.9 

2,299 

.2 

139 

7.6 

1,557 

85.4 

128 

7.0 

1,824 

.7 

13 

9.3 

114 

81.4 

13 

9.3 

140 

.1 

126 

7.5 

’ 1,443 

85.7 

115 

6.8 

1,684 

4 

1515 

4t‘ 

% - 


iqtal 

1 

,i 

53 

1.2 

188 

4.4 

f0UL£ 

1. 

.i 

11 

3.3 

17 

5.2 

$%■  m ’ 

7 

*2 

42 

M . 

171 

4.3 

P*4fESS1I»AL: 

1 

’• 

mi-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HWlf 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

0 

.0 

0 

- .0 

0 

.0 

paat-iihe 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* fEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'HALE  . i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UHO»fifLAO«fH0Fl 

FULL-TIME 

1 

1 

46 

.3 

400 

1 

2.3  ' 

357 

2.1 

female 

A 

-.5 

73 

5.5 

‘ 41 

3.T 

HALE  , 

AO 

•3 

327 

2.1 

316 

2.0 

, PAAT-THE 

11 

.3' 

103 

2.4 

131 

3.1 

FEMALE 

1 

.2 

21 

4.2 

13 

2.6 

MALE 

10 

.3 

«2 

2.2 

118 

3.2 

TOTAL  * 

07 

.3 

AM 

2.4 

486 

2.3 

FEMALE 

7 

.4 

54 

5.1 

54 

2.9 

hale' 

50 

.3 

405 

2.1 

434 

2.2 

uKCLASSIFIEOJ 

/. 

' ^ ‘ 

/ 

• 

total 

1 

.1 

• 5 

.5 

• 8 

.8 

female 

0 

.0 

1 

1.7 

O'1 

.0 

> MALE/ 

. ;V 

l 

■ .1 

4 

.4  , 

8 

-.8 

TOTAL  EfWOUHENI 

« 

i 

■ TOTAL  . 

50 

.3 

9U6 

2.3 

496  , 

, 2.2 

• FEMALE 

Mi 

7 

51 

.1 

95 

413 

, 5.0 
2.0 

54 

442 

2.8 

2.2 

/ 

M1CM6AN 

l , 

37  INST l.f0T IONS) 

• 

\MOEAORAOUATES: 

» 

FULL-TIME 

#4 

t39 

5.1 

228 

1.4 

FEMALE 

7 

4> 

121 

7.t 

29 

1.9 

| MALE  • 

PAAT-TIME 

57 

•4 

71b 

4.6 

199 

1.3 

It 

.6 

279 

8.7 

41 

1.3 

FEMALE 

0 

• 0 

24 

13.0 

3 * 

1.6 

MALE 

it. 

•6 

' 255 

8.5 

38 

1.3 

JOTAL 

*2 

l'US 

5.7 

269 

1.4 

f female 

7 

*4 

145 

ff.4 

32. 

1.8 

/ •"  • male 

75 

.4 

973 

5.4- 

237 

,1.3 

GRADUATE: 

11 

< FULL-TIME 

5 

• 4 

20 

1.7 

- 56 

4.6 

FEMALE 

b 

•0 

l 

2.3 

2 

4.5 

MALE 

5 

.4 

19 

1.7 

54 

4.8 

PART-TIME 

3 

• 4 - 

■’  17 

- 2.2  ' 

42 

5.3 

female 

u 

• U 

l 

4,5 

.1 

4.5 

■ MALE 

3 

.4 

16 

2.1 

41 

5.4 

0 

o 

ERLC 


16 

.4 

265 

6.1 

3,159  73.2 

089 

20.6 

4,313 

l'. 

.3 

30 

9.1 

259  78.5 

• 41 

12.4 

330 

15 

.4  1 

235 

5.9 

2,900  n:t 

'840 

21.3 

3,913 

• 

0 

.0 

0 

.0 

i 

' 1 100.0 

0 

, * 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

l 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 *°  M 

0 

E ,0 

U; 

0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 .of 

.0 

,0. 

0 

.0 

0 

.0 

} 0 .0 

0 

r 

0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

1 100.0  ' 

0 

.0 

1 

0 

.0 

vo 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

l 

0 

• 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

* 

0 

199 

■ 1.2 

1,002> 

5.9 

14,300*  83.5 

1,816 

10.6 

17,126 

16 

1*2  i 

136 

10.2 

1,105  82.9  7 

92 

6.9 

1,333' 

183 

M 

866 

5.5 

13*203  83.6 

1,724 

10.9 

15,793 

IS 

.4 

263 

6.2 

3,660  86.7  *“ 

300 

7.1 

4,223 

5 

1.0 

40 

8.0 

400  01.3 

54 

10.0 

502 

13 

.3 

223 

6.0 

3,252  87.6 

246 

6.6 

3,721 

217 

1.0 

1,265 

5.9 

17,960  04.2 

2,116 

9.91  ' 

21,349 

21  , 

1.1 

175 

9.6 

1,513  02.5 

146 

8.0 

• 1,035 

196 

1.0 

1.089 

5.6 

16,455  84.3 

n ’ 

r 

1,970 

• i 

io.i, 

19,514 

4 

.4 

t 18 

- 1.7- 

V 925  08.7 

100 

9.6' 

'1,043 

1 

1*7 

2* 

3.3 

52  86-7 

6 

10.0 

' 60 

3 

.3 

a 

il6 

'T 

* 

073  00.8 

( ' ' 

94 

•9.6 

• 4 

* 983, 

221 

1.0  4 

1,283 

*7 

16,693  84.4 

2,216 

9.9 

22,392 

•22 

1.2 

178 

9.4 

1,565  82.6 

152 

8.0 

1,895 

199 

1.0' 

1,105 

5.4 

17,328  84.5 

2,064 

10.1  * 

20,4V 

'•  i 


101 

.6 

1,232 

7.5 

14,033 

84.9 

1,256 

7.6 

16,521 

1,552 

8 

.5 

165 

10.6 

1,342 

86.5 

' 45 

2.9 

93 

.6 

1,067 

7.1 

12,691 

84.8 

1,211  • 

0.1 

14,969 

37 

1.2 

375 

11.7 

2,671 

83.6 

. 150 

4.7 

3,196 

1 

.5 

28 

15.2 

152 

82.6 

4 

2.2 

184 

36 

1.2 

347 

11.5' 

2,519 

63.6 

146 

4.8  . 

, 3,012 

138 

.7 

1,607 

8.2 

16,704 

84.7 

1,406 

7.1 

19,717 

9 

.5 

• 193 

11.1 

1,494 

06.1 

. 49, 

2.6  . 

,1,736 

120 

.7 

1,414 

7.9 

15,210 

04.6 

1,357 

7.5 

17,981 

6 

.5 

87 

7.4 

669 

57.3 

412 

35.3 

1,168 

0 

.0 

3 

6.8 

30 

68.2  ■ 

11 

25.0 

♦4 

6 

.5' 

, 84 

7.5 

’ 639 

56.9 

401 

35.7 

1,124 

7 

.9 

69 

8.8 

619 

78.6 

100 

12.7 

.788 

1 

4.5 

3 

13.6 

15 

68.2 

4 

18.2 

22 

6 

.8 

66 

8*6 

604' 

78.9 

96 

12.5 

766 

• S 


V * > 


UHH7  • total  enrollment  in  mtitutions  of  hicher  eoucati*  for  selected  major  fields  of  stum  m level  of  enrollment 

IT  RACE  CTM1C1TT  RHO  SEU  STATE,  1976 

. .'f 


MAJOR  HILO  MOO  - (MIKERIM 


AMERICAN INDIAN  AUU  ASIAN  OR  } TOTAL  WHITE.  . NON-RESIDENT 

AUSUN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISlANDER  HISPANIC  MINORITY  NOM-HISPANIC  ALIEN  TOTAL, 


NUN6EA 

s 

NUMBER 

l 

NUMBER 

1 

NUMBER 

> , 

S 

NUMBER 

1 

NUMBER  I 

NUMBER' 

1 

RUMOR 

ROWAN 

’total 

s 

I 

continued' 

•6  37 

1.9 

. 98 

5.0 

13 

1, 

.7 

156 

’6 

u 

1 

1,218  65.8 

>12 

26.2 

•i 

,1.916 

Female 

. MALE  . 

0 

.0 

7 

t,Q 

3 

6.5 

. 1 

US 

. 8 

9.1 

65  41*2 ' 

15 

27.7 

• 

66 

1 

.6 

3) 

1.9 

. *95 

5.0 

12 

.6 

150 

7.9 

1.263  65.1 

. 69T  76.3 

1 1.890 

PROFESSIONAL*  * 
FOU-TINE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0  ; 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

* 

0 

FINALE  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

« “0 

‘ .0 

0 .0' 

■vo 

.0 

0 

male 

u 

- .0 

0 

.0 

. 0 

.0 

’ . 0 

.0 

0 

.0' 

1 0 .0 

0 

.0 

0, 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

*6  A 
.0 

0, 

.0' 

0 

.0  ' 

\ O' 

.0 

o ; .0 

. 0 

.0 

0 

FEMALE 

O 

.0 

0 

.0 

, <> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

*0 

■ ' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, o .0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.O' 

0 

.0 

0 

.0 

• * 0 .0 

0 

.0 

0 

v female 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• • 

.0 

0.0 

0 

.0 

0 

» MALE 

0 

.0 

T'-j 

’.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

o v «o 

. 0 .c 

0 

*0 

0 

WORAO*PAOF» 
; FULL-TIME 

69 

*6 

\ 

859 

6.9 

786 

1.6 

107 

4' 

U319 

7.5, 

16,702.  85.1 

1,660 

9.6 

17,609 

FEMALE 

7 

.6 

U7 

7.6 

31 

1.9 

1 

.5 

. 16« 

10.5 

1.372  86.0 

56 

3.5 

1,596 

MALE 

67 

.6 

737 

6.6 

753 

1.6  ‘ 

99 

.6 

1451 

7.2 

13, 330  17.0 

1,612 

10.0 

16,093 

PART-TIME 

71 

.3 

796 

7.6 

83 

2.1 

‘ 66' 

l.t 

666 

11.1 

3,290  82.6 

. 250, 

6.3 

3,916 

female 

0 

.0 

7S 

17.1 

6 

1.9 

* 2 

1.0 

31 

15.0 

167  81.1 

' ’8 

3.9 

206 

■ K MALt 

71 

.6 

7.7 

79 

2.1 

V' 

1.1 

•>  613 

10.9 

3.123  I2.T 

262 

6.6 

3,770 

TOTAL 

90 

.6 

> - 

Ul5S 

5.3 

367 

1.7 

I: 

.7 

1,763 

1.1  ' 

17,992  0*0 

1,911 

8.6 

21,67) 

FEMALE 

7 

• .6 

167 

8.7 

35 

1.9 

.10 

.6 

199 

lV.O 

1,69  19.6 

66 

3.6 

1,102 

MALI  . 

a 

* 

It  006 

5.1 

337  , 

1.7 

161 

.7 

1.566 

7.9 

16,653  * 12.1 

1,85V 

i ' 

9.3 

19.B7L 

/ UNCLASSIFIED: 
TOTAL 

0 

* 

.0 

3 

7*9 

9 

l 

8.7 

0’ 

.0 

12 

11.7 

77  76.0 

16 

, 

13.6 

103 

female 

0 

.0 

7 

78.6 

' 0 

.0 

0 

.0 

2 

21.6 

5 Tl.V 

0 

.0 

7 

MALt 

0 

.0 

l 

1.0 

9 

9.6 

0 

.0 

10 

10.6 

72  75.0 

, W 

16.6 

96 

TOTAL  ENROLLMENT: 


jom 

90  * .6 

1,150 

5.3 

376 

1.7 

151 

.7 

1,775 

6.2 

18,069 

13.0 

1,932 

6.9 

21,776 

FEMALE, 

7 .6 

169 

8.2 

35 

1.9 

10 

.6 

201 

11.1 

1,566 

65.6 

66 

3.5 

1,109 

MALE 

85  .6 

1,009 

5.1 

361 

1.7, 

161 

.7 

1,576 . 

7.9 

16,525 

82.6 

1,868 

9.6 

19,967 

• 


i 


Ml  NNCSOVA 
V»M0€AWU0U4TESt 


m 

'(  27  INSTITUTIONS) 


-4 PULl4Wt »--4 

1 < FEMALE  o .0 

MALE  ' » 4 

PART-TIN!  0 .q 

FEMALE  0.0 

KALI  v O'  .0 


TOTAL 

FEMALE’ 

HALE* 

WACUATE: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
. FEMALE 
* MALE* 


.2 

.0 

.2 


♦ * 


A 


PROFESSlUNAll 
FULL-TIME 
FEMALE  ' 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 

I 

TOTAL  . 

FEMALE 

MALE 

< UMOKJRAOipROFJ 

full-time 
•FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
, • FEMALE  ■ 

..  "MALE  . ' 

TOTAL  1 
FEMALE 
|ULE 


UMCLA^SIFIEO : 

'TOTAL  0 

.FEMALE  f U 
1 HALE  ■ 1 6 


; > 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.TOTAL  0 .0 

FEMALE  ..  0,  .0 

MALE  • 0 <0 


.0 

.0 

.0 


0 .0 
0 .0 
0 .0 

0 .0 

0 .0 

’O'  .0 


.2 

..0 

.2 

.o’ 

.0' 

.0 


' 6 .2 
O'  «'Q 
• 8'  . .2 


.0 

.0 

.0 


TOTAL. ENROLLMENT: 

TOTAL  ’ R* 

FEMALE  . 0 *0 

MALE  ’ ■ ' «2 


9 

11.. 

...4  . 

9 

1.9 

9 

.3 

9 

.9 

0 

.0 

9 

1.0 

17 

.5 

9 

1.6 

13 

.4  ’ 

2 

.4 

.0 

.0 

2 

,.9 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

2 

.9 

0. 

, .0 

2. 

.4 

U 

’.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

' .0  ■ 

i 

.0 

w 

0 

lo 

0 

.0 

0 

.0 

15 

X*  f 

.4  . 

9 

1.7  • 

a 

A 

'll 

■f 

A 

c 

19 
. A 

v a 


.3 

.9 

.0 

1.0 

:> 

1.9 

.9 


0 .0 
O'  .0 
0 • .0 


V 

9 

‘15 


.9 

1.9 

.9 


6 7 .2.1 

1 .5 

66  2.2 
12  2.8 

1 2.9 

11  2.8 

79  2.1 

2 .8 

77  2.2 


6 1.1 


0 .0 
6 
0 

0 .0 

0 y.o 


6 1.1 

0 .0 

6 1.2 


0 

0 

• o' 

'0 

• o' 

•o 


.0. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


■V  o 

■ 0 


.0 
.0* 
0 - .0 


73  1.9 

1 .9 

72  2.0 

12  2.8 

1 2.9 

11  2.8 


85  2.0 

2 .7 

83  2.1  i 

f 


.0' 

.0 

.0 


85  2.0 

/ 2 *7 
i 81  2.1 


8 .2 

1 s.l 
■ 7 « .2 

2 . .5 

0 .0 

2 • .5 


96  2.9 

6 2.6 

90  3.0 

{8  9.2 

1 2.9 

17  9.3 


3.012 

20MT 

2.801 

908 

39 

379 


10 

1 

9 


7S0 


.3 

.9 

.3 


.7 

.0 

.8 

.0 

-.0 

.0 


.119  3.1  3.920 

.7  2.8  238 

107  3.1  3.182 


# 


92.5 

99.9 

92.) 

95.3 

97.1 

95.2 

92.8 

99.8 
92.7  ‘ 


12  2.2 
0 ' .0 
12 
0 
0 


•it' 


.0 
.0 

0 .'.o 

^ ' 

.7  T^12  2.2 

.0  0 .0 

.8  12  2.3 


.0 

.0 

.0 

.0. 

90 

.0 


.0 

.0 

.0 

..0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


O'  -.0 

0 .0 

0 .0 


12 

.3 

108 

"2.8 

3,374' 

89,0 

1 

.4 

6 

2.5  ' 

221 

91.7 

11 

.3  • - 

102 

2.9 

3,153 

88.8 

.2 

.5 

18 

4.2 

408 

95.3 

0 

.0 

1 

2.9  . 

” 34 

*7;l 

2 

-.5  - 

17 

4.3 

.374 

/ 

95.2 

14 

.3 

126 

3.0 

3*782 

89.6 

1 

.4 

7 

2.3 

255 

92.4 

13 

.3 

119 

3.0  ' 

3,527 

89.4 

1 

1.6: 

1 

l\6 

■ 61 

95.3 

/0 

-.0 

>0 

.0 

3 

75.0 

1 

1.7 

i, 

1.7 

58 . 

96.7 

127  ‘3.0 
7 2.5 

120.  3.0 


3.893 

258- 

3(585 


89.7 

92.1 

89.5 


/: 


149 

4 

4.6 

3,2)7 

6 

2i8 

" “216 

143 

4.7 

3i04l 

2 

.5 

421 

0 

.0 

)5 

2 

A 

393 

A 

151 

4.1 

3|685 

6 

2.4 

t 251 

145 

4.2 

3.434 

* 

162 

30.2 

536 

8 

32.0 

25 

154 

30.1 

511 

0 

• .0 

0 

0 

/.0 

0 

0 

.0 

. 0 

162 

30.2 

536 

8 

32.0 

, 25 

154 

30.1 

511 

0 

.0 

0 

0 

' .0 

. 0 

0 

.0 

■0 

0 

• .0. 

0 

0< 

.0 

0 

0 

.0 

■ 0 

0 

: .0 

0 

0 

.0 

0 

' 0 

.0 

0 

311 

8.2 

3,793 

14 

5.8 

241 

297 

8.4 

3,552 

2 

0 

.5 

.0 

,1? 

2 

A 

393 

313 

7;4 

1 41221 

14 

5.1 

276 

299 

7.6 

3,945 

2 

0 

3.1 

' 64 

; i 

25.0 

. 1 '4 

i 

1.7 

*■  60 

315 

i . 

7.4 

4.285 

15 

5.* 

•280 

300 

7.5 

4,005 

UiLBlBBlOlii 


w 


780 


ukf  17  - ruui  enrollment  im  institutions  OF  HIGHER  education  eor  SELECTED  MAJOR  F1EL0S  or  study  ano  level  or  enrolment 
6V  RACE  limit  ITT  AND  SEJK  STATE.  1976 


MAJOR  rielo  0900  - ENGINEER  INC . 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANOER,  HISPANIC 


TOTAL  . , UNITE  NON-RESIDENT 

HINORJTV  NON-HISRANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER  I NUMBER  I NUMBER 

1 # 

MISSISSIPPI  I 71  INSTITUTIONS) 


I NUMBER'  I NUMBER,'!  NUMBER  ! NUMBER  I NUMBER' 


>UNKRMA0UATE'SI 

FULL-TIME 

'FEMALE' 

MALE 

PART-TIME  ■■ 
FEMALE 
• MALE 


3 

0 

3 

i 

0 

O' 


.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 


373  13.7  ’ 
20-  14.7 
333  )5.R  $ 

111  '3,0.2 
7 36.6 
104  39.4 


10 

1 

9 

2 

0 

2 


.4 

,7 

.4 

’.7 

.0 

.8 


10 

1 

9 

1 

0 

1 


.4 

.7 

.4 

.4 

.0 

.4 


396  16.6 
22  16.2 
to  16.7 
114  40.3 
7 36.6 
107  40.5 
A 


1.192  79.4 
111  BUB 
1.781  ,79.3 
167  39.0 
12  63.2 
155  58.7 


94  3.9 

3 2.2 

91  4.1 

2 .7 

0 .0 

2'  .8 


Son 

ERIC 


/'Y 

.• , ' 


• t ■ 


2.312  i 
136  ’ 
2.246  ’ 

2D 
19  ' 

266  ? 


TOTAL  ' 

3 

484  18.2 

* 12 

.5 

11 

* .4  • 

510 

19.1 

2.059  77.3 

96 

3,6 

2,665 

• remale 

0 

.0 

1 27  17.6 

1- 

.6 

1 

, .6  ' 

29 

18.7 

123T9.4, 

'i  ,3 

1.9 

, 135 

MALE 

3 

,i 

• \ 657  18.2 

1 * 

11 

.4 

10 

a. 

• 4 

481 

19.2  • 

1.936  77,1 

1 ,V.T  9 

i 93 

3.7 

2,510 

■ GRADUATE  i 

J ' ' 

i 

■ * 

• . 

• 

4 ’■ 

. 1 

FULL-1  IMS 

0 

. .0 

2 1.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

1.9 

44.  41.5 

‘ 60 

56*6 

106 

FEMALE 

0 

.0 

0 ‘ .0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

1 50.0 

1 

50.0 

2 

MALE 

0 

.0 

2 1.9 

0 

.0 

0 

.0  ' ‘ 

2 

1.9 

43  41.3  , 

59 

56.7 

104 

PART-TIME 

0 

.0 

3‘  2.3 

O' 

.0 

0 

.0. 

3 

'2.5 

•86  71.1 

* 32 

26.4 

121 

FEMALE 

C ' 

.0 

1 0 • .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 60.0  ' 

2 

40.0 

5 

MAkE 

0 

.0 

3 2.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.6  , 

83  JU6 

30 

25.9 

116 

TOTAL 

0 

.0 

3 2.2 

0 

# 

, 0 

•O'  , 

5 

2.2 

130  57.3 

92 

40.5 

227 

FEMALE 

0 

.0 

0 . .0 

0 

w 

0 

.0 

0 

.0  ' 

, 4 57.1 

3 

42.9 

7 

MALE  - 

0 

.0 

3 2.3 

0- 

.0 

0 

.0 

3 

2.‘3 

126  S7.3 

•9 

40.5 

220 

PROfESSlUNAL: 

■ ''  • . 

A 

full-time 

0 

.0 

0 .It 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

i 

0 

female 

0 

.0. 

0 .0 

■o 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE  . 

-0 

.0 

0 .0 

■ 0 

.0 

0 

• .0 

0- 

.0 

0 .0 

0 

.0 

j.  0 

PART-TIME  ■ 

1 0 

•0, 

0 .0 

0 

.0 

..  0 

.0 

0 

.0 

' 0 .0 

4 

.0 

w 0 

j'  FEMALE' 

0 

.0 

. . 0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  . 

0 

.0 

0 

' -male' 

0 

.0 

, 0 .0 

0 

S 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

r 

0 

TOTAL 

, A 

' 0 ' 

.0 

■ 1 

• 0 .0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

' 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

. FEMALE 

0 

.0 

.0  .o' 

1 • V 0 

.0 

0 

.0  , 

0 

* .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

' MALE. 

o,. 

.0 

u .u 

i° 

.0 

o 

.0  • 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0' 

0 

/ 

UNIHGRaWrOFV 

* 

p ^ 

/ 

fULL-TlME 

. 3 

.1 

373  13.1 

¥ 10 

14  - 

1-0 

.4 

398 

16.0 

1,936  77.8 

.154 

6.2 

2,488 

FEMALE  . 

0 

*.u 

20  14.3 

1 

.7 

1 

.7 

22 

15.9 

112  81.2 

' , 4 

2.9 

131 

MALE 

3 

'..1 

355  15.1 

9 

.4 

•’  9 

.4 

37^ 

16.0 

1,824  77.6 

150 

6.4 

2,350 

PART-TIME 

It 

.0 

114  26.2 

2 

.5  ’ 

1 

.2  . 

117 

29.0 

/ 253  62.6 

, 34 

8.4 

■ 404* 

■ FEMALE 

0 

.0 

7 29.2 

0 

.0 

• 0 

.0 

7 

29.2 

15  62^5 

• 2 

8.3 

24 

MALE 

■ 0 

.u 

107  /28.2 

l 

.5  ' 

1 

.3 

no ' 

26.9 

1 238  62.6 

32' 

a 

*380 

' F 

• 

4 ' 

, 

' > 

1523 


r 1 


"»r 

* !• 


T 


M 


IlflAl 

i 

.1 

AH 

16.9  • 

12 

• A 

11 

.A 

51) 

17.8 

2,186  73.7 

166 

6.» 

2,892 

FEMALE 

0 

*7 

16.7 

1 

.6 

1 

.6 

17.9 

127  7M 

*6 

3.7 

162 

DALE 

i 

.1 

662 

16.  A 

11 

.A 

1 

. 10 

•.A 

A 86 

17.8 

2,062  75.5 

162 

6.7 

2,730 

UNCLASSIFIED! 

TOTAL 

O 

.0 

1 i 

AW 

0 

.0 

o' 

.0 

. 1 

A.2 

23  95.6  ' 

0 

.0 

' 2A 

FEMALE 

0 

.0 

I o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

• 2 100.0 

0 

..0  • 

2 

HALE 

0 

•V 

1 l 

. 6.) 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

1 

A.  5 

21  95.5 

0 

.0  ■ ■ 

22 

TOTAL  ENROLLMENT! 
TOTAL 

3 

i 

.1 

490 

16.6 

12 

.A 

»•  ll 

.A 

316 

17.7 

, 2,212  ,75.9. 

188 

'0 

6.  A 

2,916 

• FEMALE 

0 

.0 

ll 

16.)  ». 

1 

l 

.6 

29 

17,7 

129  78,7 

6 

3.7  , 

16A 

" MA(.E 

3 

.1 

A 03 

16.6 

11 

.A 

10 

.A 

487 

17.7 

2,083  75.7 

,182 

6.6 

2,732 

muomu 


16  INHITUtIQNS) 


# 


. f 


UNOEKRAOUATESi 

FULL-TIME 

'u 

.2 

2)1 

3.7 

63 

.9 

26 

6 

357 

5.2 

6,122 

89.2 

383  5.6  * 

6,662 

' FEMALE 

i 

'•  .3 

36 

■ u. 

1.7  . 

6 

6 

53 

8.3 

569 

66.6 

19  3.0 

*661 

• HALE' 

b 

.2 

21) 

3.) 

'52' 

.6 

22 

. • < 

6 

306 

6.9 

3,553 

19.3 

~ 366  5.9 

$♦221 

PAAT-T1ME 

A 

.5 

62 

1 3.5 

7 

.9 

2 

• , 

3 

55 

7.M 

. 666 

68.0 

1 )6  6.7 

759 

•FEdAU  . . 

l 

2.6 

’ 2 

6*' 9 

- • , l 

2.6 

0 

.1 

) 

6 

9.f 

32 

78.0 

5 12.2 

61 

HAlt 

3 

*.4 

•/60 

5.6 

6 

.8 

2 

3 

51 

7.1 

636 

88.6 

31  4.3 

718 

total  * V 

21. 

/ 

.3 

293 

3.8 

70 

.9 

28 

6 

612 

3.6 

6,790 

89.1 

‘ 619  5.5 

7,621 

FEMALt 

i 

.6 

38 

3.6 

'12 

1.8 

6 

5 

57 

8.6 

601 

88.1 

26  3.5 

,682 

6*939 

MALE  ; , • 

18 

.3 

2))f 

3.7 

38 

.8 

26 

.3 

3)5 

3l.l 

6,189 

'89.2 

395  5.7 

lraduatej 

FULL-TIME 

2 

.6 

3 

\ 

17 

321 

1 

.2 

23 

4#2  \ 

366 

62.6 

186  33.6 

FEMALE 

, 0 

.0 

, 0 

.1' 

3 

8.8 

0 

.0 

3 

8.8 

22 

66.7 

9 26.5 

36 

MALE 

2 

.6 

3 

.61 

* 16 

2.7 

1 

.2 

20 

3.9 

322 

62L3 

175  33.8 

PART-TIME 

5 

.5 

13 

1.3 

23 

2.6 

3 

.3 

66 

6.3 

7)2 

77.6 

173  17.9 

969 

.FEMALE 

0 

.U 

l 

2.5 

,2 

5.0 

0 

.( 

) 

3 

7.3 

27 

67.5 

10  25.0 

60 

MALE 

% 

) 

.3 

12 

1.3 

21 

2.3 

3 

.3 

61 

6.6 

725 

78.0 

163  17.5 

929 

TuIAL 

7 

.5 

lo 

1.1 

60 

2.6  . 

6 

w 

1 

67 

6.6, 

1,096 

72.1 

357  23.5 

1,520 

FEMALE. 

0 

.0 

1 

1.6 

, 5 

6.8 

0 

.0 

6 

8.1 

69 

66.2 

19  25.7 

76 

i we 

7 

.3 

15 

1.0 

35 

2.6 

6 

.3 

61 

6.2 

1,067 

72.6 

338  23.6 

1,666 

XoFESMUMAl: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.( 

) 

0 . 

i 

O' 

, <o 

0 .0 

0 

FEMALE 

0 

.0* 

0 ’ 

•8. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

8 

0 

.0 

0 .0 

0 

.MALE 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

8 

. 0 

.0 

0 ,.o 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.( 

) 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

FEMALt 

U 

.0 

u. 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

HALE 

u 

.0 

u 

,0 

0 

.0 

0 

.0; 

0 

.0 

0 

.0  . 

o,„  .o 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

O' 

,.o 

o'  .0 

- 0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

6 0 f° 

* 0 

MALE 

t 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

UND»GAAD+PftOF: 

FULL-TIME 

19 

.3 

256 

3.6 

• 80 

1.1 

27 

} 

380 

5.1 

6,666 

81.2 

567  7.6 

• 7,613 

FEMALE 

2 

.3 

36 

3^ 

’ 16 

2.1 

6 ■ 

• 1 

56- 

8.3 

591 

67.6 

28  6.1 

675 

MICE 

17 

” .3 

218 

3.2 

66 

1.0 

23 

ll 

326 

6.8 

5,87) 

67.2 

539  6.0 

6,736 

paIt-time 

9. 

.5 

53 

3*2 

30 

1.7  ' 

) 

f, 

99 

5.7 

1,620 

62.2 

?09  12.1 

* 1.728 

FEMALE 

*1 

1*2 

3 

3.7 

3 

3.7 

C 

• 

7 

8*6 

59 

72.8 

15  11.5  i 

1 81, 

1 MALE 

•8 

•5, 

52 

3.2 

27 

1.6 

5 ; 

.3 

92 

1,361 

62.6 

196  11.8 

1,667, 

0 « 
ERJC>/j 

0 

IV 

*■  ,’f 

,761 

, 

A 

■ i 

4 


Mill  17  . TOTAL  INIOUNIM  IN  1MST1TUT10N&  OF  NICHE}  EDUtMIOK  FOUELECTIO  MAJOR  F1E10S  07  STUDY  AM  LEVEL  OF  IMOUNEMj 
IT  MCI  IfHNlClTY  AMO  SfXi  STATE,  1976  ^ ¥ w 


IT  MCI  IIHMILITY  AND  SiXi  STATE, 
MOOR  FIELD  lift*  INUNIEMNC 


AMERICAN 
ALASAAN  NAT  IV I 


\ 


HACK  ASIAN  OR 
N0N*HISPAN1C  Mtl'flC  ISLANDER-  HISPANIC 

} 


TOTAL 

MINORITY 


NHlTE 

NOM-HtSfAMtC 


NON-AES I DINT 
ALIEN 


, ,,  1 NUjllA 

'MttOUR 


A MUHAfH 

* , > 

CONTINUED 


S NUMBER  \ NUN6M  ' l NUlilEA  I /NUMKR  l NUMBER  I 


TOTAL 

26 

.i 

JU9 

3.6 

no 

1.2 

• FINALE 

r 

.6 

3 V 

3.2 

IT 

2.2 

, ■'  .nali 

23 

.3 

270 

3.2 

93 

1.1 

uNClASSIfiEOi 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0  . 

■ 0 

.0 

FfNAlF 

0 

•u 

0 

.U 

4 

.0 

MACE  , 

u 

.0 

0 

t 

•0  7 

0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT  * 

1 

TOTAL 

24 

* .3 

309 

3.6 

110 

1.2 

FINALE 

i 

.6 

39 

5.2  9 

17 

2.2 

NALc 

23 

.3 

270 

3.2 

93 

1.1 

MUMTAMA 

.1 

6 INSTITUTIONS) 

A 

UNOERMAOUiriSi 

1 

full-tine 

23 

1.6 

6 

.2 

10 

.5 

female 

1 

.6 

1 

.6 

t 

.6 

MALE 

26 

1.6 

3 

.2 

9 

.5 

part-time  . 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

U 

*u 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

• 0 

0 

•0 

' 0 

.0 

TOTAL 

23 

1.3 

6' 

.2 

10 

.5 

female 

1 

.6 

1 ' 

‘ .6 

1 

.6 

I male' 

26 

1.6 

3 

.2 

9 

.5 

GRADUATE: 

/ 

6 

1 

full-time 

U 

.0 

0 

.0 

3 

3.8 

.FEMALE 

0 

.0 

U 

.0 

0 

✓.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

3 

6.3 

PAtf-Tl* 

u 

.0 

l 

2.7 

0 

\.o 

Ft MALE 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

1 

.9 

3 

2.6 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.u 

1 

1.0 

3 

2.9 

professiunal: 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1526 

o 

ERIC 


32 

9 

26 


0 


32 

A 

21 


.6 

.3 


19 

2 

17 

0 

0 

0 

19 

2 


679  f.2 
63  $.3 
616  5.0 

v 


7*886  66.3 
630  16.0 
7.236  16.3 


776  1.5 
63  5.7 

733  1.7 


total,  f 

I 

NUNlER 


9,161 . 

736 
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MULE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS- OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETlfllCITY  AND  SEX:  STATE,  1976  ' 
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0 • 

•o. 

0 

.0 

' 0 

.0 

0\ 

.0 

41  69.5 

18 

30.5  ' 

59 

PROFESSIONAL: 
FULL-TIME  • 

0 

' .0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

4 

.0 

0 „o  ■ 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

. .0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

IP' 

...0 

' 0 . ; -'i0 

.0 

.0 

0 

. HALE 

0 

.0 

»u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0‘- 

.0 

o . 'w'- 

0 

.0 

' 0 

PART-TIME 

u 

.0 

,0' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

. 0 , .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

' 0 

• U } 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

• V 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0  •>. 
/ * 

0 

.0  • 

!,  o 

.0 

0 .0 

t r 

0 

.O' 

0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•.  0 

.0 

0 • .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0  ' 

. 0 

.0 

• > ! 0 

.0 

'0  .0  \ 

0 

-.0'  ' 

0 

UND+GRAO+PRQF; 

FULL-TIME 

3 

.3 

2 

.2  ' 

4 

.4 

6 

.5 

15 

1.3 

I 

1,088  96.7 

22 

2.0* 

1,125 

FEMALE  ‘ 

0 

-.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

63  100.0 

0, 

.0 

2:1  ‘ 

63 

MALE 

?-3 

.3 

2 

.2 

4 

.4 

6 

.6 

15 

1.4 

‘1,025  96.5  ' •' 

22 

1,062 

PART-TIME 

1 

1.1  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

‘.0 

1 

1.1 

82  90.1 

8 

.8.8  1 

91 

• FEMALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

3 100.0  , 

0 

, .0 

3 

MALE 

l 

1.1 

0 

.0  _ 

9 

. .0 

0 

.0 

1 

1.1 

79  89.4 

8 

9.1 

88 

TOTAL 

'4 

.3 

"i 

.2 

4 

.3  ’ 

6 

.5 

16 

1.3 

1*170  96.2 

30 

2.5 

1,216 

FEMALE 

u 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 u.O 

| 66  100.0 

.0  . 

’ .0 

66 

male 

•4 

. .3 

2 • 

.2 

4 

.3 

6 

.5 

16 

1.4 

’ 1,104  96.0 

30 

2.6 

1,150 

UNCLASSIFIED:  . 

TOTAL  • 0 .0  ‘ 0 .0 

FEMALE  0 .0  0.0 

MALE  0 .0  U .0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  4 .3  2 .2 

FEMALE  0 .0  0 .0 

MALE  ,4  .3  ,2  .2 


7.7 

.0 

7.7 


.4 

.0 

.4 


1 7.7 

0 .0 

1 7.7 


.6 

.0 

.6 


2 15.4  11  84.6 

0 .0  . 0 *0 

2 15.4  • n 84,6 

\ ‘ 

> 

IB  1.5 , 1,181  96.1 

0 .0/  66  100.0 
18  1.5.  1,115  95.9 


r 


0 .0 

0 .0 

0.  .0 


30  2.4 

0 .0  , 

30  2*.6 


13 

0 

13 


1,229 

66 

1*163 


154S  » : 


O 

ERIC 


3 


1547 


I 


: ohio 

( 

45  INSTITUTIONS) 
* 

' UN0ERGRA00ATES: 

«> 

' FOIL"! IME 

10 

.1 

6653 

R'.d  ! 

101 

.7 

FEMALE 

1 

.1 

82 

8.8 

11 

1.2 

MALE 

. 9 

.1 

• 583 

4.5 

90 

.1 

PART-TIME  . 

t 

.1 

370 

7.2 

# 

".7 

FEMALE 

0 

.0 

36 

14.8 

4 3 

1.6 

MALE 

4 

.1 

, 334 

6.8, 

31  ' 

.6 

TOTAL 

14 

.1 

1,035 

5.4 

136 

.7 

' UMALE 

1 

.1 

116 

10.0 

15 

1.3 

MALE 

13 

.1 

917 

5.1  , 

121 

.7 

GRADUATE: 

f 

FULL-TIME 

3- 

'22 

10 

* -*8 

67 

5.2 

FEMALE 

1 

1.3 

2 

2.6 

6 

7.9  ’ 

MALE  '■ 

' 2 

,2 

6 

.7 

61 

5.0 

PART-TIME 

I 

.1 

28 

2.2 

28 

2.2 

FEMALE 

0 

.0 

*'  l 

1.6 

r 

1.6 

MALE 

1 

.1, 

27 

2.3 

27 

2.3 

j3tal 

4 

.2 

38 

1.5 

95 

3.7 

female 

1 

.7 

3 

2.2 

7 

5.1 

HALE 

i 

.1 

» 33 

1.4  ’ 

‘ 88 

3.6’ 

PROFESSIONAL: 

V 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

*•  0 ' 

-.0 

.FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

hale 

0 

.0 

0 

wO 

-o  ’ 

.0 

PART-TIME  * 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.•0 

FEMALE 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

hal£ 

u 

.0 

* 0 

1 .0 

0 

.0 

TOTAL  1 

0 

.0 

0 

..a 

0 

.0' 

FEMALE 

0 

.0 

o- 

.0  ' 

• 0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UND+ORAD+PROF: 

' 

full-time 

13 

.1 

675 

• 4.4 

168 

•1.1 

FEMALE 

2 

.2  , 

. ' .84 

6.8 

17 

1.7 

MALE 

11 

.1 

591 

4.1 

151 

1.1 

PART-TIME 

5 

.1 

. . 398 

6,2 

63 

1.0 

FEMALE 

0 - 

.0 

37 

12.1 

5 

1.6 

MALE 

5 

.1 

361 

5.9 

58 

1.0 

total 

18  . 

.1 

1,073. 

4.9 

231. 

1.1 

female 

2 ■ 

.2 

’ 121 

9.2 

22 

1.7 

MALE' 

16. 

.1 

1 

• -52, 

4.7 

209 

4 

UNCLASSIflED: 

v. 

- 

TOTAL 

' 0 

.0 

. ' 8 

2.6 

2 

'•6. 

FEMALE 

0 

1 .0  • 2 

9.jl 

* 0 

.0 

MALE 

0 

.0  «£ 

ify  . 

2 

.7 

TOTAL  ENROLLMENT: 

1 

• 

• 

\ 

/. 

TOTAL 

16 , 

...1  1,061 

( 4.1/ 

-v  233 

A.l 

FEMALE 

2- 

.1  123 

V 

Xn. 

! 1.6 

' male 

♦ . 

16 

.1  958 

H 

m 

1.0. 

£543 

*.r’ 

i 

■?, 

t 

) 

, 

f 

T 

«;  * - 

, . . > * ,y 

, . , . ■/  . ...  -\  t ■; 

- - 

•> ' -i , 

r 

t 

•4  . 

825/  5.9  & I'2r695  JM  v*- 

470  >4  . 

13,990 

.7  * 

lOtA.IO.ef  , - 809 -86.5 
724'\  5^,1  ,11*886  91^3 
431  ',824. 1’ ' 4,627  89.8 

25  2.7 

935 

.3 1 

• 445  3.4 

13,055 

>4 

92  1,8, 

5,150 

.0 

40)  16.44  *•  20jL  82.0  ' 

4 

1.6 

244 

.4 . 

391 8.0'  4',427>80.2  .' 

88 

1.8 

4,906 

.4  1,256  / 322  9Q}5  562  jl. 9 19,140 

.6  « l4r-.toAji-rt.t009  85.6  29  2.5  1,179 

.4  ‘ 1,115  ' 6^2  ^ ^6,313  90.8  . 53*  ■ 3.0  17,961  / 

V . ; iim  ; ' >;,/•  “ 

1.0  93  .7.*$  'j£5  58.4  , JK5- 34*4  1,293  , 

U3  10  lift,  60.5  ; $20  26*  i-'  76 

,1.0-  , 83  jU  ?09  58.3  425  -34,9  ' >217 

.7  66  ,75.2  A 4,096  87.1  7 97  7.7  1,259 

.0  ■ 2/3.3  ‘ ;i  .53 . 86.9-“'  6, '9.8'  -W 

.8  44/  5.'1;  A ' 91  7.6  1,198 


.9 

159 

6,2 

i 

542  21.2 

1 2,552 

.7 

12 

8.8 

•V*.5.**  jfc*  ' 

26  19.0 

137 

.4 

•w 

•64 

152  n.f  ' 

516  21.4 

2,415  V 

.V' 

’•V  ■ 

i®. 

■ j >o  * .6 

0 

.0 

l 

.0 

.0 

0‘ 

•Q 

, : «o 

0 

.0 

. 0-  • 

.0 

• , 0. 

■ .0, 

V i\%  ' *5 
A W,  FO  . 

0 

.0 

0 

.0. , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

‘.0 

O' 

.0 

w,  \.»J0  .0 

0 

.0 

0 

•0  ■ 

0 

.0 

' ',.0  . 

0 

.0 

0 

A i;, 

0 

.0 

■ • < & 
J.V¥  ’ 

0 

.0 

t * 

0 

.0 

0 

.0 

O ' 4 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

\0» : ,o/>  • 

0 

.0 

.4 

: 9i8 

6.0', 

13,450  , 88,0 

" 915  6.0 

15,283 

.8 

. Ill 

11.0 

'855  84.6  \ 

45  4.5 

1,011 

.4 

• ; 807 

5.7 

12,595  86.2 

• 8,70  6.1 

14,272 

..5  • 

497 

7.8 

5,723  89.3 
253  v83^C  •. 

189  2.9 

6,409 

.0 

, 42 

.'13.6 

. ;o  3.3 

305. 

.5 

■ 455. 

7.5  . 

5,470  89'.<!, 

179  2.9 

b-t 

6,104 

.4 

1,415 

6.5 

19,173  86.4* 

^ 1,104  5.1 

21,692 

.6 

, 153 

11.6 

1,108  84.2 

! 55  4.2 

1,316 

.4  ‘ 

1,262 

, *.2 

18,065  '88.7  > 

V, 

■-  ,1,049-  5.1 

>'  ' V 

20,376 

.3 

ll 

3.6 

289  93.8 

\ 8t,  2.6 

308 

.0 

2 

9.1 

19  86.4 

1,  ’ 4.5 

22 

.3 

9 

3.1 

270  94.4 

/ , ' 

' 7 r 2.4 

286 

.4 

1,426 

6.5 

19,462  88.5 

1,112  5.1 

22,000 

.6 

155 

11.6 

1,127  84.2 

• 56  4.2 

1,338 

.4 

1,271 

6.2 

18,335  “88,7 

1,056  . 5.1" 

20,662 

49 

l 

42 

22 

0 

. 22 

* \ 

71 

7 

64 

1 

13  ‘ 

1 

12  , 

. 9 

0 

9 

22 

1 

21 

0; 

0 

0 

0 

0 

0 

•0 

0 

• 0 

. 62 

8 

.54 

31 

0 

•.*  31 

93 

8 

85 

l 

0 

1 

94 

8 

86  » 

'ft’ 


TABIC  17  TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR ’FIELOS  OF  STUDY- IND  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
■ BY  MCE  ETWlClTY  AND  SEA:  STATE,  1976 

• - ‘ > . * , * - , - , - ' , lv  - h* 

: MAJOR  FIELD  0900  - ENGINEERING  •'  >!  , ‘ 

* ' . , . . ♦ • ••  •■  ' - 


OALAHONA 


AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR  : * TOTAL  • ' • . HHlTE 

ALASAAN  NATIVE  NON-HI.SPaNIC  PACIFIC  ISLANDER  ’HISPANIC  MINORITY.  NCN-HISPAMC 

NUMBER  X NUMBER.  M NUMBER''  X 'NUMBER  , X NUMBER  . NUMBER  X 

, I 22  INSTITUTIONS)  ’ * 


UNDERGRADUATES: 

• FULL-TIME  114  1.8 


FEMALE 

MALE 

P&WINE 

FEMALE 

HALE 


15.  3.2 
1.7 

"19  2.1 

0 .0 

19  2.3 


165  2.7 

32  6.7 

•133  2.3 

61  6.6 
\l  1.3 
60  7.3 


80  1.3 

5 1.1 

75-  1.3 
10  1.1 
0 .0 
10  1.2 


41’ 

4 

37 

9 

l 


.7 
.8  ' 
.6 

1.0  . 
1,5 
1.0 


400  ' 6.4 
1 56  11.8 
'344  6.0 

99  11.1 
2 3.0 

97  11.8 


TOTAL  . ' 

133 

1.9  • 

226 

3.2 

90 

1.3 

50 

.7 

499 

7.0 

: ' . - female 

15 

2.B 

)i ' 

6.1 

; 5 

•.9 

5 

.9 

58 

10.7 

MAlE 

U8 

y 

1.6 

193 

2.9 

8$ 

10. 

45' 

•/ 

‘ 441 

6.7 

GRADUATE* " 
FULL-TIME  ' 

‘ 1 

.2 

9 

1.7 

6 

1.2 

5 

1.0" 

21 

' 4.1 

FEMALE' 

0 

.0 

1 

2 

9.5 

0- 

.0 

3 

14.3 

-MALE  ; 

1 

.2 

8 

1. 6- 

4 

.8 

5 

1.0  • 

18 

3.6 

' PART-TIME 

5 

.9 

9 

1.7 

7 

1.3 

7 

1.3 

28' 

.5.2 

FEMaiE 

0 

;o 

2 

6.7 

1 

30 

i 

* 6 

3.3 

4* 

13.3 

MALE  t 

5 

l.o  • 

• 7 

li4 

6 

1.2  ' 

1.2 

24 

4.7 

TOTAL 

6 

.6 

" 16 

1.7 

13 

1.2 

12 

1.1 

49 

4.6 

• : FEMALE 

U 

.•0 

'3 

5.9 

3 

5.9 

1 

2.0 

7 

13.7 

•male 

N _ „ 

6 

"•0 

, 

; 15 

1.5 

10 

1.0 

1.1 

42 

4.2 

PROFESSIONAL: 
- 'FULL-TIME 

0 

.o  4 

' 0 

.0 

j‘o 

.0 

0 

1 

.0' 

0 

. 0 

FEMALE  * 

0 

.0 

0 

".0 

.0 

0 

.0 

- 0 

.0 

MALE 

0 

.0  • 

. 0 

1 .0 

0 

.0 

c 

.0 

- 0 

lO 

PART-TIME 

0 

• 0 . 

-.0 

.0 

. ••  0 

.0 

0 

.0 

0 

•.0 

FEMALE  . 

0 

.0 

' 0 

.0 

'•0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

MALE 

• 0 

.0 

» 

0 

•u 

. 1 0 

t 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

O'- 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-0 

.0 

' FEMALE 

*0 

-.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

t 

0 

/ 

,.0 

• 0 
t 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

UNO*  GRAD  tPROF: 
FULL-TIME 

115 

1.7  ' 

174 

2.6 

t ' 

86' 

1.3 

46 

.7 

•421 

.6.2 

FEMALE 

1 15 

hi 

33 

6.7 

7 

1.4. 

4 

.8 

09 

11.9 

* MALE 

100 

1.6 

1^1. 

2.3 

'79 

1.3 

42 

.7 

362 

5.8 

• PART-TIME  f 

24 

1.-7 

70 

4.9 

17 

1.2 

16 

1.1 

127 

6.9 

FEMALE 

0 

.0 

3 

3.1 

l 

1.0 

2 

2.1 

'6  i 

6.3 

d CT"  ^ MALE 

24 

1.6 

67 

5.0 

’ " 16 

1.2 

14 

1.0 

1-21 

9.1 

0 

; o 
o 
o 
o 
o 


.c 

.0 

.c 

.0 

.0 

.o. 


o .0 

o .0 

0 .0 


4,393  65.2 
356  71.8 
4,037  64.6 
’ 566  %l.b 
• 75  78*1 
891  66.8 


NON-RESIDENT 
' ALIEN  £ ' 


4,147  66.6 
342  .72.0 
3,805  66.2 
644  720 
53  80.3 
591  71.6 

•4,791  670 
395  ■ 73.0 
4,396  66.9 


246  47.5 
14  66.7ft 
232  ,46*7.  - 
322 , 5917 
22  73.3 
300  58.9 

568  53.7 
3.6  70.6  , 
532  52.9 


1 ■ 


TOTAL'-/ 


NUMBER  V 

‘ HUMBER 

L , 

, 1,676-  26.9 

6,223 

77  16.2 

• 47,5 

1,599  270- 

5,748 

148  16.6 

891' 

'll  16.7 

66 

137 16.6 

825 

1,824  25.6 

7,114 

‘ 88  16.3.- 

' 541 

11736  26.4. 

' , ' ( 

6,573 

251  48.5 

. .518 

4 19.0 

. 21 

' 247  49.7 

.'497 

‘189*  35.1 
' 4 13.3 

, 

30 

185*  36.3 

. 509 

440  .41.6  • 

’ 1,057 

■ 8 15.7 

•*5l 

432  42.9 

.,1,006 

'o  .0 
. 0 .0 

/ ‘° 
* 0 

0 ’.0 

'0 

• 0 .0 

. ‘0 

• 0 .0  • 

0 

,0  ,.o- 

1 

0 

0 ‘ .0 

0 

0,  0 

0 

0 ■ .0 

0 

1,927  28.6  . 

6,741 ' 

81  160 

- 496 

1,846  29.6 

6,24$* 

337  23.6 

1,430 

15  15.6 

- 96 

322  24.1 

1,334 

O 

ERIC 


t 


I 


TOTAL 

139 

1.7 

244 

3.0 

103 

1.3 

62 

.6 

5S8 

6«7 

5.359 

65.6 

2,264 

27.7 

8,171 

FEMALE 

15 

2.5 

36 

6.1 

’ * 8 

1.4 

. 6 

1.0 

65 

11.0 

431 

72.6 

96 

16.2 

592 

MALE 

U 4 

1.0 

| M 

2.7 

- * 95 

1.3 

56 

.7 

483 

6.4 

, 4,928 

65*0 

, 2,168 

26.0 

7,579 

UNCLtfSIFIED: 

TOTAL 

2 

2.2 

0 

.0 

0 

.a 

3 

\ 

3.3 

5 

'5.4 

59 

64.1 

28 

30.4 

92 

'FEMALE 

1 

7.1 

j) 

GO 

, 0 

.0 

C 

.0 

>'  1 

7.1 

13 

52.9 

0 

.0 

14 

MALE  ’ 

l 

1.3 

P. 

.0 

0 

.0 

3 

3.6 

^ 4 

A 

• 553 

5.1 

46 

.59.0 

\ 

28 

35.9 

78 

TOTAL- ENROLMENT: 
TOTAL  . 141 

'1.7 

* 

; ' ’ 244 

3.0 

103 

1.2 

65 

.8 

6.7 

5,418 

65.6 

2,292 

27.7 

8,263 

FEMALE 

10 

2.6 

, 

5.9 

8 

1.3 

6 

1.0 

66 

10.9 

444 

73.3 

90, 

15.8 

606 

MALE 

125 

1.0 

• 206 

217 

95 

1.2 

59 

> .6 

487 

6.4 

4,974 

65.0 

2,196 

28.7  , 

7,657 

«*  * OREGON 


14  INSTITUllUNS) 


UNDERGRADUATES: ; 
Fju-TIME  I lb 
, FEMALE  0 

. .MALE  ' 18 
, ' PARI -HUE  1 

' FEMALE  o 

RALE  1 


TOTAL  19 

FEMALE  ' 0 

MALt  19 

GRADUATE: 

full-time  o 

FEMALE  , 0 

MALE  . 0 

part-time  0 

FEMALE  ■ ’ o 

HALE  ; £ 

TOTAL  o 

FEMALE  0 

MALE  0 

PROFESSIONAL: 

full-time  o 

FEMALE  0 

MALE  0 

PART-TIME  0 

FEMALE  u 

MALE  0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  u 


UND+MAGtPROP: 


FULL-TIME 

female 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

male 


ERIC 

aMffiaiyj 


52 


18 

U 

U 

1 

0 

1 


.5 

16 

.3 

82 

2.3 

,11 

.3 

.o; 

- 2 

.6 

6 

2.3 

0 

.0 

.6 

14 

.4  ' 

76 

2.3 

* 11 

.3 

.2 

2 

.4 

10 

2.0 

1 

.2 

.0 

l) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.2 

2 

.4 

10 

2.1 

. 1 

.2 

.5  ' ‘ 

'18 

.4 

92 

2.3 

12 

.3 

.0 

2 

.7 

6 

2.0 

0 

.0 

.5 

• 

,16 

. .4 

86 

2.3 

12 

. i 

.3 

t 

to  . 

0 

' .0 

• 2 

1.4 

0 

.0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

1.4 

0 

.0 

.0 

0 

\o 

4 

2.6 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

.0  ■ 

0 

.0 

4 

2.6 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

2.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 ■ 

0 

.0 

6 

2.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0  1 

0. 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

» .0 

,c 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

.0 

J 

0 

V 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

.3  - 

10 

84 

2.3 

.11 

.,3 

.0 

2 

Id  % - 

6 

2.3 

0 

.0 

.5 

14 

.4 

78 

2.3 

11 

.3 

.2 

2 

•J 

14 

2.1 

1 

.2 

.0 

0 

.0 

0 ■« 

> .0 

c ’ 

.0 

.2 

. 2 

14 

2.3 

1 

.2 

127 

3.6 

3,168 

89.9 

229 

6.5 

3,524 

8 

i.l 

241 

93.8 

6 

3.1, 

257 

119 

3.6 

2,927 

69.6 

221 

6.8 

3,267 

14 

2.6 

461 

95.1 , 

11 

2.2 

506 
f 38 

0 

.0 

38  100.0 

0 

.0  - 

14 

'3.0 

443 

54.7 

11 

2.4 

466 

141 

3.5 

3,649 

90.5 

240 

6.0 

4,030 

8 

2.7 

279 

54.6 

6 

2.7 

295 

133 

3.0 

3,370 

90.2 

232 

6.2 

3,735 

2 

1.4  ■ 

66 

44.6 

80 

54.1 

146 

0 

.U 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

2 

1.4 

62 

43.1 

80 

55.6 

144 

4 

2.6 

76 

48.7 

76 

48.7 

156 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0 

2 

4 

2.6 

75 

48.7 

75 

48.7 

154 

6 

2.0 

142 

46.7 

156 

51.3 

304 

0 

.0 

5 

83.3 

1 

16.7 

6 

6 

2.0 

137 

46.0 

155 

52.0 

298 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 '.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0*  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 * 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0  ‘ 

a 

.0 

0 . .0 

0 

0 ■ 

’ .0 

0 

.c 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

129 

3.5 

3,234 

68.1 

309 

8.4 

3,672 

8 

3.1 

' 245 

53.9 

8 

3.1 

261 

121 

3.5 

2,969 

87.6 

301 

8.8 

3,411 

18 

2.7 

557 

84.1 

87 

13.1 

662 

0 

.0 

39 

97.5 

1 

2.5 

40 

18 

2.9 

518 

83.3 

86 

13.8 

622 

1553 


6 


775 


m 


‘ * \ 

TASC6  17  - TOTAL  ENRUllMEIf  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATIGN  FOR  SELECTED  MAJOR  flELOS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 

BY  RACE  ETMICITY  ANO  SEX#-  STATE*  1976' 

, 4 

' . 1 ' \ 

MAJOR  FIELD  0900  - ENGINEERING  . 

< : • » 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ' ASIAN  OR 
ALASKAN  .NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HrtPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER  X NUMBER  A NUMBER'  X 

* 

OREGON  CONTINUED 


TOTAL 

19' 

.4 

18 

.4 

98 

2*3* 

female 

0 

.0 

2 

.7 

* 6 

2.04- 

• MALE  • 

19 

.5 

16 

.4  . 

• 92 

2.3 

UNCLASSIFIED:' 

TOTAL 

u 

.0 

2 

.9 

*8 

3.8 

FEMALE  ■ 

u 

.0 

0 

.0 

1 

7.1 

’ MALE 

0 

.0 

2 

1.0 

•7 

3.5 

TOTAL  ENROLLMENT; 

, IUTAL  . T9 

.4 

20 

..4 

106 

2.3 

female 

u 

.0 

2 

.6 

7 

2.2 

MALE 

19 

.4 

18 

.4 

99 

2.3 

PENNSYLVANIA 

I 

j9  INSTITUTIONS! 

t 

UNDERGRADUATES: 

full-time 

26 

.1 

535 

3.1 

317 

i.e 

FEMALE 

U 

.0 

95 

3.3 

32 

1.8 

MALE 

26 

.2 

, 460 

2.9 

285 

1.8 

•.  PART-TIME 

6 

.2 

$ 

5.2 

16 

.7 

FEMALE 

0 

.0 

°8 

8.9 

" 2 

2.2 

MALE 

6 

.3 

119 

5.0 

14 

.6 

•TOTAL 

32’ 

.2 

6«2 

3.4 

333 

1.7 

FEMALE 

0 

.0 

103. 

3.3 

. 34 

1.8 

MALE 

32 

.2 

379 

3.2 

299 

1.6 

GRADUATE: 

• 

i 

r.  * 

t 

\ 

1 

FULL-TIME 

1 

' .1 

U’ 

1.2 

.3.4 

female'  • 

0 

.0 

2 

2.7 

’3 

4.1 

1 male 

1 

.1 

14 

1.1 

43 

3.3 

PART-TIME. 

5 

•2  • 

37 

1.8 

2.5 

, FEMALE. 

l 

1.1 

3 

3.2  , 

. 1 
si 

1.1 

MALE' 

4 

.2 

34 

1.7  • 

1 

2.6 

. UTAL 

6 

•2  * 

* , 

‘ 1.5 

99 

2.8. 

FSNAfLE  , 

l 

.0 

. 5 

3.0 

4 

2.4 

hale 

5 

.2 

48 

A • 

1.3  ' 

95 

2.9 

PROFESSIONAL: 

full-time 

U 

.0 

j * 

0 , 

' .0  ' 

0 

.0 

female  • 

0 

.0 

>0  ’ 

.0 

•.0 

.0 

male 

0 

.0 

u 

/ .0 

•0 

.0 

1er|c  . • > 

ff  * 


« 


ninbEr 

J 

4 

NUMBER 

J 

NUMBER 

x 

NUMBER 

X 

NUMBER 

• -4 

’•'*  12 

‘ .3 

; 147' 

3.4 

\ 

' 3,791 

87.5 

■ 396 

9.1 

4<H4 

0 

.0 

8 

2.7 

284 

94.4 

9 

3.0 

Ml 

12 

.3 

139 

3.4 

3,507 

87.0 

387 

9.6 

4.033 

4 

l 

.5 

11 

5.2 

179 

84.4 

22 

10.4, 

212 

0 

.0 

1 

7.1 

12 

85.7 

1 

7.1 

14 

1 

.5 

' 10 

5.1 

* 1 167 

84.3 

21' 

10.6 

198 

i 


13 

.3 

158 

3.5 

3,970 

87.3 

418 

9.2 

4,546 

0 

.0 

9 

2.9 

.296 

94.0 

10 

3.2 

315 

13 

.3 

149 

3.5 

.3,674 

86.8 

408 

9.6 

4,231 

311 

1.8 

1,209 

6.8 

15,995 

90.5 

467 

216 

17,671 

44 

2.5 

171 

9.5 

1,598 

89.0 

26 

1.4 

1,795 

267 

1.7  . 

1,038 

6,5 

14,397 

90.7 

2.8 

15,876 

28 

1.1 

177 

7.2 

2,295 

91.8 

24 

1.0 

2,456 

0 

.0 

‘ 10 

11.1 

. 79 

87.8 

1 

1.1 

90 

28 

1.2 

167 

7.1 

2,176 

92.0 

23 

H,»0 

2,366 

339 

1.7 

1,386 

6.9 

18,250 

90.7 

' 491 

2.4 

20,127 

44  2.3  1S1  9.6  • 1*677  89.0  27  1,4  1,8& 

295  1.6  1,205  6.6  16*573  >90.9  464  215  18*242 

f \ 

43  1.0  - 76  5.6  ' 960  70.4  328  24.0  W64 

1 1.4  -6  8.2  56  76.7  11  .15.1  %•« 

12  .9  70  5.4  904  70.0  ,317.  24.6  ,-'l|291 

7 .3  102  4.6  1*866  88.4  ' • 142'  6.7  2,110 

0 .0  * 5 5.3  82  87.2  7 7.4  94 


7 ..3 

< } 

97 

4;8 

1,784 

88.5  ' 

135 

. 6*7 

2,016 

20  I 

178 

5.1 

2,826 

81.3  * 

470 

13.5 

3,474 

1 M 

11 

6.0 

138 

82.6  , 

10.8 

167 

19  lb 

167 

' 5.0 

2,688 

* 

81.3 

t 

13.7 

, 3,307 

X-O  .0 

0 

.0  J 

0 

. .0 

0 

.0  ’ 

0 

0 .0 

’•  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>'  0 .0 

0 

* 

.0 

0 

, .0 

0 

’.0 

1555 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

V 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

V Mir 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

UHlMCAADtPRQFi 

Full-TIM 

27 

.1 

571 

3.0 

363 

1.9 

FEMALE 

0 

.0 

97 

5.2 

35 

1.9 

male 

27 

.2 

474 

2.8 

328 

1.9 

PART-TIME 

11 

.2 

164 

3.6 

69 

1.5 

FEMALE 

l 

.5 

11 

6.0 

3 

1.6 

Mlt 

10 

.2 

' 1)3 

3.5 

66 

1.5 

TOTAL 

)» 

.2 

lib 

3.1 

432 

.1.8 

MALE 

l 

.0 

108 

5.3 

38 

1.9 

TALE 

37 

.2 

627 

2.9 

7.7 

394 

1.8 

MCIASUFIED: 

TOTAL 

0 

'.0 

L 7 

10 

2.8 

ftMIE 

0 

.0 

7 

19.4 

1 

2.8 

MU 

0 

.0 

2J 

6.3 

9 

2.6 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

1 

3b 

.2 

762 

3.2 

442 

1.6 

FEMALE 

1 

•u 

U5 

5.5 

39 

1.9 

MU 

37 

• 2 

• 647 

. 3.0 

403 

1.8 

RHODE  ISLAMJ 

UWEKOMWATES: 

full-time 

1 

1 

.1 

4 INSTITUTIONS) 
33  2.2 

18 

1.2 

femle  • 

0 

•u 

6 

4.5 

3 

2.3 

HALE 

l 

.1 

^7 

2.0 

15 

1.1 

.part-time 

0 

.0 

.8 

0 

.0 

. female 

0 

«u 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

k 

.8 

0 

.0 

total 

l 

.0 

1.8 

16 

.9 

FEMALE 

0 

.11 

6 

4.1 

3 

2.0 

v MALE 

1 

.1 

31 

1.7 

15 

• 8 

UAOUATE: 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.8 

FEMLE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MLE 

u 

.0 

0 

.0 

3 

1.9 

PART-TIME 

0 

.0 

i 

2.0 

1 

1.0 

female 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

l 

•2.1 

l 

1.0 

TOTAL 

0, 

.0 

, i 

.8 

4 

1.5 

FEMALE 

u’ 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

r MAIL 

0 

i 

.8 

3 4 

1.6 

o 


.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

1.7 

U285 

6.8  16)955  89.1 

795 

4.2 

19,035 

2.4 

177 

9.5  1)654  88.5 

37 

2.0 

1,868 

1.6 

lil08 

.6.5  15»30l  -89.1 

758 

4.4 

17,167 

.8 

279 

6.1  4)121  90.3 

166 

3.6 

4,566 

.0 

15 

8.2 

161  87.5 

8 

4.3 

184 

.8 

J 264 

6.0  3.960  90.4 

158 

3.6 

4,382 

1.5 

( 

1)564 

6.6  21.076  89.3 

961 

4.1 

23,601 

2.2 

192 

9.4  1.815  88.5 

45 

2.2 

2,052 

1.5 

Ii372 

6.4  19)261  89)4 

916 

. M 

21,549 

.6 

39 

11.1 

308  87.5 

5 

* 

1.4 

352 

2.6 

9 

25.0 

26  72.2 

. 1 

2.8 

36 

.3 

30 

9.5 

282  89.2 

’ 4 

1.3 

316 

1.5 

1)603 

6.7  21.384  89.3 

966 

4.0 

23.953 

2.2 

201 

9.6  1)841  88.2 

46 

2.2 

2,088 

1.4 

1)402 

6.4  19.543  89.4 

920 

4.2 

21,865 

.5 

59 

4.0 

1.342 

90.7 

79 

5.3 

1,480 

.6 

10 

7.) 

119 

89,5 

4 

3.0 

1)3 

.4 

' 49 

3.6 

1)223 

,90.8 

• 75 

5.6 

1.347 

.6 

7 

1.3 

517 

97.2 

8 

1.5 

532 

.0 

.6 

0 

7 

.0 

1.4 

14 

503 

100.0 

97.1 

0 

6 

.0 

1.5 

518 

.5 

66 

3.3 

1,059 

92.4 

87 

4.3 

2.012 

.7 

10 

6.8 

133 

90.5 

4 

2.7 

147 

.5 

56 

3.0 

U726 

92.5 

83 

4.5 

1.665 

.0 

3 

1.8 

90 

54.5 

72 

43.6 

165 

.0 

0 

.0 

6 

54.5 

5 

45.5  • 

11 

.0 

3 

1.9 

54.5 

o7 

43.5 

154 

1.0 

4 

4.0 

'87 

87. C 

9 

9.0 

,100 

.0 

0 

.0 

3 

75.0  • 

1 

25.0 

4 

1.0 

4 

4.2 

84 

87.5  * 

8 

6.3 

96 

.4 

7 

2.6 

177 

66.8 

81  • 

30.6 

265 

.0 

0 

.0 

9 

60.0 

6 

40.0 

15 

.4 

7 

2.8 

168 

67.2 

75 

30.0 

250 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

324 

45 

27? 

35 

0 

35 

359 

45 

314 

2 

1 

1 

361 

46 

315 

7 

1 

6 

3 

C 

3 

10 

1 

9 

C 

0 

0 

1 

0 

l 

) 

1 

0 

1 

777 


T4ILE  17  - T3TAL  C*ttXU««iT  IN  INSTITUTIONS  & RICHER  EDUCATION  FOR  SEIECTE8  MAJOR  FIELDS  OF  STUOT  »NO  LfVH  Of’emOLUENT 
(Ft  RACE  ETWICIU  AND  SEA:  jTATE.  1976 

MUOR  FIELD  0900  • ENGINEERING  s 


1 


ANERIpIN  INDIAN  BlACr  ‘SIAN  0* 

AUJxAN  NATIVE  NON-HlSPANlC  F*CIFIC  IJlANOER  HISPANIC 


A * 


. NJUER 

1 

NUN^R 

A 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

RHODE  ISLAND 

C3NT1NUE0 

1 

1 

PROFESSIONAL: 

» 

FULL-MNE 

0 

.0 

0 

.3 

•0 

.0 

0 

.0 

fenale 

0 

• 3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

male 

U 

.0 

3 

.3 

c 

.0 

0 

.0 

P ARMINE 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

' FENALE 

0 

.3 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0' 

MALE 

0 

• u 

3 

.3 

. .0 

0 

.0 

total 

0 

.3 

§ 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

FENALE 

3 

.3 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

0 

.3 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

UNO»GRAO»PIUF: 

Fud’TlNE 

1 

.1 

i3 

2.3 

21 

1.3 

7 

.9 

FENALE 

0 

<0 

6 

su 

3 

2.1 

l 

.7 

• MALE 

I 

.1 

fi 

1.6 

18 

1.2 

6 

.9 

PART-TINE 

0 

.3 

6 

.9 

l 

.2 

9 

.6 

fenale 

0 

.3 

0 

.3 

C 

.0 

0 

.0 

NALc 

0 

.0 

0 

f 

1.3 

1 

.2 

9 

.7 

TOTAL 

l 

.3 

39 

1.7 

22 

1.0 

11 

.5 

fenale 

0 

.0 

3 • 

3.7 

3 

1.9 

1 

.6 

NALE 

l 

.3 

33 

1.3 

19 

.9 

10 

.5 

UNLLASSIFIEO: 

4 

TOTAL 

0 

.0 

• 3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

FENALE 

3 

.3 

3 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

total  enrolnent; 

• 

• 

TjOTAL 

1 

.3 

39 

1.7 

22 

1.0 

.11 

.5 

H NALE 

u 

.3 

b 

3.7 

3 

1.9 

l 

.4 

NALE 

L 

.3 

33 

1.0 

19 

.9 

10 

.5 

f 

SOOTH  CAROLINA 

1 

13  INSTITUTIONS) 

UNUERORAUOATES: 
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47 

81.0 

8 

13.6 

1 58 

918 

77.4 

232 

19.6 

1,116 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

',0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

' *° 

0 

0 

.0  , 

,0 

.0' 

0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

1 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

6,020 

78.6  * 

578 

7.5 

7,657 

574 

74.7 

24 

3.1 

768 

5,446 

79.1 

554 

8.0 

6,889 

2,330  ' 

84.6. 

109 

4.0 

2,753 

115 

84.6 

2 

\l.5 

136 

2.21*5 

4 

84.6 

107 

^•1  ♦ 

2,617 

8,350 

80.2 

687 

6.6 

10,410 

689 

76.2 

26 

2.9 

904) 

9,506' 

7,661 

80.6 

661 

7.0 

245 

A 

90.7  " 

' 3 

V 111 
\ ,0 

270 

13 

81.3 

0 

16 

232 

91.3 

3 

1.2 

254 

* 

" # 
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TAlLt  17  • TOTAL  iNftOLLMNT  IN  INSTITUTIONS  07  NIGH!*  EDUCATION  70*  SELECTED* MAJOR  MELOS  07  STUDY  ANO  LEVEL  07  ENROLLMENT 
, IY  RACE  ETHNICITY  AND  SERI  STATE,  197* 

MAJOR  MILD  WOO  * ENGINEERING  * 


AMERICAN  INDIAN  ■ , SLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  NUN-HIS7ANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  i 
MINORITY 


MHlTI 


TENNESSEE 


NON-HlSPANIC 

number  a number  a number  i number  i number  t number  t number 

CONTINUED 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


TOTAL 

NUNBE* 


FEMALE 
MALE  ' 

TEAAS 

UNDERGRADUATES) 


w 

rl 

1,299 

12.2 

32 

.3 

34 

*3 

3*393 

33*3 

_1*395- 

_80  J— 

— 690. 

6J 

10*680  . 

u 

.0 

Iff, 

19.2 

10 

1.1 

3 

.3 

192 

20.9 

702 

76.3 

26 

2.8 

920 

•10 

.1 

1,122 

11.3 

# 

42 

.4 

29 

.3 

Ii2p3 

12.3 

7,89); 

10.9 

664 

6.8 

9,760 

80  INSTITUTIONS) 


FULL-TINE 

108 

.3 

1,327' 

6.0 

206 

.9 

1,362 

fenaie 

7 

.4" 

209 

11.9 

25 

1.4 

103 

MALE 

101 

.3 

1,118 

5.5 

181 

'.9 

1,279 

PART-TIME 

2) 

.4 

308 

3.6 

38 

1.0 

485 

FEMALE 

' 1 

.2 

4? 

10.6 

5 

1.1 

37 

MALE 

22 

.4 

261 

3.1 

33 

1.0 

446 

TOTAL 

Dl 

.3 

1,033 

5.9 

' 264 

1.0 

1,867 

FEMALE 

a 

.4 

• 236 

11.0 

30 

1.4 

140 

MALE  ~ 

123 

• 3 

1,379 

5.4 

234 

.9 

1,727 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

3 

.2 

10 

’ .3 

66 

3.7 

26 

FEMALE 

U 

.0 

0 

.0 

3 

3.0 

2 

HALE 

3 

.2 

10 

.6 

65 

3.7 

24 

PART-TIME 

9 

.6 

23 

' 1.4 

29 

1,8 

56 

FEMALE 

0 

.0 

, 1 

' 1.3 

2 

2.5 

4 

MALE 

9 

.6 

22 

1.4 

27 

1.8 

52 

• 

TOTAL 

12 

.3 

33 

1.0 

97 

2.8 

82 

FEMALE 

U 

.0 

1 

.0  ' 

5 

2.8 

6 

MALE 

12 

.4 

32 

1.0 

92 

2.8 

; 76 

PROFESSIONAL) 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

female 

0 

.0 

0 

•»  , 

0 

.0 

0 

HALE 

tl 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

PART-TIME 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

O' 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TUTAL 

0 

.0  , 

0 

lo- 

0 

.0 

1 

FEMALE 

6 

.0 

' 0 

0 

.0 

0 

' MALE, 

, 0 

.0 

. 0 

0 

.0 

1 

1 tTfln 

. o 
ERLC 


$.i 


.0 

1.4 

.0 

,.0 

.0 


3,023  11.6 
344  19.6 
2,679  13.1 
874  15.8 
90  20.2 
7B4  13.4 

3,897  14.1 
434  19.7 
3,463  13.6 


107  3.8 

3 3.0 

102  3.8 

117  7.3 
7 8.9 

116  7.2 


16,200  73.1 
1,297  74.0 
14,903  73.1 
4,431  80.4 
341  76.6 
4,110  10.8 

20,631  74.6 
1,638  74.3 
19,013  74.6 


878  47,3 
63  63.0 
813  46.3 
1,272  79.1 
66  83.3 
1,206  78.8 


2,927  13.2 
112  6.4 

2,813'  13.8 
209  3.8 

14  3.1 

193  3.8 

3,136  11.3 
126  3.7 

3,010  11.8 


870  46.9 
30  30.0 
840  47.9 
220  13.7 
6 7.6 

214  14.0 


224  6.3  2,130  62.1  1,090  31.3 

12  6.7  131  73.2  36  20.1 

212  6.3  2,019  61.3  , 1,034  32.1 


22,130 

1,733 

20,397 

3,3)4 

443 

3,089 

27,684 

2,198 

23,486 


1,833 

100 

1,735 

1,609 

79 

1,330 

3,464 

lV9 

3.285 


1 

1.2 

77 

92.6  , 

I , 

6.0 

63 

0 

.0 

11 

100.0 

W 0 

.0 

11 

1 

1.4 

66 

91.7 

'.5 

6.9 

72 

0 

.0  J 

0 

.0 

’0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

l 

1.2 

77 

92.8 

5 

6.0 

83 

0 

.0 

11 

100.0 

0 

.0 

11 

1- 

1.4 

66 

91.7 

5 

6.9 

72' 

1567 


4 


’ # 

MfrUuomoM 

MltWIM  111  .4 

J .4 
104  .4 

32  .4 

l .4 


MllW 

✓in 


MAUI 
MALI 
MAWIM 
. MMU 
Mil 

tom 

• MMlt 
. Mil 

UNtUUlMtOl 

fOMl 

MMlt 

MU 


>1  .4 

141  •> 

I .3 
13)  .4 


7 .4 

i i.f 

4 .9 


TU741  IMOU HINT  i 


TOTAl 

MMlt 

Mlt 

OUH 


1)0 
■ v 

141 


TOTAL  * 
MMlt 
MU 

CMQUATt: 

Mll-lWt 

MMLt 

Mlt 

MM-TlAt 

MMlt 

MlE 

total 
MMlt  i 
Mil, 

PAOMSitOMli 
Nll-TWE 
MMlt 
Mlt 
PARWJAE 
FEMALE 
RALE  . 

total 
MMlt 
MlE  ' 


.4 

.4 

.4 


‘ ONOtKOMUOTE)!' 
MU-TlIt  14 

mmu  u 

Mlt  14 

.PIlWlrfE  0 

FEMALE  0 

Mlt  0 


.4 

.U 

.4 

.u 

.6 

.U 


14  .j 
0 .U 
14  .J 


0 

U 

0 

0 

0 

U 

'•o 

u 

u 


l*iJ7  3.6 
209  11.2 
It  121  4.1 

ill  4.4 
4\  9.2 
213'  4.3 


l,  641  4.3 

247  10.1 
1*411  4,4 


.U 

,U 

,u 

.u 

.0 

.u 

.0 

.u 


.0 

.0 

.u 

.o 

.0 

.0 


U .0 

0 .u 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

,u 

.0 

.0 

.0 


274  1.1 

21  1.4 

244  1.1 

47  1.2 


7 

10 


1.4 

1.2 


3*1  1.7 

34  1.4 

324  1.1 


13.9 
47  11.4 


4, lit  13.2 
444  II.  7 


17,14)  71.2 
1,373  73.7 
14,712  71.0 
3,72!  10.1 
407  77.7 
4,314  M, 3 

22,971  71.1 
1,710  74.) 
21,091  73.1 


3,102  14.1 
142  7.4 

3,440  14.) 
429  4.0 

20  3.1 
409  4,2 

4,231  13,4 
142  l.l 
4,049  *14.1 


>:• 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0\  .0 
0 .0 


0 .0 

0 .0  * 

0 .0 


/ 


.0 

.0 

.0 

‘.0 

.0 

.0 


.0 

.0. 

..o 


0,  10 

0 ,0 

0 .0 


0 

0 

0 

0. 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 


0 

0 

0 

0 

, 0 
0 

0 

•o 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


24, Oil 
1,114 
22,224 
7,14) 
)24 
1,119 

llltll 

2,311 

21,143 


it 

4.1 

t 

.1 

11 

10.7 

1)0 

17.2 

5)4 

73.4 

71 

9.4 

7)7 

J 

)«2 

1 

1.7 

4 

6.9 

9 913.1 

44 

7).  9 

) 

1.4 

)l 

33 

4.7 

) 

.7 

77 

11.0 

121 

17.) 

)12 

73.2 

64 

9,4 

499 

i 

1,704 

).j 

347 

"l.l 

2,0)1 

4.) 

4,2*2 

13.3 

23,4)4 

73.) 

4,302 

73.4 

. 31,911 

2cu 

10.4 

36 

1.) 

1)0 

6.1 

. 43) 

11.6 

1,124 

.74.4 

167 

6.1 

2,444 

1,444 

4.9 

331 

1.1 

1,111 

6.4 

3,797 

12.9  . 

21,610 

73.2 

4,13) 

14.0 

29,)42 

INSTITUTIONS) 

4 

• 

• 

m 

S 

4 

1 

.2 

46 

1.3 

* i 

’2) 

.7 

94 

2.3 

•K416. 

19.6 

302 

7.9 

3,112 

0 

• vJ 

4 

3.1 

1 

• 3 

7 

3.6 

/ l7> 

90.7 

11 

5.7 

19) 

1 

.1 

42 

1.2 

24 

.7 

17 

2.4 

6,241 

19.6  \ 

291 

1.0 

3,419 

i 

• 4 

3 

.9 

5 

,.9 

12 

2.2 

y 494 

9Q.I 

31 

7.0 

)44 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24 

96.0 

t 

4;o 

2) 

l 

• 4 

) 

1.0 

) 

1.0 

12 

2.) 

470 

90.6 

37 

7.1 

319 

9 

\ 

U 

>3 

1.2 

30 

.7 

106 

2.4 

3,910 

19.1 

340 

7.1 

4,336 

0 

•i) 

6 

2.6 

1 

.) 

7 

3.2 

199 

91.3 

12 

).) 

211 

9 

. 1 

47 

1.1 

29 

.7 

99 

2.4V 

3,711 

69.7 

321 

7.9 

4,1)1 

0 

a 

4 

1.2 

1 

.) 

5 

1.) 

231 

69.6 

99 

21.9 

342 

u 

.0 

1 

5.9 

0 

.0 

l 

5.9 

a 

64.7 

5 

29.4 

17 

0 

.0 

3 

.9 

1 

.3 

4 

1.2 

227 

69.1 

94 

21.9 

325 

0 

.0  ' 

) 

2.2 

0 

.0 

5 

2.2 

1)7 

69.1 

63 

21.0 

225 

0 

.0 

1 

6.3 

0 

.0 

1 

6.3 

12 

75.0 

3 

11.6 

26 

0 

.0 

4 

1.9 

0 

.0 

'4\ 

1.9 

14) 

69.4 

60 

21.7 

209 

0 

.0 

9 

1.6 

l 

.2 

10 

1.6 

39) 

69.7 

162 

26.6 

967 

0 

.0 

2 

6.1 

0 

.0 

2 

6.1 

23 

69.7 

1 

24.2 

3) 

0 

.0 

•1 

1.3 

. 1 

.2 

1 

1.5 

372 

69.7 

1)4 

21.1 

5)4 

0 

0 

0 

0 

0 

o I 

0 I 

0 i 
o- 
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Ulll  17  - !OUl  INMUNIMf  IN  IhSVlVUf  IONI  (V  MlCMlA  EDUCATION  >0*  SIllCTtD  NUO'  MlLOl  OP  ITUOV  *N0  UVfi  OP  IMOUNINf 
IP  MCI  IIMIICITY  AMO  HU  STAIE,  1976 

MAJOR  PICLO  IXOO  - tWlNUIUhC 

WUIIMII  INDIAN  MCA  ASIAN  0*  TOTAL  MM|T|  Nft-MTIOINT 

ALASAAN  NAT IV | NUN-mSPIMC  PACIMC  ISUNOII  HISPANIC  MINORITY  NON-NIJPANIC  AMIN  TOTAL 

M»ll  I NlftllA  | NUNIII  I NIAIIA  | 11*111  I NllNIII  \ NUMIIR  I MINI  (I 


UTAH 

UNO»CM0*PMPi 


UINT  iNUtO 


Is 


) 

V* 


PUU-TMI 

iA 

.3 

J 

u 

92 

1.1 

2A 

.A 

99 

2. A 

3,636  11.0 

A01 

9.7 

A,19A 

PlNAlC 

0 

.0 

0 

.0 

T 

).3 

1 

.3  . 

1 

1.1 

1IA  IO.A 

16 

7.6 

210 

MALI 

IA 

*s 

7 

.2 

A) 

1.1 

2) 

.6 

Vf 

2.1 

1'AaI  ITT 

115 

9.1 

1*Iaa 

PAAT-JINI 

0 

.0 

2 

.3 

10 

1.3 

3 

.7 

17 

2.2 

A3!  OA.T 

101 

13.1 

769 

PlNALE 

a 

.0 

1} 

.0 

l 

2.  A 

0 

i .0 

l 

2. A 

Ja  17.1 

A 

9.1 

A1 

KALE 

0 

.0 

2 

•3 

9 

1.2 

) 

.7 

IA 

2.2 

A13  IA.3 

97 

13.) 

721 

total 

1A 

.3 

9 

.2 

62 

1.3 

31 

.A 

llA 

2.A 

A, 303  17. A 

to 

10.2 

A, 92) 

PINAll 

0 

•0 

1) 

.0 

1 

3.2 

1 

.A 

9 

l.A 

222  II. A 

20 

1.0 

291 
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ONCLAMIPIIOI 

1A 

.3 

H 

.2 

SA 

1.2 

30 

.A 

107 

2.3 

A,0I)  |7. A 

AI2 

10.) 

A, 472 
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0 

.0 

0 

.0 

'o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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l 
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3 
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.0 
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.0 
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.0 

0 
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0 .0 
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.0 

j 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

A 

0 

.0 

0 

.0 

A 10.0 

l 
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TOTAL 

1A 

.3 

9 

u 
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31 

.6 
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0 

.0 

1 

3.2 

l 

.A 

J 

u 
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1.0 
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IA 

.3 

1 
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SA 
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30 
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.A 
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2 

.3 

5 
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.0 

i 
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.0 
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.9 
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.0 
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.9 
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.4 
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.9 
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.0 
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.9 
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.0 
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TOTAL  ,4NRfllLNENT  IN' INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELOS  Of1  STUDY  AND  LEVEL' OF  ENROLLMENT 
IV  MCE  HWICITV  AND  SEX:  STATE,  1976 

' . '•  ■ . ' !*  • 

0900  - ENGINEERING  ‘ 


i) 


AMERICAN  INDIAN  . BUCK  ASIAN  OR  * TOTAL  NttlTE  NQN-REStOENT 

ALASKAN'  NATIVE  NON-HISPANlC  PACIFIC  tSLANOER  HISPANIC  MINORITY  NCN-HISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


' * 

VIRflWIA 

1 ‘ 

/NUMBER 

l ’ NUMBER 
CONTINUED 

I 

NUMBER 

I 

. number 

/. 

i ■ 

l 

^NUMBER 

A 

NUMBER 

v * 

NUMBER 

' * 

1 

NUMBER 

vTOTAL  - 

0 

.0 

7 

:6 

33 

2.7 

.2 

43 

3.5 

1,052 

85.3 

138 

11.2 

1,233 

'FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

74 

94.1 

3 

3.9 

77. 

MALE 

PROFESSIONAL 

P 

.0 

7 

«6 

. 33 

2.9 

m* SS’3 

.3 

' 

3.7 

978 

84.6 

135 

11.7 

1.156^ 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o' 

1 c 

.0 

0 

.0 

: 0 

.0 

0 

•0 

O’ 

female 

0 

.0 

0 . 

, .0 

0 

.0 

\ 0 

;'.0 

o 

.0 

0 

.0 

/o 

•0 

• 0 

MALE 

. ‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

! 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

^ /o 

' SO 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

. o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

V o 

.0 

0 

' •'  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

J) 

0- 

; ' .MALE  ,• 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*'  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’ TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 ‘ 0 

.0  ’ 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  - 

0 

.0 

0 

.0 

0.’ 

.0 

0 o 

.0 

0 

.0 

J 0 

' -.0 

0 

.0 

' O' 

; MALE 

■0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

’ .0 

0 

.0 

0 

UNDfGRAD+PROf: 

FULL-TIME 

4 

.1 

363. 

4.9 

71 

.9 

26 

.3 

464 

» 6.2 

6,719  89.8 

299 

4.0  , 

7,482 

FEMALE'  ‘ 

1 

.2 

14 

2.2 

1 

.2 

i 

- .2 

17 

2.7 

. 611  96.2 

7 

1.1 

635 

MALE 

3 

■ .0 

349 

5.1 

70 

1.0 

25 

.4  * 

447 

6.5 

6,108  /89.2 

292 

4.3 

6,847 

PART-TIME 

0 

'.o 

63 

5.3 

20 

1.7 

6 

.5 

89 

7.5 

1,058  89.3 

38 

3.? 

1,185 

FEMALE 

0 

.0' 

4 

6.2 

2 

3.1 

0 

.0 

6 

9.2 

58,  89.2 
l/OOO  69.3 

1 

1.5 

65 

MALE 

0 

.0 

59 

5.3 

18 

1.6 

6 

A 

83 

7.4 

>87 

3.3 

f»120 

' TOTAL  / 

4 

.0 

426 

4.9 

91 

1.0 

32 

.4 

553 

6.4 

7,777  89J 

337 

3.9 

8,667 

FEMALE' 

1 

.1 

18 

2.6 

J3 

.4 

1 

.1 

23 

3.3 

669  95.6 

8 

1.1 

700 

MALE 

3 

.0 

' 408 

5.1 

68 

1.1 

31 

.4 

530 

6.7 

7,108  89.2, 

329 

4.1 

7,967 

UNCLASSIFIED: 

.TOTAL 

0 

.0 

'0 

.0 

1 

3.3 

0 

.0 

/ 

1 

3.3 

27  9Q.Q 

i 

2 

6.7 

30 

/ FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 0 

.0 

•0 

.0 

3104.0 

0 

.0 

3 

r male' 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.7 

O' 

1 

3.7 

24  88.9 

2 

7.4 

27 

' TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL’ 

4 

/:! 

426 

4.9 

■ 92 

A1*1 
4 .4 

c *• 

32 

.4 

554 

6.4 

7,804  89.7 

339 

3.  9 . 

' 8,697 

• FEMALE 

A 

18 

2.6 

3 

1 

23 

3.3  ■ 

672  95.6 

. 8 

1.1 

' 703 

HALE 

3 

■ .0 

408 

5.1 

89 

1.1 

31 

> .4 

531 

6.6 

, 7,132  89.2  ’ 

331 

4.1 

7,994 

4 

• 

1 

-»\  \ 

■ • •• 

1574 

o 

ERIC, 


/ * , « . * ■ 1 

\ ' ' . 
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mwuighm 

. WU>IWE 

' > 

a 

1 

V.. 

/ 1 

.3 

x V 

8 INSTITUTIONS) 

■ 31  .9  * 

A 

177 

< 

A 

• 5.2 

• 

12 

.4 

t < - 

231 

6.8 

2,859  84.1 

310 

■6 

9.1 

. ■'  4 ' 

. 3,400 

2 

.6 

4 

1.2 

-26 

7.8 

1 

.3 

. 33 

9.9 

284  85.3 

16 

4.8 

.333 

• (MALE 

9 

.3 

' 27 

.9 

191 

4.9 

11 

.4 

. 198 

6.5 

2,575  84.0 

294 

9.4 

t 3,067 

PART-TIME . . 

0 

.0 

2 

.6 

19 

5.7 

3 

.9 

24 

7,2 

. 2$2  ,87.2 

19 

5.7 

335, 

••'  FEMALE 

0 

.0 

1 

4,0" 

; o 

*0  . 

C 

.0' 

1 

4.0 

23  92.0  ' 

1 

4.0 

25 

'*  MALE 

, , , * 

0 

: .0 

‘ 1 

.3 

19 

1 4 

3 

1.0 

23 

7.4  , 

t 

269  86.8  ; 

- 18 

5.8 

310 

• ' TOTAL 

a 

.3 

. 33 

.9 

196 

5.2 

15 

.4 

255 

6.8 

3,151 ' 84.4 

• 329 

8.8 

3,735 

• FEMALE 

z 

«6  i 

B * 3 

1.4  . 

26-" 

7.3 

1. 

.3 

34 

9.5 

307  85.8 

17 

4.7 

358 

' , MALE 

9 

.y 

f>  ,28 

.6 

”170 

( 

5.0 

14' 

.4 

221 

6.5 

2,844  84.2 

312 

9.2 

3,377 

4 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

1 

.2 

3 

r 

•6 

16 

3.0 

> 

0 

20 

3.8 

J ' 

34p  63.9 

' 172 

32.3 

532 

FEMALE 

0 

• .0 

O' 

.0 

2 . 

8.0 

0 

, ‘ *o 

2 

8.0 

. 17  68.  C 

6 

24.0 

25 

> MALE 

1 

.2. 

3 

<6 

14 

2.8 

0 

.0 

18 

3.6 

323'  63.T 

166 

32.7 

507 

- PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

12 

4.3 

1 

.4 

13 

<4.6  • 

238  84.7 

30 

10.7 

281 

FEMALE 

•o. 

.0 

. 0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0. 

0 ' 

.0 

■ 11  100.0 

0 

*0 

' 11 

MALE 

t . ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

12 

4.4 

1 

.4 

A 

4.8 

227 F 84.1 

30 

11.1 

270 

1 

TOTAL 

1 

.1 

3 

.4 

28 

3.4 

l 

.1 

33 

4.1 

578  71.1 

’ 202 

24.8 

' , 813 

.FEMALE  ' 

0 

.0 

0 

. .0 

2 

5.6 

o' 

.0  , 

2 

’5.6 

28  77.8 

'6 

16.7 

36 

MALE 

1 

.1 

3 

.4 

26 

3.3 

1 

.1 

31 

4.0, 

550  70.8 

196 

25.2 

777 

PROFESSIONAL:  ' 
. Full-time 

0 

.0 

0 

' .0  ' 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 >c  • 

• o% 

A 

.7 

' 0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 .0 

0 

. .0 

0 

HALE  , 

0 1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

WRI-TIME  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.MALE 

0 

.1) 

0 

.0 

0 

’.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0.  ,0 

0, 

.0 

■ 0 

TOTAL  ' 

0 

•0. 

. 0 

.0  ' 

1 0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  , 

.0'  .0 

0 

■'.0 

0 

. FEMALE 

•O' 

.0 

. 0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

: .0 

0 .0 

0 

.0 

' .0 

MALE 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 :.c 

■ 0. 

. .0 

‘ .0 

UNOeGRAOaPRQF: 
f OIL-TIME  ' 

12 

.3 

34 

.9  - 

193 

4.9 

12 

’ .3 

251 

6.4 

3,199  81.4 

482 

12.3 

,3,932 

FEMALE  ' 

2 

.6 

4 

l'.l 

28 

7.8 

1 

.3 

35  ■ 

9.8 

301  .84.1 

. 22 

6.1 

•358 

MALE 

10 

.3 

30 

.8 

165 

4.6 

11 

*3. 

1 216* 

6.0 

2,898  81.1 

460 

12.9 

. 3,574 

PART-TIME 

0 

.0 

2 

s) 

31 

5.0 

4 

'.6 

37 

6.0 

530  86.0 

"■  49 

8.0 

616' 

FEMALE 

0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

1 

218 

34  94.4 

■ 1 

2.8 

36 

* MALE 

0 

■ .0 

l 

.2 

31 

5.3  •*.  • 
\ * * 

.4 

.7 

36 

6.2, 

496  85.5 

48 

8.3 

... . «o 

. TOTAL 

.12 

' .3 

36 

.8 

224 

'4.9  i 

.4 

288 

6.3  ; 

3,729  82.0‘ 

531 

11.7 

■-  ■ " l - 

' 4, $48 

FEMALE 

2 

.5 

5 

1.3 

v 28 

7.1 

■ 1 

.3 

36 

9.1 

335  '85.0 

23 

5.8 

394 

■ MALE 

10 

.2 

31 

.7 

i 

196 

4.7 

i 

15 

,•4 

‘ 252; 

6.1 

3,394  81.7 

' 508 

12.2' 

4,154* 

. UNCLASSIFIED: 
TOTAL  

0 

.0 

3 

'1*2. 

13 

t 

5.4 

,0 

.0 

* 16 

6.6  *. 

203  *84.2 

' . 22 

9.1 

241 

female 

0 

.0 

■ . 0 

• 0. 

•*3 

7.9 

0 

.0 

3 

7.9 

* * 32  84.2 

3 

7> 

‘ 38 

■..'•MALE 

y ' 1 ,*  v 

0 

.0 

■ ‘ 3 

1.6 

10> 

419 

0 

.0 

13 

6.4 

.171  84.2 

19 

9.4 

203 

total  enrollment, 
total 

1 

1 

12 

.,3 

, 39 

.8 

237 

4.9 

16 

.3 

304 

6.3 

3,932  82.1 

553 

s 

11.5 

■ t, 

4,789. 

^ ' FEMALE 

2 

.5 

5 

1.2 

31 

7.2 

1 

.2 

39 

9.0  . 

367  85.0 

26 

6.0 

432 

' . MALE 
* 

10 1 

34 

.8 

206 

4.7 

15 

.3 

265 

6.1  ■ 

3,565  81.8 

527 
» * 

12.1 

■ 4,357 

ERiC?8 

..  ' j 1 

t 

787 

* 

* 

t 
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AMERICAN  INDIAN  ■ . .BLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NQN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER  it 


NEST  VIRGINIA 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

HALE. 


NUMBER  S NUMBER 
9 INSTITUTIONS)  *. 


1 


NUMBER 

4 


TOTAL*  NHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  v NON-HISPANIC  ALIEN 

NUMBER  l NUMBER  . I NUMBER  l 


55  v.2.1 

1 .6 

5^  2.2 
2 . .8 
2 H1.8 
0 .0 


2 .1 

0 .0 

4 .1 

0 .0 

0 .0 

0 t ,0 


148  5.7 
8 • 4.7 
140  -5.8 
12  4.5 
2 11.8s 
10  4.0 


2,055  79.3 
154  89.5 
1*901  '78.6 
251  95.1 
15  88.2 
236  95,5 


389  15.0 
10  5.8 
379  15.7 
r .4 
0 .0 

1 .4 


TOTAL 

NUMBER 


2*592 

172- 

2*420 

264 

17* 

247 


TOTAL 

3' 

.1 

98 

3.4 

57 

2.0  . 

2 

.♦1 

160 

5.6 

2,306 

60.7 

390 

13.7 

2,856 

, * FEMALE 

0 

.0 

7 

3.7 

3 

1.6 

0 

.0 

10 

5.3 

169 

89.4 

10 

5.3 

, 189 

' MALE 

3 

.1 

91 

3.4 

54 

2.0 

2\ 

.1 

150 

5.6 

2*137 

80.1  ■ 

380 

14.2 

2,667 

■ GRADUATE:' 

* 

« 

* 

FULL-TIME 

0 

\0 

6 

' 3.1  - 

29 

14.9  . 
33.3  . 

1 

.5 

36 

18,6 

31 

16.0 

127 

65.5 

194 

FEMALE 

u 

.0 

1 

11.1 

3 

O'  ' 

.0  , 

4. 

44.4 

, • 2 

22.$ 

3 

33.3 

• '9 

MALE 

0 

.0 

5 

2.7  • 

26 

14.1 

l 

.5 

32 

17.3 

29 

15.7 

124 

67.0 

185 

PART-TIME 

L 

«6 

5 

1.4 

8 

2.3 

1 

.3 

16 

4.5 

322 

91.0 

16 

4.5* 

• / 354 

FEMALE 

i • 

3.1 

0 

.0 

3 

9.4 

0 

.0 

4 

12.5 

27 

84.4 

1 

3.1 

/ 32 

MALE  ' 

l 

.3 

5 

1.6 

5 

1.6 

l 

.3 

12 

3.7 

r 

295 

91.6 

15 

4.7 

J 322 

TOTAL 

2 

.■4 

11 

2.o  ; 

37 

6.8  ’ 

2, 

.4 

52 

9.5  : 

353 

64.4. 

143  26.1 

548 

FEMALE 

I 

2.4 

1 

2.%  * 

6 

14,6 

0 

.0 

8 

19.5 

29 

70.7 

4 

; 9.8 

41 

MACE 

1 

.2 

10 

' 2.0 

31 

M y 

2 

.4 

44 

8.7  ’ 

324 

63.9 

139 

27.4 

.507 

PROFESSIONAL: 

i'  * ' 

4" 

• • 

> 

FULL-TIME 

0 

*0  . 

0 

• .0 

0 

J), 

0 

.0  , . 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

1 .0 

0 , 

FEMALE 

0 

’ 0 

,-o 

0 

, .‘0- 

4 

.0 

0 

• .o 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

■ f HALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0  . ■ 

0 

.0’  .. . 

■ 0 

,0. 

. '0 

'.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0  . 

u 

.0 

0 

.0  . » 

’ 0 

.0  , 

0 

.0.’ 

* 0 

.0 

"fl 

.0 

0 

•FEMALE  • * 

0 

*0  ' 

0 

.0 

'0 

• U 

0 

.0 

' 0 

.0  , 

0 

.0 

0 

. .0 

q 

..  -MALE. 

♦ 

0 • 

.0 

0 

..0  " 

* 0 

•t* 

0 

.0 

.0 

:.o 

0 

l 

0 

• 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

, 0 

.0  V 

07 

* it 

0. 

.0 

0‘ 

.0 

O’ 

.0  • 

0 

.0 

0 

FEMALE  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

,0  • 

0 

.0 

o • 

MALE' 

l 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 

•,o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

UND*GAAO*PRJF: 

. 

<1 

3.0> 

* 

1 

' 

full-time 

3 

.1 

94 

3.4 

84  ' 

3 

.1 

184 

6.6 

2,086 

74.9 

516 

18.5 

2,786 

female 

0 

.0 

b 

4.4 

4 

2.2 

0 

.0 

,12 

6.6 

156 

86.2 

n 

7.2 

181 

. HALt  • J. 

i 

.1 

86 

3.3 

80 

3.1 

3 ’ 

a 

172 

6.6 

1,930 

74.1 

503 

19.3 

2,605 

fart-time 

2 

.3 

15 

2.4 

10 

1.6  > 

1 

.2 

28 

4.5 

52? 

92.7 

17 

2.8 

618 

' ,•  FEMALE 

1 

2.0 

0 

.0  ' 

5 

10.2 

0 

.0’ 

6 

12.2 

42 

85.7  *• 

1 . 

2.0 

49 

HALE  ' 

I 

.2 

15 

2.6  , 

5 

.9 

l > 

.2 

22 

3.9 

531 

93.3  / 

16 

2.8 

569 

•Vto  o' 

• ' 

'*••; 

\ 

■ ‘ 

1 o o 

jk. 

* 

1 

4 -s 

ERLC 

. * 

m 

\ •'  ■ . 

TOM  V 

5 

.1 

rw 

3.2 

94 

2.1 

FEMAkE  | . 

1 

.4 

A 

3.3 

9 

3,9- 

’ MALE 

4 

.1 

101 

l 

3.2 

15 

2.T 

UNCLASSIFIED! 

TOTAL 

0 

.0 

3 

42.9 

0 

.0 

FEMALE, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. V MALE  ’ 

0 

.0 

' 3 

42.9 

0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT] 
TOM 

5 

.1. 

L 

3.3 

94 

2.8 

FEMALE 

l 

•4 

1 8 

¥ 

9 

/ 3.9 

' MALE 

4 

.1 

^ 104 

3.3 

, «5 

2.7 

NiSCOKSTN 

1 

13  INSTITUTIONS) 

undergraduates: 

FULL-TIME 

15 

‘2  t 

142 

2,3 

28 

.5 

FEMALE 

2 

.5 

20 

7.0 

* 3 

• 8 

HALE 

13 

.2 

110 

2.0 

25 

.4 

PART-TIME 

0 

.0 

10 

l.'l 

2 

.2 

FEMALE 

V 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

10 

1.2 

2 

.2 

TOM 

15 

.2 

132 

2.2 

> 1 

.4 

female  * 

2 

.5 

26 

0.5 

.7 

MALE 

13 

1*2 

120 

1.9 

27 

.4 

GRADUATE:- 

FULL-TIME 

2 

.3 

4 

.5 

19 

2.5' 

female  . 

1 

2.2 

0 

.0 

1 

H 

MALE 

1 

.1 

4 

.6 

18 

2.> 

PART-TIME 

1 

.3 

’ 2 

.0 

10 

2.9 

FEMALE 

0 

.0 

1 

5.3  ■ 

2 

10.5 

MALE 

1 

.3 

J 

1 

.3 

8 

2.5 

total 

3 

.3 

0 

.5 

29 

2.0 

female 

1 

1.0 

l 

1.0 

*3 

4.7 

MALE  , 

2 

.2 

5 

.3 

20 

2.5 

PRUFESSliMAL: 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•u 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

MALE 

' 0 

.0  ’ 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

/ 0 

.0 

0 

• 0 

FEMALE 

0 

.0  < 

• 0 

• 0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

* 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

FEMALE 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

MALE 

Q* 

.0  t 

0 

.0 

0 

.0 

UJiO*GftAO+PMF2  t 

. full-time  , n .2 

FEMALE  3 .7 

MALE  ■ 14  .2 

frART-UME  1 .1 

FEMALE  ' ' O'  /O 

MALE  1 *1 


140 

2.1 

47 

.7 

20 

6*<! 

'4 

uo 

120 

1.9 

43 

.7 

It 

1.0 

12 

>° 

1 

2.1 

h 

11 

.9  . 

10* 

'if,  8 

a 

4 

.1 

212 

6.2 

2.659 

78.1 

T 533 

15.7 

3.404 

0 

.0 

18 

7.8 

198 

86.1 

14 

6.1 

230 

4 

.1 

194 

.6.1 

2.401 

77.5 

519 

16.4 

3.174 

0 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

.0 

* 

• 7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

3 

42.9 

4 

5711 

4 

0 

.0 

7 

1 

4 i 

.1 

215 

6.3 

2.663 

4 . 

78.1  ' 

533 

15.6' 

3.411 

.0  A 

.0 

18 

7.8 

198 

86.1 

14 

U 

230 

Ci 

197 

6.2 

2.465 

77,5 

519 

16.3 

3.181 

26 

.4 

211 

3.4 

5.678 

92.5  • 

252 

.4.1 

6.141 

1 

.3 

32 

8.0 

332 

89.0 

9 

2.4 

373 

25 

.4 

179 

3.1 

5.346 

92.7. 

243 

4.2 

5,768 

3 

.3 

15 

1.7 

868 

97.7 

5 

.6 

888 

0 

.0 

0 

.0 

.•  28  100.0  ' 

) 0 

.0 

28 

3 

.3 

15 

1-7 

840 

97.7 

! *. 

•6 

860 

29 

.4 

226 

3.2 

6,546 

93.1 

257 

3.7 

7.029 

1 

.2 

32 

8.0 

360 

89.8 

9 

2.2 

401 

28 

.4 

194 

2.9 

t 

6,186 

93.3 

248 

3.7 

‘ 6,628 
) 

4 

.5 

29 

. 3.8  \ 

'•  468 

62.1 

4 

257 

34.1 

754 

l 

2.2 

3 

0.7 

\ 3* 

77.8 

7 

15.6 

' 45 

3 

A 

26 

3.7 

' 433 

61.1 

250 

35.3 

709 

2 

.6 

15 

4.4 

304 

88.9 

23 

6.7 

342 

0 

•.0 

3 

15.8 

15' 

78.9 

1 

?93 

4 W 

2 

.6 

12 

3.7 

289 

89.5 

22 

6.8 

323 

6 

.5 

44 

4.0 

772 

70.4 

280 

25.5 

1.096 

1 

1.6 

6 

9.4 

30 

78.1 

8 

12.5 

64 

5 

.5 

38 

3.7 

722 

70.0 

272 

26.4 

’ 1,032 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

0 

.0 

‘0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

0 

.0' 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0  * 

. 0 

.0 

o' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 P 

..0  • 

.0 

.0 

>o 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

' 0 

.0 

.0 

•lc 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

> 

0 

.0 

/ 0 

« 


30 

, .'4 

240 

3.5 

6,146 

89.1 

509 

7.4 

6,895 

•2 

.5  / 

35 

' 8.4 

367 

87.8 

• 16' 

3.8 

418- 

28 

.4  ! 

• 205 

3.2 

5,779 

89.2 

493 

7.6 

6,477 

5 

.4 

30  ' 

2.4  . 

1,172 

95.3 

28 

2.3 

, 1,230 

A*  0 

.0 

3 

6.4 

'43 

91.5 

1 

2.1 

47 

5 

.4 

27 

2.3 

1.129 

95.4 

27 

2.3 

. 1,183 

ERIC  - m 


I, 


4 


m 


tAUf  « V TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
' / M RACE  EMHCITY  AND  SEX:  STATE,  1976  • 


MAJOR  FIELD  0900  - ENGINEERING 


*• 

AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

BLACK  ASIAN  OR 

NUN*HlSPANlC  .PACIFIC  ISLANDER 

/ 

! HISPANIC 

TOTAL 
MINORITY  , 

NHlTE 

NCN-HISPAMIC 

NON-RESIOENT 

ALIEN 

TOTAL 

NINKA 

\ i 

X 

NUMBER 

* 1 

NUMBER 

> 

X 

NtNBER 

1 

NUMBER 

*X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

WISCONSIN 
• TOTAL’ 

11 

CONTINUED 

150 

1.9 

59 

.7 

35 

.6 

270 

3.3  . 

7,318 

90.1 

537 

6.6 

8,125 

FEMALE 

3 

.6 

27 

5.B 

6 

1.3 

'2 

.6 

31 

8.2 

610 

88.2 

17 

3.7 

645 

MALE 

•15 

.2 

131 

53* 

.7 

33 

.6 

232 

6 

3.0 

6,908 

90.2 

520 

6.8 

7,640 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL  1 

1.3 

1 

i 

1.3 

1 1 

1.? 

V 2 

2.7 

5 

6.7 

86.7 

5 

6.7 

75. 

FEMALE 

0 

.0 

1 

2U.0 

0 

.0 

\ 0 

.0 

1 

20.0 

6 

80.0 

0 

.0 

5 

MALE 

, . r 

1.6 

0 

.0 

1 

1.6 

2 

2.9 

6 

5.7 

61 

87.1 

5 

T.'l 

70 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  * 19 

.2 

159 

1.9 

. 60 

7.7 

37 

.5 

275 

3.6 

7,383 

90.0 

C*  562 

6.6 

8,200 

FERALE 

3 

•6 

2B 

6.(1 

6 

1.3 

2 

' .6 

39 

1.3 

616 

88.1 

V 17 

3.6 

670. 

MALE 

16 

.2 

131 

1.7 

56 

.7 

35 

.5 

236 

3.1 

6,969 

90.2 

525 

6.8 

7,730 

NYUMING 


5 INSTITUTIONS) 


I t , 


UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

6 

.6 

9 

.9 

• /' 

6' 

.6 

10 

1.0 

27 

2.6 

818  78.1 

203 

19.4 

1,048 

FEMALE 

1 

1.3 

0 

.0 

2 

2.? 

1 

1.3 

6 

5.1 

69  87.3 

6 

7.6 

79 

MALE 

3 

.3 

9 

.9 

2 

.2 

9 

.9 

*23 

2.4 

749  77.3 

197 

20.3 

969 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

6.0 

1' 

4.0 

23  92.0 

1 

4.0 

25 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

1 0 

.0 

2 

MALE 

0 

.0 

u 

.0 

'0 

.0 

l 

6.3 

1 

4.3 

21  91.3 

1 

M 

23 

'total 

6 

.6 

9 

.8 

6 

.6 

11 

1.0 

28 

2.6 

841  78.4 

206 

19.0  ’ 

1,073 

FEMALE 

r 

1.2 

0* 

.0 

2 

2.5 

1 

1.2 

6 

4L9 

,71  87.7 

6 

7.4 

81 

MALE 

3 

.3 

9 

.9 

2 

.2  , 

10 

1.0 

, 24 

2.4 

770  77.6 

198 

20.0 

992 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0  • 

• 1 

1.1 

1 

1.1 

62  70.5 

l 

25 

28.4 

88 

FEMALE 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 100.0 

0 

.0 

4 

RALE 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

. .0 

1 

1.2 

1 

1.? 

58  69.0 

25 

29.8 

84 

PARMUE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0  ' 

0 

.0' 

19  79.2 

5 

20.8 

24 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

, MALE 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

‘.0 

' 0 

.0 

18  78.3 

5 

21,7 

23 

TOTAL  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

1 

.9  , 

, i 

.9 

81  72.3 

\ « 

26.8 

112 

FEMALE  , 

0 

.0 

, 0 

so  • 

0 

.0 

0 

.0 

■0 

.0 

5 100.0 

0 

.0 

5 

v MALE 

0 

.0 

» 

0 

.0 

0 

.0  • 

l 

.9 

. 1 

.9 

76  71.0 

30 

28.0 

107 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/ 

0 .0 

0 

.0 

. 0 

' FEMALE 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0  j. 

0 . 

.0  • 

D 

.0 

0 

.0 

0 • 

.0 

‘ 0 .0 

0 

.0 

0 

) 

me 


i 


' PROFESSIONAL: 


PARKIN* 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

total 

0 

.0 

0 

.0’ 

0 

.0 

FEMALE 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

MlE 

0 

.0 

0 

( 

•V 

0 

.0 

UNO*MA0*P«OfJ 

; 

/ULL-TME 

6 

.6 

9 

• 8 

4 

.6 

* FINAL* 

1 

1.2 

0 

.0 

2 

2.6 

.MIT 

3 

.3 

• -9 

.9 

2 

•2 

PARKIN* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MIT 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

TOTAL 

6 

.3 

9 

.8 

4 

.3 

female 

1 

1.2 

0 

.0 

2 

2.3 

MALE,- 

‘ . r t. 

3 

.3 

9 

• 8 

2 

.2 

UNCLASSIFIED; 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

• u 

o. 

.0 

mle 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

• 

TOTAL 

6 

.3 

9 

.8 

4 

.3 

femle 

1 

1.1 

0 

.0 

2 

2.3 

'HALt 

i 

.3 

V 

.8  , 

2 

.2 

THE  STATES  AMO  l).C. 

i 

1 

979  INSTITUTIONS! 

(M0EA0AA0UATES 

: 

. 

FULL-TIME- 

1,056 

.3 

15,670 

5.1 

8,179 

2.7 

FEMALE 

88 

.6 

2,213 

8.9 

829 

3.3 

.MALE 

966 

.3 

13,657 

4.8 

7,350 

2.6 

PART-TIME 

662 

.0 

5, 796 

8.1 

1,863 

2.6 

FEMALE 

62 

.8 

582 

11.8 

122 

2.V 

male 

600 

.6 

5,216 

7.8 

1,741 

2.6 

total 

1,696 

.6 

23,666 

5.7 

lu,042 

2.7 

female 

UO 

.6 

2,795' 

9.3 

951 

3.2 

male 

1,066 

.6 

18,671 

5.4 

9,091 

2.6 

mRAOUAIE: 

full-time 

35 

.1 

327 

1.1 

1,211 

6.1 

female 

3 

.2 

63 

2.5 

95 

5.5 

male 

32 

.1 

286 

1.0 

1,116 

6.0 

PART-TIME 

69 

.2 

497 

1.8 

1,360 

6.8 

female  > 

3 

•2 

62 

2.4 

. 96 

5.3 

MAlE 

66 

•t 

435 

*1.7 

1,266 

6.7 

TOTAL  1 

,.186 

.2 

824 

1.4 

2,551 

6.6 

FEMALE 

6 

.2 

85 

2.4 

169 

5.6 

MALE 

98 

.2 

739 

1.4 

2,362 

6.3 

\ r * 

er|c4 

'*  * '-> 


.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

".0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

•0 

0 

VO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 
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.0 

l 

3.3 

2 

6.7 

26 

93.3 

it 

0 

• 0 

2.7 

% 3 

1.0 

2 

*7\ 

13 

4.4 

265 

95.6 

►IF  I ED: 

V 

) 

* 

0 

• 0 

0 

.0 

lQ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0‘ 

• C 

it 

0 

• 0 

a 

.6 

6 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 • 

' .0 

it 

0 

.0 

0 

.0 

« 

•6 

0 

.0 

. 0 

•0  . 

C 

• 0 

1 

* 

■NAGU.HENT : 

l 

• 

0 

.0 

9 

2.7 

3 

.9 

3 

.9 

15 

4.6 

313 

95.4 

it 

<5 

• 0 

1 

3.3  ^ 

0 

.0 

l 

3.3 

2 

6.7 

28 

93.3 

it 

0 

• 0 

6 

2.7 

3 

. 1.0 

2 

.7 

13 

4.4- 

2*5 

| 

95.6 

IK' 

i 

9 INSTITUTIONS! 

l 

LADUATES* 

,, 

[HE 

'O 

• u 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

U.E 

0 

• 0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

it 

0 

• 0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• c 

LHE 

u 

• 0 

o 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

iE 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.O' 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

U.E 

0 

• 0 

0 

•o  . 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

• C 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

iE 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

•c 

U.E 

u . 

J 

.0 

G 

• o 

0 

'.0 

0 

.0* 

0 

• 0 

rEi 

IHE 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

U.E 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

c 

• 0 

iE 

0 

• 0 

\ a 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

• 0 

% 

0 

.0 

[HE 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

. c 

U.E 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

U.E 

0 

:o 

G 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

u 

• 0 

0 

, .0 

0 

• 0 

0 

•u 

0 

.0  , 

0 

• 0 

U.E  - 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

- .0 

0 

•0 

0 

4° 

iE 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 . 

• 0 

* 0 

‘ .0 

ilUNAC: 

4. 

• .?• 

LHE 

1 

. .1 

22 

1.8 

23, 

1.9 

15 

. 1.2 

61 

5.0 

1,143 

94.6 

U.E 

0 

.0 

. 7 

5.1 

1 

.7 

2 

1.5 

10 

7.3 

126 

92.C 

U.E 

1 

• 1 

15  * 

l.v 

22 

2.1 

. 13 

1.2 

51 

4.6 

1,017 

95.0 

tot 

u 

* .u 

' 0 

• 0 

■ C 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

. C 

U.E 

0 

• 0 

• 0 

•.0 

U 

. c 

0 

.0 

0* 

• 0 

0 

• 0 

U.E 

0 

. .0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• o 

' 0 

• c 

1 

• 1 

22 

1.8 

23 

U9 

15* 

1.2 

61 

5.0 

1,143 

94.6 

U.E 

u 

• 0 

7 

5.1 

1 

• 7 

2 

1.5 

10 

7.3 

126 

92.0 

U.t 

1 

.1 

1> 

1.4 

22 

2.1 

13 

1.2 

51 

4.8 

1,017 

95.0 

0 ' .0  * 328 

o .a  30 

0 ..0  298 

0.0  0 

0.0  0 

0 .0  0 

0 .0  328 

0 .0  30 

0 .0  298 


0 .0  - 0 

O'  .0  **  0 

0 .0  0 


0 .0  ' 328 

0 .0  30 

0 .0  296 


4 .3 

1 .T 

3 .3 


1*206 

137 

1*071 


1649 


824 


\ 

ft 

TABLE  U - TOTAL  ENROLLMENT  fN  INSTIT«TI0NS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  Of  STUOY  ANC  LEVEL  CF  ENROLLMENT 
' BY  RACE, ETHNIC  1TY  ANO  SEA:  STATE,  1976 

NUttfiaO  1204  - DENTISTRY  . 


AMERICAN  INDIAN  BLACA  ASIAN'OR  TOTAL  NHJTE  NON-RESIDENT 

ALA&RAN  NATIVE  NQN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HlSPAMC  ALIEN  . TOTAL 


number 

I 

N UNDER 

I 

NUMBER 

r 

NUMBER 

X 

NUMBER 

i 

NUMBER 

‘i 

NUMBER 

X 

NUMBER 

neb  JERSEY 

| 

CONTINUED 

1 * 

V 

»* 

• ' 

/ 

4 ( 

UND»GRAD+PROf: 

* 

• 

r 

• 

Ft^l-TIME 

I 

•1  . 

22 

I.S 

23 

1.9 

' 15 

1.2 

61 

5.0 

1,163 

96.6 

6 

.3 

1*208 

fEMALE  ’ * 

0 

.0 

7 

S.l 

1 

.7 

2 

1.5 

10 

7.3 

126 

92.0 

l 

.7 

137 

■ MALE 

l 

.1. 

, 

l.* 

22  . 

2.1 

13 

1.2 

51 

6.8 

1,017 

95.0 

3 

.3 

1,071 

PART-TIME  ’ , 

u 

.0' 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0’ 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.(k 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL’ 

I 

.1 

22 

1.8 

23 

1.9 

15 

1.2 

. 61 

5.0 

16143 

96.6 

6 

.3 

1,206 

FEMALE 

0 

' .0 

7 

$.1 

1 

.7 

2 

1.5 

10 

7.3 

126 

92.0 

,1 

.7 

137 

MALE 

i 

.1 

IS 

1.6 

22 

2.1 

13 

1.2 

51 

6.8 

1,017 

95.0 

*3 

.3 

1,071 

UNCLASSIFIED: 

total 

0 

.0 

U 

.0 

5 

5.7 

2 

2.3 

7 

8.0 

76 

87.6 

6 

6.6 

87 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

60.0 

6 

60.0 

10 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

5 

6.5 

2 

2.6 

7 

9.1 

7C 

90.9 

0 

■.o 

77 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL 

1 

.1 

'll 

1.7 

28 

2.2 

17 

1.3 

68 

5.3 

1,219 

96.1 

8 

.6 

1,295 

FEMALE 

0 

.0 

7 

6.8 

1 

.7 

2 

1.6 

10 

6.6 

132 

e9.s 

5' 

3.6 

167 

male 

l 

.1 

IS 

1.3 

27 

2.6 

15 

1.3 

58 

5.1 

1,087 

96.7 

3 

.3 

1,168 

NuRTh  CAROLINA  * ( I INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 
FULL-TIME  U 

FtMALE  0 

HALE  U 

PART-TIME  0 

FEMALE  0 

MALE  U 

• Iutai  u 

FEMALE  ' 0 

MALE  0 

4 

URADUATE: 

full-time  o 

FEMALE  0 

MALE  0 

PART-TIME  U 

FEMALE  , 0 

MALE  . 0 


.U  U >0 

.0  0.0 

• 0 0 .0 

»o  u .u 

,0  0 .0 

• 0 u «u 

> 

.0  0 #0 

.0.  0 ro 

.o  o . , Ao 


.0  U .0 

.0  ^ ‘0  .0 

.0  0 .0 

.U  . O'  .0 

.0  0 .0 

.U  ( 0 /.o 


0.0  0 .0 

0 t-.O  0 .0 

0 .0  C .0 

O'  .0  0 .0 

0.0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  ^,0  .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

0 -.0 
0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .CF 


0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .u 


0 .0  0 .0' 

0 .C  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  ' 0 .0 

0 ’ .0  0 .0 

0-  .0  0 .0 

0 .0  0 ‘ .0 

0 ..0  0 .0 

0 .0  0 . .0 


0 .C  0 .0 

0 ,C  0 , .0 

0 .0  ' 0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .C  0 .0 

0 .0  . 0 .0 


M' 

ERLC 


\ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


» ' 


TOTAL 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.Q 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MAU 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL: 

full-time 

A 

1.2 

1A 

A.  3 

A 

2 

.6 

, - 3 

.9 

23 

7.0 

305 

93.0 

0 

.0 

328 

FEMALE 

2 

A.  9 

5 

12.2 

l 

2. A 

0 

.0 

6 

19.5 

33 

80.5 

0 

.0 

Al 

MALE 

2 

.7 

9 

3.1 

1 

.3 

3 

1.0 

15 

5.2 

272 

9A.8 

0 

.0 

287 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

/ 0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

A 

1.2 

n 

A, 3 

2 

.6 

4 a 

3 

.9 

23 

7.0 

'305 

93.C 

0 

.0 

328 

FEMALE 

2 

*.9 

5 

12.2 

1 

2.A 

0 

.0 

8 

19.5 

33 

80.5 

0 

.0 

Al 

MALE 

i 

.7 

9 

3.1 

1 

.3 

3 

1.0 

15 

5.2 

272 

9A.( 

0 

.0 

287 

UMOtCyOtpROf: 

FULL^P 

A 

1.2 

U 

A.3 

2 

.6 

3 

.9 

23 

7.0 

305 

93.0 

0 

.0 

328 

‘ FEMALE 

2 

A.  9 

5 

12.2 

1 

2. A 

0 

.0 

8 

19.5 

33 

80.5 

o ■ 

'.0 

Al 

MALE 

c* 

.7 

9 

3.1 

l 

.3 

3 

1.0 

15 

5.2 

272 

9A.8 

0 

.0 

. 287 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

*.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

total 

A 

1.2 

1A 

A.3 

2 

.0 

3 

.9 

23 

7.0 

305 

93.0 

0 

.0 

328 

FEMALE 

i 

A.9 

5 

12.2 

1 

2. A 

0 

.0 

8 

19.5 

33 

60.5 

0 

.0 

Al 

• MALE 

2 

.7 

9 

3.1 

1 

.3 

3 

1.0 

15 

5.2 

. 272 

9A.8 

, 0 

.0 

287 

UNCLASSIFIED: 

TOTAi 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  ' 

0 

.0 

« 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

p 

.0 

0 

.0 

0 

total  ENROLLMENT: 
TOTAL 

A 

1.2 

lA 

A.3 

2 

.6 

. 3 ' 

.9 

23 

7.0 

305 

93.0 

. 0 

.0 

328 

FEMALE 

2 

<*.9 

5 

12.2 

1 

2.  A 

0 

.0 

8 

19.5 

33 

80.5 

0 

.0 

Al 

■ MALE 

2 

.7 

9 

3.1 

1 

.3 

3 

1.0 

15 

5.2 

2 72 

9A.8 

0 

.0 

287 

OHIO  (2  INSTITUTIONS) 


oNKRtftADUATtS: 
FULL-TIME  0 

t mi  o 

MALE  0 

PARI-T  Wc  0 

FEMALE  v 

MALE  0 


,0  0 .0 

.U,  Ci  ' »U 

.0  0 >0 

.0  0 ,0 

.0  l)  .0 

.0  0 .0 


0 .0 

0 .3 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

o .o 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


0.  .3 

0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 


TOTAL  0.0 

FEMALE  0 .0 

MALE  0 .0 


4 

0 .0  2)  .0 

0 .0  , 0 .0 
0 ,0  0 .0 


0 .0  0 .0 

0.0  0 .0 
0.  .0  0 .0 


MtAOUAtc: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


0 • .0 
0 .-0 
u *u 
0 .0 
0 .0 
0 .0 


0- .0 
U .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 


0.0  0 t .0  0 .0 

c .0  0 .0  0 , .0 

0.0  0 .0  / 0 .0 

0 .0  0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0  o'  .0 

0 .0  0 .0  0 .0 


825 


0 '.0  0 .0  '■ 

0 .0  . 0 .0 

0 .0  .0  .0 

0.0  0 .0 
0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0-. 

0 .0  , 0 .0 
0 .0  . -0  .0 
0 .0  . . 0 .0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  r t "0  .0 

0 .0  '0  • .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


I 


n 


% 

TAILS  17  - TOTAL  ENROLLMENT  ID  IKSTITUT 1QHS  Of  HlWER  EOUCATIQN  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AMO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
IV  RACE  ETMICITV  ANO  SEW  STATE,  197*  4 


MAJOR  FIRO  1204  - 0ENT1STRV 


AMERICAN  INDIAN  ALA U ASIAN  OR 

k AUSKAN  NATIVE  NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

total  , 
minority 

UNITE 

NON-HJSPAMC 

NON-RE SIOENT 
ALIEN 

TOTAL 

1 

Ohio 

' NUMBER  ' t NUNIER  I NUMBER  X NUMBER  1 

* ~ CONTINUED 

NyM(ER  1 

NUMBER  . 1 

9 

NUMBER  ( 

NUMBER 

) 

total 

D 

.0 

- 0 

.0 

0 

’.0 

0 

jO 

0 

.0 

A 

.0 

0 

.0' 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

>o 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

RALE 

0 

.0 

0/ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL! 

FULL-TIME 

0 

> 

.0 

IN 

1.5 

•la 

1.9 

9 

.9 

34 

3.7 

919 

95.1 

11 

1.1 

f 

941 

> female  . 

U 

.0 

5 

9,9 

i 

2.7  " • 

3 

2.7 

11 

9.7 

9| 

86.7 

4 

3.5 

' 113 

MALE 

0 

-.0  ■ 

9 

l.l  V 

15 

1.8 

1 

.1 

25 

2.9 

814 

96.2 

7 

.6 

141 

part-time 

0 ■ 

.0 

• 0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 , 

0 

.0 

0 

.0 

If 

female 

u 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’.0 

0 

.0 

0 

MALE 

K t ’ 

O' 

. -.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. total 

0 

-.0 

1* 

1.5 

16 

1.9 

9 

.9 

1 

34 

3.7 

919 

95.1 

11 

l.l 

941 

. FEMALE 

0. 

.0 

•5 

9.9 

3 

2.7 

3 

2.7 

11 

9.7 

• 98 

66.7 

4 

jl.S 

113 

MALE 

0 

.6 

-5  9 

1.1 

15: 

1.8 

l 

.1 

25 

2.9 

814 

94.2 

7 

.8 

841 

UNOtOAAOPPROFi  . 
FUU-JJMS 

0 

•.0 

14 

l.J 

ia 

1.9 

9 

.9 

34 

3.7 

914 

95.1 

11 

1.1 

941 

female 

0 

'.0 

5 

9.9 

3 

2.7 

3 

2.7 

11 

9.7 

96 

14.7 

4 

3.5 

113 

MALE 

0 

.0 

9 

1.1 

15 

1.8 

l 

.1 

25 

2.9 

614 

94.2 

7 

.1 

841 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

•o  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

D 

FEMALE 

0 

•0 

0 ' 

.0 

tf 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,c 

' 0 

.0 

O' 

MALE 

0 

.0 

0 

.•o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

19 

1.5 

18 

1.9 

9 

' .9 

34 

3.7 

914 

95.1 

11 

1.1 

• 961 

' female 

0 

.0 

5 ’ 

9.9 

3 

2.7 

3 

2.7 

11 

9.7 

98 

84.7 

4 

3.5 

113 

MALE 

0 

.0 

9 

1.1 

15 

1.8 

l 

.1 

25 

2.9 

814 

96.2 

7 

.6 

148 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

/ 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

, 0 

•Cl 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

J) 

0 

male 

u 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

total  enrollment: 
Tutal 

0 

.u 

19 

1.5 

18 

1.9 

9 

.9 

- 34 

3.7 

914 

95.1 

11 

Mil 

96f 

female 

u 

.0 

5 

9.9  • 

3 

2.7 

3 

2.7 

11 

9.7 

98 

86.7 

4 

3.5 

113 

MALE 

0 

.0 

9 

1.1 

15 

1.6 

l 

.1 

25 

2.9  , 

816 

96.2 

7 

, ■ *8 

846 

■ \ 


1654 

> 0 

. ERLC 


I 


* MUM  4 


'INSTITUTIONS) 


WMttAADUATtSl 

WU-TIM 
KNALE 
' PULE . 

paaWhs 

FtNAll 

MALE 

TOTAL 

FEMALE 

HALE 


.0 

.0 

'.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.U 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0%  .0 

0 .0 

0 .0 

0 4.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


/ 


..o 

.0 

.0 


0 

0, 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 


GRADUATE  I 
PUll-TtNE 
, FEMALE 

male 

PART-TIME 
FENAlE  , 
MALE 

I0TAL 

FEMALE 

MALE 

PROFESSIONAL! 
FULL-TIME 
FENALE 
' MALE  ••  - 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 

io(al 

female 

, MALE 

UND*UWO+PAOF: 
FULL-TIME  ( 
FENALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 


3 

0) 

3 

0 

O' 

0 

3 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1.0 

.0 

3 1.0 


3 1.0 

0 .0 


1.0 

.0 

.0 

'.0 


.0 

.0 

.0 

.1) 

.0 

.0 


7 

l 

6 

9 


2.2 

3.7 

2.1 


, 7 2.2 

l 3.7 

of.  .0 

• o'  .0 

0 .0 


-0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0- 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 

0 

0 

0 

0 

0. 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


7 2.2 

1 /3.7 

6 2.1 


7 2.2 


3.7 

2.1 

.0 

.0 

.0 


A* 

.u  • 

.0 

.0 

.0 

.0 


31  9.9 

5 18.5 
26  9.1 


31  9.9 

5 18.5 

26  9.1 

0 .0 

Q .0 

0 .0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
o vp 


.0 

.0 

0 

u 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

N 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

i#o 

' 7 

lu 

16 

6.5 

7 2.2 

31 

9.9 

282 

90.1 

-0 

1 

3 

11.1 

1 3.7 

5 

18.5 

22 

81.5 

• V 

u 

6 

l.l 

11 

3.8 

6 2.1 

26 

9.1# 

260 

90.9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 rO 

0 

•0 

0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

O' 

.0  . 

0 

.0 

262  90.1 
22  81.5 
260  90.9 


282  90.1 
22  81.5 
260  90.9 
0 .0 
0 .0 
0 .0 


0 

0 

A) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0- 

.0. 

.0 

.0 

.0 

r 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

p 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


313 

27 

266 

0 

l 

313 

27 

266 


313 

27 

286 

0 

a 

o 


' IuTAL 
female 
MALE 

y 1.0 

0 , .U 
3,  1.0 

7 

/l 

2.2 

3.7 

2.1 

16 

3 

J1 

6.5 

11.1 

3.8 

7 

l 1 
‘ 6 

2.2 

3.7 

2.1 

31 

, 5 

26 

9.9 

18.5 

9.1 

282 

22 

260 

90.1 

81.5 

90.9 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

313 

27 

286 

UNCLASSIFIED: 

1 

0 

0 

0 

f\ 

C 0 

c 

0 

.0 

.0 

. .0 

0 

0 

0 

.0 

0 

•0. 

0 .0 

0 

total 

•'  FEMALE 
MALE 

U .0 

0 .0 

0 .0 

J 

0 

0 

.U 

.0 

,‘0 

• 0 
.0 

. .0 

.0 

.0 

0 

# o 

«0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

• , o 

TOTAL  ENROLLMENT: 
' TOTAL 
FEMALE 
MALE 

) 1.0 
0 .0 
3 1.0 

7 

1 

6 

2.2 

3.7 

2.1 

16 

3 

11 

6.5 

11.1 

3L6 

■ 7 
1 
6 

2.2 
3.7 
. 2.1 

31 

5 

26 

* 9.9 
16.5 
9.1  . 

282 

22 

260 

90.1 

81.5 

90.9 

0 .0 
0 .0  . 
0 .o' 

313 

27 

, 286 

O 

827 

-ERIC, 

■,  3 

4 

• 

J 

V 

■ , 

■ 

1657 


UUt  17  • TOTAL  ENROLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELEfTEO  MAJOR  FIEIOS  OF  STUOY  ANO  LEVEL  OF  .ENROLLMENT 
IN  RACE  ETHVICITV  AND  SEAJ  STATE*  1976 

MAJOR  FIEtO  1204  • OENTISTRV  ' ' * . 

' ’ ' "V  . 

AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR  TOTAL  UNITE  , NON-RESIOENT 

AUSRAN  NATIVE  NQN-HlSPANlC  PACIFl(  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY  • NON-MIJPANIC  * ALIEN  TOTAL 

,\  ■ nuMoER  A NUMBER  A NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  " l NUMBER  I NUMBER  X NUMBER 

I 

PENNSYLVANIA  • , l INSTITUTIONS)  ' ~ 


UNDERGRADUATES: 


FULL-TIME 

female' 

male 

PART-TIME 

FEMAle 

'MALE 


0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .U 
■0  .0 
0 .0  /■ 


U .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

u,v  .0 


0 .0  " Q ' .0 

0.0  0 .0 

0 .0  0.0 

0.0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 


O ’ .0”  ''.‘O'  “.fl 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 


0 "'.0 0 

0 .0  0 

0 .0  0 

o .o  a 

0 .0  0 

0 .0  , 0 


total 

female 

male 

' GRADUATE > 

full-time 

FEMALE 

male 

I.  PART-TIME 

, FEMALt 

MALE 


0 .0  0 

0.0.  0 

U .0  0 


U .0  0 

0 .0  0 

0 .0  0 

0 .u  Cl 

0 .0  o 

0 .0  0 


.0  0 >0 

.0  0 .0 

.0  0 .0 


.0  0 .t 

.0  0 - .0 

.0  ' 0 .0 

.0  0 .0 

.0  ,0  .0 

.0  0 .0 


0 • .0  ' ' 0 .0 

0 .0  ' • 0 .0 

0 .0  0 .0 

% 


0 .0  0 .0  0 

0 .0-  0 .0  ■ 0 

0 . .O  r 0 .0  0 


o’  .o»  ■ • 0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0.0  0 J .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 


0 .0  0 ' «0 
0 .0  , . 0 .0 
0 .0  ‘ 0 ,.0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 


0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 

1) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

O' 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

U 

.0 

u 

.u 

0 

.0- 

0 

PROFESSIONAL: 

full-time 

A 

.2 

t 

3b 

2.1 

J 

28 

1.6 

23 

female 

U 

.0 

8 

3.9 

3 

l.S 

5 

male 

A 

.3 

28 

1.8 

23 

1.6 

18 

PART-TIME 

0 

.0  ‘ 

O’ 

.0 

1 V 

f5.3 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

0 

TO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

i 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1.3 

91 

5.3 

1*626 

94.0 

13 

I 

.8 

1**730 

2.4 

16 

7.8  , 

188 

91.7 

1 

.5 

205 

1.2 

75 

A.  9 

' 1,438 

94.3 

12 

«8 

1*525 

.0 

1 

5.3* 

17 

89.5 

1 

5.3 

19 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

.0 

1 

7.7 

11 

84.6 

1 

7.7 

13 

1658 


TOTAL  \ • 

s 

.2 

36 

2.\ 

29 

1.7 

23 

1.3 

92 

3.3 

1*643  93.9 

14 

.8 

1,749 

FEMALE  \ 

0 

.0 

8 

3.8 

3 

1.4 

5 

2.4 

16 

7.6 

' ’ < 194  91.9 

1 

.5 

211 

MALE 

, * 

.3 

28 

l.d 

26 

1.7 

18 

1.2 

76 

4.9 

1*449  94.2 

13 

.8 

1*536 

UND+CAADaPROF: 

Pull-time 

V 

.2 

* 56' 

2.1 ' 

28 

1.6 

23 

1.3 

91 

5.3  ' 

1*626  94.0 

. 13 

.8 

1*730 

female 

0 

.0 

8 

3.9 

3 

1.5 

' 5 

.2.9 

16 

7.8 

188  91.7 

1 

.5 

205. 

male 

4 

.3 

28 

l.b  "*■ 

25 

1.6 

18 

1.2 

75 

4.9 

1*438  94.3 

12 

.8 

1,525 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.'0 

1 

5.3 

0 

. .0 

1 

5.5 

17  89.5 

r 

5.3 

19 

FEMALt 

u 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

6 10C.0 

0 

.0 

6 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

c 

.0 

1 

7.7 

11  84.6 

i 

7.7 

13 

o 


ERIC 


-tf 


I 


/ 

1 

1 

i 

IOTAL 

4 

.2 

i 

36 

2.1 

29  ’ 

» U7 

FEMALE 

0 

.0 

8 . 

3.1 

J. 

1.4 

Mil 

A 

.3 

26 

1.6 

26* 

1.7 

UNUAlSlHfOi 

tout 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

PEUtll 

Mtiy 

0 

.0 

9 

.9 

'9 

•0 

V 

.0 

• 0 , 

.9 

9 

.0 

TOUt  WWtlKNTJ 

\ 

> 

J 

' total 

4 

u 

36 

2.1 

29 

1.7 

* female 

0 

.0 

1 

3.6 

3 

1.4 

MAIL 

4 

ii 

a 

1.8  1 

i 26, 

1 

1.7 

SOUTH  CAROLINA 

1 

1 INSTITUTIONS! 

— UWtttRAOUATESl 

• 

FULL-TIME  1 

0 

•0 

0 

' .9 

0 

•0 

f ENALE  ' 

0 

• 0 

0 

.9 

0 

• C 

HALE 

0 

.1) 

0 

.0 

i » 

•0 

PAAT-TIME 

0 

' .0 

0 

•o  , 

< 0 

•0 

f.  MmalE 

0 

;o 

0 

.9 

0 

.0 

M hale 

0 

.0 

0 

.9 

0 

•0 

rout 

u 

•if 

9 

.0 

0 

.0 

FtMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MAtE 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

OAADUATEi 
. PuLL-TIME 

0 

t*0 

0 

.0 

0 

.0 

f ENAtE 

9 

«U 

9 

.9 

0 

#0 

MAlE 

0 

• U 

9 

.0 

0 

#.o 

part-time 

0 

.0  ' 

9 

.9 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0  • 

0 

.0 

0 

• 0 

hale 

u 

.0 

0 

.9 

1 0 

• 0 

TOTAL 

0 

1 .9 

0 

.9' 

0 

.0 

f EMAtE 

0 

.0 

9 

.9 

0 

-0 

MALE 

t 

0 

.0 

• 0 

.9 

0 

«0 

PROFESSION  At! 

• 

Futt-TIHE 

1 

. .6 

6 

3.6 

0 

•0 

FEHAtE 

1 

11.1 

9 

.0 

0 

' *0 

MAtE 

0 

.u 

6 

3.8 

0 

«Q 

PART-TIME 

■u 

.9 

9 

• u 

l 0 

• 0 

f EMAtE  . 

0 

' .9 

U 

.0 

.0 

MAtE 

0 

.9 

9 

.0 

0 

.0 

TOTAL  \ 

1 

.6 

9 

3.9 

0 

.0 

FEMALE 

I 

11.1  • 

9 

'.0 

0 

.0 

MAtE 

0 

- .0 

6 ' 

3.8 

0 

• 0 

UNO*  (A  Av+PROF: 

.0 

full-time 

1 

.& 

6' 

3.6' 

0 

female 

1 

a.i 

9 

.9 

0 

• C 

MAtE  A 

0 

.0 

6 

3.8 

0 

.•0 

f 

PART-TIME 

0 

■ .9 

0 

.9 

0 

.9 

FEMALE 

u 

•u 

u 

.9 

0 

.0 

MALE' 

0 

.9 

0 

.0 

9 

.0 

9 ‘ 

ERLCl 

iWV 

* 

1.3 

92 

3.3 

1.663 

6 

93.9 

1 

, 16 

.1 

\ 

1.769 

2.6 

li 

7.6 

196 

91.9 

1 

.3 

/ , 211 

1.2  . 

U 

6.9  | 

1 

1.66$ 

96.2 

13 

.1 

( 1.331 

.0, 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.9 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

f 0 

•0 

0 

20 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1.3 

12 

3.) 

1.663 

13.9 

16 

.1 

1.769 

2.6 

-» 

7.6 

196 

91.9 

1 

.3 

211 

.1.2 

76 

6.9 

1.669 

96.2 

13 

.a 

1.3)1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

•j'T 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 • 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.c 

’ 0 

.0 

0 

.0 

o’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•9 

0 

.0 

0 

.0  • • 

0 

.0 

1 

ft 

.0 

* 

0 

.0 

0 

•.o 

0 

J) 

• 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o! 

.0 

0 

.0 

0 

A- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0.. 

0 . 

.9  . 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.9  • 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0  : 

o' 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.9 

ft 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•H 

. 0 

.0 

0 

•o. 

0 

.0 

0 

.c 

9 

.0 

0 

.0 

0 - 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'o ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

6.2 

139 

95.8 

0 , 

.0 

166 

.0 

1 

11.1 

a' 

88.9 

0 

.0 

9 

.0 

6 

'■  3.8 

131 

96.2 

0 

.0  . 

157 

.0 

0 

...  .9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

1 • $ 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

7 

6.2 

. 159 

95.8 

r 

• 0 

.0  ’ 

166 

.0 

l 

.11.1 

a 

88.9 

0 

•p; 

9 

.0 

6 

3.8 

151  . 

96.2 

0 

.0 

* 157 

.0 

r 

6.2 

159 

95.8  . 

0' 

.0 

166 

y 

. 1 

11.1 

8 

88.9 

0 

-.0 

9 

.0 

6 

. 3.8 

151 

96.2 

0 

.0 

157 

.0 

• 0 

.9 

9 

.0 

/V'O 

• ’•  O' 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

.0 

0 

.9 

. "0 

.0 

0 

.0 

0 

•V 

0 

• 

• 

• 

* 6 

166: 

\ 

* 

d . 

u 

i 

23 

3 

ia 

o 

o 

0 

2) 

5 

16 

\ 

0 

0 

' 0 

c 

0 

0 

c 

0 

O' 

0 

0 

0 

0 

>0 

0 
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0 

0 

c> 

o. 

0 

c 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

c 
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BY  AACfi  ITWICITY  WU  SERI  STATE.  1978 

MAJOR  FIELD  1203  - WNTISTRY 


AMERICAN  INDIAN 


OlAU 


ASIAN  U« 


total 


unity 


NON-RESIDENT 


NUMBER 

SOUTH  CAROLINA 


I 


NUMBlR 
CuNTlNUkO 


I NUHIfR 


total 
' female 

MALE 


1 >A 

l *1.1 

U .0 


TENNESSEE 

UNOERUUDUATES! 

FULL-TIME 

FEMALE 

.MALE 

PART-TIME 

female 

MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

URADOATEi 
f-ULL-TlMt 
1 FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
. ' FEMALt 
MALE  , 

TOTAL  , 

FEMALE 

MALE 

V 


I 


0 

0 ,.u 

0 .0 


A 3.6 

0 .0 

0 M 


UNCLASSIFIED!' 

TOTAL  0 .0 

FEMALE  ’ 0 .0 

MALE  0 .0 

\ 

TOTAL  ENROLLMENT! 

TOTAL  1 .A 

FEMALE  >1  11. 1 

’ MALE*  0 .0 


.0 

•O' 

.0 


3.6 

.0 

J.J 


2 INSTITUTIONS) 


.0 
• V 
.0 
.0 
.u 
.0 


0 .0 
0 .0 
U .0 


.0 
.u 
.0 
.0 
• u 
.0 

.0 


u 

u 

0 

0 
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0 

0 

0 

% 


•0, 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

•*0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

u .0 


ISLANDER 

HISPANIC  MINORITY  . 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

\ 

TOTAL 

\ 

NUMBER 
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ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANI’C  PACIFIC  ISLANDS?  HISPANIC 


WASHINGTON 

TOTAL, 

FEMALE' 

MALE 

GRADUATE: 


NUMBER  * NUMBER 
CONTINUED 


l NUMBER  X NUMBER 


.0 

.0 

.0 


'0  .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


TOTAL  NHITE  NONRESIDENT 

MINORITY  NCN-HISPANIC  ' ALIEN 

NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  X 


O'  .0 

0 .0 

0 *0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


TOTAL 

NUMBER 


1670 


full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0  . 

0,0 

0 

.0 

0 

female 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  \» 

0, 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0; 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■O'  .0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

£ 

FEMALE 

'0 

.0  . 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 .0 

0 

.0 

\ MALE 

& 

U • 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

* 0 . 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

'O' 

. *0 

• '0 

.0 

0 >.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

. 0 

.0  ' , 

0 

•0 

0 

• .0  • 

!« 

.0 

0 

.0 

0 U, 0 

0 

.0 

0 

MALE 

0. 

- .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

. . 0 

professional: 

fuu-tine 

1 

.5  * , 

6 

1.6 

18 

A.  7 

16 

4.2  ’ 

42 

11.1  , 

334  87.9 

4 

1.1 

380 

FEMALE 

O' 

.0 

1 

1.6' 

2 

3.6 

2 

3.6-  , 

5 

8.9 

49  87.5 

2 

3.6 

56 

MALE 

2 

.6  ' 

5 

1.5 

16 

4.9 

.d 

. 14 

4.3 

P 

11.4 

286  ' 88. C , 

2 

.6 

324  . 

PART-TIME 

0 

.0  . 

0 

.6 

0 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

4 100.0 

0 

.0 

4 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0. 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0  ' 

0 

4 

‘ 2 

TOTAL 

* 2 

.6 

6 

• 

1.0 

18 

4.7 

16 

4.2 

42 

10.9 

338  88.0 

4 

1.0  ' 

384 

FEMALE 

s a 

.0 

1 

1.7 

2 

ty 

2 

3.4 

5 

8.6 

51  87.9 

2 

3.4 

58 

male 

2 

.6 

5 

* 1.6  • 

l6 

4.9 

14 

4.3 

37 

11.3 

287  ■ 88.0 

2 

j 

.6 

* 326 

UND+6RAD+PRQF: 

full-time 

2 

.5 

6 

1.6 

18  ' 

4.7 

16 

4.2 

42 

11. 1'  ■ 

334  87.9 

4 

l.i 

380 

v FEMALE 

— MALE 

0 

.0 

l 

1.'8 

2 

3.6 

2 

3.6 

5 

8.9 

49  87.5  { 

2 

3.6 

. 56 

‘ 2 

.6 

5 

1.5 

16 

4.9 

14; 

4.3, 

37 

11.4 

285  88.0'  \ 

■ 2 

.6 

324 

PART-TIME 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

■ 4 10C.C 

0 

.0 

4' 

FEMALE ' 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

'.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

male  , 

0 

.0 

0 

.0 

0*. 

.0 

JO 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

■ 2 

.» 

TOTAL  * 

2 

Is? 
.5  . 

6 

1.6 

18 

A 

4.7 

.16 

4.2  / 

42 

10.9 

338  88.0 

4 

1.0 

384 

FEMALE 

0 

.0 

1 

1.7 

2 

3.4 

2 

3.4 

5' 

8.6 

, 51>  87,9 

2 

3.4 

58 

MALE 

2 

.6 

. 5 

1.5^  ‘ 

16 

4.9 

' 14  A 413 

<i 

37 

11.3 

287  88.0 

2 

' .6 

326 

unclassified: 

total 

‘ 0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 • 

.0 

0 

.0 

0.  .0  ■ 

0 

» 

.0/ 

0 

FEMALE  . 

if 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE . 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 . 

er|c 


> 


1671* 


t 


4 


i 


V V 


jotal  enrollment:  ; 

roiAi  i : .5  \ 
FEMALE  ' 0 ; .0  . 

^ • MALE,’  ’ 2 .6 

; . mE'^T  VK&INIA 


I 


6 1.6 

1 1.7 

6 -1.5 


1 INSTITUTIONS! 


18  4.7 

2 3.4 

16  4.9 


16  4.2 

2 3.4 

14  4.3 


42  10.9 
5 8.6 
37  11.3 


338  88.0 
51  87.9 
287  88.0 


4 1.0 

2 3.4 

2 .6 


UNDERGRADUATES: 


384 

$8 

?26 

\ 


FuLl-TINE 

0 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0  • 

0 ’ 

.0 

0 

•0  . 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

FINALE 

0 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

c 

.0 

0 

.-o 

0 

..O' 

0 

.0 

0 

• HALE 

0 

.0 

J> . 

.0 

■ 0 

•°r 

0; 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

<v  O' 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

t 

.0 

, 0 

..  .ff 

0 

,0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

.0 

0 

<0  ■ 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0  ' 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

TOTAL 

0 

.0 

* 0 

.0 

• * 0 , 

.0 

0 ’ 

.0 

A 

. ’’  0 

.0 

0 

* 

■'  .0 

« 

0 

.0, 

0 

fehAle 

0 

.0  , 

, 0 

.0 

0 

.0  ' 

c 

.0  • 

0 

.0 

0 

' .0  • 

0 

.0  ' 

0 

HALE 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 • 

.0 

0 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

0 

.0 

o". 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0.  ' 

« 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEHALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

V. 

.0 

’ 0 

HALE 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

.0 

’0 

FART-TIHE 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

b- 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o ' 

.0 

0 

.6 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

' 0 

.0 

( 0 

.0 

ll 

0 

•0 

* 

0 

TOTAL 

0 

’ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘o 

.0'* 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

. 0 ' 

' .0 

0 

...0 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL: 

FUlL-TIME 

0 

.0  ' 

1 

.4 

3 

1.2 

0 

.0 

■ 4 

1.6 

240 

98.4- 

0 

.0 

244 

' FEHAlE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.3 

'0 

.0 

i 

513 

18 

94.7,  ’ 

0 

.0 

19 ! 

HALE 

0 

.0. 

• 1 • 

.'4 

2 

‘.9 

0 

.0 

3 

1.3 

222 

98.7  . 

0 

.0 

225 

, PART-TIME 

0 

;o 

0 

.0 

0 

.0  . 

o . 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 - 

.0 

0 

FEHALE 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0  . ; 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

. ,0 

. 0 

.0 

0 

HALE 

0 

•u 

' 0 

.0 

. 0 

.0  \ 

0 

.0 

0 

‘.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

.0 

.0 

I 

.4 

***3 

1.2 

0 

.0 

4 

1.6 

240 

98.4  ' 

0 

.0 

244r 

female 

0 

.0 

“0 

.0 

1 

5.3 

0 

\o 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

HALE 

0 

.0 

1 

.4 

2 

.9 

0 

>0 

..  - 5 

1.3  • 

222 

98.7 

0. 

•o. 

225 

UNQ+GRAO+PROF. 

full-time 

0 

.0 

i 

.4 

3 

1.2 

, v 

•.0 

,4 

1.6 

,240. 

98.4 

0 

.0 

244 

FEMALE 

0* 

• V . 

• a 

.0 

1 

5.3 . 

0 

.a 

1 

5.3 

. 18 

94.7  . 

. 0 

.0 

19 

-HALE 

0 

'.0 

i 

.4 

2 

.9 

Q, 

. .0 

' 3 

1.3 

222 

98.7 

0 

.0 

225 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

'0 

.o ; 

0 

.0 

: 0 

■ FEHALE  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

, 0 

*0  • 

0 

.0, 

0 

.0 

■ : o 

HALE 

0 

V 

.0 

0 

.0  V 

'0 

.0, 

r°. 

0 

.0 

0 

.0  •. 

ff  • 

.0 

O' 

total 

0 

.0 

1. 

• 

.4 

. 3 

1.2  *" 
»3 

0 

.0 

■ % 

■ ' . 4 ■ 

1.0 

240 

98.4-  ’ 

. 0 • 

.0 

, 294, 

FEHALE 

0 

4% 

' 0-. 

.0 

1 

• 0 

.0 

1 

5.3 

18 

44.7 

0 

.0 

’ 19 

, HALE  ' : 

■ ‘ { •*  ' , ' 

0 

•v 

'•1 

' .4, 

\ 2 

0 . 

.0 

' 3 

1.3 

222 

98.7  ' • 

0 

.0 

225 

i # 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. 'FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.U 

‘0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE.’ 

0 

.05' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

• 0 

-.0 

0 

.0 

'0 

■) 


836 


1673 


mi  ll  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  lOF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  'HELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  "SEX:  STATE,  19J6 


I 


fell*; 


MAJOR  FULD  1204  - OENTISTRY 


AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 


SLACK  ASIAN  OR  TOTAL 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 


•:  'white 

NCN-HISPANIC 


NON-RESIDENT; 
ALIEN  * 


TOTAL 


.•■S'  NUMBER 

i-  ■ 

% 

NUMBER  • 

4 

NUMBER 

I 

NUMBER 

S 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

: 

NUMBER 

( MESTMNGMA 

CONTINUED 

/ 

\ 

• ■ 

J 

TOTAL  ENROLLMENT: 

t 

« 

1 

• 

, total 

0 

.0 

- 1 1 

. 3* 

1.2 

0 

.0 

A 

1.6 

2 AO 

98.  A 

0 

.0 

V 2* 

FEMALE 

o 

.0 

1 

5.3 

0/ 

.0 

' 1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

, w 

. MALE 

0 

.0 

' 2 

.9 

0 

.0 

3 

1.3 

222 

98.7 

0 

.0 

225 

WISCONSIN 

1 

i 

i mm 

4 / 

IONS) 

4 

/ 

• 

* 

UNDERGRADUATES: 

• 

v/ 

s 

i 

4 

FULL-TIME 

0 

.0 

\ 0 
J o 

.0 

. 0 

;o 

' 0 

.0  * 
.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE- 

0 

.0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

0 

.0 

‘o 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.Q 

0 

.0 

0 

.0 

i 0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

< 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' FEMALE. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

ft 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

>0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

•*  0 

.0 

. ;« 

.0- 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

/ 

.0 

.0 

.0  ' 

. 0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

GRADUATE: 

• 

J 

* 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

FEMALE 

0 

.0 

* 0 

.0 

. o . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-0 

.0  . 

.0 

0 

.0 

: • o 

.0 

0 

.0 

0 

PART-^ME 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

. » o 

.0 

0 

.0  . 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

A 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* o , 

■ f*  ■ 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

TOTAL 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

i ‘ ft/ 

t , O' 

, ,0 

0 

> .0' 

0 

.0  > 

i 

0 

.0  i 

. 0 

FEMALE 

0 

.0 

0' 

.0 

0. 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' - -MALE 

$ 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

, 0 

.0 

< 

-.*0 

'.0  • 

- \ 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL:  . 

■ 

. 

• 1 

V 

< 

¥ 

1 ’ 

/ ; FULL-TIME.' 

0 * 

.0. 

■*  . 1 

.2 

-3 

.6 

\ 4 

.7 

8 

1.3 

. 531 

98.5 

0 

.0  ' 

539 

FEMALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

1 

‘2.0 

j \ 

.0 

l 

2.0 

A8 

98.0 

■ft 

..0 

A9 

male 

0 

.0 

l 

.2 

2 

•n 

I 4 

.8 

7 

l.A. 

A63 

*98.6 

/ 

0 

.0 ' 

490 

. . : PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

/.  0 

.0' 

0 

' .0 

. 7 100.0 

* 

0 

.0 

7 

FEMALE, 

0 

,0' 

0 

.0 

0 

.0 

’/■() 

.0 

0 

.0 

0. 

«C 

0 

.0 

0 

' -MALE 

, # # 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

/•0 

7 100.0 

0 

. .0 

7 

total  , 

0 

.0 

1 * 

.2 

3s 

.5' 

\ A 

.7 

8 

1.5 

538 

48.5 

0 

1 

.0 

■ to 

FEMALE 

U 

.0 

0 

.0 

l 

2.0 

0* 

■ .0 

l 

2.0 

A8 

98.0 

O' 

.0 

A9 

MALE  # • 

0 J 

.0 

,1 

.2 

2 

.A 

A 

.8  ’ 

7 

.l.A 

490 

98.6 

0 

.0 

497 

m 

ERJC 


1675 


1 '<:• 


(ttMMWW 
FUk-TlHf  * 

0 

.0 

1 

.2 

'•fOMLE'  4 

0 

.0 

. 0 

.0 

MALE 

0 

.0 

1 

.2 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

' FEMALE 

0 

. .0 

0 

.0 

MALE  ' , 

0 ‘ 

.0 

0 

1 

.0' 

total 

u 

.0 

1 

.2 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

•u 

.0 

v* 

.2 

UNCLASSIFIED? 

$ 

* 

TOTAL 

0 

.0 

. o 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

u 

1 

.0 

1 

TOTAL  ENROLLMENT; 

, 

1 

TOTAL 

0 

.0 

l 

.2 

female 

u 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

r 

.2 

THE  STATES  AMO  Q.C. 

1 

I 

60  INSTITUTIONS) 

ONOERORAOOATESs 
F0U*TiME  i 

pf* 

v° 

0 

.0 

FEMALE 

0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

u 

’,0/ 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

u 

•u 

rO 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

A 

0 

.0 

GRADUATE: 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

female 

\l 

.0- 

u 

.0 

male 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

u 

.0 

0 

»u 

FEMALE 

0 

.0 

0 

• 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

JoTAL  > 

0 

.0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

;o 

.0 

> MALE 

0 

.0 

0 

.0 

professional: 

FULL-TIME 

6 T 

/.3 

Til 

A.O 

female 

IF 

4 .4 

0 223 

10.3 

male 

>9 

.3 

57A 

3.2 

PART-TIME 

1* 

.5 

‘25 

13.1 

FEMALE 

,1 

3.1 

9 

28.1 

' MALE  • 

0 

.0 

16 

10.1 

TUfAL 

6I» 

.3 

822 

A.l 

FEMALE  , ’ 

;•  male 

9 

*59 

• .A 
.3 

• 232 
550 

10.5 

3.3 

y 

' .6. 

A 

.7 

J 

1.5 

531 

98.5 

0 

.0 

539 

i 

2.0 

.0 

.0 

1 

2.‘0 

'48 

98.0 

0 

.0 

49 

2 

.A 

A 

.8 

7 

1.4 

483 

98.6 

0 

.0 

490 

0 

.0 

’ 0 

.0  ' 

0 

• .0 

7 100.0 

0 

.0 

> 7 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 100.0 

0 

.0 

7 

3 

.5 

4 

irT 

8 

-4.5 

538 

98.5 » 

i 

0 

.0 

’546 

1 

2.0 

0 

Jo 

l 

2.0 

48 

96.0 

• 0 

.0  ’ 

49 

2 

7* 

4 

1 

A' 

7 

1.4 

490 

98.6 

. 0 

.0 

497 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

4 

■1.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

' 0 

.0 

■ i 

.0 

0 

0 

.0 

’ 0 

.0  v 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

* 


3 

.5 

A 

.7 

8 

1.5 

• 538 

98.5 

0 

.0 

546 

1 

2.0 

0 

.0 

. 1 

2.0' 

48 

98.0 

0 

.0 

49 

2 

.A 

A 

.6 

7 

1.4 

490 

98.6 

0 

.0 

497 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0^  .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OF 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 0 .0 

‘ 0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

, .0 

. 0 

0 

•°F 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0  ' 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0*' 

0 • 

.0 

0 

.0 

0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.<f 

J> 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 


0* 

. .0 

0 .0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

0 

«0 

0 .0 

0. 

.0 

, 0 

, .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

4 \ 

0 .0 

0 

.O' 

0 

.0 

% 

0 

.0 

0 

0 

ur  .0 
0 .0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

* ^ 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

548 

2.8 

0 . 

351  1.8 

* 

1.763 

8.9 

. t 

17,892 

89.9  ; 

255 

1.3 

19,910 

7.6 

3.5 

55  2.5 

362 

16.7 

1,758 

8C.9 

54 

2.5 

2,174 

472 

2.7  . 

296  1.7 

1.401 

7.9  . 

16,134 

91.0  1 

201 

1.1 

17,736 

1 

.5 

3 1.6 

30 

15.7 

.*  140 

73.3 

21 

11.0 

191 

0 

.0 

1.  34  ’ 

11 

34.4 

19 

59.4 

2 

6.3 

32 

1 ■ 

.6 

2'  1.3 

, 19 

11.9 

121 

76.1 

19 

11.9 

159 

549 

2.V 

354  1.8 

1.793. 

8.9 . 

18,032 

89.7 

276 

1.4 

' 20,101 

76 

if 

56V  2.5 

373 

16.9 

1,777 

80:6 

56 

2.5 

2,206 

473 

m 

298  1.7 

1.420 

7.9' 

16,255 

90.6 

220 

1.2 

17,895 

*■ 


I 


* • J 

T ABLE  17*  TOTAL  ENROLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HlCHEft  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE.  1976  , j 

MAJOR  FiaD  1204  - DENTISTRY  ' j 

j . ‘ . 

\ AMERICAN  INDIAN  BLAU  . ASIAN  OR  j TOTAL  WHITE  . NOMESIOENT 


\ ALASKAN  NATIVE 

NON-Hl$PANlC,  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

• NUMBER 

’I 

NUMBER 

* 

1 

number, 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

* 

NUMBER 

l 

NUMBER 

THE  STATES  NCELC. 

CONTINUED 

_• 

/ 

■ 

S-. 

/ 

4 

UND»fiRAD+PRflf: 

FULL-TIME 

67 

.3 

797 

10.3  V 

548 

2.8 

351 

1.8 

11,763 

8.9 

17,892 

89.9 

255 

1.3 

19,910 

FEMALE 

8 

.4 

223 

76 

3.5 

55 

2.5 

f 362 

16.7 

1,758 

80.9 

54 

2.5 

2,174 

MALE 

59 

.3 

574 

3.2  , 

472 

2.7 

296 

1.7 

1,401 

7.9 

16,134 

91.0 

201 

1.1 

17,736 

PART-TIME 

1 

.5 

25 

13.1 

1. 

.5 

. 3 

1.6 

30 

15.7 

140 

73.3 

21 

11.0 

191 

female 

l 

3.1 

9 

28.1 

0 

.0  < 

\l 

3.1 

11 

34.4 

19 

59.4 

2 

6.3 

32 

MALE 

0 

.0 

16 

10.1 

1 

.6 

2 

1.3 

19 

11.9 

121 

76.1 

• 19 

11.9 

159 

TOTAL 

68 

.3 

622 

4.1 

549 

2.7 

354 

' 1.8 

1,793 

8.4 

16,032 

89.7 

276 

1.4 

20,101 

FEMALE  . 

9 

.4 

232 

10.5 

76 

3.4 

56 

2.5 

373 

16.9 

1,777 

80.6 

£ 

2.5 

2,206 

MALE 

59 

.3 

590 

3.3 

473 

2.6 

298 

1.7 

1,420 

7.9 

16,255 

90.8 

1.2 

17,895 

UNCLASSIFIED: 

i 

* 

» 

, 

TOTAL 

0 

.0 

1 

•6 

5 

2.9 

*5 

2.9 

11 

6.4 

152 

88.9 

8 

4.7 

171 

* FEMALE 

0 

.0 

l 

5.9 

0 

.0  , 

0 

.0 

1 

5.9 

12 

70.6 

4 

23.5 

17 

male 

0 

.o' 

0 

.0 

5 

3.2  ' 

■ / 

• 5 

3.2 

10 

6.5 

140 

90.9 

4 

A 

2.6 

154 

TOTAL  ENROLLMENT 

i 

* 

total 

46 

.3 

823 

4.1 

554 

2.7 

359 

1.8 

1,804 

8.9 

18,164 

89.7 

284 

1.4 

20,272 

female 

9 

.4 

233 

10.5 

76 

3.4 

56 

2.5- 

374  * 

16<8 

1,789 

80.5 

60 

2.7 

2,223 

male 

59 

.3 

590 

3.3 

476 

2.6  * 

303- 

1.7 

1,430 

7.9 

16,395 

90.8 

224. 

1.2 

18,049 

PUERTO  RICO 

( 

1 INSTITUKJNS1 

i 

r 

i 

UNOERttAOUATES: 

♦ 

i 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• G 

. o 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

u 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0( 

.0 

0 

^PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 MALE, 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

’ .0  . 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

FEMALE 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

‘0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

- .0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• » y 

■ 

1 

\ 

J . GRADUATE.: 

1 1 

\ 

f 

* ■ 

* 

1 

.•  FULL-TIME  •’ 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

' 0 

.0  . 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

"female 

■o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE. 

i«’i  ■ 

0 

.0 

i o 

.0 

. 0 

..0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

r .0 

t 

0 

.0 

ii 

% 

• 

I 

h 

ERJC 


0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.t>‘ 

LE 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

LE 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

I UNA: 

HE 

IT 

7.7 

0 

• 0 

0 

.0 

ie 

5 

8.6 

0 ' 

• Cl 

0 

.0 

LE 

12 

7.6 

0 

• 0 

0 

.0 

HE 

o 

.0 

0 

.*0  N 

0 

.0 

LE 

0 

.0 

c 

.0 

0 . 

.0 

LE 

0 

• 0 

, • o 

• 0 

0 

.0 

\ 

17 

7.7 

0 

•c 

0 

.0 

LE 

5 

6.  6 

0*  ' 

• 0 

0 

.0 

fct 

12 

7.6 

■0 

• 0 

0 

.0 

(WWf: 

HE 

17 

*7.7 

0 

.0 

- 0 

.0 

tE 

5 

b.  6 

a 

• 0 

0 

.0 

LE 

12 

7.6 

0 

• 0 

0 

.0 

HE-' 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

LE 

0 

.0 

0 

• 0 

G 

.0 

Li 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

17 

7.7 

0 

• 0 

0 

.0 

Li 

5 

b.o 

0 

• 0 

0 

. .0 

Li 

12 

7.6 

u 

.0 

0 

.0 

IF1E03 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

LE 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

LE 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

HftQLLHEhl 

17 

7.7 

0 

• 0 

0 

.0 

LE 

5 

8.6 

€ 

• 0 

0 

.0 

LE 

12 

7.6 

0 

0 

• 0 

G AREAS 

AOOArES: 

HE 

0 

l 

.0 

1 INSTITUTIONS) 
0 .0 

0 

• 0 

LE 

0 

.0 

• 0 

..0 

0 

.0 

LE 

Cl 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

HE 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

LE 

a 

• U 

0 

• 0 

0 

• 0 

LE 

0 

• u 

u 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

• 0 

LE, 

0 

A 

u 

• 0 

0 

* .0 

LE 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

E: 

HE  , 

0 

, *° 

0 

• 0 

0 

• 0 

LE 

tj 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

LE 

0 

• u 

0 

• 0 

0 

.0 

HE 

u 

• 0 

0 

• 0 

■ 0 

• 0 

LE 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

LE 

0 

• u 

o'* 

.a 

. 0 

• 0 

9 


. 0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

203 

91.9 

220 

% 

99.5 

1 

.5 

0 

• 0 

53 

91.6 

58 

100.0 

0 

•0 

0 

.0 

150 

92.0 

162 

99.6 

1 

.6  ' 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . 

•0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

203 

91.9 

220 

99.5 

1 

.5 

0 

.0 

53 

91*6 

58 

100.0 

- 0 

•0 

0 

• 0 

1*0 

92*0 

162 

99.6  / 

1 

•6 

. 0 

• 0 

203 

91.9 

220 

99.5 

1 

.5  , 

0 

• 0 

53 

91.6 

58 

100.0 

0 

• 0 

0 

•0 

150 

92.0 

162 

99.6 

l 4 

• 6 

0 , 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.o- 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

A 

0 

.0 

0 

• 0 

0 * 

• 0 

0 

• 0 

203 

91.9 

220 

99.5 

1 

.5 

0 

• 0 

5i 

91.6 

58 

100.0  - 

0 

• 0 

0 ■ 

• 0 

150 

92.0  < 

#‘62 

99.6 

, \ 

1 

• 6 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

•a 

♦ 0 

• 0 

0 

.0 

0 

• 0 

203 

91.9 

220 

99.5 

1 

.5 

0 

• 0 

53 

91.6 

58 

100.0 

0 

*0 

0 

• 0 

150 

92.0 

162 

99.6 

1 

•6  u 

0 

• 0 

4 

0 

.0 

0 

• 0 

•*0  v 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

<f 

•0 

0 * 

.0 

0 

*.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

•0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

• 0 

■ 0 

• 0 

0 

• 0 

0 

•0 

‘ 0 

• 0 

0 

.c 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

• 0 

>0  - 

.0  - 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

" .0 

0 

• 0 

. 0 

• 0 

0 

.0, 

V > * 

0 

.0  « 

0 

•0 

0 

• 0 

0 

•0 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

•0 

0 

• 0 

0 

.0  - 

0 

•0 

0 

• 0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

• 0 

. 0 

• 0 

0 

• 0 

0 

.0  ’ 

o • 

• 0 

■ c 

• 0 

0 

•0 

0 

• 0 

0 

•0 

839 

» 

221 

58 

163 

0 

•o 

0 

221 

$6 

163 


221 

58 

163 

0 

0 

0 

221 

58 

163 


221 

58 

163 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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TAM  17  • TflBMOUMNT  III  INSTITUTIONS  Of  NtGHfR  EDUCATION  FOP  SELECTEQ  MJCI  FIELDS  Of  STUDY  AND  LEVEL  OF  FWOLUIENT 
?|Vbm  ETHNICITY  AND  SEN  STATEi  H7* 


MAJOR  Fl&O  1204  • OENUSTIY 


American  Indian  olack  asian  or 
ALASKAN  TaT  1 VE-  N0N-HISPAN1C  PACIFIC  ISlANOE*  HISPANIC  « 


TOTAL  NHlTf  NON-RESIDENT 

NINOIITY  NON»PlSPAN!C  ALIEN  TOTAL 


HAMER 


OUTIYHK  AREAS 


i NUN6EA 
CONTINUED 


1 MINES  r 


l.gPeE® 


VJRO'R  X NJtlfA* 


MS*  l , NUH6EC 


. r 


TOTAL 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 , 

.0 

■ O'  .0  ' ■ "f 

o'- 

.0 

•O' 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ..0 

0 

.0 

0 

• male 

0 

.0 

, l 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 .0 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL* 

full-time 

17- 

7.7 

0 

t 

.u 

0 .0 

203 

91.9 

220  99.5 

1 

1 .5 

0 ‘ 

.0 

221 

' '.FEMALE 

5 

1.6 

1) 

.0 

0 

.0 

53 

91.4 

58  100.0 

0 .0 

0 

.0 

58 

, MALE 

12 

7.4  ‘ 

0 

0 

.0 

150 

92.0 

162  99.4 

l .6 

/O 

.0 

163 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

,0  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  , 

, 0 

.0 

0 

TOTAL 

17 

7.7 

0 

.0 

»o 

.0 

203 

9U9  ' 

220  99.5  . 

l .5 

0 

.0 
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TAllf  1?  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
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USLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN’  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
• BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX: ' STATE*  1976  < 


MAJOR  FiaO  1206  - MEDICINE 


k 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 
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.0 

' 0 

.0 

j MALE 

‘ 1 

0 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  FOR  SELECTED  HAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976 
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■4  4 • i 
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TOTAL  , 
FEMALE 

mAle 


o .o- 

U .0 

0 .0 


0 .0  . 0 .0 
0 .0  * 0 .0 
0 .0  ' ’ 0 .0 


0 .0  \ 0 .0  0 .0 

0 .0  ' .43  ' .0  "0  .0 

0 . .0  ■ 0 .0  ./  0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 • .0 

If 


0 

0 

0 


TOTAL  ENROLLMENT: 


total 

2 

•2 

120 

19.6  4 

10 

1.2 

35 

female 

1 

.5 

A9 

22.  A \ 

3 

l.A 

10 

male 

1**  MEXICO 

1 

.2 

71  11.8 
1 INSTITUTIONS) 

7 

1.2 

25 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

0 

.or 

0 

.0 

° 

.0 

,0 

FEMALE’ 

0 

' .-Vi 

u 

.0 

•0  1 

•0\ 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  *\ 

c 

FART-TIME 

D 

.0 

' 0 

•0 

0 

.0  1 

0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

. 0 

MALE  * 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

c 

* total 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

. o 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  I 

GRADUATE: 

.0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

c 

FULL-TIME 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

male 

0 

aO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

c 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

0 

•u 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

total 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

FEMALE  . . 

0 

.*0 

0 

.0  ■ * 

0 

.0 

0 

MALE 

PROFESSIONAL: 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FULL-TIME 

'7 

2.  A 

,2 

.7 

3 

1.0 

50 

FEMALE 

3 

3.5 

1 

1.2 

2 

2. A 

12 

• MALE 

A 

1.9 

1 

.5 

1 

.5 

38 

PART-TIME 

% 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

TOTAL 

V 

2.  A 

2 

.7 

3 

1.0 

50 

, female 

3 

3.5 

1 

1.2 

. 2 

2. A - 

12 

' MALE 

\ 

UNO*GAAQ*PRQF: 

A 

1.9 

l 

.5  » 

1 

.5 

38 

. FULL-TIME 

7 

2.A 

2 

.7 

3 

1.0 

50 

FEMALE 

3 

3.5 

rl 

1.2  - 

2 , 

2. A 

12 

MALE 

A 

.1.9 

1 

.5 

- 1 

.5 

38 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

' FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

• 0 

.0,  ■ 

0 

.0  . 

. 0 

TOTAL 

7 

2.A 

v 2 

. .7 

3 

1.0 

50 

fe/ule 

3 

3.5 

r- 

. 1.2 

2 

2. A 

12 

MALE 

A 

1.9 

i 

.5 

1 

.5 

38 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

• J 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

03 

.0 

0 

MALE 

u 

•u 

, 0 

.0  , 

\ 

0 

•.o 

0 

A’.3 

167 

70.A 

6A7 

78.9 

.6 

.7 

820 

A.  6 

63 

28.8 

153 

65.9 

3‘ 

■l.A 

219 

Ai2 

10A 

17.3  ' 

' A9A 

82.2. 

3 

.5 

601 

< , t 


i > 

.0 

0 .0 

{ 

0 

.0'  • 

0 

.0 

0, 

.;0 

0 .0 

0 . 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

c 

.0 

0 

-.0 

0 

*.0 

'0)  ' .0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 .0  J 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

4 

' 0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 ' 

■ .0 

0 

.0 

0 ' .0' 

0 

t 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0. 

0 . .0 

0 

.0 

0 

.0  : v 

0 

.o’  ■ 

0 .u 

. 0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0' 

0 .0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0'v 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ; 

V 

C .0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0  ' 

0 .0 

0 

.c 

0 

.O''*' 

0 

.0  ■ 

. o «o 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ’• 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

17.0 

62 

21.1 

231 

78.6 

1 

.3 

29A 

1A.1 

18 

21.2 

67 

78.8 

0 

.0 

85 

18.2 

■ AA 

21.1 

16A 

78.5 

1 • 

.5 

209 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

17.0 

62 

21.1 

231 

78.6 

1 

.3 

29A 

1A.1 

18 

21.2 

67 

78.8 

0 

.0 

85 

18.2 

AA 

21.1 

16A 

76.5 

1 

.5 

209 

17.0 

62 

21.1  , 

. 231 

78.6 

1 

.3 

29A 

1 A.  1 

18 

21.2 

67 

78.8 

0 

.0 

85 

18.2 

AA 

21.1  * 

16A  F 78.5 

1 

.5 

209 

.0 

0 

.0  _ 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

•0  ^ 

0 

, .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

i 

17.0 

"62 

21.1 

231 

78.6 

1 

• .3 

29A 

1A.1 

18 

21.2 

> 67 

78.8 

0 ' 

1 .0 

. 85 

18.2 

AA 

* 

21.1 

16A 

78.5 

1 

j 

.5 

209 

.0  ” 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

871 


; .. 


\ 


' , 1 

U8LE  1/  - TOTAL  ENROLLMENT  INSTITUTIONS  UF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
tY  RACE  ETHNICITY*  AND  SEX:  STATE,  1976  , 


MAJOR  FI  ELD ^ 1206  -’MEDICINE 
* ■ 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  . NON-hlSPANIC  PACIFIC-ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


NHITE  . 

.non-hispanic 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


NUMBER  t NUMBER 
NEW  MEXICO  CONTINUED 


i number  +i  number  . : number  . i number'  "i 


’NUMBER 
• 4 


T 


TOTAL  ENROLLMENT:  ' 

WUl  ■ 7 2.6 

FEMALE--.  } 3.5 

MALE  ,,  A 1.9 


.7 

1.2 

.5 


NEW  YORK 


12  INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 
' FEMALE 
MALE 

GRADUATE: 
full-time 
FEMALE 
. MALE 
PART-TIME 

• female 

. MALE 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

■o 

0 

•;  3 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

!.o 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0’ 

.0 

-.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0  ' 
.0 
.0 
.0 

.0  • 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

..0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1) 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

;o 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0  A 
.0 
.0 

.0  - 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

0 

•o 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1746  • 


/ 


o 

ERIC 


TOTAL 

NUMBER 

\ 


3 

1.0 

50 

17.0 

62 

21.1 

231 

78,6 

1 

.3  • 

294 

2 

2.4 

12 

14.1 

• 18 

21.2 

67 

78.8 

0 

.0 

* 85 

1 

.5 

36 

18.2 

44 

21.1 

164 

78.5 

. E 

,5 

209 

jO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

■ 0 
0 

‘U 

a 

0 


TOTAL 

,0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

FEMALE 

0 

. .0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.MALE 

0 

.0 

u 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL: 

full-time -■ 

6 

.1  ‘ 

3o4 

5.7 

lit  * 

2.4 

139 

2.2 

- 663 

10.3 

5,672 

88.3 

65 

1.3 

6,420 

female  , 

5 

.3 

159 

9.4  '■ 

,44 

2.6 

46 

2.7 

’ 254 

15.0 

1,425 

83.9  - 

19 

1.1 

1,698 

MALE  . 

• 1 

.0 

2u3 

|4.3 

110 

2.3 

93 

2.0 

409 

8.7 

4,247 

89.9 

66 

1.4 

4,722 

PART-T INI 

U 

.0 

0. 

* .0 

0 

.0 

0 

i 

,0 

.b 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

FEMALE. 

0 

.0 

x o' 

‘.0 

C 

.a' 

0 

I 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

o 

MALE  . 

0 

.0 

* r 

.0 

0 

.0 

0 

I 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

total 

6 

.1 

^ 364 

5.7 

154 

2.4 

139 

2.2 

663 

10.3 

' 5,672 

88.3 

. 85' 

1.3  ' 

6,420 

female 

5 

.3 

159 

9.4 

’ 44 

2.6 

> 

2.7 

254 

15.0 

1 1,425 

83.9 

19 

1.1 

1,698 

MALE 

1 

.0 

205 

• 

4.3 

110 

* 

2.3 

^93 

2.0 

409 

8.7 

’ 4,247 

89.9 

66 

1.4 

4,722 

1747 


UttOtCMDtfilff: 

FULL-UME 

6 

.1 

364 

5.7 

154 

2.4 

139 

2.2 

663 

10.3 

5,672  88.3 

8$ 

1.3 

6,420 

FEMALE 

5 

.3 

159 

9.4 

. 44. 

2.6 

46  • 

2.7 

254 

15.0 

1,425  83.9 

19 

l.l 

1,691 

MALE 

1 

.0  . 

205 

4.3 

1117’ 

2.3 

93 

2.0 

409 

8.7 

• 4,247  89.9 

66 

1.4 

4,722 

PART-TIME 

0 

’ .0 

0 

..0  - 

0 

*0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

. .0 

■ 0 

FEMALE 

U 

.0 

. 0 

.0  • 

<f 

.0 

0 

.•o ' 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

male 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  1 

*0  . 

-.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

•0 

0 

TOTAL 

-6 

.1 

364 

5,7 

154 

2.4 

139 

2.2 

663 

10.3 

5,672  88.3 

85 

1.3 

6,420 

FEMALE 

6 

.3 

159 

9.4 

44 

2.6 

46 

2.7 

254 

15.0 

1,425  83.9 

. 19 

1.1 

1,698 

MALE 

1 

.0 

205 

. A, 3 

110 

2.3 

93 

2.0 

409 

■8.7 

4,247  89.9 

66 

1.4 

4,722 

UMLLASS1F1E0: 

TOTAL 

0 

\.0 

4 

0 

1 

.0  ‘ ■ 

2 

3.5 

0 

.0 

r 

2 

3.5 

55  96.5 

0 

.0 

'57 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 100.0 

0 

.0 

4 

^ALE 

w 

0 

.0 

0 

*0 

2 

« 

3.8 

0 

.0 

2 

3.8 

51  96.2 

0 

.0 

53 

TOTAL  ENROLLMENT : 
TOTAL 

6 

.1 

>64 

5.6 

156. 

2.4 

139 

2.1 

• 665 

10.3 

5,727  '88.4 

85 

1.3 

6,477 

FEMALE 

5 

.3 

139 

.9.3 

44 

2.6 

' 46 

2.7 

. 254 

14.9 

1,429  84.0 

19 

*1.1 

1,702 

MALE 

l 

.0 

205  ■ 

4.3 

112 

2.3 

93 

1.9 

411 

8.6 

4,298  90.0 

66 

1.4 

4,775 

NORTH  CAROLINA 


3 iNSTITonONSI  * 


UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-HUE, 

FEMALE 

MALE 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

*0' 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


Total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•0 

MALE 

0 

.0' 

0 

'-.0 

0 

.0, 

0 

, .0 

GRADUATE: 

FOLL-T1NE 

, 0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

FEMALE 

0 

.0 

*0 

O' 

.0 

0 

o' 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

' . part-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

iO 

‘ FEMALE 

0 

0 

.0 

■ , * 0 • 

.0 

0 

*0 

MALf 

0 

•.o 

O' 

1 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

total 

0 

.0 

*'  ' 0 

4.o 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.o' 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

• 0 

PROFESSIONAL: 

full-time 

17 

1.2 

126 

9.0 

7 

.5 

' ) 4 

.3 

< female 

3 

.9  ■ 

. , 45 

13.7 

' 2 

.6 

3 

v 

•1 

male 

14, 

1.3 

" 8? 

7.5 

5 

.5 

1 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

i 0 

.0  ' 

0 

• 0 
.0 

. female 

0 

.0 

. 0 

.0- 

0 

*0 

, . 0 

male 

0 

.0 

u 

.0  • 

« 0 

.0 

o. 

«0 

TuTAL 

17 

1.2  ’ 

kb 

,9.0 

7 

.5 

4., 

*3 

FEMALE 

3 

.9 

45 

t3.7 

2* 

.6  . 

3 

r 

•9 

MALE 

14 

1.3 

63 

7.5 

* 5 

.'5 

1 

«1 

HUB 


f 

A 


.0 

.o 

.0 

.0 

.0 

.a 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0.  .0 

0 .0 


156  10i9 
53  16.2 
103  9.3 

0 .0 
0 .0 
]0  .0 
0 

156  10.9 
53  16.2 
103-  9.3 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

«c 

.c 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 . .0 

0 .0 


.0 

’.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


1,269  88*7  *; 
276  83.5 
995  9C.3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

1,269  88.7  •, 
27.*  83.5 
995  90.3 


1 

K 

0 

0 

0 

5 

1 

4 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 . .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.3 

.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.4 


1,430 

328 

1,102 

0 

0 

0 

1,430 

328 

1,102 


873 


1749 


'UU  IT  • iwatto.  W iflKTB  «J0,  MELOS  Of  SHOT  IW  lfftl  or  {WOUrEUT 

• V 

MJOK  fittO  1206  * MEDICINE 


MERICAI  INDIAN  Blltt.  ASIAN  0*’ 

ALASlAN  NATIVE  40N-HISPAMC  PACIFIC  (SUNDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


NUMBER 


NORTH  CAROLINA 


J NUMBER 
CONTINUED 


l NUMBER 


' WHITE  * 
NCN-HSPANIC 


l MINER  x NUMBER  X NUMBER  t 


MOM-RES  I OENT 
ALIEN  • 


• > c 


NUMBER 


X 


TOTAL 

NUMlER 


UNO+UtAUtPROf: 
PULL -TIME 
1 PENAL E 

male 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 

female 

male 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

TuTAl  ENAUUMENT: 

total 

female 

MALE 

NORTH  OAKOTA 

UNDERGRADUATES: 

Full-time 

female 

male 

PART-TIME 

female 

MALE 

TOTAL 
FEMALE 
■ MALE 

GRADUATE: 

full-time 

FEMALE 
MALE 

part-time 

FEMALE 
MALE  . 


IT  1.2 
3 .9 

IN  1.3 
U ,U 
0 .0 
0 .0 

17  U 
3 .9 

IN  1.3 


0 .0 
0 .0 
U .0 


I 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


U .0 
0 .0 
U .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1 
ERIC 


126  9.U 

N5  13.7 
83  7.5 

0 .0 
0 .0 
0 .0 

128  9.0 

NS  13.7 
83  7.S 


0 .0 
U .0 
0 .0 


it  1.2  . 12B  9.0 

8 .9  NS  13.7, 

IN  1.3  63  7.S  ' 


1 INSTITUTIONS) 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


■ .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• *0 


0 

0; 

0 


.5 

.6 

.5 

.0 

.0 

.0 


7 .5 

2 .6 
5 .S 


.0 

.0 

.0 


7 .5 

2 .6 
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.0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0  - 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 . .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

8 

.0 

0 

.8 

0 

.0 

Ml  •’  » 


l.l 

in 

1.4 

74 

l.l 

III 

.0 

0 

.0 

0 

, 0 

t 

1.1 

111 

l»4 

Tj 

in 

ITT 

T— lifT 

T“«r  “ 

1 M 

14 

1 l.l 

177 

0 .0 

0 

0 .0 

0 

0 .0 

8 

I l.l 

111 

l 1.4 

. 74 

1 l.l1 

ITT 

.0 

4 

.0 

8 

* 

.0 

4 

l.l 

It* 

M 

74 

l.l 

III 

0, 

.8 

0 

o’ 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.9 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

'.0 

0 

0 

.0 

■>  0 

0 

.9 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

' o 
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«■  ..“  ■ .,  'fift.;;  ■■$&*  .,^1 


\p  ' 

fc.";\ 


i ... 


i: 


•V*  l7'.  * , IlME^  5DUCATIW  f0R  SELECTE0  FIELDS  OF  STUDY  JNO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 


MjOR  FiaO  UQ6  - MEDICINE 


, I 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  N0N-H1SPAN1C  PACIFIC  ISLANDER  * HISPANIC  ; 


T0TAL  NH1TE  NON-RESIDENT 

MINORITY'  NON— HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 

SOOTH  CAROLINA 


K NUMBER  X -NUMBER  l NUMBER  . i NUMBER  X 


NUMBER 


I 


CONTINUED 


.PROFESSIONAL: 

r full-time 


female 

male 

PART-TIME 

. female 

MALE 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


31  4.6 

. 5 5.2 

26  4.7 

0 .0 

0 .0 

a .o 


TOTAL  ,0 

. FEMALE  ‘ 0 
MALE  * 0 


.0 

.0 

.0 


■it  4.8 
5 5.2 

26  4.7 


UN04GRAD4PKDF: 

full-time 
female  . . 

Mil  C 

PART-TIME 
FEMALE 
MALE  • 


0 

U 

0 

0 

U 

0 


.0 

.0 

.0 

.0' 

.0 

.0. 


31  4',  8 


5 

2o 

0 

0 

0 


5.2 

4.7 

10 

.0 

.0 


TOTAL  0 

FEMALE  0 

MALE  0 


.0 

.0 

.0 


31  4.8 

3 5.1 
26  4.7 


UNCLASSIFIED: 

’ total  0 

FEMALE  > y 0 

MALE  0 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  0 

. FEMALE  0 

MALE  ' 0 


31  4.« 

.0  L 3 5.2 
.0  4.7  . 


SOUTH  DAKOTA 


1 INSTITUTIONS) 
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UNDERGRADUATES: 

, full-iiHe 
female 

MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE  ‘ . 


.0 

.0 

■.o' 

.0 

.0 

.0 


d 

ERIC 


»• 


l. 

0 

1 
0 
0 
0 


0 

•J 

0 


.2 

.0 

.2 

.‘0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.2 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


■« 


.0 

.0' 

.0 

.ft 

.0 

.0 


.2. 

.0 

.2 


' .0 
lo 
.*0 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

, 0 .0 
0'  .0 


,»\ 


'.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


NUMBER 
' A 


'TOTAL 

NUMBER 


32  5.0 
5 5.2 
27  4.9 
0“  .0. 
0 .0 
0 \.0 


;$12  94.9 
L 91  94,8 
521  94.9 
0 
0 
0 


32 

5'  5.2 

27  4.9 

- v 


612  14.9 
91  94.8 
521  ,94.9 


0 


0 


1 

0 

1 

0 

0 

0 


.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 


T 

0 

1 

* 


.2' 

.0 

.2 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

.0  .0 


ft 

0 

0 


.0 

10 

.0 


32  5.0 
5 5.2 
27  4.9 


612  94.9 
91 l 94*| 
521  94.9 


.2 

.0 

.2 


.0 

.0 


.0 

.,0 


.0 

.0 


.0 

.ft ' 
.0 
.0 
.0 
rC 


0 

0 

0 

,0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


645 

96 

549 

0 

0 

0 


645 

96 

549 


645 

96 

549 


' I / “ • 


«2 

.0 

32 

5.0 

;‘612 

94.9 

1 

.2  . 

645 

.0  ’ 

.0 

5 

5.2 

91 

94.8 

0 

.0 

96, 

•2 

*0 

.0 

27 

4.9 

521 

94.9 

l 

.2 

549  ‘ 

#0 

0 

.0 

0 

.0 

' ‘ft 

.0 

0 

.0 

0:  ' 

•0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

ft 

.0 

0 

♦ C 

0 

.0 

0 

\ 

.0 

o 

.0 

0 

.0 

0 * 

•2 

0 

.0 

32 

5.0 

612 

94.9 

1 

.2 

645 

• .v»; 

• i f 

• 0 

. 0 ■ 

.0 

' 5 

5.2 

91 

94.8 

0 

, .0 

96 

*2 

0 

.0 

27 

4.9 

521 

94,9 

1 

.2 

549 
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V 


vil  ’ 
V-V/V. 


' \ 


v 


sms r 

!h;-“ 

av,.,  , 

;w,  . ■ 


.'v 


if  ■ ■ 


- 


ism  * 

a 

vO 

0 

.0 

:<0 

.0 

-■  r ’0 

.0 

0 

; .o 

FEMALE,  4- 

i) 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

::yWr  ' 

u 

.0 

0 

.0 

0 

ft 

.0 

It 

• 

0 

.0 

0 

.0 

GRADUATE: 

full-time 

0 

•G  ’ 

0 

.0 

ft 

0 

.0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

, PEJULE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ \ 'MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0. 

.O’ 

FARM  ME 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

1 0 

.0 

0 

.0 

„ FEMALE  ■ , 

0 

.0' 

•0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o.. 

'.0 

; MAtf . 

O' 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

r ' 

.0 

. 0 
« 

.0 

O' 

.0 

t-i 

I3IAL 

0 

.0  t 

0 

;o 

'*  0 

.ft 

' .0 

0 

.0 

female 

0 

.0  1 : 

0. 

.0 

o' 

.0 

.’0 

•.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

n 

.0 

0 

.0 

PROFESSIONALS' 

FULL-TIME 

0 

'.o’- 

0 

.If' 

0 

.0 

0 

0 

.0 

female. 

0 

.0 

■ '0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

MALE 

0 

.0 

•0 

.0 

o 

.0 

O' 

.0  . 

0 

.0 

FARM  ME 

u 

.0 

0 

.0 

.•  0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  ! 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

‘*.0 

MALE 

"0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 

TOTAL 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ ' • c 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

•o 

.0 

MALE 

0 

1 

.0 

0 

.0 

\ -0 

.0 

0 

.0  . 

o. 

.0 

UHMGRAOFPROf: 
FUU-TME  ' 

0 

.0 

’o 

.0 

’0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

.0 

PART-TIME 

0 

• .0  ‘ 

0 • 

.0 

-•  0. 

.0 

'0 

.0  . 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

\ c 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0.  . 

. 0- 

.0 

■o 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

total 

o- 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>.0‘ 

■ 0 

.0- 

0 

.0 

MALE  . 

0 

.0 

0 

•o. 

0 

.O' 

0 

:.o. 

0 

.0 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

% 

ft 

.0 

0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

\ 

.0  . ' 

0 

’ .0 

FEMALE 

.0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 ■ 

.'O' 

0 

.;o 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' ;o. 

« 

k .0 ' 

*.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

"O' 

* 

.O' 

0 

‘.o, 

1 MALE 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0  . 

o. 

.0 

0 

• .o' 

TEMEiSEE. 


3 INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 

...  « FULL-TWE  0 

’FEMALE 
HALE 
t PART -T  ME 
I • t FEMALE. 

i ncQ  ^ 

eric: 


0 • u 

* 0 .0 

o .a 


o . .0 

o'  .0 


o .o 

o • ’ .0 

0 .0 

O'  .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

0 

0 

c 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0. 

i 

4 < 


883 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 

.0 

■ J 0. 

0 .0 

0 

.0  ' 

0 

A .0 

0 

.o ; 

o. 

0 .0 

0 

.0  • 

\ • 

0 .0 

0 

.0 

0 

# -c 

0 

.0. 

0- 

0 • .0 

V 0 

.0 

0 

0*  { .Q  , 

0 

.0 

0 

« *°  * 

- 0 

.o' 

0 

0 .0 

0 

.0 

. 0 

0 .0 

' 0 

.0 

0 

0 .0  » 

0 

* 

.0- 

0 

205  lOO.C 

o' 

.0 

205 

33  100.0 

0 

.0 

33 

172.100.0 

r° 

.0 

172 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 .0 

0 

.0 

0 

205' 100.0 

0 

.0 

205 

33  100.0 

0 

.0 

•33 

17?  100.5 

ft 

.0 

172 

4 

•J  • ' 

205  100.0 

\ 

9 

0 

.0 

. 205 

33  100.0 

0 

.0 

33 

172  100.0 

0 

.0 

172 

•o’  .0 

0 

.0 

*0 

, 0 .0 

ft 

.0 

0 

0,  ' .0 

0 

.0 

0 

205  100.0 

.0 

.0 

205 

33.100.0  ", 

0 

.0 

33 

172  100.0 

1 - 

0 

•ft 

172 

7 

0 .0 

0 

.0 

O' 

0 , .c 

■ O' 

.0 

0 

0 .0 

. 0 . 

.0 

0 

•W 

205  100.0  • * 

0 

.0 

. • 7 

205 

33  100.0  . 

O. 

.0 

% 

172  100.0 

O' 

•p  • 

'.',..172 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


.t 

.c 

.0 

.0. 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  * 


JM 


?•.  TABLE. U * TOTAL  ENROLLMENT  JK  INSTITUTIONS  OF  HI  {HER  •EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUOT  AMO  LEVEL  OF  ENltOLLMElfll 
«r  ILACE  ETMiCnv  AM)  ^EX:  STATE,  1976*  ^ “ 

'<  . V I ■ - . Cj 

MAJOR  ffELP  1206  - NEWCINE  , J . , 


l£; 

*jS,  . ■> 

^ ' 


; 


American  Indian  bum  asiam  or 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


NHITE  'NON-RES I DENT 

NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 

SOUTH  CAROLINA 


l NUMBER 

* 

CONTINUED 


X NtjMBER  t NUMBER  , I NUMBER  l NUMBER  l NUMBER  l 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


GRADUATE: 
FULL-TIME 
'FEMALE 
..  MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE. 


TOTAL 
FEMALE  , 
MALE 


PROFESSIONAL: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
c FEMALE 
MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


UND+liRAD+PROF: 
(HULL-TINE 
FEMALE 
‘ MALE  • 
PART-TIME 

• femal‘e  - 

MALE  * ‘ 


TOTAL 
’ FEMALE 
. MALE 
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UNCLASSIFIED: 
TOTAL  , 
FEMALE 
KALE 


ERIC 


,«u 

.0* 

.0 


.0 
.0 
.0,  ' 


.0  .0 

0 .0 

0 .0 


.1 

.0 

.0 


0 .0 

0 •. 0 

0 .0 


0 ,0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 
o :o 
0 .0 


0.  .0 
0 '.0 
o’  ".0 


.0 

.0 

:o 


0 

,0 

0 

0 

o' 

0 


.0 

.0 

.0 

'.0 

.0 

.0 


.10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0, 

.0 

.c 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


0.  .0 

0 .0 


.0 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

O'  .0 

0 .0' 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 
0 .0 
0 .c 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


TOTAL 

NUMBER 


cr 

0 

0 


0 

0 

o’ 

0 

'0 

0 


5, 

.6 

403 

28.6  , 

9 

. '6  ■ 

16 

1.1' 

433 

30.7 

953 

57.5 

25 

1.8. 

11411 

. 2 

.7 

124 

44.0 

3 

1.1 

2 

.7 

131 

46.5 

142 

50.4  ' 

9 

3.2 

* 282 

3 

' .3  - 

279 

24.7 

6 

.5 

14 

1.2 

302 

26.7  ' 

811 

71.8 

16 

1.4 

1,129 

0 

.0 

0 

.0  •* . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

: .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0* 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0  . 

1 

• 0 

.0' 

' 0 

.0 

0 

0 

.0  • 

0 

„ .0 

0 

S 

.4  . 

.403*  28.6  ' 

9 

•6. 

16 

l.l  , 

433 

30.7 

953 

67.5 

25 

1.8 

1,411 

2 

.7 

124 

44.0 

3 

1.1  -i 

2. 

. .7 

131 

46.8 

142 

50.4' 

9 • 

3.2 

282 

3 

.3 

279 

24.7 

6 

■ .5^ ' . 

.4 • 

14. 

1.2 

' } 

302 

26.7 

Bll 

71.8 

» 

16 

1.4 

1,129 

5 

t 

.4 

403 

28.6 

9 

, ' • 

.6  . 

16 

l.l  ’ • 

433 

30.7  . 

453 

'67.5 

,25 

1.8 

1,411 

2 

.7 

124 

44.0 

3, 

UL  ‘ 

2 

.7  ' 

131 

46.5  •’ 

1*2 

50,4 

9 

3.2 

282 

4 3 

.3 

279 

24.7  _ 

6 

4 

14 

1.2 

302 

26.7 

811 

71.8 

16 

1.4 

1,129. 

0 

* .0 

0 

.0 

. o 

0 

-.0 

.0 

Vo 

0 

-.0  ■ 

0 

,.o 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.of 

0 

.0 

0 

.0 

/o 

.0 

.0 

■ .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

- 0 1 

\ lr 

0 . 

.0 

■0 

‘ .0 

0 

•o  : 
* 

0 

.0 

0 

5 

.4 

403 

28.6 

9 

V 

.6  * 

16 

1.1 

433 

30.7 

953 

67.5  ' 

25 

1.8 

1,411 

2 

.7 

124 

44.0' 

3 

1.1 

l 

.7 

131 

46J5 

142 

50.4 

9 

w 

262 

3 

.3 

279 

% 

24.7 

>•  6 

■•s 

14. 

1.2 

302 

26.7 

611 

71.8 

16 

u 

1,129 

) 

■ - 0- 

.0  " 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

0 

.0 

0 

•o  . 

0 

.0  . 

*•  0 

•0  , 

0 

.0 

0> 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0' 

.0 

0 

■i 
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total  woumekt: 
mu.  * 

3 

.4 

403 

26.6 

FEMALE 

2 

.7 

* U4 

44.0 

. fULE 

3 

.3 

279 

24.7 

IEMS  v 

1 

6 INSTITUTIONS) 
* 

WlOWMOWTESl 
full-time  • 

0 

.0 

0 

.0 

i FEMALE 

0 

•Oft, 

0 

.0 

KALE 

0 

•fl 

L 0 

.0 

PART-TIME 

O' 

.01 

1 0 

FEMALE  - 

0 

.0 

9 0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

, 0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

u 

.o' 

MALE 

0 

.0 

1 0 

.0 

GRADUATE: 

full-time 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

female 

O' 

.0 

u 

.0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 ‘ 

.0 

0 

..0 

- FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

MALE  • 

0 

u 

.0 

TUTAL 

0 ■ 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

• 

0 

.11 

0 

.0 

PkdFESSlQMAL: 

FULL-TIME 

5 

.2 

• 86 

2.6 

FEMALE 

1 

.2 

32 

5.6- 

MALE 

4‘ 

' .2 

5c 

2.2 

PART-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.1) 

0 

.0 

\ 

.’2.6 

TUTAL  ’ 

5 

.2 

6b 

FEMALE 

1 

.2 

32 

5.6 

MALE 

4 

.2 

f 5b 

2.2 

^ UNptftAQ+PRUf: 


fUU -TINE 

5 

.2  * 

bb 

2.8 

. FEMALE 

i 

.2 

62 

5.6 

MALE  . 

4 

• i 

56 

2.2 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0- 

.0 

0 

.0 

KALE 

# 

0 

.0 

TUTAL 

.2  1 

68 

2.8 

■.  FEMALE 

1 

.2 

32 

5.6 

male 

4 

.2 

56 

2.2 

'UNCLASSIFIED: 
TOTAL  ' 

;■  FEMALE*  ■’ 

u. 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*o 

MALE 

0 

. >0 

0 

■ .0 

, 'f 

9 • *4 
3,  U 1 
6 A 


0 .0 
0 .0 
0 / .0 
0 .0. 
0 .0 
0 .0 

0.  .0 
0 .0 
C .0 


0 .0 

0 .0 

a .o 

0 .0 

\ 0 .0 

0 .0' 

0 .0 

0 .0 

0 '.0 

* 

47  1.5 

l2  2.1 

35  1.9 

0 .0 

. 0 .0 

0 ’ .0 

. 47  1.5 

12  2.1 

35  1.4 


47  1.5a 

12  2.1 

35  1.4 

O'  .0 

0 .0 

0 .0 

47  '1.5 
12  2»1 
35  1.4 


* 


16 

1.1 

433 

30.7 

, 953 

67.5 

25 

1.8 

1,411 

2 

.7 

131 

46.5 

, 142 

50,4 

9 

3.2 

212 

14 

1.2 

302 

26.7 

811 

71.8 

1.4 

1.129 

V 

• ‘ 

* 

* 

J 

A 

* 

0 > 

.0 

-0 

.0 

0 

;C 

0 

.0 

0 

°A 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0’ 

0 

.0^ 

\ *0 

0 

,.Q 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'o 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

•°  4 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* 

.0  . 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0., 

0 

.0 

0 

c 

.0 

0 

•G 

• 

0 

.0 

' a 

.0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

. 0 

.c  ‘ 

0 

.0  • 

0 

0 

' .0 

0 

.0  ' 

0 

.c  ) 

0 

.0 

O' 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0  > 

o- 

.0 

0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0* 

,0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

• .0 

0 

.0 

. *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

t 

.0 

0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

• 

. .0 

0 

.0 

• 0 

199 

,6.4 

339 

10.9 

2.764 

88.7 

12 

*4 

3.115 

37 

6.4 

82 

14.2 

491 

'85.2 

3 

‘.5 

*576 

162 

6.4 

257 

10.1 

2.273 

89.; 

9 

.4 

2.539 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .c 

•o 

.0 

0 

G 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

C 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

199 

6.4 

339 

10.9  ’ 

2.764 

88.7, 

12 

.4 

3.115 

37 

6.4 

82 

14.2 

491 

85.2 

3 

.5' 

576 

162 

6.4 

257 

10.1 

2.273 

89.5 

9 

.4 

2.539 

19S 

6.4 

339 

10.9 

2.764 

* 

88.7 

12 

.4 

3.115 

37 

6.4. 

82 

14.2 

491 

85.2 

3 

.5 

576 

162  ’ 

6.4  r» 

257 

10.1 

2.273 

89.5 

9 

.4 

2.539 

0/ 

..0- 

.'O' 

.0 

> 0 

.0 

0 

.0 

0 

c’ 

.0  ; 

' 0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

1° 

0 

.0 

0 

199 

6.4 

339 

104 

2.764. »88.7 

12 

.4 

3.115 

31 

6.4 

82 

14.2 ' 

491 

85.2 

3 

«5 

576 

16? 

6.4 

/ 

257 

i 

' 10.1 

2.273 

89.5 

9' 

.4 

2,539 

4-  0 

.0 

' 0 

.0 

’ 0 

, .c 

0 

.0 

4 0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

a, 

• .0 

0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.c 

f 

0 

\ 

.0  , 
1 

0 

885 

/ 

.s 

V* 

- 

1 

i! 

i 

TMli  17  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  RICHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  MELOS  OF  STUDY  AMO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
■ >V  RACE  ETHNICITY  AND  SEXi  STATE,  1976 

, MAJOR  flap  1206  * MEDICINE 


\ AMERICAN  INDIAN  BLACK'  ASIAN  OK  / TOTAL  ItHlTE  N0N-RES10ENT 

ALASKA*  NATIVE  N0N-HISPAN1C  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  .MINORITY  NON-HISPAnIc  ALIEN  TOTAL 

NUNBER  I*  NUMBER  . * NUMBER  .1  NUMBER  l NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  ( NUMBER 

• Texas*  Continued  / 

\ 

MAI  ENROLLMENT  J 

WAL  5 .2  08  2ft  47  1.5  199  6.4 1 339  10.9  2,764  BB.7  12  .4  3,115 

*8*1*  1 32  5.6  12  2.1  37  6.4  82  14.2  491  , 85.2  3 .5  576 

^ 4 *2  56  2.2  -35  1.4  i 162  6.4  257  10.1  2,273  89.5  9 .4  2,539 


UTAH  [ 1 INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 


FULL-TINE 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

female 

u 

.1) 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

,0 

.‘0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE- 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

•1 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

GRADUATE: 

* 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ MALE 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

■ 0 * 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

J 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

• 0. 

0 

■ .0 

0 

.0 

BALE 

• 0 

• .0 

u 

.0 

0 

- .0 

PROFESSIONAL: 

/OLL-tINE 

3 

.6 

2 

.5 

9 

2.3 

female 

u 

.0 

1 

2.0 

2 

3.9 

MALE 

3 

.9 

l 

.3 

7 

2.0 

' PART-TIME 

0 

•0 

, 0 

\.o  ■ 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

. 'MALE 

0 

VO  ' 

O' 

.0 

0 

.0 

total 

3 

.6 

2 

.3 

9 

2.3 

1774 m( 

0 

3 

.0 

.9  I 

l 

1 

2.0 
.3  - 

2 

7 

3.9 

2.0 

. 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C ° 

.0 

0 

0 

' .0 

a 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

-.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

_.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0  • 

* '♦ 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•.o 

0 

0 

.0 

0 

i 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

,0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

c 

<0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

0 

*0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,c 

0 

.0 

o 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

16 

<4.0 

* 30 

7.6 

.365 

97.2 

1 

.3 

396 

.2 

3.9 

5 

9.8 

46 

90.2 

0 

.0 

51 

14 

4.1 

, 25 

7.2 

319 

92.5 

\ l 

.3 

345 

0 

.0 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

It 

4.0 

30 

7,6 

365 

92.2 

1 

.3 

- 396 

2 

■3.9 

5 

9.8 

.46 

90.2 

0 

.0 

51 

14 

4.1 

25  ■ 

7.2 

319  ,92.5 

1 

.3 

1775 

i 

6 

’ <3  . 

ERIC 


* 


's  ■ 


•Hr1!-' 


i-, 


UkO»tiUU>4fltOFt 

M*U« 

FEMALE 

HALE, 

PAAWMi 
FEMALE 
..  MALE 

TOTAL 
FEMALE 
1 HALE 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


•I 

.0 

.9 

.JO 

.0 

.0 

.6 

v.O 

.9 


.0 

.0 

.0 


TOTAL  ENROLLMENT:, 

TOUt  3 .6 

FEMALE''  u .0 

MALE  3 .9 


2 

.5 

9 

2.3 

16 

4.0 

30 

7* 

1 

2.0 

2 

3.9 

2 

3.9 

5 

V8 

1 

.3 

7 

«.0 

14  . 

4.1  . 

25 

7.2 

0 

.V 

0 

.0 

0 

.0/ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

p 

•o 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.5 

9 

2.3 

16 

4.0 

■ 30 

7.6 

1 

2.0  • 

2 

3.9 

2 

3.9 

5 

9.8 

1 

.3 

7 . 

2.0 

♦ 

14 

4.1 

25 

7.2 

g 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

•0 

o’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

9 

2.3 

16 

4.0 

30 

7.4 

1 

2.0 

2 

3.9 

2 

3.9 

5 

9.8 

l 

• 3 

7 

2.0 

14 

4.1 

25 

7.2 

'VERMONT 

UMEURADUATES: 

full-time 

FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
• MALE 

TOTAL 

female 

MALE 


I 


l INSTITUTIONS)’ 


.0. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0' 

.0 

.0 


0 .0 
C .0 
0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

% 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0  . 


.0 

.0 

.0 


;o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


GRADUATE: 
FULL-TIME 
FEMALE 
HALE 
PART-TIME 
FEMALE 
- MALE 

. TOTAL 
FEMALE 
MALE 


. .0 
.0 
\0 
.0 
•u 
.u 


0 .0 
U .0 
0 .0 


.u 

.(I 

•u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


4) 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


PROFESSIONAL: 

FULL-TIME  0 .0  !■ 

FEMALE  0 ■ .0  O' 

MALE  , 0 1 .0  l 

PART-TIME  ’’  0 .0  « 

female  . 0 .0  o 

MALE  U *0  0 


.3 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 


TOTAL  0 .0  1/  *3 

■FEMALE  0 .0  o .0 

' / MALE  o .0  l •* 

IJA 

a,ji7iizgina  / K 


i 

0 

1 
0 
0 
0 

1 

0 

l 


.3 

.0 

.4 

.0 

.0 

.c 

.3 

.0 

.4 


0 

0 

0 

0 

0 

o. 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

,0  .0 


887. 


2 

0. 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

2 


.6 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 


* *< 


365 

92.2 

1 

.3 

39^ 

46 

90.2 

0 

.0 

51 

319 

92.5 

1 

.3 

345 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

>.0  . 

0 

’ .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

365 

92.2 

1 

.3 

396 

40 

90.2 

.0 

51 

319 

92.5 

1 

.3 

345 

0 

.o' 

• 0 

.0 

0 

• 0 

.0 

0 

.0 

. 0' 

0 

• .0 

t 

0 

.0 

0 

t 

345 

,92.2 

l 

.3 

* 396 

46 

90.2 

0 

•P. 

51 

319 

92.5 

1 

.3  , 

345 

* 

0 

.0 

0 

.0 

■'  0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0< 

.0 

0 

0 

.0  • 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

* 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

/ 

0 * 

.0 

1 

0 

0 

.0 

0 

.0  " 

. • 0 • 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

a 

’.0 

' 0 L 

e 

.0 

•0 

,•0 

0 1 

c 

.0 

0* 

.0 

0 1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0: 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

< 

0 

• 

325 

9U 

2' 

4 

.6 

329  , 

73 

98.6 

1.4 

74 

252 

98.8 

iS 

.4 

255 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

» f 

0 

.0 

0 

325 

9T.8 

2 

329  ' 

73  -'98.6 

1 ‘ 

1.* 

74. 

252 

98.8 

1 

.4 

255 

* 

i 

1 

• 

• 

• 177.7 

TAHC  17  • TOTAl  ENROLLMENT  IK  INSTITUTIONS  OF  HIM*  EDUCATION  FOR  SELECTEO  JUUOR  FIELOS  OF  STUDY  A4C  LEVEL  9 EMOLLNENT 
IV  UCC  EtMlC-ITV  ADO  SEA:  state*  m 

NUul  fl&O  Uft*' MEDICINE 


AMERICAN  INDIAN  bcAU  ASIAN  0* 

ALASAAN  NATIVE  NUN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


total  unite  non-resident 

MINORITY  NQN-NISPANIC  ALIEN 


. NUUER 


VttCNT 

IND*OM0tftiFi 

FULL-TIME 

FINALE 

MALE 

PART-TIME  . 
FEMALE 
’ MALE 

I 

total 

female 

MALE 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

vpemale 

RALE 


TOTAL  ENROLLMENT: 
total  0 

FEMALt  0 

MALE  ' U 

VIRGINIA 


UNOERUAUUATES: 
FULL-TIME  . 
FEMALE  • 

male  . 

PART-TIME  „ 
female  ; 

HALE 

I 

total 

female 

male 

UUOUATE: 

FULL-T IME 
FEMALE 
'MALE 
PART-TIME 

female 

MALE 


1778 ' ' 

o 

ERIC 


t 

NOMdEJR 

t 

NUMBER 

l 

. NIMER 

I 

NUMIEt 

I 

NUNtER 

A 

I 

NUMBER 

8 

CONTINUED 

• 

t 

% 

• 

.0 

l 

.3 

1 

.3 

1 

0 

.0 

2 

.6 

32S 

VI.I 

2 

ft 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

" .0 

73 

*|.A 

‘ 1 

l.A 

•U 

1 

.A 

1 

.A 

c 

.0 

2 

.1 

2S2 

*1.1 

1 

.A 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

c 

.0  , 

' 0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.ft 

e 

.e ! 

0 

.0 

.0 

•o 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

•.'ft 

. 0 

.ej 

0 

.0 

iff 

1 

.3 

l 

.3 

0 

.0 

2 

•A 

32S 

*8.8 ' 

2 

•4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

73 

*8.8 

l 

l.A 

.0 

l 

.A 

I 

• A 

♦ c 

.0 

2 

*D 

252 

90.8 

1 

.A 

’ .U 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

, 0 

‘ \ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 0 

*0 

0 

•0  * 

•u 

■ 

0 

. .0 

9 

.0 

0 

.0 

ft 

A 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

. 1 

.3 

l 

.3 

1 

0 

.0 

2 

.A 

325 

90.0 

2 

.6 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

73 

*4.  A 

1 

l.A 

.0 

1 

• A 

l 

.A 

0 

.0. 

2 

.a 

752 

*1.8 

l 

.A 

1 

3 INSTITUTIONS) 

• 

1 

4 / 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦ 

.0 

-0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

ft 

.0 

0' 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ 0 • 

.0 

0 

.0 

•'  0 

tQ 

0 

.0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

i 0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.C 

0 

.0 

.0 

l 

.0 

c 

.0 

c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-..0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

• 0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

. a 

.0 

0 

.0 

• 

- 

V 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• o 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0’ 

0 

.0 

o 

.0 

0 

.a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

' .a 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

c 

.0. 

1 

0 

» , 

0 

.0 

i 

. o. 

A 

.0 

TOTAL 

DUMBER 


. 32* 
TA 
255 
0 
0 
0 

32* 

7* 

255 


32* 

7A 

255 


.*« 


0 

» 0 
0 
0' 
0 
0 

0 

' 0 

0 


I'm 


a 

k',o 

o 


TOM 

FINAL*  '• 

' HALS 

V ( 

MOMMIONALf 
* WU-TME 
FINALE  * 

- ' HALE 

a 

.0 

0 

o : 
0 
0 

.0' 

.0 

til 

.0 

.0 

.0 

...  . A.  _ ...... 

SI 

'0 

4 

64 

l i 
41 

.0 

.0 

.0 

s.l 

u 

"...  JA.__ 

‘MAI -TINE 

V 

.0  • 

Q- 

*\r 

? FINALE 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0, 

.0  - 

0 

.0 

total 

u 

'.0 

64 

S.l. 

t finale 

0 

.0  - 

’ a 

8.7 

NALE  t 

0 

.0 

41 

4.1 

UND»GAAO*PROf: 

FULL-TINE 

0 

.0 

64 

S.l  ' 

FINALE 

0 

.0 

V } 

8.7 

NALE  . 

0 

.0 

41 

4.1 

MAT-TINE 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

, NALE 

0 • 

.0 

0 

.0 

TuTAL 

0 

.0 

. 64 

S.l 

FtNALE  ,, 

u 

.u 

a 

8.7, 

NALE 

0 

.u 

41 

4.1 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

.finale 

0 

.0 

0 

.0 

NALE 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  ENROLL NENl: 

s 

TOTAL*  ' 

0 "■ 

.0 

04 

S.l 

FEN  ALE 

u 

.0 

23 

8.7 

HALE 

0 

.0 

41 

4.1 

■aSMNGTQN  , 

1 I INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TINE, 

0 

.0  r 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.u 

U 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-FINE 

0 

.0 

0 

.0 

FEHAlE 

0 

.0 

0 

.0 

hale 

0 

.0 

0 

.0 

-J 

TOTAL 

u 

.0 

0 

.0 

FEHALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

GRADUATE: 

4 

, *FULi-TIHe 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0.  . 

0 

.0 

NALE 

0 

.0  ' 

u 

.0 

PART-TINE  ' ■ 

0 

.0 

, 0 

.0 

FENaIE. 

0 ■ 

u 

.0 

NALE 

0. 

.0 

0 

.0  ' 

ERIC  * 

V.L’LT.TiTLJ  i 


v 


« 

•A& 

0 .0 

0 

.0 

0 

,0 

0 .0 

0 , 

.0 

0 

.0 

0 .6 

0 

.0 

12 

1.0  ‘ ' 

2 

.2 

78 

6.2 

4 

1.8 

0 

.0. 

27 

10.2 

8 

.8 

2 

.2 

51 

5.1 

0 

rO  - - 

-0 — 

— *4- 

— *0' 

0 J 

.0  ’* 

0 i 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  ^ 

■v>  , 

2 

1 

.2 

• 78 

6.2 

4 

L? 

0 

.0  V 

27 

10.2 

8 

.8 

2 

.2 

51 

5.1 

12 

1.0 

2 

.2 

78 

6.2 

4 

1.5 

0 

.0 

27 

10.2 

8 

.8 

2 

.2. 

51 

541 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

» 0 

.0 

of 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  ' 

1.0 

2 

.2 

.78 

6.2 

4 

1.5 

0 

.0 

27' 

10.2 

8 

.8 

2 

.2  . 

51 

5.1 

¥ 

4 

% 

• 

0 

.0 

0 

.0 

f - 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

12 

1.0 

2 

.2 

78 

6.2 

4 

1.5 

0 

.0 

27 

10.2 

8 

.8 

2 

.2 

51 

5.1 

0 *0  - • 0 «o  o |.o 

0 .0  0.0  0 «0 

o .0  0 .0  0 .0 

0 .0  * 0 .0  0 .0 

o >sO  ' . 0 .0  0 .0 

o .0  t 0 .0  0 1 .0 

o .0  0.0  0 .0 

0"  .0  , 0 .0  0 .0 

f .0  0 .0  0 .0  / 


889 


o\  .0  . 0 .0  0 

0 0 ,0'  0 

0 .0  I 0 f\  .0  0 


1.161 

93^ 

4 

.3 

1.2*3  ** 

237 

81.4 

.4 

2*5 

944 

94.*' 

— iLlQ 

1 0 

.3 

998 

0 

A___ 

, 0 

... 

.0 

.0 

0 

' 0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

1.181 

93*.  5 

4 

.3 

1.263 

237 

89.4 

l 

.4 

265 

944 

94.6  . 

3 

.3 

998 

1.181 

93.5 

4 

.3 

Mt^*3 

237 

89.4 

‘ l 

.4 

•^-•2A5 

944 

94.6 

3 

.3 

998 

0 

40 

0 

.0 

0 . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

'.0 

* 0 

.0 

0 

1.161 

93.5 

4 

.3 

1.263 

237 

89.4 

1 

.4 

265 

944 

94.6 

<\ 

3 

.3 

998 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

0 

.0.* 

V 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

1 . . 

0 

1.181 

93.5 

4 

6 

.3 

1.263 

* 237 

89.4 

■ 1 

■ .4 

265 

944 

94.6 

3 

| 

.3 

| 

998 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

v° 

. 5.0  . 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0  . 

0 

H. 

.0 

0 

( 0 

.0 

0 

' .0 

0 

0 

.0  . 

..  * 0 

.0 

■ 0 

' 0 

' 0 

0 

t ■ 

> 0 

.0 

••  0 

.0 

0 J 

‘ 0 

.0 

•o 

.0 

-o  / 

0 

.0 

' 0 

■ .0 

0 * 

- 0 

.a 

f o 

.0 

. ■ o-  . 

* A 

p*.o  _■ 

0 

<*  *0 

0 1 

•;\.0  w 

. 0 

;o ' 

0 1 

” * 


v 


TMU  D ’ TOTAL  InIIQLLMEMT 


l»  MCI  IMlItlll'w1 «T!?«  "l«r  ,W‘"*  m 'IIU"  * :m  “•  » '*»WM 


uot-wuiNf 


AMMCAM  INDIAN 
AUSlUM  NATIVE 


6LACA  i ASIAN  OR 
NUN-M1SPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


I 

X 

Wft  UNITE  non-msident 

NINOPITV  NCN-HISPANIC  ALIEN 


ml%  * "MM  I NUMBER  I NUMBER  ■ \ NUMBER  X NUMBER 


NUMBER  | 


\ 


#■ 


total 

NUMBER 


total 

0 

.0 

. FMAIE 

0 

.0 

1 

0 

.0 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME  . 

4 

.8 

FEMALE  \ 

0 

♦ 0 

'MALE 

4 

1.0 

■PART-TIME  I 

0 

.0 

FEMALE  Y 

0 

.0 

^MALE 

0 

.0 

TOTAL 

4 

.7 

female 

0 

.0 

MALE 

4 

.9 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


13  2.6 

1 .a 

12  1.1 

2 2.4 

0 .0 

•2  1.2 

IS  2.6 

1 .7 

14  3.4 


UNO+GAAQfrpftUf: 

FUU-TIHE  4 .8 

FEHAL'E  0 .0 

HALE  4 1.0 

i PART-TINE  0 ',0 

female  v r 0 .0 

MALE  0 .0 


13  2.  H 

1 .8 
12  j.l 
2 2.4 

or  .0 

2 3.2 


TOTAL  i 
FEMALE 
MALE 

unclassified; 
total 
female 

MALE 

TOTAL  ENROLLMENT: 


IS  2.6 
1 .7 

14  3.2' 


0 .0 

0,  , .0 

0 '.O' 


IS.  2.6 
1 .7 

14  3.2 


O > 

iERLC! 


o .0 
0 .0 
0 .0 


27  S.3 

6 '4.8 
21  S.S 
2 2.4 

0 .0 

2 3.2 

29  4.9 

6 4.2 

23  5.2 


27  5.3 

6>  4.8 
21  5,5 

2 2.4 

0 .0 

2 3.2 

29  4.9 

6 4.2  ' 

23  5.2 


0 . .0 
0 .0 
r M .0 


29  4*9 
6 4.2 

f V 


.0 

0 

.0 

f" 

0 

.0 

0 .0 

'0 

•0 

0 

.0 

, ,0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

§ 

0 .0 

.-0 

2.0 

• 54 

1-0.7 

451 

89.3 

v < 

0 .0 

<05 

1,6 

9 

' 7.3 

115 

92,7 

0 . .0 

124 

2.1 

45 

11.8 

336 

88.2 

0 .0 

381 

.0 

4 

4.9 

78 

45.1 

0 .0 

82 

.0 

0 

.0 

20  100.0 

0 ' .0 

20 

.0 

4 

0.5 

58 

93.5* 

0 .0 

62 

1.7 

58 

9.9 

529 

90.1 

0 10 

587 

L4 

■ 9 

6.3  1 

135 

93.8 

0 .0 

144 

1.8 

49 

11.1 

394 

♦88.9 

0 k 

44) 

10  2.0 

2 1.6 

6 2.1 

0 .0 

0 .0 


56  10.7  451  89.3 

9 7.3  • 115  92.7 

63  11.8  )336  88,2 

6 ,6.9  / 78  95.1 

0 ' .0  ( 20  ioo.o 

6 6.5  58  93.5 


0 .0  505 

0 .0  124 

0 .0  381 

.0  .0  82  ” 

0 .0'  20 

0 • ,62 


10 

1.7 

' 58 

9.9 

529 

'90.1 

■ 0 

» 

.0 

587 

2 i 

^ 1.4 

9 

6.) 

1)5 

93.8 

0 

.0  • 

144 

8 

1.8 

49 

*’  4 

11.1 

394 

88.9 

, 0 

.0 

443 

0 

0 

C 

.0 

.0 

.0 

0 

0. 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

■ 0 
o 

.0 

.0 

' .0' 

1 * 

L[y 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

10 

J 

1.7 

$8 

W 

'529 

90.1 

o . 

‘ A A 

• wj 

587 

2 

1.4 

9.. 

6.3 

135 

93. 8* 

,0 

m 

8/ 

1.8 

49 

11. 1 

394 

88.9  - 

t'i 

^0  1 

443 

* 

, 

) 

4-  ' 

\ 1 

1 

■ 1785 


I 


l inst (Tor  Ions i 


■ m mu*!* 

* ' \f  / ■ 


vWfttlUMATISi, 
FUU-TWE 
FINAL ! 

/ mi 
FMMWI 
finale 
Naie 

O 

0 

0 

u 

0 

0 

•o  . 
' .0 
♦0 
.0 
.0 
.0 

,1  . 

0 

0 

0 

■g 

0 

0 

•0 

.0 

•u 

.0 

.0 

.0 

i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

iutai 

0 

> 

.O'! 

0 

.u 

0 

A 

.0 

FfcMLE 

u 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

hale 

u 

•u 

u 

’.0 

\ 0 

.0 

GRAUUAIE'J 

FULL-TINE 

u 

« 

•u 

0 

Si 

0 

.0 

finale 

0 

•0 

0 

0 

.0 

'•  nale 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MAI -TIME 

u 

.0 

’ w 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

(i 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

lUlAL*  f 

Ij 

.j 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

ml 

0 

.u 

0 

.0 

0 

••  .0 

MuFESSIUNAl: 

FUU-UMt 

0 

.0 

j 

.9 

1 

.3 

female 

u 

.0 

l 

1.8 

0 

' .0 

Mil 

u 

.0 

2 

.7 

1 

.3 

PAnT-TlHE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FINALE 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

u 

.0 

, 0 

.0 

TUTAL 

V 

.0 

3 

.4 

1 

.3 

Ft HALE 

0 

..0 

1 

0 

.0 

m»l£ 

0 

-.0 

2 

.7 

1 

.3 

t: 

UNIMKAlWROf  • 
FULL-TIME 

0 

•a 

J 

.9 

1 

.3 

FINALE 

a 

.0 

l 

1.8 

0 

.0 

. HALE 

0 

.0 

2 

.7 

1 

• 3 

Mul.-TIHE 

u 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

U’ 

•OvJ  . 

0 

.0 

. 0 

.0 

HALE 

u 

■ A ■ 

0 

JO 

0 

.0 

. IUIAL 

u 

-.0 

3 

' .9 

1 

.3 

FEMALE 

Ij 

.o' 

,1 

1.8 

0 

.0 

HALE 

u 

.0 

l 

.7 

< 

1 

.3 

UNCLASSIFIED 

total 

0 

• 

•u 

0 

O' 

.0 

female 

0 

. .0 

' 0 

.0 

0 

.0 

HALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

IiilAL  JARuLlHENN 

total* 

; f 

0 

N r 
.0 

3 

1 

.3 

feAle  ’ 

0 

.u 

l 

1.8 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

2 

. v.7 

1 

.3 

1 

• 

, * 

F 

f 

9 

0 

1 

■ .0 

. o 

.0 

0 

.0 

0 

.fc’ 

0 

0 

.0 

0 

\0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

0 

(j 

.0 

> 0 

.0 

0 

.«•  ' 

0 

.0 

0 

!; 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

« 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

1.2 

J41 

98.8 

0 

.0 

345 

c 

.0 

l 

1.8 

f # 

98.2 

0 

.0 

55 

J' 

.0 

3 

1.0 

287. 

99.0 

0 

.0 

290 

' 0 

.0 

0 

.0 

, c 

.0 

0 

.0  ‘ 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

4 

1.2 

. 341 

91.6 

*■ 

.0 

345 

0 

.0 

l 

1.8 

' 54 

98.2. 

0 

.0 

55 

0 

•o 

3 

1.0 

267 

99.0  \ 

0 

.0 

290 

0 

.0 

4 

1.2 

341 

,98.8 

0 

.0 

345 

0 

.0 

1 

1.8 

54 

98.2 

0 

.0 

55 

0 

.0 

3 

1.0 

28?  > 

■99,0  1 

0 

.0 

290 

0 

.0 

0 

.0  . 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

■ .0 

0 

.0 

, 0 

.0  .. 

0 

.0 

. 0 

0 ‘ 

.0 

4 

1.2 

3^1 

98.8 

0 

.0 

345 

0 

.0. 

1 

1.6 

54 

98.2 

0 

.0  . 

• 55' 

0 

.0 

3- 

1.0 

'287 

95.  C 

0 

.0 

290 

o .o  o 4f^\  '0  *o  ’ o .o  o 

0 ,0  o £fl  , J o .0  0 .0  o 

C .0  0 .O'-'  0 .0  0 .0  o 

f - . 1 1 

0 ,0  4 ■ U . 541  58.8  0 .0  345 

0.0  1 1.8  ' 84’  58.2  0 .0  55 

0 , .0  3 1.0'  287  95.0  '0  .0  5 290 


• TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  NltHH  E0UCAT1CN  FOR  JELECTEO  MAJOR  R1CL0S  OF  STUOV  AND  llVCl  V ENROUNINT 

»r  aaci  irmicnr  and  sen  state,  uti 

NAJUR  flELU  ua»  * NEOICINE 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  0*  TOTAL 

....ALASAAMAIM NON-HISPANK.  PACIFIC  IS  LIND  El  MUPAfdC  MINORU* 


UNIT! 

ftON-HUIANH 


NON-RESIOINT 
ALIEN--  - 


NUMBER  l NUMBER  A NUMBER  1 NUMBER  I NUMBER  | 

t * 1 

lISLONSIN  | 2 INSTITUTIONS) 


NUMBER 


t NUMBER  1 


i7k 


UNMRUUDUATtSi 

FULL-TIME 

female 

MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE  * 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

UUOUATEi 
FtfLL-TINE 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE  , 

,HALE 

TOTAL 

FEMALE 

MAlE 

PROFESSIONAL! 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

'PART-TIME 

FEMALE; 

MALE'  . . 

TOTAL 

FEMALE  , 
MALE 

ON0*4RA0*PRQFj 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
n FEMALE 
00 


a 

o 

A 

0 

0 

U 

A 

0 

N 


O 

ERJC 

■.'■I.T.LT.TlU 

V 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.3 

.0 

•A 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

•.A 


A .3 

0 .0 


.A 

.0 


I)  .0 

0 .0 


0 

0 

J 

S 0 

0 

0 


\ 


.0 

'.o' 

.0 

.0 

.0 
* A 
.0 

» 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


AS 

II 

33 

A 

0 

A 

A9 

II 

37 


AS 

II 

33 

A 

0 

A 


3.9 
A. 8 
3.9 
18.6 
.0 
ii.ij 

A.I 
A. 8 
A.O 


3.9 

A.S 

3.6 

18.6 

.0 

33.3 


10 

A 

6 

0 

0 

0 


.0 

.0 

*> 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 

0 

0 

0 

.0 

.0 

*0 


.9 

1.6 

.7 

.0 

.0 

.0 


10  .9 

A 1.6 
6 .7 


. 10  .9 

A 1.6 


.7 

>4 

.0 

>oV 


0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0/ 


0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.o' 

.0 


TOTAL- 

NUMBER 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

. 0 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

f 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

^ fl 

.0 

>0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

19 

1.6 

76 

6.8 

1.071 

92.7 

6 

.5 

1.1)5 

0 

.0 

16 

6,5 

232 

93.) 

0 

.0 

2A8 

19 

2.1 

62 

6.8 

839 

92.5 

6 

.7' 

907 

1 

7.1 

5 

35.7 

4 

6A.3 

0 

.0 

1A 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0  . 

0 

.0 

2 

1 

6.3 

5 

A1.7 

v » 

56.3  • 

0 

.0 

12 

10 

1.7 

83 

7.1 

1.080 

92.A 

. 6 

.5 

1.169 

0 

.0 

16 

6.A 

23A 

93.6 

0 

,0 

2)0 

20 

2.2 

67 

7.3 

8A6 

92.1 

6 

.7 

* t 

919 

19 

1.6 

76 

6.8 

ko7l  .92.7 

6 

.5 

1.155 

0 

.0  i 

16 

6.5 

' in 

93.5 

0 

.0 

266 

19 

2.1 

V 

6.6 

?39 

92.5 

6 

.7 

907 

1 

7.1 

5 

3S.7 

9 

6A.3 

0 

.0 

1A 

C 

.0  * 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

, 2 

1 

8.3 

5 

A1.7 

7 

58.3 

0 

.0 

12 

m 


F ■ • 


ft 


t 


torn  ^ ♦ 

MMkl  1 0 

■ Mil  * 

MlUimilQl 
TUTAi  9 

' MMLl  • 0 

Will  0 


laTAL  IMOllMlNfl  • 
lUttl  4 

null  0 

MALI  4 

lH{  STATU  AND  O.C.  I 

F 

UNOcAbAAOUATESl 


FULL-TIM  0 

FEMALE  0 

Mil  0 

PMMIM  0 

FEMALE  o 

MU  0 

TUTAL  o 

FEMLE  0 

MALE  0 

* 

UAAOUATEI 

FuLL-JlME  0 

FEMALE  0 

MALE  U 

(•AAT-T  ime  0 

FEMLE  i 0 
MlE  0 


.)/  44  4.1 

.0  ’ W 4.1 

.4  )7  4.0  * 


.o  o .o 

.0  o .0 

.o  o .0 


.1  44  4,2 

.0  U 4.4 

.4  il  4.0 

124  INSMTuriONW 


.o  o .o 

.0  o .0 

•0  0.0 

.0  0 .0 

'.0  0 .0 

.o  o .o 

P 

.0  0 .0 

( .o  o .o 

1 .o  o .o 


.o  o .o 

.o  u .0 

.0  0 .0 

.0  o , .o 

.v  o 1 .0 

.o  o .0 


10  .4 

4 1.4 

4 .7 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


10  L.4 
4 1.6 

6 .7 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


20 

U7 

1) 

7.1 

1.010 

12.4 

6 

,5 

■ 1,161 

o • 

.0 

16 

6.4 

2) 4 

D.4 

0 

.0 

210 

20 

2.2 

17 

7.) 

146 

12.1 

6 

.7 

411 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 • 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

~ ~i 

20 

1.7 

1) 

7.1 

1.010 

42.4 

l 

4 

.5 

1,114 

0 

.0 

16 

6.4 

2)4 

4). 6 

0 

.0 

2)0 

20 

2.2 

67 

7.) 

846 

42.1 

4 

.7 

111 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  J 

* 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  j 

0 .0 

0 

0 

.O' 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O'  .0 

0 

0 

♦0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

V .0 

0 

.o  o 

.0 

0 

.0 

0 

0 J .0 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

0 

o’  .0' 

0 

.u  o 

.0 

0 

.0' 

0 

0 

.0 

0 

.'y  o 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0' 

0 

.0  0 

.0 

0 

.0 

. 0 

70741  v.  ® <0 

FEMALE  J y .0 

MU  ' 0 .0 


PROFESSIONAL: 


FyLl-IIME 

<04 

• 1 

femle 

51 

.i 

hale 

.3 

PA8I-71NE 

i 

.5 

FEMALE 

l 

♦ 6 

male 

1 

TOlAl 

206 

FEMAiE 

>2 

• 4 

MALE 

1)4 

• i 

ti«0»WAO»PRJF: 

FOLL-71NE 

2J4 

FEMALE 

>1 

.4 

MALE 

15) 

6> 

PARI*f  IME 

2 

FEMLE 

1 

• i 

MALE  * 

, 1 

*4 

ERJC.A 

ilfliflllBIfiirAflMJ  t 

* * v J 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


J,  4il 

o.O 

1,320 

2.3 

1,266 

2.2 

6,221 

10.9 

50,323 

87.4 

724 

1.3 

1,221 

4.6  , 

332 

2.6 

279 

2.2 

1.683 

14.7 

10,730 

84.0 

157 

1.2 

2.210 

5.0 

986 

2.2 

987 

2.2 

4,338 

4.7 

34,593 

89.0 

567 

1.3 

5.8 

22 

5.5 

9 

2.3 

56 

14.0 

338 

84.5 

6 

1.5 

t) 

6.8 

3 

2.5 

1 

.8 

13 

11.0 

101 

65.6 

4 

3.4 

15 

5.3 

14 

6.7 

, 8 

2.8 

43 

15.2 

237 

84.0 

2 

.7 

1,454 

6.0 

1,342 

2.3 

1,275 

2.2 

4.277 

10.9 

50,661 

87.8 

730 

1.3 

1,224 

4.5 

335 

2.6 

280 

2.2 

1,696 

14 

10,831 

84.0 

161 

1.2 

2,2*  i 

5.u 

1,007 

2.2 

995 

2.2 

t 

4,381 

9.8 

39,830 

88.9* 

569 

1.3 

1,431 

6.0 

1,320 

1.3 

1,266 

* 2.2 

>221 

10.9. 

50,  323 

87.9 

724 

U 

1,2*1 

9.6 

132 

2.6 

-\  279 

2.2 

1,883 

14.7 

10,730 

64.0 

157 

ft 

2, *10 

5.0 

968 

2.2 

7 987 

2.2 

4,338 

9.7 

39,593 

89.0 

567 

1.3 

ll 

5.8 

22 

5.5 

9 

2.3 

56 

14.0 

.338 

84.3 

1.) 

8 

6.8 

3 

2.5 

1 

.8 

13 

11.0 

101 

85.6 

4 

3.4 

15 

5.3 

14 

,6.7 

. 8 

2.8 

43 

15.2 

, / 237 

84.0  ' 

2 

.7 

0 

0 

0 


t 

57.268 

12.770 

44.448 

400 

118 

282 

57.668 

12.888 

44,780 


57,268 
12,770 
44,448 . 
400 
118 
282 


883 


l mu  it  • torn  inullmint  in  imtitdiion)  op  hichii  toucattcn  po«  hucuo  m»  mhos  op  jtuw  ano um op  inhounini 

y *1  *41 IT4UI77  m Mai  l?A?|,  l*l|  s 

i • ' 

;,  NAJUftPIftO  UOl'NtOltlNt 


ANM  KAN. INDIAN  HACA  ASIAN  0*  TOTAL  NN|f(  NQN-MSIOfNT 

AUSAAN  NAT IV I NCN-HllMMt  PACIMC  ISLANOU  HISPANIC  MNOftlTV  NON-HljPANIC  ALIIN  ' TOTAL 


W 

HUu 

— A 

-NONIEL 

A 

t 

TAMIL 

4 

main 

i kiiMUi  i 

hAjMlII  _ 

H 

miP 

klKuNSlN 

CONTINUED 

• 

) 

1 

: 

IuTAl  . 

20* 

.1 

MSI, 

o.u 

1,312 

2.3 

1,2?S 

2.2 

1,277 

10.9 

30,611 

17.1 

730 

1.) 

37,161 

Mnau 

32  * 

Mil 

«.) 

JJ3 

2,1 

210 

2.2 

1,191 

11.7 

10,631 

14.0 

III 

1.2 

12,111 

A Alt 

Ml 

l,U ) 

J.U 

1.007 

2.2 

993 

2.2 

1,311 

9.1 

39,130 

N.9 

369 

1.3 

44,710 

NNiASSUItOi 

IdTAl 

0 

.0 

10 

2.1 

3 

1.2  ' 

2 

.3 

. 17 

1.1 

(371 

90.4 

22 

3.3 

417 

PtNAil 

0 

.0 

j 

3.1 

l 

1.9 

0 

.0 

V 

7.7 

rM 

14.1 

4 

7.? 

32 

NALt 

» 

0 

.0 

? 

1.9 

* 

1.1 

’2 

.3 

13 

3.1 

331 

11.) 

II 

4.9 

- 31) 

TOTAL  (NHOllNENTl 

Total 

2J6 

.6 

3f 

6.0 

1,31? 

2.3 

1*27? 

2.2 

1*291 

10.1 

31,039 

17.9 

7)2 

1.3 

31,01) 

PENAlE 

32 

1,m2 

M 

331 

2.1 

210 

2.2 

1*900 

11.7 

10*173 

64.0 

165 

1.) 

12,940 

MALE 

V 

Ml 

•J 

1 

2.  M2  f 

1.9 

1,011 

2.2 

99? 

2.2 

1,391 

9.7 

10*164 

19.0 

a 

317 

1.3 

43,143 

PUEA7Q  A ICO 

1 

1 INSTITUTIONS) 

A 

", 

* 

i 

wNDEAWUOUA?ES» 

f 

PULL-IINE 

0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, .0 

0 

.0 

0 

PENAL t 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

MALE/ 

0 

.0 

y 

.0 

0 

.0 

0 

•°1 

1 0 

.0 

0 

»p 

0 

.0 

0 

PAM-T  ME 

0 

.0 

y 

.0 

• 0 

.0 

0 

4r 

0 

.0 

0 

,C  : 

>0 

.0 

0 

HMlE 

0 

u 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

OV.Q 

0’' 

.0 

0 

.0 

0 

nale 

0 

,u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

« 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•9  ,° 

total 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

• ■ 'c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PENAlt 

0 

.0 

y 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

■ 0 

.0 

• ■ 0 

male 

0 

.0 

w 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

j 

MAiWATEi  t 

p 

1 

' 

PWLL-TINE 

' .0 

.0 

> y 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 0 

.0 

0 

PENAlE 

■ : o 

.0 

- y ■ 

.0 

o. 

■ .0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

NALE 

0 

ill 

o ' 

.0 

o'1 

.0 

>c 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART -TINE 

'0  . 

.0 

y 

.0 

Of 

.0 

, o 

•o. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PENALE 

0 

.0 

y 

.0 

0 

.0 

1 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

NALE 

0 

.0 

y 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

J 

.0  . 

0 

Total 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PENALE 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

NALE 

0 

.0  1 

1 0, 

.0 

0 

.0 

• O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

O 

ERJC 


1791 


\ i 

#h.  » ..i.  . . * ■ i 


1 


+ 1 


► ■'Jr 


v ‘ WUIIOMU 

m*  m 

NMil 
v Mil 
HIWW 
mi 

mg 


u 4.0 

II  *1 M 
M 1.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 


lout  ' >1  10.0 
k MMU  1 HIM 

( Mil  J)  4.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0  * .0 

0 >w 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


*M  ii.i 

1)0  IM 
Ml  IM 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

1)2  11.4$ 

DO  I7W 
Ml  Mil 


10)  41.4 
HI  M.) 

m i«.) 
0 .0 
0 .0 
0 , .0 


10)  n.0 

III  M.) 
m ii.) 


T ID 

l ,1 


4 

0 

0 

0 


l.T 

.0 

.0 

«« 


7 1.4 

I .1 
4 1.) 


110 

IM 

Ml 

0 

0 

0 

Via 

IM 

111 


0MMMO*Wi 
MWWt  »l 

MMU  II 

Mil  » 

Mlt-UM  0 

MMU  . U 

- Mil  0 

TUTU  >1 

MMil  U 

MU  » 

tMUUIMlPl  , : 
TOTAL  0 

MMU  0 

MU’  0 

roru  MMU  MM  < 
total  >i 

MMli  II 

MU  ii 

OWtUlM  UIU 

UMAMM^MUSi 

mu*um  0 

MMU  0 

MU  0 

mt-UM  o 

MMU  ' 0 

MU  , 0 

TOTAL  0 

MMU  0 

Mil  0 

6IU0WTD 

fUU-MUt  0 

- MMU  0 

MU  0 

MRt-tlM  0 

• MMU  0 

MU  0 

total  0 

MMU ' 0 

MU  0 

ERIC, 

Al 


iU.O 

0 

.0 

0 

.0 

IM 

11.0 

00) 

H.*  . 

7 

1.4 

0 

u.i 

0 

.0 

0 

.0 

DO 

IM 

■ 111 

41.) 

1 

.7 

0 

9.1 

a 

aU 

0 

.0 

Ml 

IM 

M 

II.) 

0 

1,7 

0 

.t* | 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

;o 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

A - 

j 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.c 

0 

10.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0)1 

11.0 

)0) 

41.0 

7 

1.4 

0 

U.I  ’ 

0 

•D 

0 

.0 

DO 

17.2 

III 

44D 

l 

.7 

0 

9.1 

0 

•a 

0 

.0 

12? 

IM 

))) 

i 

II.) 

0 

h' 

0 

r 

5 

% 

a 

.a 

0 

,a 

O' 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.a 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

LJ.U 

a 

.0 

0 

.0 

IM 

11.0 

403 

41.0 

7 

1.1 

0 

U.I 

a 

'.o  - 

0 

.0 

DO 

17.2 

HI 

44.) 

1 

.7 

0 

9.1 

0 

.0 

0 

.0 

321 

14.2 

)» 

41.) 

0 

1.7 

'0 

i 1 

IttllWlUttl 

• 0 ; 

(J 

.0 

(_ 

0 

.0 

0 

- .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  1 

> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

<0 

a 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

..  0 

.01 

0 

• C 

0 

,u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

/o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

; o 

• .0 

0 

.0 

0 

\ 

,0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

'a 

.0 

0 

.0  * 

0 

' .0 

0 

.0 

■0 

• 0 

0 

.0 

a' 

.0 

0 

' .0 

0 

, ..0 

0 

.0 

Q 

.c 

0 

•a 

.0 

0 

.ft 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. i 

.or 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.u 

li 

,gf 

0 

;Q 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

»U 

0 

.0 

c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0' 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


110 

til 

)ll 

0 

0 

0 

no 

III 

III 


M0 

in 

HI 


0 

0 

0 

t> 

0 

0 

0 

0 

0 


1793 


r *• 


*'  A ’ 


sr 


\ 


m!'",  w Wfto  wo^V*  *****  ^wi 

-.■"■•  - '*•  •<  J '*•  •> V •:  ••’•'•  e ■ ■ ' 9 , * •'.  > ■'•••■  . 


:r 


MM  FIELD  1206  - MEDICINE 


U 


mmM&  ’ . ttlAClC  ■ tflAN  .OR-'  » 4 
J *USUN.JI4llV6  NQN-HISPANK  PAClFIUSLANOtR  HISPANIC 

J • • , , r v1  - ’ . ’ 


. TOTAL' 
MINORITY 


* \ 


whiTe 

NON-, HISPANIC 


nqn-reSioEnt 


OUTLYING  AREAS 

' ’ 


PKW-tSSlUNAlS 
PULL-TINE 
FEMALE, 
RACE  . 

PART-TINE 
FEMALE 
V RALE 


TOTAL  ’ 
FERALC 
HALE 


■■\x  ■ 

■t 

NUMbER 

■ ■ » , 

’ 4 

NUMtfft 

v \ 

AUM8EP 

X. 

NUMBER  i 

# l •'  ' 

NuMfiER ; x 

NUMBER 

CONTINUE  0 

i J‘ 

i 

- ■ ‘ 

' t 

10.0 

' 0 

.0  . 

• 0 

.0 

' 452 

88.6 

503  98.6 

" ’ 7 "il.4  , 

* 

■'  0 

12.1 

0 

.0 

0 

.0 

130 

87.2 

148  99.3 

1 ,.7 

. 0 

, 0 

9.1 

• u 

.0 

* 0 

.0 

322 

89.2 

355  96.3 

. \ 6 1.7 

*0 

u . 

.0  5 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 .0 

o • .0 

* • 
0 

• 0 

. ; 0 

.0 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 .0 

0 .0  . 

0 

.0 

t 

io  .• 
/ * 

ft 

.0 

J( 

.0 

0 

. .0 

0 .0 

0 ' .0 

0 

lu.o ' 
f'2.1 

•o 

;;c 

0 

.0 

452 

88.6 

503  98.6'. 

7.  1,4 

. 4 

O' 

i 

.0 

•.  0 

•.0 

130 

87.2 

148  99.3-  *• 

- 1 .7 

o 

, 9.1 

.0 

0 

-.0 

322, 

89,2 

355  83.3  ■ 

6 1.7 

0 

-.0 

.0 

.0 


UNO*GRAD*PROF: 

FJLL-IIHE 

female.  ■ , 

RALE 
PART-TINE 
. FEMALE 
RALE 


)1  10.0 
IS  12.1 
33  .M 
0 '.,.0 
0 .u 

b .0 


0- 

0* 

0 ’ 
0 
0 
0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0  - 

.0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0: 

.0 

.0 

.0 

.0 


45 2 86.6 
130  87.2 
322  89,2 
0 .0 
C .0 
G .0 


503  98.6 
148  99.3 
355  98.3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 


TOTAL  31-  1U.0 

FEMALE  18  12.1 

HALE  ■ 33  9.1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


Vr  .7 
6 1.7 

0 ,c 

0 .0 

0 .0 

V 


UNCLASSIFIED: 
« TOTAL 
FEMAkE 
. RALE 


U .0 
0 .0 
0 .0 


.0 


TOTAL  ENROLLMENT: 

TiJIAL  1 3l  10. y 

FERALt  18  12.1 

RALE  33  9.1 


.0 

$ .0 


0 .0' 


MAJOR  FIELD  AGGREGATE  1206  I , hb  INSTITUTIONS! 


UNOERGRttUATES: 
full-thI  ■ 

fEHAlfc 
'RALE 
PART-TIME 
FEMALE 
H HALE 


r 


) 


.0 


A 

.0' 

.0. 

.0 


■0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

' .0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0" 


0 

0 

r0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


o 

ERIC 


.0 

.0 

.0 


.0 

•o. 

♦0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


TOTAL 

NUMBER 


510 

149 

361 


510' 

149 

361 


510 

149 

361 

0 

■ 0 
0 


0, 

.0 

452 

88.6 

503 

98.6 

: r 

1.4 

0 

.0 

510 

0 

.0'  1 

130 

87.2 

148 

99.3  ' 

r 

.7 

• 0 

.0 

f 149 

,0. 

.0  rr 

f\x 

322 

89.2 

355 

98.3 

6 

1.7 

0 

.0 

361 

0 

' ^ 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ■ 

.0 

0 

.0 

1 0 

* 

0 

.0 

452 

88.6 

503 

98.6 

7 

1.4 

g 

0 

.0 

510 

0 

•0 

130 

87.2 

148 

99.3 

1 

.7 

0 

.0 

149 

0 

•0 

322 

89.2 

355 

98.3 

6 

1.7 

tf 

.0 

361 

0 

0 

0 

0 

0 


179! 


'V  ' v 


. * V * - • . 


« TOTAL 

FEMALE'  /, 

■ ^ 
,r;i' 

«0'  , 
'0  , 

O'  . 
• 0 . 

' .0 

.0 

■:  ‘ HALE 

.0 

• .0 

.'  0 

.0 

, '*  * ■ 

GRADUATES 

. 

...... .kol-iiW  . j 

0 

,0 

• 0 

.0 

' FEMALE 

0 

: .0 

' ■ 0 

.0 

• male  : 

V O'. 

.0 

0 

.0 

•'  - *7*81-1  WE 

.‘0 

.0 

0 ' 

.0 

,,  FEMALE 

0 

'.0 

0 

.0 

, . . was 

0 

.0 

0 

.0 

‘ ' TOTAL 

o’ 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

PROFESSIONAL: 

* 

FUU-IWfc 

,255, 

.4 

3,431 

5.9 

FEMALE 

o9 

.5  . 

1,221 

9.5 

MALt 

186 

.4 

2,210 

4.9 

PART-TIME 

2 

.5 

23 

5.8 

female 

1 

.8 

8 

6.8 

MALE 

1 

.4 

IS 

5.3 

total 

i 57 

.4 

3,454  ' 

5.9 

FEMALE 

TO 

.5 

1,229 

9.4 

HALE  .- 

187  . 

.4 

*2,225 

4.9 

UNlWWAD+PROF: 

•. 

* 

5.9 

. FlFLL-TlME 

ESS 

.4 

3,431 

FEMALE 

69 

.5 

1,221 

9.5 

. MALE 

186 

.4 

2,210 

4.9 

PART-TIME 

2 

.5 

23 

5.8 

. FEMALE 

1 

,8 

8 

6.8 

HALE 

i 

I 

.4- 

IS 

5.3 

TOTAL 

1, 

3,454 

5.9 

, FEMALE 

71 

1.5 

1,229 

9.4 

' MALE 

i8l 

F 

2,225 

4.9 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

•0 

. •« 

10 

2.4 

female 

0 

.0 

3 

5.6 

MALE 

0 

.0 

7 

1.9 

TJTAL  ENROLLMENT: 

. total 

257 

.4 

3,404 

5.9 

FEMALE. 

70 

.5 

1,232 

9.4 

* ' male.; 

. 187 

.4 

2,232 

4.9 

’.i' ’! 


0 

.0 

0 3 

.0 

- o 

,.0N 

* o 

.0 

o 1 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

, tf  • 

. f 

.0  . 

• 0 

i No 

0 

.a 

•'  0/ 

.,8 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

^ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. ; o. 

■ .0 

0 

! *0 

. 0 

.0- 

0 

.0  * 

. , 0. 

% 

.0 

0 

.0 

0 

. .0' 

, 0 

.0 

0 

.0 

o.: 

.0 

0 

.0 

0 

• ,0. 

0' 

.0 

o' 

.0 

vy 

1,320 

2.3 

.1,71*8 

3.0 

• 6,724 

11.6 

332 

2.6 

409 

3.2 

2,031 

15.7 

986 

2.2 

1,309 

2.9 

4,693 

10.5 

22 

5.5 

9 

2.3 

• 56 

14.0 

3 

2.5 

1 

,8 

• 13 

• 11.0 

19 

6.7 

8 

2.8  ' 

43 

15.2 

1,342 

2.3 

1,727 

3.0 

6,780 

11.7 

335 

2.6 

410 

3.1 

2,044' 

15.7 

1,007 

2.2 

•-V<  * 

1,317 

2.9 

4,736 

10.5 

1,320 

2.3 

1,718 

3.0 

■ -*t 

6,724 

■11.6 

332 

2.6  ' 

409 

3.2 

2 Will 

15.7 

988 

2.2 

1,309 

2.9 

4,693 

10.5 

22 

5.5 

9 

2.3 

56 

14.0 

3 

2.5 

1 

.8 

13 

11.0 

19 

6.7 

8 

2.8 

43 

15.2 

1,342 

2.3 

1,727 

3.0 

$ 6,780, 

,11.7 

335 

2.6 

410 

3.1 

2,044 

15.7 

1,007 

2.2 

1,317 

2.9 

4,736 

10.5 

.5 

1.2 

2 

.5 

17 

4.1 

1 

1.9 

0. 

.0 

4 

7.7 

4 . 

1.1 

2 

.5 

.13 

3.6 

1,347 

2.3 

1,729 

3.0 

6,797 

11.6 

336 

2.6 

410 

3.1 

2,048 

15.6 

1,011 

2.2 

1,319 

2.9 

4,749 

10.4 

<>  t * 

% % 


897 

. . ‘ 


\ 


* » 


4 


0 

.0 

■ 0 

•0  , 

0 

* 0 
0 ' 

•<r 

.0 

0 

0 

,0  * ' 

v° 

: 

■-  t ’ * ■ 

* . * ■ ■ 

* 

♦ 

■ * ■ 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

0 

.0 

>8 

.0 

0 

0 

y*c 

■ 0 

.0 

0 

D 

.0 

‘ 0 ; 

' . '0  - , 

; O' 

C 

.0 

. 0 

'.0  . 

0 

. 0 

.V,0 

0 • 

»,o  . ■ 

0 

-•  °r 

' 4 »0 

* 0. 

.0  ' 
4* 

. 0* 

0 

.0 

'0 

1 

.0 

■ V 0 

50,330 

87.1* 

. 724 

1.3 

'57,778. 

10,731 

13.1 

•87 

1.2 

12,919  - 

39,599 

88.3  * . 

, 567 

L3 

44,859 

338 

84.5 

i 

1.5 

> 

400 

10t- 

85.6 . 

■ 4 

118 

/237 

84  .1'  ■■ 

■ 1 

2 

’ .7 

t J 

282. 

50,666 

87.1 

730 

lj0 

58,178  ’ 

10,832 

83.1 

161 

1.2 

13,037 

39,836 

88.2 

569 

1.3 

45,141 

50,330 

87*1 

724 

r.3 

57,778' 

10,731 

83.1  • 

157 

U2 

12,919 

39,599 

88.3 

567 

1.3 

44,859 

338 

84.5 

6 

1.5 

400 

101' 

85.6. 

4 

3.4 

118, 

237 

84.0 

2 

.7 

282 

50,668, 

87.1 

730 

1.3 

58,178' 

10,832 

8J.1 

161 

1.2 

13,037 

39,836 

88.2 

569 

t 

1.3 

45,141 

378 

90.6  . 

22 

5.3 

417 

44 

84.6 

4 

7.7 

52 

f 

V\ 

91.5 

18 

4.9 

365 

51, 1^6 

87.1 

752 

1.3 

58,595  , 

10,876 

83.1 

165 

1.3 

'P 

13,089 

40,170 

86.3 

587 

1.3 

45,506' 

i 


i 


TABLE  17  r'.fOTii  EN^LLMEk/  Ik  INSTITUTIONS  UF  HI0HEP  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF* STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
» . - BY  RACE  ETKNlCm.  AND  SEXi-  STATE,  1976 


t MAJOR  FIELD  Ub  - VETERINARY  MEDICINE 


" - 4 


AMERICAN  INDIAN  »/  BLACK  ASIAN  OR 
AUSKAN  NATIVE  NJN-HlSPAMC  PACIFIC  ISLANOER 


HISPANIC 


ALABAMA 


NUMBER  I ' NUMBER  ' | 

i ' 

( ,2  Institutions 


UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

female 

MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
f MALE 


TOTAL 
' FEMALE 

• male 

WDuATEi , 

, ■ Mi-time ‘ v 
female 


/ ..  MALE 
PART-TIME 


FEMALE 

MALE 


TOTAL  • 

female 

male 


.PROFESSIONAL: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE  . 
PART.-T  1NE 

female 

male 


total 
.female 
* male 


o 

ERIC 


UND+WAU+PRDF:  • 
FULL-TIME 
FEMALE 
■ • MALE 
PARMIHE 
FEMALE  •’ 

• MALE 


NUF.6ER 


l 


.0 

.0 

.0 


u 

o' 

0 


.0 

-.0 

.0 


NUMBER 

i 


0 

•o 

0 


.0 

.0 

.0 


0 

■ c 


0 


-.0 

.0 

.0 


.0 

■*  u 

. .0 

0 

.0  • 

• 0 

.0 

•U 

■ 0 

.u 

0 

.0 

, O' 

V> 

.0 

0 

.0 

0 

0- 

.0  '• 

0 

.0 

1 

.0- 

► u 

. .0 

• .0 

.0 

* 0 

' .0 

.1) 

,0 

. '.0 

*•  0 

.0 

0 

-.0 

.0 

' u 

.0 

• • 0 
% 

>0 

0 

.0 

.0  . 

‘0 

.0 

>0 

. •’ ' 

.0 

• 

0 

.0 

.DV 

0 

•tU 

• O' 

.0 

0 

.0 

•D 

■ - 0, 

.0 

:*■  o 

.0 

D 

♦O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0' 

.0 

■ ■ ‘ 0 

.0 

0. 

.0 

.0 

, 0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0- 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

.'»0 

.0 

10 

0 

.0  . 

0 

-.o 

c 

.0 

,0 

*\ 

.0 

0 

.0 

r 

0 . 

.0 

.0 

■’  87- 

13.9 

. 0 

.0 

6 

1.0 

,0  - 

30 

23.  b 

0 

.0 

1 

.8 

,0 

57 

11.4 

0 

.0  t 

* 5 

1.0 

,0 

2 

y.o 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

1 

50.(1 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

,u 

1 

33.3 

0 

, f 

-.0  . • 

'0 

iD 

,0 

89 

14.1 

0 , 

.0 

6 

1.0 

,0 

31 

24.2 

Of 

.0  ' 

1 

.8 

,0 

SB 

id 

0 

.0 

. 5 

1.0 

.0  - 

87' 

13.9 

0 

.0 

6 

1.0 

u 

#r 

23.8 

0 

.0 

1 

.8 

0 

57 

11.4 

0 

.0 

5 

1.0 

2 

40.0 

0 

..kb 

0.. 

.0 

0 

1 

50.0. 

, 0.' 

.0 

0 

•.0 

u 

, 1 

33.3 

* 0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


X NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  i 


TOTAL 
. ♦ 
HUMBER 


l 


45 

, .o 

. 0 

A .0 

,N  0 

.0 

0 

0 

' .0 

c 

Jr.o 

VO 

■ .0  ■ 

0 

0 

.0 

0 

.0 

, “*  0. 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.c 

.0 

* .0  ■ 

0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.9 

0' 

0 

.0 

, . 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

Vf 

.0 

0 

• .0 

VO 

9 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

* 0 

0. 

1 

.0 

0 

.0 

; o 

:•  .o  1 

0 

0 

.0 

. 0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

: 0 

0 

.0 

0 

* .0 

. 0 

•20. 

0 

0 

..0 

• 0 

♦0  . 

0 

. .0 

0 

0 

.0 

0 

,0 

t 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  , . 

0 

0 

.0 

0 

.0 

J 

■ ;o 

.0 

•4 

93 

14.9 

» 

521 

83.2 

' 12 

1-9 

626 

31 

24.6 

94 

74.6 

1 

.8 

126 

62 

12.4 

427 

85.4 

11 

2.2 

500 

2 

40.0 

- 3 

60.0 

. ,0 

.0 

5 

l 

50.0 

1 

50.0 

0 

.0 

. : 2 

l. 

33.3  , 

'•  • »/2 

66.7 

' 9 

.0  k 

3 

95 

15.1 

524 

B3.0  ' 

‘ 12 

1.9  . 

631 

32 

-25.0 

95 

74.2 

1 

.8  4 

128 

63 

12.5 

429 

85.3 

11 

2.2 

a 

503 

v 

93 

14.9 

521 

83.2 

12 

i.9 

Y 

626 

31 

24.6 

94 

74.6  1 

1 

.9 

126 

62 

12.4 

427 

85.4 

11 

2.2 

500 

2 

40.0 

» . 3 

60.0 

0 

.0 

5 

I 

50.0 

’ l 

50.0 

0 

.0 

2 

l* 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0  ' 

3 

1799 


/ V.:.'  " 


rout ' f 

0 

.0 

89 

16.1 

' 0 

.0' 

r 

r 

6. 

1.0 

k. FEML2 

.0 

;o 

’ *.31 

2,4.2 

0 

.0 

1 

.8 

32 

0 

.0 

58 

11.3  - 

0 

' .0 

5 

1.0 

63 

V^fa|tU5SrFl£0J 

• 

i 

j , 

t 

■ 

‘u 

..0 

■ . . 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

v , ' ?■ . FlMALE 

0 

.0 

■lO 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 
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0 

t 

•o 

O' 

.0 
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•o 
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.0 

0 
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i 

,9 

• 

• 
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' .0 
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0 

.0 

6 

1.0 

95 

f FEMALE  V 

.0 

.0 

31 
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0 

.0 

1 

.8 

32 
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u 

•.o 

58 
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-1.0 
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‘ 
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,6 
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1 

4 .. , 

* 

• 

' FULL-TIME 

o' 

’ . o 

.0  ' 

• 0 

.0 

0 

,a 

0 

FEMALE 

•0 

.0 

. 0 

.0  . 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

mAe 

0 

.0 

■ .0 

..Vo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

WRI-TIME 

0 

,0’ 

• 4. 
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0 

.0 

•o 

' .0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

; 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

• 

u 

.0 
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, y » 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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’ .0 
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.0 
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.0 
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.0 
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' .0 
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.0 
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.0 

0 

.0 

0 
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‘ < # ’ 
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.0 
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c 
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.0 

0 

► 
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/ 
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, - ' 

• 

FULL-TIME 

0 
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0 

.0 

0 

.0 
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.0. 
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0 

.0 
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0 

.0 
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0 

i.i0 

0 
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0 
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.0 . 
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0 
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0 

.0 
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.0 

0 

'.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0  ■ 

>0 

.0 . 

0 
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u 

.0 

ft 

0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

\ 

.0 

0 

.0,  e 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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0 

.0!* 

0 

.0. 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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.0 

0 
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t 
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FULL-TIME  • • 

3 

.8 

'6 

190  > 

12 

.3.1  ’ 

9 

2.4  • 

' • 30 

FEMALE 

0 

■ .0 

■i  .2 

1.9 

4 

3.8 

3 

2.9 

■ 9 

. HALE  ’ 

3 

1.1 

* 6 

1.6 

8 

2.9 

6 
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21 

PART-TIME  vV- 

0 

.0 
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.0 

0 
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0 

.0. 

0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

'.0 

0 
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0 

.0 

■ 0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

I 
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3 

.8 

6 

1.6 

12 
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9 

2.4 

30 
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u 

.0 

2 

1.9 

4 

3.6 

3 

2.9 

9 

. MALE 

3 

1.1 

6 
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2.9 
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21 
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> 
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3 

.8 

6 

1.6 

12 

3.1 

9 

2.4 

30 
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0 

.0 
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, 1.9 

4 
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3 

2.9 

9 
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3 

1.1 

6 
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8 

2.9 

6 

2.2 

21 

PART-TIME 

0 
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0 

0 

.0 

0 

-Id 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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HALE 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

jm 
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7.6 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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95  76.2 
629  85.3 
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0 .0 

0 .0 
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- \ • 
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0 .0 

0 .0 
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350  91.9 
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0 .0 

0 .0 
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0 .0 


0 

0 

0 
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0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

A 

.0 
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.0 
0 / .0 


.0 
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.0 

.0 
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•0 
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0 .0 

0 .0 
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1.0 

.0 

.0. 

.0 

.0 
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0 .0 


1 

1 

0 

0 

V 0 

0 


.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

0 

0 

* 
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0 

0 

0 
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0 

.0 
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’ AMERICAN  1N&1AN . BUCK  ASIAN  Oft" 

* AUSKAN  NAFIVE  NQN-HISPANJC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

>\  NUMBER  I NUMBER  X NUMBER. 

CALIFORNIA  CONTINUED 


total  khite  non-resioent 

MINORITY  NOHUSPANIC  ALIEN  TOTAL 


TOTAL 
’ FEMALE 

male 


3 .8 

0 . .0 

•3  1.1 


UNCLASSIFIEOi 
TOTAL  <1 

FEMALE  h 

MALE  0 


TOTAL  ENJtOal 
, TOTAL  3 .8 

FEMALE  0 .0 
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I 

CULOKALO  | 


UNOERMAQUATES: 

FUU-TIME 
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V ■ MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
, . MALE 

TOTAL 
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' male 

bMADUATE: 

FUU-TIME 

. female 

MALE 
PART-TIME 
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‘MALE 


TOTAL  0 .0 

FtMAlE  0 ’*0 

‘ MALE  0 .0 


.0 

.0 

.0 
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0 .0 


12  3.1 

.4  3.8  ' 

8 2.9 


0 .0 

0 .0' 

0 .0 
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4-  1.4  8 2.9 
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I 
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1 

1 ■?> 

X 
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X 
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I 
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30 

7.9 
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l 

.3 
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3' 
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2.9 

9 
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1.0 
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% 
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21 
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0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0  ' 

-o 

0 

.0 
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0 
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0 

•i 

0 
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\ 0 

9 
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30 

7.9 
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91,9* 
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i 

)3 

* 
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3 

2.9 
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I 

1.0 
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T: 

/ 
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t 
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0 
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u 
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u 
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.0 
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.0 
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0 
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0 
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0 

.0 
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.0 
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S' 
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.0 
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u 

.0 
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.0 

0. 

.0 

0 
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f 

.0 
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l 

.0 
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b 

.0 

0 
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I 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

Jo 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

o- 

.0 

0 

.0 

0 
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.0 

0 

; .0 
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.0 

0 
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■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 
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0 
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0 

..0 

O' 

.0 

. 0 

.0 

0 
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0 

.0 

0. 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 
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0 1 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 


% .0 ' 
0 .0 

0 .0 


• 0 
0 

- 0 
' 0 

f 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 , .0 
0 .0 

0 .0 


: 2 

*2 

0 

0 


0 

0 

0 

'0 

0 

0 


.0 

.0 

.c 

.c 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 
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0 .0 
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0 
0 
0 
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0 

0 

"0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 
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0 .0 


0 
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0 

0 

0 

0 

0 

« 
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1 

.3 

1 

.3 

' .fEMLE 

0 
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l 

1.1 
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V3 
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«U 
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0 

.0 

0 

.0 

V FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MAlE  . 

* 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

1 
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l 

.3 

0 

.0 
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FOIL-TIME 

1 

.3 
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0 

.0 

1 
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1.  ■ 
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0 

.0 

part-time 

0 

•V 

0 

$ 

FEMALE 

0 

MO 

0 
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0 

*0 

0 

.0 
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.3 

v FtMALE 
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.0 
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.3 

0 

.0 
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TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 
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.0 
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0 
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.0 
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.3 
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0 

.0 

l 
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MLE  ' / 

j* 

1 

.3 

p 

.0 

Kttiw  \ 

l 

I 
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full-time  • 
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.0 

0 

.0 
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0 
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0 
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0 

.0 
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.0 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

,MLE 

0 

.0 

0' 

.0 
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0 

.0 
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.0 
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0 

.0 

0 

.u 

MALE 

0 
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0 

.0 
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0 

.0 

J 

.0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 
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.0 
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0 

.0 
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.0 
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0 

.0 

i 

.0 
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0 

.0 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 
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u 

.0 

0 

.0 
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A 
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o- 

.0 

6 

l.A 

l 
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0 
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2 
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3 
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0 
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•A 

l.A 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

A 
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0 

.0 

6 

1.6 

1 

1.1 

0 

.0 

2 
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3 

1.0 

0 

.0 

A 

* UA 

f 


A 

1.1 

C .0 

6 

l.A 

1 

1.1 

0 .0 

2 

2.3 

3 

1.0, 

0 .0 

0 .0  J 

A 

U* 

0 

.0 

1 . 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

..a 

0 

•°  * 

0 .0  . 

0 

4 

.o 

A' 

1.1 

0 .0 

6 

1.6 

1 

1.1 

0 .0 
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3 

1.0 

0 .0 

A 
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0 .0 

0 

.0 

0 

.0; 

0-  .0 

0 

.0 

0 
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0 .0 

• 0 

.0 

0 

.0 

A 'l.l 
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l 1.1  " 

0 
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2’ 
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3.  l.C 

0 

• «p 
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4 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•o 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

\0 

0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 
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.0 

0 

.0 

0 

JO 

0 

.0 

0 

.c 

c 

.0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

O' 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘0 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

368  98.4 

0 

.0 
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86  97.7 

0 

.0 

88 

.282  98.6 

0 

'.0 
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0 ,.0 

0 

.0' 

0 ■ 

0 .0  / 

0 

.0 
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0'  .0  ■ 

0 

.0 

0 

368  98. A 

0 

.0 
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86  ' 97.7 

1 

.0,  , 

i .•  88 

282  98.6 

* 

.0 

t 

368  96.A 

0 

1 

.0 

L‘ 

86  97.7 

0 

*0 

88 

282  98.6 

0 

.0 
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0 1 .0 

0 

.0 
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0 *0, 

0 

.0 

0 

0 .c 
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.0 

0 
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7 

.0 

*0 
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8a  97.7 
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88 
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0 

.0 
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>» 

0 .C 

0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 
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i 
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' 
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0 

.0 
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0 
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.0 
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.0 

0 

0 .0 
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.0 

0 
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0 
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.0 
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0 .0 
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0 
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0 

0 .0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

'0  .0 
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0 .0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 
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0 
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0 .0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

o‘ 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 
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Of  WOY  ANO.  LEVEL  Of  ENROLLMEUT 


AMEA1CAM  INDIAN  ’ >LAC«  AS1  AM  OR 
4U&IUN  NATIVE  NdN-HlS'PANIC  PACIFIC  ISlANOER 


NUMBER 
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KRUFESS10NAL: 
FULL-TIME 
FEMALE 
NklE 
■ PAAM.INE 

fenale 

MALE 
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female 

. MALE 
UWttAO+ftDf; 

full-iine 
female  ■ - 

■ MALE 
PAflMiME 
FEMALE 
KALE 

TOTAL 

FEMALE 

male 

i 

UA4CLASSIFI 
TUjAL 
ftMALE  ' 

MALE 

TUTAL  ENROLLMENT: 
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FEMALE  . 

MALE 

LEUKCtA 

UNOERLRAOUATES: 


I NUMeER 
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,0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 


.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

•0 
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u 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 
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.u 

.0 

.0 
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.0 
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0 .0 
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.0 

.0 
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.0 

.a 
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.0 
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.u 
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0 
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0 
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*0 
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,0 
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1 

0 
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< 
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.0 

0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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0 .0 
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0 .0 
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0 .0 
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0 .0’ 
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0 .0 
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TtitlEj  il  7 TOTAL  ENROLLMENT  IN' INSTITUTIONS  DP  HIGHER  EOOCATION  FO®  SELECTEO  HAJiR  FIELOS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
1 . D»  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976  * - 


X * MAJOR  FIELD  I21B  - 'VETERINARY  MEDICINE 


AMERICAN  INDIAN  ■ .(ALACK  • ASIAN  OR  * . 

. * ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 
, MINORITY 


"WHITE 

NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 

ALIEN 


TBICSSEE' 

total 

, female  ■ 

HALf 

i >4 

PROFESSIONAL: 
full-time 
, female 

MALE 

PART-TIME  ’■ 
FEMALE  . 
HALE, 

TOTAL 
FEMALE 
MALE  . 

UNlHGRAD^: 
FuLL-T  IHE 
•FEMALE  , 
MALE 

part-time 

FEMALE 

MALE 

/ 

TOTAL 
• * FEMALE 

MAlE 

■ 'l  V 

UNCLASSIFIED: 
TOTAL  ' • 
FEMALE 
MALE 


NUMBER  . A ■ NUMBER 
‘•'CONTINUED 


V 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

•.o’ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


U .0 

0 ,.o 
0 -*.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

0-  .0 
0 ,0 
U .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  ,0  .v0 

FEMALE  0 » .0 

" MALE  . u .0' 


o 
o 
0 

i 0 
0 
0 


* 0 
0 
0 

• 0 
0 

■ 0 

0 

0 

• 0 


I NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  . >t  NUMBER  Xt  NUMBER  f t 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•u 

.0 

.u 


,.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0  ' 

.0  . 

.0 


0 .6 
0 \0 
0 .U  ' 


0 * .0 
0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 *o 
0 .0 
0 .0 


.0 

.0 

.0 

.o' 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


•9 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

.0  .0 


.of 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 '■  .0 
0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0-  .0 
C .0 
0 • .0 


0 .0 

0 .0 

C .0 


j , 


.0 

.0 

to 


.0 

.0 

..0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

o. 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0.  '.0 
O'  .0* 
0 .0 


0 .0 

•o  .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


AC  100.C 
12  100.0 
26  100.0 
0 .c 
0 .0 
0 ' .0 

AC  10C.0 
12  100.0 
28  100.0 


AC  10QIA0 
12  100.0 
28,100.0' 

‘ O'  .0 
TO,  .0 
0 t .0 
' I 

AO  100.0 
12  100.0 
28  100.0 


O'*  .0 

0 .0 

0 .0 


40  100.0 
12  100.0 
it  100.0 


0 .0 
o.  .0 
0 .0 


0 

*0 

0 

0 

0 

0 


.0. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0  I 

.0 


0 .0 

0 .0 

/ 0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

.0  ‘.0 

0 .0 


TOTAL 

NUMBER 


o. 

0 

0 


AO 

12 

28 

0 

0 

0 

AO  f 
12 
28 


AO 

,12 

26 

0 

0 

0 

'AO 
. 12 
26 


. 0 

' ,0 

'o 


AO  ' 
12 
28 


o 

ERIC 


/ 


TEXAS 

UNDERGRADUATES: 

MJ.-T1HE 

FEHALE 

HALE 

PART -TlllS 
FEMALE 
HAL? 

TOTAL 

FEHALE 

HALE 

GRADUATE: 

FUU-TIHE 
FEHALE  / 
HALE 

part-time 

FEHALE 

HAkE' 

total 

FEHALE 

HALE 

* 

professional: 

FuU-TIHE 

FEHALE 

HALE 

part-time 

PEMALt 
HALE  • ■ 


1 INSTITUTIONS] 


UNO* GRAD ‘PROF: 
FULL-TINE 
' FEHALE 
HALE 
PART-TIME 
FEHALE 
HALE 

total 

FEHALE 
HALE 

UNCLASSIFIED: 

total 

FEMALE 

HALE 

total  enaouhsnt: 
total 

FEHALE 

HALE 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,.U 


0 .0' 

0 .0 

0 .0 


.u 

.0 

.0 

.'u 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

U .0 


10 

0 

10 

0 

0 

0 


A.  A 
.0 
3. 3 
.0 
.0 
.0 


TOTAL  • *10  2.4 

FEHALE  ' 0 .0 

HALE  10  3.2 


LO  2.4 

0 .0 

10  3.3 

0 .0 


.0 

.o' 


10  2.4 

0 .0 

10  ,3.2 


0 .0 
0 1 .0 


.0 


10  2.4 

0 .0 

10  3.2 


0 

O’ 

0. 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 
0 .o 
0 .V" 


0 

c 

0 

0 

0 

,0 


* 


.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

,0 

•.o 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0  v‘ 


0 

.0 

0 

.0 

0 . 

/ 0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

0 

.0 

• 0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

. 0 

.0 

0 

' .C 

0 

.0 

0 

0 

Oj 

.0 

c 

.0  > 

0 

.0 

A 0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

A ■ 

0 

.0 

0 

cl 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.o' 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

r 

c 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

(. 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

,c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

■ 0 

0 

.L 

c 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

iO 

. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

■ 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

1 

.2 

0 

.0 

11 

2.T 

402 

97.3 

0 

.0 

413 

l 

,9 

0 

.0 

1 

.9 

107' 

99.1 

0 

.0 

108.. 

0 

.0 

0 

.0' 

10 

3.3  • 

295 

96.7 

, 0 

.0 

305 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.10 

83.3 

2 

16.7 

12 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

.3  100.0  ‘ 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 

77,8 

2 

22.2 

9 

l 

.2 

0 

.0 

11 

■ 2.o 

412 

96.9 

2 

.5 

425 

1 

.9 

0 

.0 

1 

.9 

110 

99.1  s 

0 

.0 

111 

0 

.0 

0 

.0 

10 

3.2 

302 

96.2 

2 

.6 

314 

1 

.2 

0 

.0 

11 

2.7 

402 

97.3  ' 

• 0 

'.0 

413 

1 

.9' 

0 

.0 

1 

.9 

107 

99.1 

0 

.0 

108 

0 

.0 

c 

.0 

10 

3.3 

295 

96.7 

0 

.0 

305 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

83.3 

.2 

16.7 

12 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 . 

. .0  • 

7 

77.8 

2 

22.2';  > 

9 

1 

.2 

c 

.0 

11 

2.6  * 

«fe 

96.9 

2 

.5 

425 

1 

.9 

c 

.0 

1 

.9  ' 

110 

99.1 

0 

.0 

111 

0 

.0 

0 

.0  i 

10-  • 

3.2 

302 

96.2 

i 

2 

.6 

314 

0 

,c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o, 

.0 

0 

c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

>0 

• 0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

1 • 

.0 

0 

1 

.2 

0 

•o 

n 

2.o 

412 

96.9  ‘ 

2 

.5 

425 

t 

, .9 

c 

.0 

1 

.9 

110 

99.1 

0 

■ .0 

111 

0 

.■0 

0 

.0  • 

10 

3.2 

302 

96.2 

2 

.6 

314 

919 


1841 


930 


*v 


TABLE  17  - Mil  ENRI&MENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  NAJOR  FIELDS  OF  STUDY  MO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
* / BY  RACE  EMICITY  ANO  SE*S  STATE.  1976,  . ' J| 

'MAJOR,  F^ELO  12W  - VETERINARY  medicine 


AMERICAN  INDIAN  . faLAClL  ASIAN  OR  ‘'TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 

alasran  native  non-hispanic  packic  islanoer  hispanic  minority  non-hispamc  alien 

NUMBER  X NUMBER  t NUMBER*  * X NUMBER  X NUMBER  X ' NUMBER  X NUMBER  X 


total 

NUMBER 


feASHINGTQh 


1 INSTITUTIONS! 


UNUERUKAOUATES: 


full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

<0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEJftCE  . 

U : 

.0 

fr 

.0 

• 0 

.0 

,0 

•o,  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• JULEt  . 

0 . 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

-.0 

0. 

.0’ 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

PART-TIME 

u < 

;u 

0 

.0 

0* 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

'.u. 

u . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■o.  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

total 

u 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. >0  • 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘o 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

GRADUATE: 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

' 0 

.0 

•’  0 

V ■ 

0 ',0 

% 

« 

0 

.0 

0 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

• .0  ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

FEMALE 

u 

.u  ■ 

0 

.0 

c 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. MALE 

0 

.0 

0 

•,o 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

u 

.0 

u 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

..0 

c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

professional: 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

>0 

.0 

0 

• 

.0 

0 

.0 

0 

> FULL-TIME 

I 

1 

2 

.7 

A 

l.A 

2 

.7 

9 

3.1 

28C  96.9  . 

0 

.0 

289 

FfcMALE 

0 

.0 

l 

2.5 

,2 

2.5 

1 

1.2  ' 

5 

6.2 

76  93.8  , 

0 

.0 

81 

hale  1 

1 

.5 

0 

.0 

2 

l.C 

1 

.5 

A 

1.9 

20A  98.1 

0 

.0 

208 

PART-TIME 

’U  ■ 

.u 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

3 100.0 

0 

.0 

3 

female 

0 

'.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

MALE 

0 

.0 

V 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

■ 1 1CC.C 

•.  0 

.0 

1 

total  ' 

l 

.3 

l 

*7 

1 

A 

l.A 

2 

.7 

9 

3.1 

283  96.9 

0 

.0 

292  ■ 

female 

0 

.0 

i 

2. A 

*2 

2. A 

1 

1.2 

5 

6.0 

78  96. 6 

0 

.0 

83 

male  t 

UNO+bRAO+PRUF: 

1 ‘ 

.5 

J 

*0 

4, 

.0 

2 

1.0 

] 

f 

A 

1.9 

205  98.1 

0 

.0 

209 

full-tim? 

, i 

.i 

l 

.7 

A 

l.A 

1 

' .7 

9 

3.1 

260  96.9 

0 

.0 

269 

female 

u 

.0  • 

i 

2.5 

2 

2.5 

1 

1.2 

5 

o.2 

76  93.8 

0 

.0 

61 

. MALE 

l 

•Jr  - 

0. 

.0 

2 

1.0 

1 

.5 

A 

1.9 

2CA  98.1 

0 

.0 

206 

PART-IIME 

O' 

• o 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

1 .0 

0 

Jo 

3 100.C 

0 

.0 

18: 

FEMALE 

0 

.0 

0 

• u 

. o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

MALE 

1842 

0 

.0 

i 

r 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 1 100.0 

0 

.0 

1 

ERLCi 


flur:'  '■ 


/ 


* 


total 

1 

.3 

2 

.7 

4 

1.4 

FEMALE 

u 

.0 

. 2 

2.4 

2 

2.4 

'MALE 

l 

.3 

0 

.0 

, 2 

1.0 

UNCLASSIFIED: 

■ ' . 

TOTAL 

■ u 

.0 

.0 

C 

.0 

female 

o 

.9 

0 

.0'  ■ 

0 

.0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

c 

,0 

UIAL  EMKOUMtSl: 

total 

l 

.3 

2 

.7 

4 

1.4 

female 

0 

•u 

2 

2.4 

2 

2.4 

male 

1 

.5 

0 

.0  A 

2 

1.0 

Irtf  states  and 

1 21 

INSTITUTIONS)  ' 

AjKKLKADUATES: 

wl-mme 

u 

.0 

J 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

u 

. .9 

u 

.0 

0 

.0 

PAAT-T  WE 

0 

.u 

0 

.0 

c 

.0 

!)  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TuTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.U 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OkaouATE: 

, 

full-time 

J 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

J 

• D 

0 

.0 

0 

.0 

PAaT-T 1ME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ MALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

female 

0 

.u 

9 

.0 

0 

.0 

male 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

PROFESSIONAL: 

COLL-TIME  • 

oJ 

U1 

UR 

2.1 

35 

FEMALE 

9 • 

*6 

59 

3.1 

14 

.9 

MALE 

1.3 

72 

1.7 

21 

.5 

PAAT-t  [ME 

0 

.0 

3 

1.1 

1 

.4 

female 

0 

•u 

l 

1.4 

1 

1.4 

MALE 

0 

.0 

2 

l.U 

0 

.0 

TdTAL 

1.0 

123 

2.0 

36 

.6 

FEMALE 

.1) 

31 

3.0- 

15 

.9 

male 

1.2 

74 

1.7 

21 

.5 

UNO^OAAO^PAOf : 1 

’ 

FULL-TIME 

i.i 

122 

2.1  > 

33 

.6 

FEMALE 

9 

.6 

30 

3.1 

14 

.9 

MALE 

>4 

1.3 

72 

1.7 

21 

.5 

part-time 

0 

.0 

3 

1.1 

l 

.4 

female 

u 

.0 

1 

1.4 

1 

1.4 

MALE 

u 

.9 

2 

1.0 

0 

.0 

J 


2 

.7 

9 

3.1 

2(3 

16.9 

0. 

.0 

292 

l , 

1.2 

5 

6.0 

78 

94.0 

0 

.0 

(3 

\! 

.5 

4 

1.9 

2u5 

98.  t\ 

0 

.0 

209 

0 

.0 

0 

.0 

o .q 

0 

.0 

0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 .fl 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0V\ 

0 

.0 

0 

2 

.7 

9 

3.1  . 

263 

96,9 

0 

.0 

292 

1 

1.2 

5 

6.0 

78 

94.0 

' 0 

.0 

83 

1 

.5 

4 

1.9 

205 

96.1 

0 

.0 

209 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 ' 

.0 

0 

C . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 . 
9 

.a 

0 

c 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

-0 

.0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

c 

.0 

. 0 

.0 

0 

0- 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

».  .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

34 

.6 

254 

4.3 

5,579 

95.4 

16 

.3 

5,849 

10 

.6 

83 

5.1 

1,545 

94.7 

3 ' 

..2 

1,631 

24 

.6 

171 

4.1 

4,034 

95.6 

13 

.3 

4,218 

0 

.0 

4 

1.4  * 

270 

97.5 

3 

1.1 

277  , 

O' 

.0 

2 

2.9 

67 

95.7 

1 

1.4, 

70 

0 

.0 

2 

1.0 

203 

98.1 

2 

1.0 

207 

34 

.6 

258 

4.2 

5,849 

95.5 

19 

.3 

6,126 

10 

• 6 

85 

3.0 

1,612 

94.8  ' 

4 

.2 

1,701 

24 

.5 

173 

3.9 

4,237 

'95#f  . 

15 

.3 

4,425 

i 

34 

46 

254 

4.3 

3,579 

95,4 

16 

.3 

i 

5,849 

10 

.6 

83 

5.1 

1,545 

94.7 

3 

.2 

1,631 

24 

.6' 

171 

4.1 

4,034 

95.6  V 

13 

.3 

4,218 

0 

•ft 

4 

1.4 

270 

97.5 

- 3 

1.1 

277 

0 

.0 

' 2 

2.9 

t7 

95.7 

1 

1.4 

70  . 

0 

.0 

2 

1.0 

203 

98.1 

2 

1.0 

207 

1845 
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r*Ht  U - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HlfiHtt  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  flELOS  Of  STUOT  MO  LEVEL  Of  EliOUNENT 
IMICI ETMICITY  MU  S6X:  JUTE,  i9T6  ur  '"wwi 

MAJOR  FJELO  1216  - VETEA1NART  MEDICINE  , , 


AMERICA*  INDIAN  BIACR  ASIAN  OR 
AUSUN  NATIVE  NUN-HtfPAMC  PACIf !C  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL  » NHlTE  NOMESIOENT 

NINWITT  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NlfltEft  • »fc  NUMBER  » NUMBER  . ' I 


NASMlfttfUN 

TOTAL 

63 

CONTINUED 

1.0 

12) 

2.0 

36 

.6 

FENALE' 

9 

.5 

SI 

3.0  ’ 

IS 

.9 

MALE 

56 

1.2 

Tv 

1«T 

21 

.5 

UNCLASSIFIED 

total 

0 

* 

.0 

0 

■ -.0 

0 

.0 

fENALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

. 0 

■ .0 

0 

• o 

TOTAL  ENAOUNENT 

total 

• 

03 

1.0 

12) 

2.0 

36 

.6 

female 

9 

.5 

51 

3.0- 

15 

.9 

MALE 

>6 

1.2 

76 

1.7 

21 

.5 

MAJOR  flELl)  A0l*Et.ATE  UIB  1 

21 

InST  IToT  IONS) 

UNOEACRAOUATES: 

full-time 

0 

.0 

u 

.0-  ■ 

0 

.0 

female 

u . 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

male 

u 

.0 

u 

• y 

0 

.0 

PA^t-TlMt 

0 

.0 

l)v 

.0 

0 

.0 

FENALE 

0 

.0  * 

'0, 

.0 

0 

.0 

male 

u 

.0 

' .0 

. .0 

0 

.0 

total 

0 

,0 

..  0 

.0 

0 

.0 

FENALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

UAAOUAIE; 

FULL-TIME 

u 

.0 

' .0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

6 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

u, 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

u 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0  ■ 

a 

.0 

0 

.0 

male 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

total 

0 

.0 

u 

.0 

O' 

.0 

FENAIE 

0 

.0 

_ 0 

.0 

0 

.0 

MALE  , 

0 ' 

.0 

u 

• 0 

0 

.0 

NUBER 

• I 

number 

I 

NUMBER 

. • 

* 

NIK6ER 

j . 

(NUMBER 

)6 

.6 

2 SB 

6.2 

5.669 

95.5 

r 

itf 

. .3 

*,126 

10 

.6 

«5 

s.o 

1.612 

ft.e 

6 

.2 

1.701 

26 

.5 

173 

3.9 

6.237 

95.8 

15 

.3 

6.625 

0 

.0 

0 

1 

.0 

0 

.0 

, 0 

# 

.0 

\ 

0 

‘0 

• .0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

, 0 

36 

*6 

256 

6.2 

5.869 

95.5 

19 

.3 

6.126 

10 

.6 

65 

s.u 

1.612 

96.8 

6 

.2 

1.701 

26 

.5 

173 

3.9 

6,237 

95.8 

1 15 

.3 

6.625 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

‘ .0 

0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0  • 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

< 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

••  0 

.0  " 

' 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PAOttSSIUNAU 


FULL-TIME 

a) 

1.1 

122 

2.1 

3S 

.6 

FEMALE 

9 

.6 

SO 

3.1 

14 

.9 

hale 

>4 

1.3 

72 

1.7 

21 

.5 

PART-TIME 

0 

.0 

3 

1.1 

' 1 

.4 

' finale 

0 

.0 

l 

1.4 

1 

1.4 

HALE 

0 

.0 

2 

1.0 

0 

.0 

TOTAL 

o3 

1.0 

12S 

2.0. 

36 

.6 

FEMALE 

9 

.5 

SI 

3.0 

IS 

.9 

MALE 

>4 

u 

74 

1.7 

21 

.5 

UND»GRAO+PRQF: 

FULL-TIME 

63 

1.1 

122 

2.1 

35 

.6 

female 

9 

.6 

SO 

3.1 

14 

.9 

MALE  ' 

>r 

1.3 

72 

1.7 

21 

.5 

PART-TIME, 

0 

.0 

1 >i. 

1 

.4 

FEMALE  ' 

O 

.0 

r 

1.4 

1 

1.4 

MALE  ' 

0 

.0 

2 

1.0 

0 

.0  ' 

total 

6i 

1.0 

12S 

2.0 

36 

.6 

• female 

9 

• S 

Si 

3.0 

IS 

.9 

male 

54 

u 

74 

1.7 

21 

.5 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

FEMALE 

0 

,ov 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  - , 

63 

1.0 

12S 

2.0 

36 

.6 

FEMALE 

9 

.3 

si 

3.0 

IS 

.9 

male 

>6 

1.2 

/ 4 

1.7 

21 

.5 

ERIC 


34 

.6 

234 

4,3 

3,579 

93.4 

16 

.3 

. 5,849 

10 

i*6 

83 

3.1 

1,543 

94.7 

3 

.2 

1,631' 

24 

\ 

171 

4.1  • 

' 4,034 

95.6 

13 

.3 

4,218 

0 

.0 

4 

1.4 

270 

97.5 

3 

1.1 

277 

*0 

.0' 

2 

2.9 

67 

95.7 

1 

1.4 

70 

*0 

.0 

2 

1.0 

203 

98.1 

2 

1.0 

207 

34 

.6 

258 

4.2 

3,849 

95.5 

19 

.3 

6,126 

10 

.6 

83 

5.0 

1,612 

94.8 

, 4 

.2 

1,701 

24 

.5 

173 

3.9 

4,237. 

, 

95.6 

15 

.3 

4,423 

‘ 34 

.6 

254 

4.3  . 

5,579 

95.4 

16 

.3 

5,849 

10 

.6 

83 

S.l 

*1,345 

94.7 

‘ 3 

.2 

1,631 

24 

.6 

— t?l 

4.1- 

-4,034 

-95.6 

- 13 

~ .3 

4,218 

0 

.0 

4 

1.4 

270 

97.5 

' i 

1.1 

277 

0 

.0 

2 

2.9 

67 

95.7 

1.4 

70 

0 

.0 

2 

203 

98.1 

2 

1.0 

207' 

34 

.6 

238 

4.2 

5.1349 

95.5 

19 

.3 

6,126 

10 

.6 

85 

5.0 

1,612 

94.8 

4 

.2 

1,701 

ft 

.5 

173 

3.9 

4,237 

95.8 

15 

.3 

4,425 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, .0 

0 

.0 

0 

34 

.6  • 

* 

258 

4.2 

5,849 

95.5 

19  , 

.3 

6,126 

40 

.6 

•85 

5.0 

1,612 

94.8 

4 

.2 

1,701 

*4 

.5 

173 

3.9 

4,237 

95.8 

15 

.3 

4,425 

i 


t 
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TAM.E  17.-.  TOTAl  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FQR  SUECTEO  MAJOR  FIELOS  OF  STUOY  INO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
Bt  RACE  ETHNICITY  ANO  SEAS  STATE.  1976 

MAJOR  FIELD  1400  - LAN 


AMERICAN  INDIAN 

BLACK 

ASIAN  OR 

TOTAL 

NHtTfr 

NON-RESIDENT 

ALASRAN  NATIVE 

NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  ' 

MINORITY 

NON-HJSPAMC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

1 

NUMBER  l 

NUMBER 

X ' NUMBER  X 

NUMBER 

l . 

NUMBER  . 1 

, NUMBti 

X 

NUMBER 

, ALABAMA 

\ . 

( • 

3 INSTITUTIONS) 

. W 

■ 

1 

UNOWWAOUAlESi 













Full-time 

V 

.0 

0 .0 

0 

• o. 

•0  *0 

■ 0 

.0  . 

0 .0 

0 

.0 

0 

. female 

V 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 . .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

< FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

c 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0". 

■0 

.0 

0 .0 

0 

.0  1 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 .0 

’ 0 

.0 

0 .0' 

1 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

female 

o • 

.0 

p .0 

0 

.0 

0;  .0' 

0 

.0 

0 .0 

- 0 

.0 

0 

MALE 

0 

( 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

GRAOuATEi 

• 

■ ' ■ 

FUU-TIME 

0 

.0  ■ 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

u .0 

0 

.0 

'0  .0 

,0 

.0 

0 .c 

0 

.0 

0 

HALE 

0 

.0 

0 ' .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .c 

■ 0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

o ;0 

0 

.0 

0 .c 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  ' 

0 .0 

0 

.0 

0 .0- 

;•  o 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

',0 

. 0 

.0 

0 

TOTAL  ' 

,0 

.0 

0 .0  ’ 

i 

0 

.0  ’ 

0 * .0 

0 

.0 

0 .c 

✓ 

0 

.0 

0 

female 

u 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

t •" 

0 

' .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL: 

1 

J 

t 

» 

' EULL-TINE 

l 

.1 

. 73  6.1 

■ 0 

.0 

2 .2 

78 

6.3 

. 1.156  93.6 

1 

.1  * 

1,235  ' 

FEMALE 

0 

.0 

23  il.fr 

0 

.0 

0 .0 

23 

U.6 

176  88.4 

, 0 

.0 

199  , 

MALE 

l 

.1 

32  3.0 

0 

.0 

2 .2 

55. 

5.3 

980  94.6 

l 

.1 

1,036 

, part-time 

0 

.0 

' 3 42.9 

\ 0 

.0 

0 .0 

3 

42.9 

4 57,1 

0 

.0 

7 

female 

0 

.0 

0 .0 

\ 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

l 

male 

0 

.0 

3 jO.O 

0 

.0 

. 0 ..0 

3 

30.0 

3 50.0 

0 

.0 

6 

TOTAL 

, 1 

.1 

7b\  6.3 

0 

.0 

2 .2  . 

81 

d-5 

1.160  93.4 

1 

.1 

, 11242 

FEMALE 

0 

.0 

23  11.3 

0 

.0 

0 .0 

23 

11.5 

177  88.5 

0 

.0 

200 

MALE 

l 

.1 

33  3.3 

0 

.0 

2 .2 

58 

5.6 

983  94.3 

1 

.1. 

1,042 

OND+GRAO+PROF: 

♦ 

full-time 

1 

.1 

*75  6.1 

0 

.0 

2 .2 

78 

6.3 

1.156  93,6 

1 

.1 

1,235 

FEMALE 

0 

.0 

23  1X.6 

0 

.0 

0 .0 

23 

11.6 

176  88.4  " 

0 

.0 

199 

MALE 

l 

.1 

32  3.0 

0 

.0 

2 .2 

55 

5.3 

980  94.6 

i 1 

.1 

1,036 

PART-TIME 

0 

.0 

3 42.9 

0 

.0 

0 .0 

3 

42.9 

4 57.1 

0 

.0 

7 

FEMALE 

0 

.0 

o .o 

0 

.c 

0 .0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

male 

0 

.0 

3 30.0  ’ 

0 

.0 

0 .0 

3 

50.0 

3 50.0 

0 

.0  . 

1*51 

Jc\? 

ERiC 


i 


TOUL 

i 

.1 

71 

0 

.0 

2 

.2 

11 

6«) 

l.lftO 

93.4 

i a, 

1.242 

FEMALE 

0 

.0 

’ a 

aa 

> 0 

.0 

0 

,0 

2) 

U.i 

. 177 

II.) 

o .t 

200 

Mil 

1 

.1 

5> 

s.) 

0 

.0 

2 

.2 

SI 

»•* 

41) 

9ft.) 

i a 

1.042 

UMCLAJilFlElM 

m 

0 

.0 

• 

a 

.0 

' 0 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 

a 

0 .0  • 

0 

fifULt 

a 

•i 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.u 

0 

.0 

0 .0 

0 

male 

\ 

.,0 

0 

.0 

0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

D 

.c 

0 .0 

0 

total  imaoumenti 

TtiUL 

■ ^ 

i 

.i 

71 

6.) 

<0 

2 

.2 

■ ai 

ft.) 

aao 

9). ft 

1 .1 

1,24? 

female 

o ' 

.0 

n 

ah 

0 

.0 

.0 

.0 

23 

11.3 

177 

11.3 

0 .0 

. 200 

MIC 

i 

a 

5.) 

0 

.0 

2 

.2 

36 

5.»  . 

98) 

4ft.) 

1 .1 

1*042 

ARUQNA  I • 2 INSTITUTIONS)  , 


UNUERWUOlfTESl 

full-time^ 

9 

.9 

0 

•0 

0 

\ 8 

.0 

0 

.9 

■ 0 

.6 

0' 

/ 

.0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’0 

.0 

0 

HALE 

0 

.0 

0 

. 

0 

.0 

0 

.9. 

0 

.9 

0 

.0  ' 

0 

.9 

0 

part -hue 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

5 female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..*0 

0 

1 MALE 

w 

.0, 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0  , 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

a 

'0 

.9 

0 

.9 

'■  6 

.9 

0, 

.0 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'FEMAlE 

0 

.9 

9 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 -MALE 

\ 

9 

.9 

0 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

0 

* 

MAOUATEi  ' 
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TOTAtSNRDUMENT  IN. INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  flEtOS  OF-  STUDY  AND  LEVEL, OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNIC ITY-ANl)  SEX:  STATE*  1976 

, ; . • , , l 

1600  - LAN 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  UR 
ALASKAN  NATIVE  NUN-HISPANIC  -PACIFljC  TSLANOER  > HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


WHITE  ’ 

non-hispanic 


non-resident 

alien 


•I 


Colorado 


NUMBER  X NUMBER 
. CONTINUED 


NUMBER 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


0 

0 

’ 0 


: NUMBER  X NUMBER  X 


NUMBER 

* 


TOTAL 

NUMBER 


:i  qs* 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


0 

JO 

0 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

FEMAlE 

male  ■' 

1882 

" o • 

ERLC 


.0 

.0 

.0. 


0 '-.0 
Qk  .0 
0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


0*  .0 


O'  .c 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0.  .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


GRADUATE: 

fjll-tine  ' 

0, 

.0 

2 

4.3 

0 

.0 

0 

.0  . 

2 

4.3 

17  37.0 

27 

58.7 

46  * 

Female  . 

• V 0 

.0 

I 

7.1 

0 

.0 

0 

'.0  " 

1 

7,1 

9 64.3 

4 

26.6 

'14 

MALE 

0 

.0; 

I 

3.1 

0 

.0 

0 . 

.0 

1 

3.1 

8 25.0 

23 

71.9. 

32 
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0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

1 ,100.0  . 

0 

‘.O' 

1 
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,D 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

1 1O0.C 

0 

.0 

1 
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' 0 

M- 

.0 

■ 0 

' .0 

0 

.0 

, o 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 
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• 0 

.0 

2 
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0, 

.0 

0 

» 

.0 

2 

4,3 

Vi  18  38.3 

27 

57.4 

47 

FEMALE  . 

,0 

.0 

I 

6.7 

0 

.0 

0 o 

.0' 

1 

6.7 

10  66',  7 

4 

26.7 

15 

MALE 

0 

.0 

I 

3.1 

0 

■ .0 

, 0 

.9 

1 

3.1 

r ' 8 25.0 

23 

71.9  . 

32 

» 

PROFESSIONAL:- 
FULL-TIME  ' * 

3 

<3 

60 

6.3 

5 

.5 

18 

1.9 

86 

’9.0 

863  90.0 

10 

1.0 
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FEMALE 

1 

.6 

27 

10.0 

2 

.7 

5 

1.9 

35 

13.0 
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1 

.4 
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2 

,.3 

33 

4.6 

S 

.4 

13 

1.9  r 

51 

7.4 

629  '9 1.3 

9 

1.3 

689 

PART-TIME 

0 

.0  ■ 

4 

1.7 

2 

.9 

3 

1.3 

9 

3.8 

226  96.2 

0 

.0 

235 

FEMALE  ' 

0 

.0 

I 

1.1 

1 

1.1 

2 

2.3 

4 

4.6 

^3-95.4 

0 

.0 

87 

male 

0 

.0 

•3 

2.0 

1 

V • 

.7 

1 

.7  . 

5 

3.4 

143  96.6 

*0 

' .0  • 

148 

TOTAL  v y 

3 

64 

5.4 

. 

.6 

21 

i.e 

95 

8.0 

1,089  91.2 

10 

. ,8 

1,194  ■ 

FEMALE 

; 1 

.3 

> 28 

7.8 

1 8 

7 

2.0 

39 

10.9 

, 317  88.8 

1 

s3 

357 

male 

l 

f 36 

4.3 

4 

.5 

14 

1.7 

56 

6.7 

772  92.2^ 

9 

1.1? 

837 

UNUtlMAO+PROF: 

full-time 

3 

( 

.3 
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6.2 

• 5 

.5 
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1.8 

88 

8.8 
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37 

3.7 

1,005 

FEMALE' 

1 

.4 

Jv  28 

9.9 

2 

.7  » 

5. 

1.8 

36 

12.7 

243  8V 

5 

1.8 
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MALE' 

2 

.3,. 

34 

4.7 

■ 3 

.4 

13 
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52 

7.2 
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4.4  , 

. 721, 
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.0 

■ 4 
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' 2 

.8 

•3 
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0 
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0 

.0 

l 
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I 
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4 
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0 

.0 
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, ' MALE 

0 
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2.0 

1 
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1 

.7 

5 
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0 

.0  . ' 
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< 

TOTAL 

3 

.2 
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' \ 

.6 
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*1.7 
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3.0 
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FEMALE 

1 

.3 
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3 

.3  ' 

*\  \7 

1.9 

40 

10.8 

32  7 87.9  , 
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1.3 

372 

MALE 

2 

.2 

37 

4.3 

4 

• 5 

14 

1.6 

57 

6*6 

780  89.8 

32 

3.7 
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188; 


t 


>vl  • 

• TOTAL  ENROLLMENT: 

S.2 

v 

( 

6 

, TOTAL  ' «..\ 

3 
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7 
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< .3 

29 
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3 

u 
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4 

• .5 

DISTRICT  Of  COUfNdU  1 
‘ 'IINOE  RGRADUAT 
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. .0 
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.0 
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.0 
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.0 

..  O'* 
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D 
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.0 

.0 

0 

..o 

MALE 

a 

.0 

' . O' 

.0  ' 

'o 

.0 

TUTAL 

u 

.0 

0 

t < 

.0 

•0 

.0 

FEMALE 

u 

, .0 

0 

.0  * 

0 * 

.0 

MALE 

GRADUATE: 

0 

.0 

6 

:o  > 

0 

.0 

FUa-TIME  . 

i 

.7 

6 

2.0  . 

2 

.7 

FEMALE 

0 

.0 

2 

8.3 

0 

.0 

MALE 

t 

.7 

'4 

L.4  . 

2 

.7 

PAW-TIME 

0 

.0 

12 

2.9 

15 

3.6 

FEMALE  ' 

0 

.0 

5 

9.1 

4 

7.3 

MALE  i 

0 

.0 

7 

f, 

11 

3.1 

' TUTAL 

2 

.3 

16 

2.3 

17 

2.4 

FEMAiE 

0 

.0 

. 7 

8.9 

4 

5.1 

male- 

PROFESSIONAL: . 

2 ' 

.3 

11 

1.7 

13 

2.0 

1 

FULL-TIME 

A • 

.1 

574 

15.2 

61 

i.c 

. ’ female 

2 

.2 

237 

19.4 

32 

2.4 

male 

2 , 

.1 

•317 

13.0 

‘29 

1.2 

PART-TIME 

-6' 

.4 

, il3 

8.0 

11 

.8 

FEMALE 

2 

.4 

50 

9.0 

5 , 

1.0 

MALE 

k 

.3 

o3 

7.1  . 

6 

' ,.7 

total  ; 

10 

.2 

o87 

13.3  " 

72 

1.4 

FEMALE 

4 

.2 

* 307 

1 o'.  6 

37 

2.0 

MALE 

, uNiKGRAD+PROF: 

6 

.2 

360 

11.4 

35 

l.l 

.full-time 

6 

• .1 

560 

14.3 

63 

1.5 

female  ’ 

2 

.1 

239 

15U 

32  , 

2.4 

male  , 

■k 

.1 

321 

11.6 

31 

Jui 

PART-TIME 

6 

.3 

123 

0.9 

• 26. 

1.4 

' FEMALE 

l 

.3 

33 

9.6 

9 

1.6 

male  ' 

4 

.3 

70 

. 5.0  ’ 

17 

1.4 

. total  ' 

12 

.2 

703 

1210. 

89. 

1.5 

FtNALt 

% 

.2 

-.314 

16.3 

’ll.' 

2.1 

■.'MALE 

: ' / * ■ 

i » 

UNCLASSIFIED:- 

8 

.2 

391 

9.9 

• ^ 

1.2 

' ' total  , 

0 

.0 

. 6 

4.3 

6. 

3.2 

S . female 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.2 

. • . mal* 

LMfM 

0» 

t 

.0 

A’ 

f 

i 

5.8 

5 

3.6 

■\  > 


21 

1.7  . 

97 

7.6 

1.107 

89.2 

■ 37 

3.0 

1*241 

7 

1.9 

40 

10.6 

327 

87.9 

5 

1.3 

372 

14 

1.6  ' 

57 

6.6 

780 

69.8 

32 

3.7 

m 

0 

.0 

0 

■ .0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 , 

r .0 

0 

.0 

. 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0  * 

■ 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

ff' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.c 

' , 0 

.0, 

0 

0 

.4" 

0 

.0 

•’ ' 0 

.0 

• 

0 

.0 

0 

0 . 

'.0 

0 

.0 

■ 0, 

.0 

o- 1 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

0 

i 

.3 

.11- 

3.6 

285 

93.8 

1 

8 

2.6 

. 304 

0 

.0 

2‘ 

8.3 

22 

91.7 

. 0 

.0 

24 

l 

.4 

9 

.3.2 

263 

93.9 

8 

2.9 

, 280 

6 

1.5 

33 

8.0  ’■ 

363 

88.1 

’ 16 

3.9 

412 

4 

7.3 

13 

23.o  • 

39 

70.9 

3 

5.5 

55 

2 

.6  ' 

’20 

5.6 

324 

90.8 

13 

3.6 

'357 

7 

1.0 

44 

6.1 

648 

90’.  5 * 

‘ 24  -. 

3.4 

’ 716 

4 

5.1 

15 

19.0 

61 

77.2 

3 

3.8 

79 

3 

.5 

‘ 29 

4.6 

587 

92.2 

21 

3.3 

637 

102 

2.7  • 

741 

19.7 

3.002  79.8 

21 

•»'  .6 

3,764 

28 

2.1 

319 

24.0 

1,001  75.4 
2.001'  82.1 

7 

,5 

1,327 

74 

3.0 

422 

17.3  , 

14 

' .6 

2,437 

27 

1.9 

157 

11.2 

1.247  >8.6 

3 

.2 

. 1,407 

5 

1.0 

62 

11.9 

457  87.9 

1 

.2 

" 520 

22 

.2.5 

95 

10.7 

798  89.1 

2 

•2 

887 

129 

2.5 

898 

17.4 

4,249  82«2 

24 

.5 

» 5,171 

33 

1.8  - 

2.9,  ' 

381 

20.6 

1.458  78.9 

. 8 

.4 

1,847 

96 

517 

‘15.6 

2,791  84.0 

16 

.5 

. 3,324 

L03 

2.5 

752 

18.5 

3,287 

80.8- 

29 

.7 

, 4,068 

' 28, 

.2.1 

321 

23.8' . 

1,023 

75.7 

7 

.5 

1,351 

.75 

2,8 

431 

15.9 

2,264 

83.3  ’ 

22 

.8 

2,717 

33 

1.8  . 

190 

10.4- 

1.6L0 

'88.5  ■ 

19 

1.0 

1,319 

9 

1.6 

75 

'13.0 

496 

86.3  - 

■4 

:>7*  ■ 

575  v 

1.9 

115 

■9.2 

l,Ll4 

89.5  ' ' 

■15 

1.2 

1,244 

136 

. 2.3 

942 

16.0  . 

' 4,897  ■ 

■83.2  , 

' • 48 

.8 

5,887. 

37 

1.9 

396 

20.6 

1,*519 

78.9 

11 

.6' 

‘1,926 

99 

2.5 

546 

13.8 

3,378 

‘8  5.3 

37 

.9 

3,961 

1 ' 


2.2 

18 

9.7 

127 

68.6 

40 

21.6 

185 

0 

.0 

1 

2.2  * 

42 

91.3 

3 

6.5 

46 

4 

2.9 

17 

12.2  • 

85 

61.2 

'37 

26*6 

' 139 

TAaU'  17  - IdTAl  EMJtOtlMENT  UklMSTlTUTlONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAjQR’flELDS  Of  STUOt  AND  LEVEL  Of,  ENROLLMENT 
5 BY  RACE  ETHNICITY  AMO  SEx:  STATE*  1976.  • /■ 

\ 

MAJOR  FIELD  1400  - LAM  , * 


AMERICAN  1NOIAN  , BLACK  ASIAN  OR  TOTAL 
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■K 


MAJtTF^LO  lNOO  * LAh 


AMERICAN  INDIAN  '*  -BLACK  ASIAN  OR 
ALASXAN  NATIVE.  NON-HJSPAMC  PAfUlC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


WHITE 

NON-HI  SPANK  . 


NON-RESIDENT 
ALIEN  . 


NUMBER 


MARYLAND 


1 x „ number 
i ■ 

CONTINUED  ' 


X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NIA8ER'  X 


TOTAL  ENROLLMENT: 


TOTAL 

FEMALE 

MALE. 


.0 

.0 

.0 


149  4,2 

"32  11. 0 
. 97  7.3 


.6 

2 


.3 

.4 

.3 


MASSACHUSETTS 


7 INSTITUTIONS) 


UNOERCRADUATES: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
ART-TIME 
FEMALE  ‘.v 
MALE 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.a 

.0 

.0 

•0 

.0 


0 

•a 

0 

G 

*0 

0 


-.0 

.u 

>0 

.9 

.0 

.0 


0 

0 

0 

0 

0 


*0 


.0' 

.0 

.0 

.0 

‘.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


¥>■  ■ 

0 .0 

0 .0 

0 . .0 
: 0 .0 , 

0 .0  ' 

0 .0 


Total 


0 .0 


0' 


0 .0 


0 .0 


0 .0 


0 .0 


m 

ERiC 


0'  .0 

. 0 .0 

• 0 .0 

0 *0 

0 .0 

0 . .0 


.0 


TOTAL. . 

t 

NUMBER 


4 

.2 

IS^,  6.8 

1 , 

1.641  JL.2 

* V . 

1 .1 

1.808 

2 

.4 

, 56  11.9 

415  W.  9 

.1  .2 

1 472, 

2 

.1 

103  7.7 

A 

1.233  92.3 

• .0 

. ‘ ‘1,336 

. 0 
* 0 


FEMALE  . 

0 

.0 

0. 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

'0 

.0 

0 

io 

0 

MALE 

U 

.0  . 

0 

.•O 

0 

.0 

0 ' 

.0 

A* 

.0 

0 

- .0 

' 0 

.0 

0 

GRADjiAJE:  . 

fUll-tihe 

0 

.0 

5 

3.8 

1 

-.8 

'4 

3.0 

10 

7.5 

66 

49'«6 

t 

57 

42.9 

133 

FEMALE 

0 

.0 

3 

16.7 

1 

5.6 

0 

.0 

4 

22.2 

3 

16.7 

11 

61.1  ' 

18 

MALE 

0 

' ‘.0  ’ 

2* 

1.7 

0 

.0 

4 ' 

3.5 

6 

5.2. 

63 

54.8 

46 

40.0 

115 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6 

0 

.0 

1 

.6 

.175 

99.4 

0 

.0  ' 

176 

FEMALE 

0 

.0 

, • 0 , 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

>.0 

' 19  100. C 

0 

.0 

19 

MALE 

U 

.0  ; 

0 

..0 

■ 1 

• 

.6 

0 

.0 

1 

.6 

156 

99.4 

0 

'.0 

157 

TOTAL 

' 0 

.0 

5 

K6 

2 

.6 

4 

1.3 

11 

'3,6 

241’ 

78.8 

57 

18.4 

309 

female 

•0 

' .0 

3 

' 8.1  • 

1 

2.7 

0 

.0 

4 

10.8 

22 

59.3 

II 

29.7 

37 

MALE 

0 

,0 

2 

.7 

1 

.4 

■ ,4 

1.5.  , 

. 7 

2.6 

219 

80.5 

46 

16.9 

v 272 

PROFESSIONAL': 
FOa-TIME  ‘ 

, 12 

•2 

234 

4.1 

i 

54 

' .9 

86. 

1.5 

386 

. 6.7 

5,364 

92.9 

21 

'.'4  * 

5,771 

.FEMALE 

7 

.4 

85 

5.5 

19 

1.2  * 

23 

1.4 

* 134 

'8.4 

1.468 

91.5 

2 

.1 

1,604 

male 

5 , 

.1 

•149 

3.6 

35 

.8 

' 63 

1.5 

' 252 

6.0 

3,896 

93.5 

19 

.5 

PART-TIME 

6 

.4 

24. 

1.5 ' 

7 

.5 

5 

.3 

2.7 

1,507 

97,2 

l 

.1 

U550 

FEMALE 

3 

• 6 « 

6. 

1.5 

2 

.5 

0 

.0 

• 11 

2.8 

380 

97.2 

0 

.0 

391 

MALE 

3 

.3 

15? 

1.6 

5 

.4 

5, 

.4 

31 

2.7 

, 1,127 

97.2.  ■. 

1 

.1 

1,159 

TOTAL  . 

1“6 

•2 

238 

3.5 

61 

we 

91. 

1.2  ' 

428 

5.8 

,6,871 

93.9 

22 

.3 

7,321 

FEMALE 

10 

.5 

91 

4.6 

21 . 

ui 

23 

1.2 

145' 

7.3 

1)848 

92.6 

2 

.1 

1,995 

hale 

8 

.2 

, Io7 

3.1  • 

' 40 

.8  . 

66 

1.3 

283 

5.3 

5,023 

94.3 

20 

.4  ’ 

5,326 
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f 


\./fl  \ 


UMDFGRATWRQft 


FULL-TIME 

12’ 

.r. 

23 9 

6.0 

55 

.9 

. \ FEMALE 

T 

.6 

88 

516 

20 

1.2 

M":  MALE 

5 

.1 

151  - 

3.5 

35 

■ .8 

Wm  PAM-IIME 

“^•'•'FawL'r 

6 

3 

.3  • 

.7  V 

26 

6 

1,6 

1.5 

- 8 
2 

•5  > 
,5 

* MALE  , 

3 

■ .2 

V 18 

1.6 

6 

,5 

: total 

18 

.2 

.263 

3,6  • ' 

63 

.8 

FEMALE  * 

11) 

.5 

- . V6 

616  ‘ 

22' 

1.1 

MALE 

« 

.1  . 

169 

3,0 

61  ' 

.7 

t 

V ' ' UNCLASSIFIED: 

* 

* TOTAL  •• 

P 

i .0 

0 

/o' " 

O' 

’.0 

, FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

•9 

; v,  rale  ■ 

‘ 1 • ■ 

O' 

*0 

*>  • 

0 

0 

.0 

*,  • * j 

‘total  ENROLLMENT: 

> 

/ . 

total 

18 

.2 

ioi 

3.6  . 

63 

• .8 
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10 

.5 

-V’ 

6.b 

22 

1.1 

, MAtE 

8. 

' .1" 
t 

*\le9 

3.0. 

61 

.7 

.MICtflMN  ; 1 ’ ;5  LSSTITdTIUNSJ 

, • ' *•  ' ' \ * 


UHOERMAOUATES:  ‘ w 

FULL-TIME  ,0.0  0 ,U  0 .0 

' ‘FEMALE  0 .0  0 /0  0 .0  - 

MALE*.,  0 .0  - 0 0 .0- 

PART ‘TIME  ,0  .0  ,•  0 * VO  • ..o  .0  ! 

FEMALE  * 0 .0  0.0  ; 0 .0  ■ 

MALE  o'  .or-  *0  -.0  0 .0 


1 

total 

» 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

-.0 

' MALE  • 
GRADUATE; 

0 

* 

.0 

\ 

0 

.0 

t 

0- 

.0 

• FULL-TIME 

l 

16.3 

0 !*.Q 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.2) 

MALE 

1 

16.3 

(0’  .0 

■ 0 

.0 

PART-TIME 

, 1 

,9 

7 * 6.1 

2- 

1.7 

FEMALE 

' 0 1 

’ .0 

' 1*  16.3 

0 . 

.0 

MALE 

•l 

- 1 

6 

5.6 

2 

1.9 

TOTAL  ‘8^- 

- 2 

7 

5.7 

2 

i.6 

? FEMALE 

u 

.0 

1 16.3 

0 

.0 

MALE  . 

PROFESSIONAL! 

• 2 

1.7' 

6 

5.2 

2 

1.7 

FOLL-TIME 

8 

.2 

i 59 

6.6 

12 

.3 

.FEMALE 

1 

.1 

102  11.1  . 

2 

.2 

MALE 

7 

.2 

157 

5.0 

10' 

.3 

PART-TIME 

1 

.2 

66 

7.3 

3 

.5 

FEMALE 

0 

.0 

15  12.6 

0 

.0 

MALE 

1 

.2  • 

'■  29  6.0 

3 

.6 

total 

- 9 

, .2 

303  > 6.5 

15 

.3 

FEMALE 

1 

.1 

117  11.2 

2 

.2 

MALE 

EjUf one 

8 

.2 
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5.1 

13 

.6 

) 


90  1.5  396  6.7  • 5*630  92.0  70  1.3  5*906 

23  1.6  138  & 1*671  90.7  13  .8  1,622 

67  1.6  258  6.0  3,959  92.5  65  1.5  6,282 

5 .3  , 63/  2.5  1*682  97.5  1 .1  li726 

0 .0'  ll|  2.7  399  97.3  0 .0  610 

5 .6'  321  2.6  1,283  97.5  t .'1  1,316 
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23  1.1  .169  -7.3  1,870  92.fr  - ‘ 13  ’ .6  *2*032>  • 

72  1.3  290  5.2  5,262.93.6  66-1.2  5,598..  . 

. ■ , , ■ . . ■ . i : 

\ . • ,\  . 1 ■ 1 - ■'*  1 

0 .0  0 .0  , h 10.0.0  . . 0 .0  27  : * 
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. : . \ •>>*•  - , p y ■. . 
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0 
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0 

.0 
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.0 

0 

0 

.0 

0 
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.0 

0 

.0 

0 

0 
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0 
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0 
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0 

o' 

.0- 

. 0 

.0 

0 
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' .0,  : 
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0 
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°. 
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.0 

c 

. If 
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0 

, 

V 

‘ '■ , 

. .0- 

0 

.0 

0 ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

'.0  ‘ 

0 

•.O' 

*1 

a 

■ ..0 
ft 

D 

.0 

■* 

0 

0 

.0  . 

l 

\ 

16.3 

. . 6 

85.1  , 

' 0 

.0 

7 

• 0 

.0 

o' 

y 

0 

.0 

0 

.0 

0 - 

0 

-.0 

1 

16.3 

• * 6 

85.7  ■ 

0 

.0 

7 

0 

.0 

10 

•;  8.x 

90 

78.3 

15 

13.0 

115 

0 

'.o  • 

,1* 

46.3 

6 

65.7 

- 0 

.0 

7 

0 

.0 

. 9 

8.3 

86 

77.8  . 

15 

13.9 

108 

0 

,0 

11 

A 

9.0 

96 

78.7 

15 

J2.3 

122 

o' 

.0 

l 

16.3 

6 

85.7 

0 

.0 

7 

0 

.0 

10 

8.7 

'90 

78.3 

15 

13.0 

115 

51 

1.3 

330 

8.1 

3,626 

89,2 

107 

: 2.0 

6,061  ‘ 

12 

1.3 

117 

12.7 

1 783 

86.8 

23 

2.5 

923  * 

39 

1.2 

213 

6.8 

2,861 

90.5 

86 

2.7 

3,138 

6 

.7  ' 

52 

8.6- 

568 

90.7 

6 

.7 

606 

1 

.8 

16 

13.2 

106 

■ 86.0 

1 

.8 

- . 121 

3 

.6 

36 

7.5 

'666 

91.9 

3 

.6 

683 

, 1 

55 

1.2 

382 

8.2 

6,172 

89.6 

111 

2.6 

6,665' 

13  . 

A 

133 

12.7 

887 

85.0  * 

26 

t 2.3 

1,066 

62  1 
- a 

947 

If 
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* 'A 
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6.9 
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* - 
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* 

87 

• 2.6 
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IUICE  ETWICITY  AND  SfcX!  STATE*  1976 
MAJOR  flEU)  1AM ' LAN 


AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR* 

AUSKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  NHl.TE  . NON-RESIDENT 

MINORITY  NON— HISPANIC  ALIEN 
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NlAbER, 


MORGAN 


t N1A8ER  I NUMBER 
CONTINUED'  , 


UN0»tRAD»PRDf: 
FULL-TIME 
FEMALE  . 
HALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 


-9 

1 

a 

2 

0 

2 


TOTAL  A 41 

nnmW  1 

MALE  ' 10 


UNCLASSIFIED: 

TOTAL  0 

FEMALE  0 

- MALE  9 4 

“TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  ■ U 

, .FEMALE  ■ 1 

MALE  - 10. 


‘ MINNESOTA 
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Full-time 
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■ MALE  V 
PART-TIME 
FEMALE  . 
MALE’- 

\ 

’ TOTAL  . . 
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MAlE 
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• FULL-TIME  ’ 
FEMAIi 
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PART-TIME 
. FEMALE 
..MALE 


.2 

.1 

.3 

.3 

.0 

.3 

/ 
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.1 

.3 
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•of 

.0 
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117  1.0 
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35  1.9 

. 310  6.5 
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192  1.1 


\ 


.2 
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• 3 
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0 .0 

0 .0 
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.0 

,0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 


.0 

-.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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X- 
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» 

l NUMBER 

i 
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X 
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t 

X 
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12 

.3 
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1.3 
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8.1 

3*630 

89.2 

107 

2.6 

4,068 

2 

.2 

j 12 

4.3 
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12.7  . 
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84.8 

23 

2.5 

923 

10  , 

.1 

39 

1.2 
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6.8 

2*847 

90.5, 

. 64 

2.7 

3,145 

5 

} 

4 

.6 

62 

8.6 

638. 

88.7 

19 

2.6 

719 

0 

.0 

1 

.8 

17 

13.3 
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85.9 

1 

.8 
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5 

.8 

3 

.5 

-*  45 

7.6 
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89.3 

18. 

3.0 
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. IT 

.6 

55 

1/1 
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•'8.2 
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)89.2 

. 126 

^2.6  ' 
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2 

.2 

13 

U . 
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12.7' 

893 

85.0 

24 

2.3 

1,051 
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.4 

42 

1.1 
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6.9 
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. • "A 

2.7 
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0 
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1 

33.3 
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2 
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0 

.0 
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.0 
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.0 

o) 
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0 

.0 

' 1 0 

.0 

$ 

0 

A 

1 

♦ 
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{ 
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2 
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IT 

.4 

56 
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<6 
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89.1 
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2l6' 
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2 
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13 
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1: 

.4 

1 

43 

/ 

* 

t 
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\ 

4 
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1 
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.0 
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.0 
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0 
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.0 
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,0 
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' .0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0 

.0  . 

0 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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AO 

.0 

t % 

•o 

.0 

0 

.0 
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.0 

0 
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.0 
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0 

.0 
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.0 

c 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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.0 

0 
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.0 

0- 

.0 

0 
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TQttl 
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nSHHUHki 
HU-TWE 
FENAlE 
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MI-TINE 
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* MlE 


TuTU  t 9 

■ FEN  Alt.  ' 2 

MlE  7 
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f 
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' FEMALE 
MlE 


.0 

.0 

.0 


.9 

.3 

.4 

.0 

.0 
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46 

0 

0 
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.0 
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.0 
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MBit  l * TJTAL  UNOtRGRAOUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX: 
lNWlTuTIUN,  state  AND  NATION,  1970 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 
'ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC'  ISLANDER 


' NUMBER  t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

MICHIGAN  CONTINUED 

NORTHWESTERN  MICH  COLLEGE 

■ 

Ml  TOTAL  16  .5 

7 

.3 

6 

.2 

Ml  FEMALE  6 .3 

l 

.1 

2 

.2 

Ml  HALE.  10  .8 

6 

.3 

2* 

.2 

NuRThnOOD  INST  MAIN  CAM 

HI  TOTAL  0 .0 

72 

5.3 

11 

.8 

HI  FEMALE  0 .0 

■ 19 

6.7 

1 

.2 

.MI  MALE  0 .0 

33 

5.6 

10 

1.1 

NOKTHWOQD  UST  INDIANA  BR 

•’  i 

HI  TOTAL  0 .0 

• 21 

11.6 

0 

.0 

H]  FEMALE  0 .0 

5 

7.6 

0 

.0 

Hi  HALE  0 ..0 

16 

13.7 

0 

.0 

UAKLANP  COMMUNITY  COLLEGE 

HI  TOTAL  62  .3 

961 

3.1 

56' 

.3 

•Hi  FEMALE  27  .3 

305 

3.1 

31 

.3 

HI  MALE  33  '.6 

630 

5.2 

25 

.3 

OAM AND  UNIVERSITY 

HI  TOTAL  •-  20  .3 

699 

6.7 

32 

.6 

Hi  FEMALE  ' 8 .2,  . 

<61 

7.2 

20 

.5 

HI  MALE  12  .3 

<18 

6.2 

12 

.3 

olivet  college 

• 

MI  TOTAL  'O  • .0 

36 

6.5 

0 

.0 

Ml  FEMALE  0 ,0.. 

12 

6.0 

0 

.0 

Hi  HALE  O'  .0 

22 

6.9  ' 

■ 0 

.0 

REFORMED  BIBLE  COLLEGE 

HI  TOTAL  3.  3.0 

8 

6.9 

6 

2.6 

HI  FEMALE  3 3.7 

0 

.0 

2 

2.5 

HI  MALE  2 2.6 

8 

9.6 

, 2 

2.6 

SACREO  HEART  SEMINARY 

HI  TOTAL  0 .0  ' 

9 

5.5 

0 

.0 

HI  FEMALE  0 .0 

2 

3.9 

0 

.0 

HI  HALE  O'  .0 

7 

5.3 

0 

.0 

f>AGINA«  VLY  STATE  COLLEGE 

• 

HI  ' TOTAL  9 .3 

292 

11.0 

5 

.2 

Ml  FEMALE  5 .6 

162 

13.2 

1 

.1 

Hi  MALE  . ' ' 6 .3 

130 

9.0 

6 

.3 

SNT  CLAIR  CO  CHTY  COLLEGE 

i 

Hi  TOTAL  2 .1 

71 

2.3 

1 

.0 

HI  FEMALE  0 .0  . 

39 

2.2 

■ 1 

.1 

Hi  HALE  2 .1  . 

;7 

2.6 

0 

.0 

JAINT  MARY'S  COLLEGE 

Hi  TUTAL  1 l.l  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

Mi  FEMALE  1 3.6 

0 

.0 

0 

.0 

Hi  HALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

SCHOOLCRAFT  COLLEGE 

Hi  TOTAL  83.  1.1 

97 

1.2 

56 

.7 

Hi  FEMALE  36  .-9' 

30 

.8 

26 

.7 

Hi  HALE  69  1.2 

o7 

1.7 

30 

.8 

TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 


HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

NUMB  A" 

l 

NUMBER 

l 

NUMBER 

8 

NUMBER 

8 

• $ 

A 

12 

.5 

37 

1.6 

2,553 

98.0 

15 

.6 

7 

.5 

16 

l.l 

1,300 

98.7 

3 

.2 

5 

.6 

23 

1.8 

1,253 

97.3 

12 

.9 

7 

.5 

90 

6.6 

•1,270 

93.6 

0 • 

.0 

6 

1.0 

26 

5.9 

386 

96.1 

0 

.0 

3 

.3  ' 

66 

6.9 

886 

93.1 

0 

.0 

0 

.0 

2] 

11.6 

/ 166 

88.6 

0 

.0 

0 

.0 

5 

7.6 

' 63 

92.6 

0 . 

.0 

0 

.0 

16 

13.7 

101 

86.3 

",  0 

.0 

■ 166 

.8 

1,203 

6.5 

17,197 

93.5 

d 

.0 

50 

.5 

613 

6.1 

9,369 

93.9 

0 

.0 

96 

1.1 

590 

7.0 

7,828 

93.0  j 

0. 

.0 

36 

.'5 

585 

7.9 

6,812 

91.7 

33 

.6 

18 

.5 

327 

8.3 

, 3,586 

91.6 

11 

.3 

16 

.5 

258 

7.6 

3,226 

92.0 

22 

.6 

2 

.3 

36 

6,8 

706 

96.0 

h 

1.2 

1 

.3 

13 

6.6 

281 

96.6 

3 

1.0 

1 

.2 

23 

5.1 

623 

'93.6 

6 

1.3 

3 

1.8 

. 20 

12.2 

131 

79.9 

. 13 

T.9 

2 

2.5 

, 7 

8.6 

66 

81.5 

8 ' 

9.9 

1 

1.2 

13 

15.7 

65 

78.3 

5 

6.0 

1 

.6 

10 

6.1 

155 

93.9 

0 

' I 
.0 

' 0 

.0 

2 

5.9 

- 32 

96.1  v 

0 

.0 

1 

.8 

8 . 

6.1 

123 

93.5 

0 

.0 

70 

2.6 

376 

16.1 

2,285 

85.9 

0 ■ 

.0 

31 

2.5 

199 

16.3 

1,025 

83.7 

0 

.0 

39 

2.7 

177 

12.3 

1,260 

87.7 

0 

.0 

27 

.9 

101 

3.2 

3,036 

96.5 

9 

.3 

10 

•6  ^ 

L*  65 

2.9 

1,530 

97.0 

2 

.1 

17 

UB 

zr 

K 56 

3.6 

1,506 

96.0 

7 

.6 

1 

W 

l.l 

2 

2.2 

■83 

89.2 

f 

8 

8.6 

0 

.0 

1, 

3.6 

27 

93.1 

1 

3.6 

1 

1.6 

1 

1.6 

56 

87.5 

7 

10.9 

92 

V 

330 

6.2 

7,675 

95.6 

30 

.6 

52 

1.3 

166 

3.7 

3,726 

96.0 

12 

.3 

60 

1.0 

186 

6.7 

3,751 

96.8 

18 

.5 

TOTAL 

A 

NUMBER 


■2,605 

1,317 

1,288 

1,360 
A 08 
952 

185 

68 

117 

18,600 

9,982 

8,618 

7,630 
3,926  ; 
3,506  * 

769 

297 

652 

166 

81 

83 

165 

36 

131 

2,661 

1,226 

1,637 

3,196 

1,577 

1,569 

93 

29 

66 

7,835 

3,880 


38955 


SHAM  CULIEGE'  AT  DETROIT 
Hi  TOTAL  1 ,.l  i,i^  98.6  . 

HI  FfcHALt  l .1  670  99.4 

HI  HALE  0 .0  454  97.4 

SIENA  HEIGHTS  COLLEGE 

'Hi  TOTAL  7 .7  . '66  6.9 

HI  FEMALE  3 .6  io  5.1 

HI  HALE  4 .9  40  9.0 

SOUTHNESTERN  HIGH  COLLEGE 
HI  IUJAL  14  .7 

HI  FEMALE  6 .7 

HI  HALE  6 .6 

SPRING  AftbUR  COLLEGt 
HI  TOTAL  2 .3 

HI  FEHALt  . I .2 
HI  HALE  1 .j 

MiUHl  COLLEGE 
HI  TOTAL  5 \u 

HI  FEHALE  2 1.2 

HI  HALE  3 1.3 

UNIVERSITY  OF  DETROIT 
HI  TOTAL  23  .3 

HI  FEHALE  8:  ",L 

HI  HALE  13  .6 

0 MlLHlGAN-ANN  ARaOR 
{II  TOTAL  37  ,3 

ftl  FEHALE  24  .2 

HI  HAL*E  33  .3 

U OF  VlCHIWN-OEARBORN 
HI  TOTAL  23  .3 

HI  FEHALE  'll  .7 

HI  HALE  12  .3 

0 OF  MIcMgAN-FLINT 

hi  total  ia  .3 

HI  FEHALE  9 .6 

HI  -MALE  . 7 .4 

«ALSh  C 'ACCTY  C bU.S  AOH 
HI-  TOTAL  0 .0  33  4.1 

HI  FEHALE  0 .0  13  5.7 

HI  HALE  0 ,0  20  3.4 

nAinTENA*  ChTY  COLLEGE 
HI  TOTAL  . 13  .2  930  14.1 

HI  FEHALE  7 .2  423  14.3 

HI  ‘ HALE  ■ 6 .2  505  14.0  * 

»AYNE  COUNTY  EMIT  COLLEGE  1 

HI  TOTAL  .197  1.8  b, 682  77.4  i 

Ml  FEHALE  l*. 7 ' 5,  774  79,3 

HI  HALE  „ 75  1.9  ‘ 2,906  73.8 

HAYNE  STATE  UNIVERSITY 
HI  TOTAL  427  1,8  6,494  27.7 

HI  FEHALE  135  1.3  3,590  35.2 

JU  - HALE  892  2.2  2,904  22.0 

-’*6fcSttRN  MICH  UNIVERSITY 
fcW.fjOTAL  . 37  .2  1,236  7.3 

' KTTOALE  22  .3  667  8.4 

HI  HALE  15  .2  569  . 6.3 

hEST,  SHORE  CHTY  COLLEGE  1 • 

1 .1  18  2.2 

U ■ .0  9 2.5 

1 .2  9 2.0 


2 

.2 

0 

.0 

1,127 

98.9 

' 1 

.1 

0 

.0 

672 

99.7 

L 

.2 

0 

.0 

455 

97.6 

2 

.2 

51 

5.4 

126 

13.2 

l 

M 

29 

5.7 

59 

11.6 

l 

.2 

-22. 

5.0' 

67 

15.1 

5 

.2 

2 

-.1 

129 

6.1 

3 

.3 

0 

.0 

61 

3.5 

2 

.2 

2 

.2" 

68 

6. '8 

0 

.0, 

'0 

.0 

23 

2.9 

- 0 

.0 

0 

.0 

9 

2.1 

0 

. .0 

0 

.0 

14 

3.8 

41 

10.2 

l 

.2 

. 86 

21.4 

' 8 

4.7 

0 

.0 

’ 21 

12.2 

33 

14.4 

1 

1 

.4 

' 65 

28.4 

33 

‘ .7  . 

47 

1.1 

1,247 

28.0 

9 

.5 

31 

.6 

682 

34.5 

24 

1.0 

36 

1.5 

365 

22.8 

316 

1.4 

241 

1.1 

2,151 

9.7 

122 

1.2 

113 

1.1 

1,118 

11.3 

194 

> 1.6, 

126 

1.0 

1,0$} 

8.4 

14 

.3 

34 

'.8 

• 294 

6.8 

6 

.4 

14 

.6 

162 

9.6 

8 

.3 

20 

.8 

132 

5.0 

11, 

.3 

56 

1.7 

468 

14.2 

7 

.4 

21 

1.3 

274 

17.2 

4 

.2 

35 

2.1 

194 

11.4 

2 

4 

.2 

3 

.4 

40 

4.7 

f 1 

.4 

0 

.0 

16 

6.1 
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86.6 

202 

2.1 

9,852 

10,682 

87.1 

553 

*r 

12,268 

3,933 

91.2 

87 

2.D 

. 4,314 

1,*489 

88.6 
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86.5 
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2 
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0 
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95.6 

2 
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1 
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83.9 

0 

.0 
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48 
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18.0 

13 
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54.1 

690 
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88.9 
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0 
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0 

.0 
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634' 

33.0 
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3.5 

365' 

11.7 

237 

14.9 
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US'  TOTAL  l ;0  145  16.2 

HS  FENAlE  1 .1  225  20.4 

< HS  MALE  0 '.0  120  11.8 

EAST  CENTRAL  JR  COLLEGE 
,M$  TOTAL  • 5T  6.5,  ,151  16.4 

NS  FEMALE  39  9.4  " '84  20.1 

, ' NS  NALE  18  4.4  ' 67  16.5 

EAST  NISS  JUNIOR.  COLLEGE 
NS  TOTAL  3 .4  206  26.6 

NS  FEMALE  1 .4  71  28.2' 

NS  MALE  2 .4  135  25.9 

. Hj NOS  JUNIOR  COLLEGE 
NS  TOTAL  , 18  . 6 536  1 6.4 

NS  FEMALE  • 13  .8  385  24.9 

NS  . HALE  f 5 .4  151  ll.l 

MJLNES  JUNIOR  CULLEGE 
NS  TOTAL  0 .0  220  23.8 

NS  FEMALE  0 .0  101  26.0 

NS  HALE  0 .0  119  22.2 
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NS  TOTAL  0 .0  107  9.9 

NS  FEHALE  0 .0  61  11.6 

NS  HALE  0 .0  46  8.1 
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NS  TOTAL  7 .1  5,920  95.4 

NS  FEHALE  . 0 .0»  3,008  95.5 

NS  HALE  7 .2  . 2,912  95.4 
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' HS  TOTAL  8 .3  467  20.2 

HS  FEMALE  4 .4  ; 229  21.9 
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NARY  HOLMES  COLLEGE 

NS  TOTAL  0 .0  ) 619  100.0 

NS  FEHALE  0 .0/i-  274  100.0 
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NS  TOTAL  0 ' .0  • 294  99.0 

HS’  FEHALE  u .0  184  98.4 

NS  MALE  0 .0  110  100.0 

MISSISSIPPI  COLLEGE 
HS  TOTAL  , 5 .i"  88’ 

./NS  FEMALE  4 .5  52 


5.1 

6.4 


J 


12 

4 


11 

6 

5 


4 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 


.6 

.4 


.0 

.0 

.0' 

.9 

.4 

1.2 

.1 

.1 

u 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


.2 

.2 

.2 


4 .2 

2 .2 

2 .2 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

;.o 

•'  .0 

.0 

.1 

.o' 


0 

.0  ' 

• 358 

, V 

V 1 n ‘ * 

16.9  ,,V 

# ' 
■:  *1  y 

'im  83.1 

0 , 

p ■ 

'.'0  • 

0 

.0 

230 

20.6 

.a 

"W  79.2 

■ * 0 \ 

JO  > 

2,124 

0 

.0 

128 

12.6  . j ' 

J 

/•WE  87.4 

y ■ 

614'  74.7 

■ * 0.  ?■ 

.0  • 

1,105 

0 

.0 

208 

'4 

25.3  / 

0 . 

' < 
• 0 

1,019 

0 

.0 

123 

29.5  ,/ 

29V  70.5 

y 0 

•0 

822 

0 

.0 

85 

21.0|' 

, 320  .79.0 

N ■ 

< 0, 

•0  , 

417 

0 

• .0 

216 

27.9 

‘ .V  * J 

-1 

; • ’'1  " 

.1 

•0 

405 

0 

.0 

73 

*29.0 

179^71.0- 

0 

773 

0 .0 


.0 

.0 

.1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.p 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

•p 

.1 

.1 

.1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

'.o 

.0 

.2 

.4 


NS  MALE 

1 .1 

36 

4.0 

2 

.2 

1 

.1 

NISS  DELTA  JUNIOR  COLLEGE 
NS  TOTAL  '0  .0’ 

324 

22.8 

' 8 

.6 

0 

.0 

HS  FEMALE 

0 .0 

188 

26.6 

■'  , 5 

.7 

0 

.0 

MS  MALE 

0 .0 

136 

19.0 

3 

.4 

0 

.0 

NISS  GULF  CST  JL  JAYSON 
flS  TOTAL  \4  .2 

247 

13.ET 

14 

.8 

2 

.1 

NS  FENAL'E 

v2  .2 

\ 195 

15.7  / 

3 

■ .3 

0 

.0 

NS  NALE 

2 .2 

■N 

102 

11.8. 

a 

1.3 

2 

.2 

143  27.4 


557  19,1  \ 2,355  *0.9  "'V 
! 399  25.8  Alfoi  74.2  :> 

■'  158  4^-/  ',1,207'  88*4  ' 

' f!  ■*. 

hU  .,.1 

> mni*\  ' * 
^87  iA  y 
4i5  \n.b  ' 

’78  90.  li  v" 
457  .88.21 
521  91'. 9'  \ 

,220  ' 3.5  ' 'V  '• 

£ 127  H.C  . 
',93  '3.0  ■ 


220  23.6 
*101  26.0 
179  22.2 


1 

0 

0 

0 


A 


■ 107  9.9 

61  11.8 

46  8.1 

5,940  95.8 
,3,014  95.7 
2,926  95.8 


0 

1 

* 

’0 

'0 

5° 

43. 


♦2 

,0 


% 


p *3 
35 


2,912 

1,547 

1,365 


} 923 
/ 388 
/ 535 


1,085 

518 

567 

6,203 

3,149 

3,054 


me 
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482  20.8 

1,832 

79.2 

,* "i  ‘0  .0 

237  22.7 

807 

77.3 

, r O ’ ..0 
' P . M 

2,314 

245  19.3 

1,025 

80.7  v 

1,044 

619  100.0 

0 

.0 

* *i,  \ 

' aV 

' ; a.  .0 

1,270 

274  100.0 

0 

.0 

1 ...  0 . .Q 

619 

345  100.0 

0 

.0 

0,  ' .0 

274 

714  26.2 

0 

.0 

, > i ■ 

' 2? DIG  73.8  -«i 

345 

388  28.4 

0 

.0, 

977  TU 

2,724 

326  24.0. 

c 

.0/ 

1,013  76.(8..  ( 

1,365 

67  7.8 

797 

92.2 

0 ' .0 v 

1,359. 

32  • 8.5 

, 343 

91.5 

0 .0 

664 

35  7.2 

454 

92.8 

0 ,0.  : 

375 

294  99.0 

3 

1.0  . 

' ' T 

0 .0 

489 

184  98.4 

3 

1.6 

0 .Q, 

297 

110  100.0 

0 

.0 

0 .0 

187 

J99  5.8 

\ 

110 

1,606 

93.6 

\ll  -.6 

59  .7.3 

745 

91.7 

8 1.0 

1,716 

40  4,4 

861 

95.2 

3 .3 

812  ‘ 

332  23.4 

1,089 

76.6 

O v .0 

904 

193  27.3 

513 

72.7 

•0  • .0 

1,421 

139  19.4  ' 

576 

80.6 

0 -.0 

n 706' 

267  14.9 

1,522  1 85.1 

. 0 , .o,  I 

r15. 

150  16.3 

772 

83.7 

0 .0 

' 1,789 

117  13.5 

750 

86.5 

0 .0 

922 

/ 

1 

• 

’£0? 

L 
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TAblE  1 - TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNIC  I TV'AND  SEX: 
INSTITUTION,. ST  ATE  ANU  NATION,  1976  1 ■ 


- t 


AMERICAN  INDIAN,  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  NHITE  *'  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  'MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


MISSISSIPPI 


NUMBER  X NUMBER  X NUMBER 
CONTINUED  ^ 


NUMBER 


X NUMBER  t NUMBER  X NUMBER 


NUMBER 


208 


MS  TOTAL 

10  .3\ 

362  1 12.0 

30 

1.0 

12 

.4 

414  13.7 

2,605 

86.1 

7 

<2  ' 

3,026 

MS  FEMALE 

3 • U [ 

164  13.0 

7 

.6' 

5 

, .4  ’ 

179  14.2 

1,079 

85.6 

2 

.2 

- 1,260 

MS  MALE 

7 .4 

198  11.2 

23 

1.3 

‘ 7 

.4 

. 235  -13.3 

1,526 

86.4 

5 

.3 

1,766 

MISS  GULF  CST  JC  PERKNSTN 
MS  TOTAL  0 .0 

107  14,2 

4 

.5 

1 

,r 

112  14.8 

633. 

83.8 

.10 

1.3 

755 

MS  FEMALE 

0 .0  , 

■'  43  12.6 

1 

.3 

1 

.3 

45  13.4 

288 

86.0 

’ 2 

.6 

‘ 335 

MS  MALE 

0 .0 

'64  15.2.’ 

.3 

.7 

0 

.0 

67  16.0 

345 

82.1 

8 

•1.9 

420 

MISS  INDUSTRIAL  COLLEGE 
NS  TOTAL  U .0 

y 313  ’99.7  , 

0 

.0 

, 0 

.0 

313  99.7 

1 

.3 

0 

.'0  ' 

314 

NS  FEMALE 

0 .0 

" lol  99,4 

0 

.0 

' <0 

.0 

161  99.4 

1 

•6 

0 

.0 

162 

MS  MALE 

0 .0 

.152  100.0 

0 

.0 

0 

152  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

152 

MISSISSIPPI  ST  UNIVERSITY 
MS  TOTAL  42  .4 

U. 

1,014  *9.9 

19 

.2’ 

3 

.0 

.1,078  10.5 

9,073 

88.8 

r 69 

.7 

10,220 

NS  female 

25  .7  ■ 

537  14.1 

5i 

.1 

. 0 

.•  .0 

567  14.9 

f 3,233 

84.8 

It 

.3 

3,811 

NS  MALE 

V 17  .3  . 

477  <1.4 

14 

.2 

3 

■»o 

511 

8.0 

1 5,840 

91.1 

58 

.9, 

6,409 

MISS  UNIVERSITY  for  women 
NS*  total  "I  T .0 

406  15.2 

0, 

.0 

0 

,0 

407  15.3 

1 

2,133 

1 

80.0 

126 

4.7 

2,666 

NS  FEMALE 

1 .0 

406  15.2 

'•  1 0 

.0 

- 0 

.0 

' 407  15.3 

• -2,133 

80.0 

126 

4.7 

2,666 

MS  ’ MALE 

0 .0 

0 

,.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0  ■ 

, 0 

.0  ' 

0 

’.o' 

; 0 

MISS  VLY  ST  UNIVERSITY 
NS  TOTAL  ' 0 .0 

3,114  99.4 

1 V 

0' 

ie 

2 

.1 

3,116  9,9.5 

15 

.5 

1 

. *0 

3,132 

NS  FEMALE 

0 .0 

1,631  99.6 

0 

,1.0 

0 

.0 

‘1,631  99.6 

5 

.3 

1 

.1 

1,637 

NS  MALE 

» 0 .0 

1,463  99.2 

■t  0/  1 

» .0 

2 

.1 

1,485  99.3 

10 

.7 

0 

#0. 

' I.595 

NATCHEZ  JUNIOR  COLLEGE 
NS  TOTAL  0 .0 

19  100.0  ' 

1 s, 

0 

.0 

0 

.0- 

19  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

L1 

19 

NS  FEMALE  ■ 

U .0 

16  100.0 

> 

.0 

0 

.0 

16,100.0 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

‘ 16 

MS  'MALE 

0 .0 

3 100.0 

.0  . 

0 

.0 

3*100.0 

0 

.0 

0 

.0 

♦ 3 

NORTHEAST  MISS  JR  COLLEGE 
MS  TOTAL  0 .0 

98  6.6 

3 

,2 

1 

.1 

102  6.9 

1,378 

93.1 

0 

.0 

1,480 

N^FENAlE  > 0 .0 

52 

6.5 

0 

.0 

1 

.1  « 

53 

6.7 

742 

93.3 

0 

.0 

795 

MS'  MALE . 

0 .0 

46  6.7  . 

3 

0 

.0 

49  7,2 

636 

92.8 

0 

.0  ■ 

■ 685 

NORTHWEST  MISS  JR  college 
NS  TOTAL  0 .0 

660  25.9 

0 

.0 

0 

.0 

680  25.ii  , 

, 1,941 

74.1 

0 

.0 

2,621, 

NS  FEMALE 

0 .0 

345  25.5 

’ 0 

.0 

0 

.0 

345  25.5 

1,006 

74.5 

1 0 

.0 

1,351 

MS  0 MALE 

0 .0' 

335  26.4 

0 

.-0 

0 

1 .0 

335  26.4 

935 

73.6 

0 

.0 

1,270 

PEARL  RIVER  JR  COLLEGE 
MS  TOTAL  7 ' .5 

235  15.7 

. 4 

.3 

' 2 

.1 

. 248  16.5 

, .1,252 

83.5 

0 

.0 

t'lrfOO 
/ 847 

NS  FEMALE 

’5  .6 

144  17.0 

2- 

.2 

0 

.0 

151  17.8  ' 

696 

82.2 

' 0 

*0  ‘ 

NS  MALE 

2 .3 

91  13.9 

2 

.3 

2 

.3  * 

97  14.9 

556 

85.1 

0 

.0 

653' 

PRENTISS  NORM- INDUS  INST 
MS  TOTAL  0 .0 

• i 

, 137  98.6 

0 

.0 

0 

.0 

137  98.6 

2 

1.4 

0 

.0 

139 

NS  FEMALE 

0 .0 

78  97.5 

0 

.0 

■ 0 

.0 

78  97.5 

<■  2 

2.5 

0 

, .0 

80 

MS  MALE. 

• , 0 .0 

5^  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

59  100.0 

0 

'.0 

0 

59 

RUST  COLLEGE  , . 

MS  TOTAL  0 ' .0 

< , 

749  100.0 

0 

.’0 

0 

.0 

749  100.0 

o' 

'.0 

0 

\.e 

•749. 

ms  Female 

' 0 •,  .0 

449  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

449  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

449 

NS  male 

0 .0 

300  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

300  100.0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

300 

aV 


29 


ERIC 


CO 


' i 


' SdUTHRESI  HISS  JK  CUUtGt 


\ MS  TOTAL 

0 

.0 

263 

22.6* 

0 

.0 

ms  female 

U 

.0 

65 

17.3 

0 

.0 

■fUS  MALE 

0 

•o  , 

, 178 

26.3 

0 

,0 

. TOUGALOO  college 
J MS  -TOTAL 

o. 

> 

694 

98.* 

A 

c 

1 

.0 

MS  FEMALE 

0 

l.o, 

4*0 

99.8’ 

0 

.0 

. MS  MALE 

0 

.0 

25* 

96.2 

0 

.0 

3 OFjMlSSISStPPl  MAIN  0AM 

.MS  TOTAL 

12 

.2 

*30 

' 6.2 

36 

.5 

MS  FEMALE 

* 

.1  ■ 

265 

8.2 

. ■ 15 

.5 

MS  MALE 

.2 

\ 185 

*.7 

21 

.5 

U QFv  MISSISSIPPI 
MS  TOTAL 

MjOL  CTR 

3 

.$ 

MS  FEMALE 

'0 

(.0 

26 

8.3 

3 

1.0 

MS  MALE 

1 

'1.7 

7 

11,9 

0 

.0 

u OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

• 

MS  TOTAL 

20 

.2 

911 

10.0 

*2 

-.5 

MS  FEMALE. 

9 

.2 

593 

12.9 

19 

■ .* 

MS  MALE 

a 

.2 

318 

7.1 

23 

.5 

UTICA  JUNIOR  COLLEGE 

MS  TOTAL 

0 

.0 

990 

99.6 

’ 0 

.0 

NS  PtNALE 

0 

.0 

5*2 

99.6 

0 

.0 

NS  MALE 

u 

.0 

**8  - 

99.6 

0 

.0 

- mEsl'ey  college 

•i 

J 

Nj  TOTAL 

0 

.0 

2 

1.6 

2 

1.8 

MS  FEMALE' 

0 

.0 

1 

1.9 

1 

1.9 

NS  MALE 

cr 

70 

1 

1.6 

1 

1.6 

■HITwORTH  COLLEGE 

Hi  TOTAL.  0 x \0/  26  26.5  0 .0 

AS  FEMALE  0 If  10  25.0  0f  .0 

MS  MALE  0 A 16  27.6  0 .0 

ilLLlAM  CARET  COLLEGE  I 

MS  TOTAL  0 \ io3  14.3  1 .1 

MS  FEMALE  0 .1  10*  16.5  I " .2  < 

MS  MALE  0 .#  59  U.5  0 .0 

iJJO*  JUNlUR  COLLEGE 


MS  TOTAL 

5 

2.* 

28  '13.6 

0 

.0 

MS  female 

3 

2.6 

16  15.0 

0 

.0 

MS  MALE 

2 

2.0 

: 12  12.1 

0 

.0 

MISSISSIPPI  ■ 

t 

TOTAL  1 

T , % 

, *3  INSTITUTIONS) 

MS  TOTAL 

22* 

.3 

25,2*5.31.* 

209 

.3 

MS  FEMALE 

12* 

.3 

13,  ?62  3*.* 

‘ 79 

.2 

NS  MALE 

1J0 

.2 

11, *83  28.3 

130 

.3 

MISSOURI 
ATILA  COLLEGE 


MJ  TOTAL 

\ J 

.2 

1*9 

9.8 

11 

.7 

/HU  female 

L 

.2' 

112 

10.0 

6 

• .5 

, MJ  MALE  ' _ 

l 

’.2 

37 

9.1 

5 

1.2 

oAPTlST  BIBLE  COLLEGE 

MJ  TOTAL  ■ 

3 

.1 

1 

.0 

0 

.0 

'■MJ  FEMALE,  « 

1 

.1 

0 

.0  * 

0 

.0 

MJ  MALE 

2 

.1 

1 

.1* 

0 

A 

calvary  bIblc  college 

MJ  TOTAL 

J 

'.0 

» 12 

3.7 

0 

.0 

MJ  FEMALE 

0 

.0 

9 8 

5.* 

0 

.0 

o"“  ““  . 

J 

* 

.0 

* 6 

2.3 

0 

.0 

ERIC,  v 

• » 

’*  . 

1 

*■ 

* 

• 

% 

\ 

t 

1 

* 

\ 

’\ 

Vji 

.0 

263 

22.6 

903 

77.4 

0 

.O'. 

1,166 

.0 

85 

17.3 

*05 

82.7 

0 

.0 

*90 

.0 

178 

26.3 

*' 98 

73.  T‘ 

0 

.0 

676 

.0 

69* 

98.* 

1 

.1 

10' 

1.4 

705 

’ .0 

**0 

99.8 

1 

.2 

0 

.0 

, **i 

.0  ’ 

25* 

96.2 

0 

.0 

10 

3.8 

26* 

.1 

*8* 

6.9 

6,384 

91.6 

105 

1.5 

6,973 

.1 

268 

8.9 

2,715 

90.6 

1* 

.5 

2,997 

.1 

216 

5.* 

3,669 

92.3 

91 

2.3 

3,976 

.0 

37 

10.0 

33* 

90.0 

0 

.0 

371 

.0 

29 

9.3 

283 

90.7 

0 

.0 

312 

.0 

8 

13.6 

51 

86.4 

0 

.0 

- 59 

.2 

995 

11.0 

8,074 

89.0 

0 

.0 

9,069 

.3 

635 

13.8 

3,960 

86.2 

0 

.0 

4,595 

.2 

360 

8.0 

4,114 

92.0 

0 

.0 

4,474 

.0 

990 

99.6 

* 

.* 

. 0 

.0 

994 

.0 

5*2 

99.6 

2 

.* 

0 

.0 

544 

.0 

4*8 

99.6 

■ 2 

.* 

0 

.0 

450 

.0- 

* 

3.5 

110 

96.5 

0 

.Q 

114 

.0 

2 

3.8 

51 

96.2 

0 

.0 

53 

.0 

2 

3.3, 

59 

96.7 

0 

.0 

- 61 

.0 

'26 

26.5 

72 

73.5 

0 

.0 

98 

.0 

10 

25.0 

. 30 

75.0 

0 

.0 

40 

.0 

' 16 

27.6 

*2 

72.4 

0 

.0 

58 

1.* 

180 

15.7 

950 

83.1 

13 

1.1 

1,143 

.6 

109 

17.3 

520 

82.*  , 

2 

.3 

631 

2.3 

71 

13.9 

*30' 

84.0  ’ 

'll 

2.1 

4 512 

.0 

33*- 

16.0 

•’  161 

78.2 

12 

5.8 

206 

.0 

19 

17.8 

82 

76.6 

6 

5.6 

107 

.0 

1* 

1*.  1 

79 

79.8 

6 

6.1 

99 

.1 

25,762 

32.0 

> 

52,285 

65.0 

2,435 

3.0 

80,482 

.1 

1*,002 

35.0 

2*,807 

62.1 

1,161 

2.9 

391970 

.1 

H 

11,760 

29.0 

27,478 

67.8 

1,27* 

3.1' 

40,512 

1.4 

185 

12.1 

1,337 

87.7 

3 

.2 

1,525 

1.3 

135 

12.1 

982 

87.7 

3 

.3 

• 1,120 

1.7 

50 

12.3 

355 

87.7 

, 0 

.0 

> *05 

.0 

5- 

.2- 

2,397 

99.3 

12 

.5 

2,41* 

.0  . 

1 

.1 

.1,026 

99.1 

8 

1,035 

.1 

* 

.3 

1,371 

99.4 

* 

.3 

1,379 

.3 

13 

4.0 

308 

95.1 

3 

.9 

•'32* 

.0 

8 

5.4 

138 

93.9 

1 

.7 

1*7 

.6 

.5 

2.8 

170 

'96.0 

2 

1.1 

177 

- 

\ 

t 

? 

'0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

* 

2 

0 

0 

0 

22 

1* 

B 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

16 

* 

12 

0 

0 

0 

8* 

37 

*7 

22 

15 

7 

1 

0 

1 

1 

0 

1' 
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I Attic  1 * TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  [N  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ECjNlCin  AND  SEX: 
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.0 

820 

18.0 

0 

.C 

l 

.3 

72 

18.2- 

323 

81.8 

0 

.0 

395 

11.3 

2 

.5 

A 

.9 

55 

“I 

37C 

87.1 

0 

.0 

425 

10.7 

2 

.1 

3A 

2.S 

186 

13.6 

1,163 

85.0 

19 

l.A 

1,368 

13.9 

1 

.2 

13 

2.2 

97 

16.7 

ABO 

8?.5 

5 

.9 

582 

a.A 

1 

.1 

21 

2.7 

09 

11.3 

tfl3 

86.9 

1A 

1.8 

786 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

A 

3.2 

119 

96.0 

1 

.8 

124 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

A3  100.0 

0 

.0 

43 

. A. 9 

0 

1 

.0 

c 

.0 

A 

I 

A, 9 

76 

93.8 

1 

1.2 

81 

2.S 

s 

.7 

3 

.6 

27 

3.7 

699 

95.8 

A 

.5 

730 

3.0 

2 

.9 

0 

.0 

9 

J.’ 

221 

96.1 

0 

.0 

2)0 

2.2 

3 

.6 

3 

.6 

18 

$.6 

A78 

95.6 

A 

.8 

500 

4i 

ERIC 


SNT  LU  CC-FluRISSANT  VLlf 


Nil  TOTAL 

16  .3 

1,298 

21.5 

29 

.5 

/ 

J 

j 

NO  FENAIE 

7 .3 

695 

25.1 

16 

.6 

HU- HAL*  9 ,-i 

snt  lo  cc*fjresj  parr 

'603 

18.9 

13 

.4 

i 

NO  TOTAL  ’ 

16  .3 

3,777 

62.2 

25 

.9 

NO  FENALE 

11  .3 

2,327 

66.5 

19 

.9 

NO  NALE  .5  .2 

SAINT  LOUIS  CC-NERANEC 

1,950 

56.3 

11 

.9 

NO  TOTAL. 

19  .2 

299 

9.2 

16 

.3 

NO  PENAL E 

5 .2 

130 

4.7 

12 

.9 

NO  NALE  9 ..3 

SNT  LOUIS  CONSV  OF  NUSIC 

119 

3.8 

9 

*l\ 

/ 

NU  TOTAL 

0 .0 

0 

.0 

2 

5.6 

HO  FENALE 

0 .0 

0 

.0 

2 

9.5 

i 

NO  NALE  0 .0 

SAINT  LOUIS  RA6  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0 

NO  TOTAL 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

no  finale 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

NO  NALE  0 .0 

SAINT  LOUIS  O’ HA  IN  CAHPUS 

0 

.0 

0 

.0  • 

M TOTAL  7 f 607  13.3  35  .8 

NO  FENALE  5 .2  399  17,3  7 .3 

"ALE  ' . 2 .1  208  9.3  28  1.2 

Saint  ljujs  u-parks  c 

NO  TOTAL  ■ o .0  .90  5.1  2 .3 

NO  FENALE  * 0 .0  2 3.6  0 .0 

NO  HALE  *0  .0  v ft  5.2  2 .3 

SAINT  NARY'S  ( O'FAUON 


NO  TOTAL 

1 .2 

' 6 

L7, 

2 

.4 

NO  FENALE 
^NU  HALE 

0 ■ .0 
1 .7 

5, 

1* 

1.5* 

2.1 

) : 

.3 

.7 

SAINT  NARY'S  SEN-COLLEGE 

NO  TOTAL 

0 . .0 

' 2 

3.9 

0 

.0 

HO  FENALE 

0*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

HO  NALE 

0 .0 

2 

3.9 

0 

.0 

SAINT  PAUL'S  COLLEGE 

NO  TOTAL 

0 ■ - .0 

3 

2.6 

.0 

.0 

NU  FENALE 

0*  .0 

l 

1.4 

j 

.0 

NO  NALE 

0 .0 

2 

4.2 

0 

.0 

SCHOOL  OF 

THE  OZARaS 

i 

NO  TOTAL 

0 .0 

^ 25 

2.1 

3 

.3 

.NO  FENALE 

0 .0 

6 

1.0 

2 

.3 

NO  hale 

0 .0 

19 

3.3 

1 

.2 

sthest  no 

ST  UNIVERSITY 

.no  total 

1 .0 

242 

3.2 

2 

.0 

NO  FENALE 

0 .0 

129 

3.3 

1 

.0 

NO  NALE 

1 .0 

113 

3.1 

1 

.0 

southwest 

BAPTIST  COLLEGE 

NO  TOTAL 

16  1.1 

30 

2.1 

2 ‘ 

• .1 

NO  FENALE 

9 1.2 

7 

.9 

2 . 

.3 

NO  NALE 

7 1.0 

23 

3.3 

0 

.0 

STHHST  NO  ST  UNIVERSITY 

NO  TOTAL 

.3 

84 

.6 

26 

.3 

NO  FENALE 

9 .2  ' 

31 

.6 

15 

.3 

NU  NALE 

19.  .3 

53 

.9 

13 

.2 

STATE  FAIR  CNTY  COLLEGE 

NU  TOTAL 

19  1.5 

57 

4.5 

6 

.5 

NO  FENALE 

9 1.3 

28 

4.6 

5 

.8 

NO.  HALE 

10  1.5 

29 

4.4 

1 

.2 

0 . 

i 

tERLC 


.3 

1*361 

22.5 

4f  664 

77.2 

16 

.3 

6,041 

.2 

723 

26.1 

2,044' 

73.7 

5 

.2 

. 2,772 

.4 

638 

19.5 

2*620 

80.1 

11 

.3 

3,269 

.4 

3,842 

63.3 

2,212 

36.4 

y20 

• .3 

6,074 

•3 

' 2,363 

67.5 

1,129 

32.3 

7 

.2 

3,499 

.5 

1,479 

57.4 

1.083 

92- 1 

, 

13 

.5 

2,575 

.5 

304 

5.2 

5,488 

94.7 

2 

.0 

5,794 

.5 

160 

5.8 

2,613 

94.2 

0 

.0 

2,773 

.6 

144 

4.8 

2,875 

95.2 

2 

.1 

3,021 

2.8 

3 

8.3 

33 

91.7  ' 

0 

.0 

36 

.0 

2 

9.5 

19 

90.5 

0 

.0 

21 

6.7 

1 

6.7 

14 

93,3 

0 

.0 

15 

.0 

0 

.0 

46 

100.0  v 

Vo 

.0 

f , 

46. 

.0 

0 

•IT 

0 

.0 

\o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

46 

100.0 

X 

# 

46 

.4 

668 

14.7 

3,765 

82.8 

115 

2.5 

4,548 

.2 

416 

18.0 

1,855 

80.4 

35 

1.5  * • 

2,306 

.6 

252 

11.2 

1,910 

85.2 

80 

3.6 

2,242 

.6 

47 

6.0 

693 

87.9 

48 

6.1, 

788 

.0 

2 

3.6 

50. 

96.2 

0 

.0 

• 

52 

.7 

- 45 

6.1 

643 

87.4 

48 

6.5 

7 

.0 

11 

2.3 

,466 

97.3 

2 

.4 

4 

4 

>9 

.0 

6 

1.6 

332 

97.9 

1 

.3 

3; 

9 

.0 

5 

3.6 

134 

95.7 

1 

.7 

1401 

9.8 

7 

13.7 

43 

84.3 

,1 

2.0 

51 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

9.8 

7 

13.7 

43 

84.3 

l 

7 

2.0 

51 

.0 

3 

2.6 

114 

97.4 

> 

0 

.0 

117 

.0 

1 

1.4  ■ 

68 

98.6 

0 

.0 

x 69 

.0 

2 

4.2 

46 

95.8 

0 

.0 

48 

.0 

28 

2.3 

1.169 

97.7 

0 

.0  • 

1,197 

.0 

8 

1.3 

618* 

98.7 

0 

.0 

626 

.0 

20 

3.5 

551 

96.5 

0 

.0 

571 

.1 

250 

'3.3 

7,270 

96.3 

29 

.4 

7,549 

.1 

132 

3.4 

3,750 

96,4 

7 

.2 

3,889 

.1 

ue 

3.2'  * 

3,520 

96.2 

22 

.6 

. 3,660 

.3 

52 

3.6 

1,372 

95.4 

14 

1.0  . 

1,438 

.4 

21 

2.8  - 

717 

96;5 

5 

.7 

743 

.1 

31 

4.5 

655 

94.2 

9 

1.3 

695 

.2 

' 158 

1.4 

10,987 

98.2 

43 

.4 

11,188  • 

.2 

65 

1.2 

5,495 

98.7 

9 

.2 

5,569  - 

.1 

93 

1.7 

5,492 

97.7 

34 

.6 

5,619 

.1 

' 83 

6.6 

1,176 

93.4, 

0 

.0 

1,259 

.2 

43 

7.1 

560 

92.9 

0 

.0 

603 

.0 

40 

6.1 

616 

93.9 

0 

.0 

656 

• 

213 

18 

5 

13 

29 

11 

13 

30 

13 

17 

l 

0 

1 

0 

0 

0 

19 

5 

19 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

K 

p 

'9 

3 

1 

18 

10 

8 

1 

1 

0 


107 


101 


TAILS  i • TOTAL  JNOIRMAOUATC  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SfXl 
v INSTITUTION,  STATE  AND  NATION^  1976 


AMERICAN  INDIAN  ALACK  • ASIAN  OR  TOTAL 

. ALASKAN  NATIVE  N0N-M1SPANIC  PACIFIC  ISLANDER  Hi  SRAM C MINORITY 


NOMbER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

x 

NUMBER' 

, 

"number 

I 

MISSOURI 

■ continued 

• 

J 

STEPHENS  COLLEGE 

% 

NO  TOTAL. 

2 

.1 

55 

2.8 

6 

.3 

• 8 

.6 

71 

3.6 

MO  FEMALE 

2 

.1 

52 

2.7 

6 

.'3 

a 

.6 

68 

3.5 

MU  MALE 

0 

.0 

3 

6.6 

0 

.0 

0 

.0-: 

,3 

6.6 

TARKIO  COLLEGE 

• 

MU  TUTAL 

3 

.7 

107 

26.5 

M 

.2 

5 

1.1' 

116 

26.6 

M3  FEMALE 

3 

1.6 

39 

20.9 

‘ 1 

.5 

2 

1.1 

65 

26.1 

MO  MALE 

o' 

.0 

88 

27.3 

0 

.0 

3 

1.2 

71 

28.5 

THREE  RIVERS  CNTY  COLLEGE 

■ 

• 

, 

MU  TOTAL 

0 

.•0 

61 

6.8 

0 

.0  - 

1 

.1 

62 

'6.9 

NO  FEMALE 

0 

.0 

26 

5.2 

* . 0 

.0 

1 

.2 

25 

5.6 

MO  MALE 

0 

.0 

17 

6.6 

■ 0 

.0 

0 

.0 

, 17 

6.6 

TRENTON  JUNIOR  COLLEGE 
NO  TOTAL  0 .0 

NO  FEMALE  U .0 

MU  MALE  0 <0 

U OF  HISSQURJ-COLUNBIA  ' 
MO  TOTAL  50  ■ .3 

MU  FEMALE.  26  .3 

MU  MALE  j 26  .3 

U OF  HUSOURI-KANSAS  CITY 
MU  TUTAL  \ 71  1.1 

MO  FEMALE  i 30  1.0 

MO  MALE  ' 61  1.1 

J OF  MISSOURI-KULLA 
MU  TOTAL  17  .6 

MO  FftALE  2 .3 

NO  [MALE  15  .6 

U Of/NISSOORI-SAINT  LOUIS 


3 .6 

0 .0 

3 1.1 

521  2.9 

268  3.5 
233,  2.6 

653  9.8 

385  12.6 
268  ' 7.5 


159  3.6 

<8  ?.\ 

131  3.6  \ 


0 .0 
0 .0 
0 .0 

57  .3 

'26  .3 

33  .3 

83  1.2 

39  1.3 

66  h.2 

20  .5 

• 1 .1 

19  ,5 


0 

0 

0 

26 

9 

15 


.0 

.0 

.0 

.1 

.2 


126  1.9 

53  1.7 

71  2.0 


MU  JOTAL  29 

Mu  fjrEMALE  9 

MO  HALE  20 

nASHINGTUN  UNIVERSITY 
MU  TOTAL  11 

MO  FEMALE  6 

MO  MALE  .5 

dEbSTER  COLLEGE 
MU  TOTAL  2 

MO  FEMALE  1 

MO  MALE  1 

*ent»urth  military  ACAO 
mu  total  •«  .0 

MO  FEMALE  0 .0 

HU  MALE  0 .0 

lESTMINSTER  college 
MU'  TOTAL  1 .2 

MU  FEMALE  0 .0 

MU  MALE  1 .2 


.3 

.2 

.3 

.2 

.2 

.1 

.2 

.1 

.3 


1,266  12.6 
669  15.7 
617,  10.6 

566  8.2 

' 3G0  11.1 
266  6.3 

157  16.5 
103  16.6 
56  16,3 

20  8.0 

0 .0 

20  8.5 

' v 13  2.0 

0 .0 

13  2.0 


25 

16 

9 


.2 

.6 

.2 


16 

8 

6 

13 

6 

7 


.3 

1.1 

.2 

.1 

.1 

.1 


135  2.0 

55  2.0 

80  1.9 

6 .6 
6’  .6 

2 .5 


33  .5 

11  .6 

n .5 

2 .2 

1 .1 

1 .3 


1.2 

.0 

1.3 

.5 

.0 

.5 


.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.9 


210 

39 

171 


6.8 

5.6 

6.7 


1,353  13.3 
700  16.6 
653  11.0 

765  10.8 

372  13.7 

373  8.9 

167  15.6 
109  15.5 
58  15.3 

23  9.2 

0 .0 

23  9.8 

23  3.5 

0 .0 

23  3.5 


RHITE  NON-RtSIDE 
-Np-MPMU  ‘ ALIEN 


3 .6 

0 .0 

3 1.1 

■652  ’ 3.7 
, 367  6.3 

305  3.2 

931  13.9 
507  16.3  * 
626  11.8 


I 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1,912 

95.6 

16 

.8 

1,999 

1,867 

95.6 

16 

.8  ’ 

1,931 

65 

1 

95.6 

0 

.0 

68 

316 

72.5 

6 

.9 

636 

162 

75.9 

0 

.0 

187 

176 

69.9 

6 

1.6 

2*9  . 

811 

95.1 

0 

.0 

853 

660 

96.6 

0 

.0 

665 

371 

95.6 

0 

.0 

388 

506 

98.2 

6 

1.2 

513 

268 

98.6 

6 

1.6 

252  * 

256 

98.1 

2 

.8 

261 

16,818 

95.0 

236 

1.3 

17,706 

7,729 

95.1 

51 

.6 

8,127  ’ . 

9,089 

96,9 

183 

M 

3,577 

5,671 

1)6.8 

86 

1.3 

6,688 

2,571 

82.7 

30 

1.0 

3,108 

3,100 

86.6 

56 

1.6 

3,580 

3,922 

89.7 

239 

5.5 

6,371 

665 

90.1 

32 

6.5 

716 

3,277 

89.7 

207 

5.7 

3,655 

8,799 

86.6 

35 

.3 

\ 

10,187 

3,556 

.63.3 

11 

.3 

6,267 

5,263 

88.6 

26 

.6 

5,920 

6,089 

88.2 

70 

1.0 

6,906 

"2,326 

85.9 

11 

.6 

2,707 

3,765 

89,7 

59 

1.6 

6,197 

915 

86.5 

1 

.1 

1,083 

596 

86.5. 

0 . 

.0 

' 705 

319 

86.6 

1 ‘ 

.3 

378 

b 

22  3 

88.8, , 

■> 

■ 5 

2.0 

, 251 

16  100.0 

0 

.0 

16 

207 

88.1 

5 

2.1 

235 

632 

95.2 

9 

f 

1.6 

66.221 

0 

.0 

0 

;o 

0 

632 

95.2 

9 

1.6 

666 

O 

ERIC 


\ 

ilLlUH  JE*Il  COLLEGE 


NJ  TOTAL 

5 .3 

42 

2.6 

7 

.4 

NJ  FeNALE 

2 .2 

20 

2.3 

3 

.3 

, NO  MALI 

3 .4 

22 

2.9 

4 

.5 

■Uinrwj®5  COLLEGE 



1 

NJ  TOTAL 

^ .0 

41 

0 

.0 

NJ  FENALE 

0 .0 

41 

4.3 

0 

.0 

NO  ' NALt 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

MISSOURI 

TOTAL  1 

71  INST  HOT  IONS) 

NJ,  TOTAL 

57>  .3 

15.351 

9.0 

806 

..5 

tffF  EHAlE 

247  .3 

8.466 

10.5 

336 

.4 

NJ  NALE 

328  .4  • 

6.885 

7.6 

470 

.5 

NO  NT  ANA 

CARROLL  COUEGE 

’ 

NT-  TUTAL 

, 18  1.5 

. 3 

.2 

0 

.0 

NT  FENALE 

7 1.0 

0 

.0 

0 

.0 

NT  HALE1 

11  2.0 

3 

.5 

, 0 

.0' 

COLLEGE  OF  CHEAT  FALLS 

* 

■Hi  TOTAL  ' 

102  11.3 

37 

4.1 

6 

.9 

NT  FENALE 

04  15.3 

16 

3.8 

3 

.7 

NT  NAlE 

38  7.8  . 

21 

4.3 

5 

1.0 

‘ OAnSJN  COLLEGE 

NT  TOTAL 

31  il.l 

0 

.0 

0 

.0 

NT  FENALE 

18  12.3 

0 

.0 

. 0 

.0 

NT  NALE 

13  9.8 

0 

.0 

0 

.0 

EASTERN  MONTANA  COLLEGE 

NT  TOTAL 

135  5.2 

14 

.5 

9 

.3 

NT  FENALE 

84  5.0 

1 

.1 

3 

.2 

NT  NALE 

71  3.4 

13 

1.0 

6 

.5 

FLATHtAO  VLY  CHTY  COLLEGE 

NT  TOTAL 

88  6.3 

1 

.1 

6 

*4 

NT  FENALE 

46  5.9 

0 

.0 

1 

.1 

NT  NALE 

42  6.7 

: i, 

.2 

5 

.8 

HUES  CONNON1TY  COLLEGE  » 

NT  TOTAL. 

9 2.9 

0 

.0 

0 

.0 

NT  FENALE 

7 3.8 

0 

.0 

0 

.0 

NT  NALE 

2 1.6  ' 

0 

.0 

0 

.0 

NJNTANA  C Hi  NHL  SCI-TECHN 

NT  TOTAL 

7 .7 

i 

„ .1  * 

0 

.0 

NT  FENALE  * 

3 1.1 

i 

.4 

0 

.0 

NT  NALE 

. 4 .6 

0 

.0 

0 

.0 

NONTaNA  STATE* UNIVERSITY 

, 

NT  TOTAL 

162  1.9 

20 

.2 

36 

.4 

NT  FENALE 

83  2.2 

4 

.1 

15 

.4 

NT  NALE 

79  1.6  1 

16 

.3 

21 

.4 

NORTHERN  NONTAKA  COLLEGE 

NT  TOTAL 

176  13.5 

3 

.3 

4 

.4 

NT  FENALE 

i24  ' 21.6 

0 

.0 

3 

.5 

NT  NALE 

52  9.2 

•3 

.5 

1 

.2 

ROCKY  NOON TAIN  COLLEGE 

i 

NT  TOTAL 

21  4.6 

25 

5.4 

1 

.2 

NT  FENALE 

12  5.8 

2 

1.0 

0 

.0 

NT  -MALE 

9 3.6 

23 

9.1 

1 

.4 

UNIVERSITY  OF  MONTANA 

'NT  TOTAL 

191  2.8 

42 

.6 

4'5 

.7 

NT  FENALE 

94  3.1 

10 

.3 

16 

.5 

NT  NAlrE 

97  2.5 

. 82 

•8 

• 29 

.7- 

.8 

67 

4.1 

1.546 

95.7 

3 .2 

1.416 

.7 

11 

1.6 

836 

96.2 

2 .2 

869 

.9 

36 

4.8 

710 

95.0 

1 .1 

747 

.2* 

. 43 

4.7 

865 

94.5 

7 .8  r 

915 

.2 

4) 

4.7 

865 

94.5 

7 .91 

* 915 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.5 

17.644 

10.3 

151.641 

68.7 

1,762 

1.0 

271,047 

.3 

9,419 

,11.7 
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NJ  TOTAL  29  .5 

673 

12.7  • ‘ 

39 

.7 

NJ  FEMALE  15 

.6 

290 

11.5  • 

15 

.6 

NJ  MALE  ' ■’  14 

*5, 

383 

. 13.8 

2 4 

* 

LALUHtLL  COLLEGE 
NJ  TOTAL  V 0 

.0 

48 

8.3  . 

8 

1 

1.4 

NJ  f^EMAie  . 0 

.0 

46 

8.3  ’ 

8 

1.4 

NJ  MALE  . 0 

.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

CAMDEN  COUNTY,  COLLEGE 
NJ  tOTAL  7 

.1 

Ii281 

18.7 

28 

.4 

NJ  FEMALE  . ‘ „ 3 . 

.1  1 

749 

21.2 

15 

.4 

NJ  MALE  4 

.1 

532 

16.1 

13 

.4 

lEnTENARY  college  WOMEN 
NJ  TOTAL-  0 .0' 

13 

2.7 

0 

.0 

NJ  FEMALE  U , 

.0 

13 

2.7 

0 

.0 

NJ  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

L MEu  4 DENT  OF  NJ  NEiARK 
NJ  TOTAL  0 .,0 

34 

22.1 

6 

3.5 

NJ  FEMALE  l 

.0 

27 

27.8 

4 

4.1 

NJ  MALE  '0 

.0 

T 

12.3 

2 

3.5 

317 

1.0' 

1.002' 

3.1 

31.298 

96.2  - 

228 

•7, 

CM 

wfN 

a 

59 

.4 ' 

312 

2.2 

13.671 

97.4 

49 

' 144)32 

258 

’1.4 

690 

V 

3.7 

17,627 

95.3 

1 

179 

1*0 

0 

.0 

0 

.0 

' • 4 100.0 

0 

- .0 

4 

0 

.0 

- 0 

.0 

1 

100.0 

e 

, .0 

1 

0 

n , 

•9 

0 

.0 

3 

100.0  / 

0 

.0 

3 

% 

0 

' .0 

l 

2.3, 

42 

95.5 

1 

2.3 

44 

1) 

.0 

1 

2.3 

42 

95.5 

1 

2.3 

44 

0 

• .0 

0 

.0' 

. 0 

0 

.0 

0 

97 

3.2 

738 

24.2 

2,309 

75.8 

0 

.0' 

3,047  . 

54 

3.1 

493 

28.7 

1.223 

71. 3 

0 

’ .0  > 

1,716 

43 

3.2 

245 

18.4 

1.086 

81.6 

0 

.0 

1,331 

110 

1.7 

356 

5.6 

5,918 

93.4 

60 

.9 

6,334 

51 

1.5 

196 

5.8 

3.165 

93.5 

24 

.7 

3,385 

59’ 

Z,  O’ 

160. 

V 

2,753 

93.4 

36 

1.2 

2,949 

4 

l 

.3 

70 

20.8 

267 

79.2  ' 

0 

.0 

337 

l 

.3 

70 

20.6 

>266 

79.2 

0 

.0 

336 

0 

.0 

0 

.0 

1 

100.0 

• , 9 

.0 

1 

l 

.3 

, 1 

.3 

265' 

82.0 

57 

17.6 

323 

0 

.0 

0 

.0 

? « 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

1 

\ 

.3 

, 265 

82.0 

57 

17.6 

323 

46 

2.6 

601 

34.6 

1.136 

65.4 

0 

.0 

1,737 

15 

2.6 

264 

45.2 

320 

54.8 

0 

.0  ■ 

584 

31 

2*7 

337 

29.2 

816 

70.0 

0 

.0, 

1,153 

183 

;a  2. 1 

’ 1*104 

12.6 

7,627 

87.2 

11 

.1 

8,742 

95 

2.1 

599 

13.5 

3,849 

86.5  ; 

3 

.1: 

4/451 

68 

t 

2.1; 

505 

11.8 

3,778 

88.0 

8* 

.2 

' 4,291 

116 

u 

057 

16.2 

4,440 < 

83.8' 

' o, 

.0 

5/297 

40 

1.6 

360 

‘14.3 

2,161 

85.7  • ’ 

0 

.0 

2,521  , 

76 

2.7 

497 ' 

17.9 

2,279 

82.1  ' 

. 0 

.0 

2/776 

27 

•4.7 

83 

14.4 

• 482 

83.4 

•13 

2.2 

578 

27 

4.7 

’83 

14.4 

482 

83.4 

13 

2.2 

578 

.0 

k 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

90 

1.3 

' 1.406 

20.6 

5,397 

79.0 

30 

'.4 

6,833 

48 

1.4 

, 815 

23.1 

2,699 

76.4 

18 

.5 

3,532 

42 

1.3 

» 591 

17.9 

2,698 

'81.7 

12 

.4 

3,301 

7 

1.5 

20 

' 4.2 

461 

95.8 

0 

.0 

481 

7 

1.5 

20 

4.2 

461, 

9S.8 

0 

.0 

481 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

. 0 

8 

5.2 

48 

31.2 

102 

66.2 

4 

2.6 

154 

2 

2.1 

33 

34.0 

63 

64.9 

1 

1.0 

97 

6 

10.5 

15 

26.3 

39 

68.4 

3 

5.3 

57 

» 
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TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  0£  higher  education  by  race,  ethnicity  ANO  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION',  1976 


. / 
* , 


AMtRICAAJ  INDIAN  BLAU  j ASIAN  OR  TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NON-Hil^IC  PtfCI  FI^ISLANOE*  HISPANIC  MINORITY 

NUMBER  ( NUMttE^jjf  NUMBER . I NUMBER  X-  NUMBER 

'NEK  JERSEY  CONTINUED  J 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 

ALIEN 


t NUMBER  I NUMBER 


COLLEGE  OF  SNT  ELlLABfcTH 


3C 


NJ  TOTAL. 

■ 0 .o- 

67 

8.3 

' 3 

.5 

22 

3,9- 

72 

12.7 

686 

, 85,1 

13 

2.3* 

NJ  FEMALE 

U .0. 

.67 

B.3 

• 3 

.5  i 

22 

3.9 

72 

12.7 

486 

85.1 

13 

2.3 

NJ  , MALE  .Li  .0' 

COUNTY  COLLEGE  OF  MORRIS 

0 

.0 

0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NJ  TOTAL 

19  .2 

188 

2.1 

67 

.7 

109 

1.2  " 

383 

6.2 

8,753 

95.8 

0 

.0 

NJ  FEMALE 

4 8 .2 

78 

1.7 

25 

.5 

63 

.9 

156 

3.6 

6,629 

96.6 

0 

.0 

NJ  MALE  11  .2 

CUMBERLAND  COUNTY  COLLEGE 

110 

2.6 

62 

.9 

66 

1.6 

2 29 

5.0 

6,324 

95.0  ■ 

0 

V 

.0 

NJ  TOTAL 

7 .6 

221 

12.6 

10 

.6  ■ 

100 

5.7 

338 

19.2 

1,626 

80.6 

0 

•0 

' NJ  FEMALE 

6 .6, 

112 

12.3 

3 

.3 

56 

5.9 

173 

19.0 

738 

81.0 

■ 0 

•0 

NJ  MALE  3 ' 

00N  60SCQ  COLLEGE 

109 

12.8 

7 

.8 

66 

5.6 

165 

19.3 

688 

80.7 

0 

.0 

NJ  TOTAL 

0 ,0 

‘ 0 

.0 

. o 

' .0 

7 

8.0 

7 

8.0 

81 

92.0 

0 

.0 

NJ  FEMAUF 

0 .U 

. 0 

.0 

0 

.0 

. 0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

NJ  MALE  U .0 

OREM  UNIVERSITY 

0 

.0 

0 

.0 

7 

8.0  ' 

7 

8.0 

Hi 

92.0 

’ 0 

«0 

1 

NJ  TOTAL 

0 .0 

66 

3.1 

0 

.0 

27 

; 1.8  . 

'73 

5.0 

1,362 

92.5 

, 36 

2.6 

NJ  FEMALE 

U .0 

27 

3.3 

0 

.o  sn 

••  1.6 

38 

6.9 

714 

93.0 

16 

2.1 

NJ  MALE  0 .0 

ESSEX  COUNTY  COLLEGE 

, 19' 

2.7 

f 

0 

.0  4 

• i * 

,16 

2.3 

35 

>.0 

666 

91,9 

22 

3.1 

t 

NJ  TOTAL 

20  .3 

4 ,t*4 

67.7 

66 

.7  ' 

’883 

12.9 

5,593 

81.5 

1,269 

18«$- 

0 

.0 

Mu  FEMALE 

4-  ,1 

2,705 

67.3 

26 

.6 

521 

12.9 

3,25$ 

80.9 

J67 

19.1 

0 

’.0 

NJ  MLB,  ,16  .0 

■ FARLGH  DCK$N  U EON  Nltfc  , 

1,939 

*» 

68.3 

20 

•7  ! 

f 

12.8 

2,338 

62.3 

502 

17.7 

0 

.0 

. NJ  TOTAL 

. 0 .0 

76 

10.9 

5 

.7 

2.7 

100 

16.3 

' 598 

85.7 

0 

tO 

■NJ  FEMALE 

' U.  .0 

36 

10.1 

5 

1.6  -T  j 

1-9 

2.5 

50 

16.1  • 

305 

*5.9. 

0 

,0 

NJ  MALE  v 0 • .0 

FARLGH  OCXSN  MADISON  CAM  ■ 

60 

11.7 

0' 

.o  \y 

10 

2.9  ’ 

50 

14.6 

293 

85.6 

• 0 

.0 

N'J  TOjjfl  U .0 

123 

6.1 

11 

.6 

38 

*1.3. 

172 

5.7 

-2,826 

96.0 

8 

.3 

NJ  female. 

0 .0 

58 

6.0 

5 

■ 16 

l.U 

79 

5.4 

1,370 

96.3 

6 

,3 

NJ  MALE  0 ,U 

FARLGH  OCRSN  u RUTHERFO 

65 

6.2 

6 

¥ 

/ 

. .6  ■ 

22 

1.6 

93 

6.0 

1,656 

93.7 

6 

.3 

NJ  TOTAL 

* . 0 ’ J.U 

17ft 

7.0 

19 

.8 

107 

6.6  - 

296 

12.2 

2,117 

87.3 

11 

.5 

NJ  FEMALE 

0 ■ .0 

98 

8.6 

11 

1.0  1 

56 

,6.7 

’ 163 

16.3 

972 

85.1 

89.3 

7 

.6 

NJ  MALE  0 .0 

FARLGH  QUSN  TEANECK  CAM 

72 

5.6 

■ 8 
« 

.6  , 

53 

6.1 

1 

133 

10.6 

1,165 

4 

/ 

.3 

NJ  TOTAL 

2 .0 

2 76 

6.1 

1 3 

1.6 

199 

6.6 

550 

12.1 

3,898 

85.8 

,1? 

2.1 

vNj  FEMALE 

0 .0 

131 

8.0 

21 

1.3 

88 

5.6 

240 

16.7 

1,386 

86.5 

' 16 

.9 

NJ  MALE  2 .1  . 

FELlClAN  COLLEGE 

165 

5.0 

52 

* . 

!#  ' 

111 

3.6 

310 

10.7' 

2,516 

• 

86.5 

83 

2.9 

NJ  TOTAL 

0 .0 

29 

6.0 

6 

.6 

11 

1.5 

66 

6.1 

676 

93.9  • 

0 

•0 . 

NJ  FEMALE 

' ■ U -.0. 

29 

6.1 

6 

.6 

10 

1,6 

. 63 

6.0 

668 

96.0 

0 

.0 

NJ  MALE  0 .0 

GEORGIAN  CUORT  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0 

% 

1 

11.1 

1 

U.l 

8 

88.9 

0 

'.0 

NJ  TOTAL 

0 .0 

66 

6.5 

6 

.6 

25 

3.5 

75 

10.5 

3 622 

87.5 

16 

2.0 

NJ  FEMALE 

0 .(\ 

66 

6.5 

6 

.6 

'25 

3.5 

75 

10.5 

622 

87.5 

16 

2.0 

NJ  MALE 

0 .0. 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•U 

0 

.0 

0 

•9 

o 

ERLC 


»TOT/i  • 
NUMBER 


569 

569 

0' 

9,136 

6,583 

6,553 

1,766 
• III 
853 

88 

0 

88 

1,673 

768 

705 

6,862 

6,022 

2,860 

698 
355 
* 363 

' 3,006 
'•1,653 
- 1,551 

2,626 

1,162 

1,282 

I i 

6,565 
> 1,638 
2,907 

720 

711 

9 

711 

711 

0 


UtASSttOtlU  STATE  COLLEGE 
i»J  TOTAL  29  .3 

^673 

7.5  , 

. 51 

NJ  FEMALE  12  .2 

%42 

8.3 

27 

.5 

NJ  MALE  17  .5 

231 

6.5 

24 

.7  • 

GLOUCESTER  CUUNTY  COLLEGE 
NJ  TOTAL  10  .4 

191 

7.6 

7' 

.3 

NJ  FEMALE  6 .4 

128 

9.1 

4 

NJ  MALE  ,4  .4  , 

HUDSON  CO  a COMMISSION 

63 

5.7 

3 

.3 

NO  TOTAL  0 .0 

476 

39.2 

4 

.3 

NJ  FEMALE  • u .0 

349 

41.4 

1 

.1 

NJ  MALE  0 .0 

JtRSEY  CITY  STATE  COLLEG& 

• 127 

34.0 

3 

.8 

NJ  TOTAL  0 .0. 

1,140 

13.o 

138 

1.6 

NJ  FEMALE  0 .0 

692 

14.5  ‘ 

H 

.8  . 

NJ  MALE  0 .0 

UTHAAHE  GIBBS  SCHOOL  [ 

448 

12.4 

100 

2.8 

NJ  TOTAL  2 .4 

14 

2.9 

1 

.2 

' NJ  FEMALE  2 .v  ■ 

14 

2.9 

l 

.2 

NJ  MALE  0 .0 

twEAN  C tfF  NEo  jEhSEY 

6 

.0 

0 

.0 

NJ  TOTAL  " >8  .7 

1,191 

13.6 

73 

.8 

NJ  ‘FEMALE  27  .6 

748 

15.4 

27 

.6 

NJ  MALE  31  .8 

LUTHER  COLLtoE 

443 

11.4 

46 

1.2 

NJ  TOTAL  0 .0  ' 

47 

34.6 

1 

• 7 , 

NJ  FEMALE  0 .0 

19 

30.2 

1 

1.6 

NJ  > MALE  0 .0 

MERCER  CO  CMTY  COLLEGE 

28 

38.4 

0 

'.0  • 

NJ  TOTAL  lit  >2 

993 

19.8 

36 

.7 

NJ  FtHALt  6 .3 

605 

23.7 

18 

.7 

NJ  MALE  3 .1 

388 

15.8 

18 

.7 

MIDDLESEX  COUNTY  COLLEGE 

? 

NJ  TOTAL  o4  .6 

' 339 

3.3 

14 

.1 

nj  Female  , >3  1.0 

1821 

r 3.4 

6 

.1 

NJ  MACE  , ll  .2 

MONMOUTH  CUUcGE 

b7J 

3.2 

8 

.2 

NJ  TOTAL  . 0 .0 

9t> 

3.4 

10 

.3 

NJ  FEMALE  'o  .0 

5o 

4.1 

4 

.3 

NJ  MALE  o .a  ' 

40 

2.7 

6 

.4 

MONTCLAIR  STATE  COLLEGE  A 

t , 

NJ  TOTAL  0 .0  \* 

336 

3.0 

46. 

.4 

NJ  FEMALE  0 .0  i 

338 

5.0 

28 

.4 

NJ  MALE  0 \0 

NJ  INSTITUTE  .TECHNOLOGY 

218 

5.0 

18 

.4 

NJ  TOTAL  6 *2 

222 

5.7 

142 

3.7 

NJ  FEMALE  0 .0 

NJ,  • MALE  -6  .2 

nihEstniJible  college 

35 

167 

25.0 

4.6 

4 

138 

1.8  / 
3-% 

NJ  total  0 .0 

16 

3.0  ’ 

1 

.3 

■NJ  FEMALE  . 0 .0 

11 

7.5 

0 

.0 

NJ  MALE  • * 0 .0 

7 

3.2 

l 

.5 

OCEAN  COUNTY  COLLEGE 
NJ  TOTAL  12  .4 

bl 

2.1 

10 

.3 

NJ  FEMALE  7 .5 

32 

2.3 

4 

.3 

NJ.  MALE  5 .3 

PASSAIC  CO  lH.TY  COLLEGE 

29 

2.0 

6 

.4 

Nj  TOTAL  l ■ .1 

612' 

48.5 

11 

.9 

$J  FEMALE  . 1 .1  ' 

443 

58.1  ’ 

6 

.8  , 

NJ  MALE  0 .0  ■ 

169 

33.9 

5 

1.0 

o ' 
ERIC 


i 

t 


327 

•cA 

1,080 

12.1 

7,818 

87.6  , 

24 

• .3 

167 

3.1 

648 

12.1 

4,681 

87.6 

13 

.2 

160 

4.5 

432 

12.1 

3,137 

87.6 

ir 

.3 

7 

.3 

215 

8.6 

2,276 

91.0 

I 

• 9 

.4 

5 

.4 

143 

10.2 

1,254 

89.6 

3 

.2 

2 

.2 

72 

6.5 

1,022 

92.9 

6 

.5 

210 

17.3 

690 

56.8 

521 

42.9 

4 

.3 

129 

15.3 

479 

56.9 

36} 

43.1 

.0 

.0 

81 

21.7 

' 211 

56.6 

158 

42.4 

)4 

1 

1.1 

479 

5.7 

1,757 

20.9 

6,408 

76.3 

230  ' 

2,7 

267 

5.6 

997 

20,9 

3,725 

78.0 

51 

l.l 

• 212 

5.9 

760 

21.0 

2,683 

74.1 

179 

4.9 

5 

1.0 

22 

4.5 

\ '464 

95.5 

0 

.0 

5 

1.0 

22 

4.5 

\463 

95.5  * 

0 

!o 

0 

.0 

0 

.0 

y 

100.0 

% 

0 

.0 

629 

7;  2 

1,951 

22.3 

' 6,692 

76.6 

91 

1.0 

361 

7.4 

1,163 

23.9 

3,671 

75.5 

27 

.6 

268 

6.9  * 

788 

20.3 

3C021 

78.0 

64 

1.7 

33 

24.3 

81 

59.6 

54 

39. 7- 

1 

' .7 

14 

22.2 

34 

54.0 

28 

44.4 

1 

1.6 

19 

26.0 

’47 

64.4 

26 

35.6 

0 

.0 

117 

2.3 

1,157 

23.1* 

3,836 

76.6 

12 

.2 

59 

2.3 

690 

27.0 

1,854 

72.6 

8 

.3 

58 

2.4 

467 

19.0 

1,982 

80.8 

4 

.2 

160 

1.6 

577 

5.7 

9,5e2 

93.9 

• 50 

.5 

91 

1.7 

332 

6.2 

4,967 

93.4 

21 

.4 

69 

1.4 

2)5 

5.0 

4,615 

94.4 

29 

.6 

14 

.5 

120 

4.2 

2,745 

95.8 

0 

. '.0 

8 

•6*  ' 

68 

.8.0 

1 1,300 

95.0 

0 

.0 

6 

.4 

52 

3.5 

1,445 

96.5 

0 

.0 

9# 

• 8.9 

1,594 

14.3 

' 9,443  ' 

84.6  » 

119 

l.l 

598 

8.8 

964 

14.3 

5,723 

84.7 

72 

1.1 

'354 

.9.0 

630 

14.3. 

3,720 

84.6 

47. 

l.r 

196 

5.1 

566* 

14.6- 

3,172 

81.8 

136 

3.6 

14 

v6.4 

73 

3-3.2 

147 

66.8  , 

0 

.0 

182  . 

5.0 

493 

13.5, 

3,025 

82.7 

138 

3.8 

4 

1.1 

23 

6.3 

329 

90.6 

11 

3.0 

0 

.& 

11 

7.5 

134 

JJ1.2 

2 

1.4 

4 

1.9 

12 

5.6 

195 

90.3 

.9 

4.2 

26 

.9 

109 

3.8 

2,768 

96.2 

0 

.0' 

16 

1.1  ’ 

59 

4.L 

1,363 

95.9 

0 , 

.0 

10 

.7 

50 

3.4 

1,405 

96.6 

0 

.0 

242 

19.2 

866 

68.6 

393 

31.1 

3 

.2 

141 

18.5 

591 

77.5 

170 

2f2.3 

2 

•.3 

■ 101 

20.2 

275, 

55.1 

223 

44.7 

1 

.2 

8,922 

5,342 

3,580 

2,500 

i,4;o 

1,100 

1,215 

842 

373 

8,395 

4,773 

3,622 

486 

485 

1 

8,734 

4,861% 

3,873 

136 

63 

73 

5,005 

2,552 

2,453 

10,209 

5,320 

4,889 

2,865 
1,368 
1,497  , 


11,156 

6,759 

4,397 


•3,876 

220 

3,656 

,363 

147 

216 

2,877 

1,422< 

1,455 

1,262 

763 

499* 


117 


118  ~h 

' J ! 

FAdlE  1 - TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  8T  PACE,  ETHNICITY  A NO  SEX: 

INSTITUTION,  STATE  AMD  NATION,  1976  ■ ' 

V - ; • . 

, » 

• AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  bhITE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NON-HJSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 

J 

NUNUER  A NUMBER  * NUMBER  . t NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER 


MEN  JERSEY  CUNTINUED 


PRINCETON  UNIVERSITY 


NJ  TOTAL  14  .3 

321  7.4 

116 

2.7 

NJ  FEMALE4  ) .4 

lo2  11.6  . 

39 

2.D 

NJ  MALE  ' 9 .3 

159  5.4 

■ 77. 

2.6 

RAB  COLLEGE  Of  AMERICA 

NJ  TOTAL  0 ,0 

0 .0  ' ’ 

0 

.0 

NJ  FEMALE  0 .u 

0 .0 

0 

.0 

NJ  MALE  0 .0 

0 .0 

0 

.0 

RAMAP3  C OF  NEr  JERSEY 

! 

NJ  TOTAL  ’ 10  .3 

405  10.2 

22 

.6 

NJ  FEMALE  l .1 

lbO  B.7 

8 

.4 

NJ  MALE  6 .4 

245  11.6  ' 

14 

.7 

RICHARD  STOwTun  STATE  C 

, 

NJ  TOTAL  )7  1.) 

3 .1 

4 

.1 

NJ  FEMALE  it  1.7 

1 .1 

2 

.1 

NJ  MALE  31  1.3 

2 .1 

2 

.1 

RIUER  COLLEGE 

NJ  TOTAL  10  .2 

207  4.3 

9 

.2 

NJ  FEMALE  5 .2 

128  6.2 

3 

.1 

NJ  . MALE  S .2' 

79  2.9 

6 

.2 

RUTGERS  U CAMDEN  CAMPUS 

NJ  TOTAL  ' 3 .1 

347  12.6 

13 

.5 

NJ  FEMALE  1 .1 

228  16.4 

6 

.5 

NJ  MALE  2 .1 

119  7.9 

7 

.5 

4 RUTGERS  U NE«AKK- CAMPuS  ' 

NJ  TOTAL  > 1 .0 

516  13.7 

62 

1.7 

NJ  FEMALE  1 .1 

329  19.6 

40 

2.4 

NJ  ME  0 .0 

187  9.U 

22 

1.1 

RUTGERS  U Neb  BRUNSilU 

NJ  TOTAL  * IN  .1 

1,464  6.2 

220 

1.2 

— -NJ  FEMALE  , - * .1 

678  10.1  \ 

125 

1.4 

•‘NJ,  MALE'  6 .1 

5o6  6.4 

95 

1.0 

saint  peters  college 

NJ  TOTAL  14  .4 

410  10.6 

85 

2.2 

. NJ  FEMALE  9 .5 

271  16.5 

34  , 

2.1 

NJ  MALE  S .2 

139  o.2 

91 

2.3 

SALEM  COMMUNITY  COLLEGE 

i 

• 

. 

NJ  TOTAL  0 .0 

t 68  H.9 

3 

.4 

NJ  FEMALE  0 .0 

* 64  16.8 

2 

.5 

NJ'  MALE  0 .0 

24  6.7 

1 , 

.3 

SETuN  HALL  UNIVERSITY 

'NJ  TuTAL-  10  .2 

649  11.9 

'26 

.5 

NJ  FEMALE  2 .1 

437  17.4 

16 

.6 

• NJ  MALE  8 .3 

212  * 7.2 

10  . 

.3 

SOMERSET  COUNTY  COLLEGE 

| 

>r\  NJ  TOTAL  3 .1 

69  3.3 

6 

.3 

t U NJ  FEMALE  1 ,i 

40  3.7 

5 

.5 

NJ  MALE  ,»  1 .1 

29  2.9 

1 

.1  • 

O 

ERLC 

1 

/ 

I 


128 

2.9 

.579 

13.3 

3,571 

81.9 

212 

4.9 

4,362 

41 

2.9 

247 

17.7 

1,108 

79.3 

M- 

3.0 

1,397 

67 

2.9  . 

332 

11.2 

2,463 

83.1 

NO 

5.7 

2,965 

0 

.0 

0 

.0 

236 

78.1 

66 

J 

21.9 

302 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

236 

78.1 

66 

21.9 

302 

193 

,4.9 

630 

15.9 

3,293 

83.1 

40 

1.0 

3,963 

65 

3.5 

235 

12.7 

1*602 

86.7 

10 

.5 

1,847 

128 

6.0 

395 

18.7 

1,691 

79.9 

30 

1.4 

2,116 

3 

.1 

67 

1./ 

3,804 

98.3 

0 . 

.0 

3,871 

0 

.0 

29 

1.9 

1,501 

98.1 

0 

.0 

1,530 

3 

.1 

38 

1.6 

2,3</3 

98.4 

0 

.0 

' 2,341 

26 

.5 

252 

5.2 

4,516 

93.8 

45 

.9 

» 

4,613 

12 

.6 

148 

7.2 

1,863 

91.6 

25 

1.2 

2,056 

14 

.5 

104 

■ 3.8 

2,633 

95.5 

20 

.7 

2,757 

68 

2.5 

431 

15.7 

2,276 

82.9 

38 

M 

2,745 

32 

‘ 2.6 

267 

21.5 

963 

77.5 

12 

Wo 

1,242 

36 

2.4 

164 

10.9 

1.313 

87.4 

26 

1/7 

1,503 

236 

6.3 

815 

21,7 

2,855 

76.1 

84 

2.2 

3,754 

128 

7,7 

*49$ 

29.9 

' 1,136 

68.2 

31 

1.9 

1,665 

108 

5.2 

317 

15.2  , 

1,719 

82.3 

53 

2.5 

. 2,089 

468 

2.6 

2,166' 

12.1 

15,519 

86.6 

19> 

1.1 

17,833 

236 

2.7 

1,247 

14.4 

7,353 

84.9 

65 

.8 

8,665 

232 

2.5 

919 

10.0 

8,166 

88.6  . 

133 

1.4 

9,218 

537 

13.9 

1,046 

27.0 

2,824 

73.0 

0 

.0 

’ 3,870 

298 

18.1 

612 

37.2 

1,031 

62.8 

0 

.0 

1,643 

239 

10.7 

434 

19.5 

1,793 

80.5 

0 

.0 

2,227 

.12 

1.6 

103 

13.9 

637 

86.1 

0 

.0 

740 

5 

1.3-- 

71 

18.7 

309 

81.3 

0 

.0 

380 

7 

1*9 

32- 

8.9 

326 

91.1 

0 

.0 

360 

91 

1.7 

776 

14.3 

4,561 

83.9 

101 

1.9 

5,438 

42 

1.7 

497 

19.6 

1,985 

79.1 

29 

1.2 

2,511 

45 

1.7 

279 

•9.5 

2,576 

88.0 

72 

2.5 

2,927 

11 

.5 

89 

4.2 

2,007 

95.8 

• 0 

.0 

' 2,096 

5 

6 

.5 

.6 

ws 

1,027 

980 

?5.2 

96.4 

0 

0 

.0 

.0 

1,079 

1,017 

STEtfNS  iNSr  TECHNOLOGY 
NJ  70T^  ' u .0 


NJ  FEMALE 

0 

.0 

NO  MALL 

0 

.0 

TALMUl  .lNST  of  CEN  JERSEY . 

NJ  TOTAL 

0 

.0 

NJ  FEMALE 

G 

.0 

NJ  MALE 

0 

.0 

TRENTON  STATE  COLLEGE 

NJ  TOTAL 

13 

.2 

NJ  FEMALE 

' 5 

.1 

NJ  MALE 

6 

%L 

ONION  COLLEGE 

NJ  TOTAL 

7 

U 

NJ  FEMALE 

5 

.3 

NJ  MALE 

i 

.1 

ONION  CO  TECHNICAL  INST 

“NJ  TOTAL 

i 

.2 

NJ  FEMALE 

1 

.2 

NJ  MALE 

l 

.2 

OPSAU  COLLEGE 

, 

NJ  TOTAL 

0 

.0 

nj  female' 

0 

.0 

NJ  -MALE 

0 

.0 

•estminster  CHOIR  COLLEGE 

NJ  tutal 

0 

.0 

NJ  FEMALE 

0 

.0 

NJ  MALE 

(1 

.0 

•ILL IAN  PATERSON  COLLEGE 

Nj  TOTAL 

'll 

.1 

NJ  FEMALE 

4 

.1 

NJ  MALE 

7 

.2 

NEJ  JERSEY 

'TOTAL 

NJ  TOTAL 

>40 

.3 

NJ  FEMALE 

L 91 

.3 

NJ  MALE 

<49 

.2 

NEK  MEXICO 

COLLEGE  UF  jANTA  FE 

NM  TOTAL 

65 

6.2 

NM  FEMALE 

44 

8.5 

NM  MALE 

» 21, 

. 3.9 

COLLEGE  OF  The  SOUTHKEST 
M TOTAL  0 -.0 

NN  FEMALE  u .0 

NN  MALE  0 .0 

EASTERN  .NM  U MAIN  CAMPUS 
NN  TOTAL.  10*  3.4 

NN  FEMALE  66  *.5 

NM  MALE  36  2.4 

EASTERN  NM  0 RQS»ELL  CAM 


, NN  TOTAL 

15 

1.4 

NN  FEMALE 

9 

i.e 

NN  MALE 

6 

1.0 

NEK  MEXICO  HIGHLANDS  U 

NN  TOTAL 

54 

3.2 

NM  FEMALE 

34 

4.2 

NN  MALE 

20 

2.2 

2er|c 

4 

52 

4.0 

43 

3.3 

14  ’11.2 

4 

3.2 

38 

3.3 

39 

3.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

681 

8.2 

31 

.4 

435 

9.0 

18 

.4 

246 

7.1 

13 

.4 

271 

8.7 

17 

A 

* 161 

10.9 

7 

.5 

110 

6.8 

10 

•6 

•7 

6.9 

11 

l.l 

t9 

5.5 

8 

1.5 

38 

8.5 

. • 1 

.7 

243 

16.9 

8 

.6 

lol 

23.1 

3 

.4 

82 

11.0 

5 

.7 

35 

9.0 

2 

.5 

19 

8.8 

2 

.9 

16 

9.2 

0 

.0 

498 

5.3 

. 23 

.2 

237 

5.1 

11 

.2 

261 

5.6 

12 

.3 

60  INSTITUTIONS) 

<3,013 

10.8 

1,765 

• 1 

13,614 

12.7 

741 

.7 

9,399 

8.9 

1,024 

1.0 

29 

2.7 

13 

1.2 

7 

1.3 

1 

.2 

22 

4.1 

12 

2.2 

2 

2.0 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

1 

*2.1 

0 

.0 

165. 

5.5 

11 

.4 

51 

3.5 

7 

.5 

114 

7.3 

• 4 

.3 

31 

2.9 

1 

.1 

10 

2.0 

0 

.0 

21 

3.6 

1 

.2 

46 

2.7 

3 

.2 

2 

.2 

1 

.1 

44 

4.9 

2 

.2 

* ' \ 


55 

4.3 

150 

11.6 

2 

1.6 

20 

16.  U 

53’ 

4.5 

130 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

69 

.8 

794 

9.6 

34 

.7  * 

492 

10.1 

35 

1.0 

302 

8.7 

125 

4.0 

420 

13.5 

61 

4.1 

,234 

15.9 

64 

3.9 

r 

11.4 

39 

4.0  . 

119 

12.2 

22 

4.1 

60 

11.3 

17 

3.8 

59 

13.2 

43 

3.0 

294 

20.4 

' 17 

2.4 

181 

26.0 

26 

3.5 

113 

15.2 

0 

.0 

37 

9.5 

0 

.0 

21 

9.8 

0 

.0 

16 

9.2 

120 

1.3 

652 

7.0 

64 

1.4 

•316 

. 6.8 

56 

1.2 

336 

7.2 

7,898 

3.7 

33,216 

15.6 

4,131 

3.8 

18,777 

17.5 

3,767 

3.6 

14,439 

13.7 

422 

40.0 

529 

50.1 

187 

36.0 

239 

46.1 

235 

43.8 

290 

54.0 

7 

7.1 

9 

9.2 

3 

5.9 

4 

7.8 

4 

8.5 

5 

10.6 

420 

13.9 

700 

23.2 

206 

14.1 

.330 

22. 6 

214 

13.7 

370 

23.7 

291 

26.8 

338 

31.2 

122 

24.4' 

141 

28.2 

169 

28.9 

197 

33.7 

1,163 

68.1 

1 ,266 

74.1 

558 

69.0 

595 

73.5 

605 

67.2 

671 

74.6 

110 

1,107 

85.6 

36 

2.8 

105 

84i0 

V 0 

.0 

1,002/ 

85.8 

36 

3.1 

f>  0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

60 

100.0 

0 

.0 

7,515 

90.4 

0 

• .0 

4,357 

89.9 

0 

.0 

3,158 

91.3 

0 

.0 

2,672 

86.2 

, 9 

.3 

1,236 

83.9 

4 

.3 

1,436 

88.3 

5 

.3 

859 

87.8 

0 

.0 

471 

88.7 

0 

.0 

388 

86.8 

0 

.0 

1 

1,140 

79.1 

7 

.5 

514 

73.7 

2 

* .3 

626 

84.1 

5 

.7 

352 

90.5 

0 

.0 

194 

90.2 

0 

.0 

158 

90.8 

.O' 

8,65$ 

93.0 

i 

.0 

4,332’ 

#.2 

l 

.8 

4,323 

92.6 

1 

.0 

177,520 

83.5 

1,187 

.9 

88,135 

82.0 

549 

.5 

8^,383 

85.0 

1,338 

1.3 

513 

48.6 

14 

1.3 

278 

53.6 

2 

.4 

235 

43.8 

: 12 

2.2 

87 

88.8  • 

. 2 

2.0 

47 

92.2 

0 

.0 

1 .40 

85.1 

2 

4.3 

2,292 

75.8 

• 30 

1.0 

•1,119 

76.7 

10 

.7 

1,173 

75.C 

20 

1.3 

746 

68.8 

0 

.0 

359 

71.8 

• 0 

.0 

387 

66.3 

0 

.0 

426 

24.9 

17 

1.0 

211 

26.1 

3 

.4- 

215 

23.9 

,14 

1.6 

1*293 
125 
1 » 168 

60 

0 

60 

* 

8,30? 

4,649 

3*460 

3,101 

1,474 

1,627 

976 

531 

447 

1,441 

697 

744 

- 389 
. 215 
174  • 

• 9,309  , 
4,649 
4,660 


212,623 

107,461 

105,162 


1,056 

519 

537 

98 

51 

« 

3,022 

1,459 

1,563 

1,084' 

500 

584 

1,709, 

809 

900 
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AMEA1CAN  INDIAN  KICK  as IIN  OK 

AUSKAN  MAUVE  NON-MlSPANlC  PACIFIC  ISlANOEA  HISPANIC 


TOTAL  hh|TE  ■ NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HlSPANIC  ALIEN 


TOTAL 


NUNeEA  A NUM»ER  . t NUMBER  J 
NEB  MEXICO  . CONTINUED 


NN  INST  OF  MINING  A TECMN 
NN  TOTAL  i .4 

NM  FEMALE  1 .7 

NM  NAlE  2 .4 

Nc«  MEXICO  JUNIOR  COLLEGE 
nn  total  5 .5 

NN  FENALt  4 ;a 

NM  NILE  1 .7 

ncA  NEAlCQ  MILITARY  INST 
MM  TOTAL  2 • .4 

NN  FEMALE  0 .0 

NN  HALE  l .4 

NN  STATE  J NAIN  CAMPUS 
NN  TOTAL  194  2.1 

YM  FEMALE  97  2.4 

NN  MALE  * 97  1.9 

NN  STATE  u alahulOROO 
nn  Total  u 1.9 

NN  FEMALE  5 1.9 

NM  MALE  A 1.9 

NN  state  U CARlSoAO 
NM  TOTAL  .2  .6 

NN  FEMALE  1 .« 

'NN  NILE-  l .7 

NM  state  u grants  manc H 

NM  JOTAL  ' 25  14.4 

NN  FEMALE  17  17.3 

NN  MALE  , | IQ.5 

NN  STATE  U SAN  JUAN 
NN  TOTAL  93  17.0 

NN  FEMALE  70  <1.4 

NN  MALE  ' 23  10.5 

UNIVERSITY  OF  ALbUOuERUUE 


NN  TOTAi  ’ 

155 

5.7 

NN  FENALE 

100 

9.2 

Nfl  MALE 

55 

3.3 

U JF  MM  MAIN  CAMPUS 

NN  , TOTAL 

* 535 

3.4 

NM  FEMALE1 

323 

4.3 

NN  NALE 

<12 

2.5 

U OF  NM  GALLUP  BRANCH 

NN  TOTAL 

244 

50.7 

NN  FENALE 

141 

o3.5 

NN  MALE 

o') 

53.8 

nbUR*  m university 

NN  TOTAL 

45 

3.9 

NN  FENAlE 

25 

4.8 

NN  ' NALE 

20 

i.l 

12 

1.8 

2 

.3 

0 

.0 

1 

.7 

12 

' 2,2 

1 

.2 

56 

6.(1 

1 

.1 

1 23 

4.7 

0 

.0 

33 

7.3 

1 

.2 

32 

6.7 

■ 16 

3.^ 

. • 0 

.0 

0 

.0 

32 

6.7 

16 

3.3 

182 

2.0 

58 

.6 

82 

2.0 

19 

.5 

100 

1.9 

.39 

.‘7 

•21 

3.6 

•5 

.9 

11 

,4.2 

1 

.4 

10 

5.1 

4 

1.3 

5 

1.5 

I 

.3 

5 • 

2.9 

0 

' .0 

0 

.0 

1 

.7 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

J 1 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

6 

l.l 

0 

.0 

2 

« 6 

0 

•0 

4 

1.6 

106 

3.9 

19 

.7 

38 

3.5 

\ 8 

.7 

, 68' 

4.1 

11 

.7 

2 68 

1.7 

91 

.6 

125 

1.7 

37 

.5 

143 

1.7 

54 

.6 

5 

1.2 

3 

*.7 

2 

.7  , 

3 

1.1 

3 

2.6 

0 

.0 

36 

3.1 

3 

.3 

vw 

1.9  , 

l 

.2 

> 

4.1 

2 

.3 

NUN8ER 

; 

NUM8E* 

8 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

69 

10.1 

86 

12.6 

569 

83.7 

* 

25 

3.7 

680 

24 

17.6 

26 

19.1 

108 

79.4 

2 

1.5 

136 

45 

8.3 

80 

11.0 

461 

84.7 

23 

4.2 

#544 

96 

ffa 

158 

l6«8 

771 

81.9 

12 

1.3 

991 

48 

9.8 

75 

15.2 

413 

83.9 

4 

.8 

492 

AS 

10.7 

83 

18.5 

358 

79.7 

8 

1.8 

449 

48 

10.0 

98 

20.5 

380 

79.5 

0 

.0 

478 

0 

.0 

• 0 

•u 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

48 

,10.0 

98 

20.5 

380 

79.5 

0 

.0 

478 

2.330 

25.3 

2.764 

30.0 

6*281 

68.1 

181 

2.0 

9,226 

1.065 

26.6 

1.263 

J 

31.5 

2,733 

68.2 

11 

.3 

4,00) 

, 1.265 

24.2 

1.SC1 

28.6 

3,548 

68.0 

'170 

3.3 

5,219 

I 

108 

18.5 

145 

24.8 

440 

25.2 

0 

.0 

585 

53 

20.0 

•70 

26.^ 

.195 

73.6 

Or 

.0 

265 

55 

17.2 

75 

23.4 

*245 

76.6 

0 

.r 

320 

65 

19.9 

73 

22.3 

254 

'77.7 

4 

0 

.0 

327 

36 

20.7 

42 

24.1 

132 

75.9 

0 

.0 

174 

29 

19.0 

31 

20.3 

122 

79.7 

0 

.0 

153 

76 

43.7 

• 102 

58^6 

72 

41.4 

0 

.0 

174 

37 

37.8 

54 

55.1 

44 

44.9 

* 0 

. .0  * 

98 

39 

51.3 

48 

63,2 

28 

36.8 

0 

.0 

76 

4f 

31 

'8.6. 

146 

26.7 

400 

73.3 

0 

•0  , 

546 

9.5 

103 

31.5 

224 

68.5 

0 

.0 

327' 

16 

7.3 

43 

4 

19.6 

176 

80.4 

- 0 

.0 

219 

753 

'27.6 

1.033 

37.8 

1,650 

60.4 

99 

1.8 

2,732 

272 

25.0 

‘ 418 

38<\ 

651 

59.8 

19 

1.7 

1,088 

481 

29.3 

615 

37.4' 

999 

60.8 

30 

1.8 

1,644 

3.889 

24.5 

4.783 

30.1  1 

11,023 

69.5 

A. 64 

.4 

15,870 

1.873 

25.2 

- 2.3,58 

3f.7 

5, 061 

68.1 

■ 12 

.2 

7,431 

2.016 

23.9 

2.425 

t 

28.7 

5,562 

70.6 

W 52 

.6 

8,439 

43 

1C.7 

295.. 

73.4 

107  . 

26.6 

0 

.0 

402 

28 

9.8 

214 

75.1 

71 

24.9 

' 0* 

.0 

285 

15 

12.6 

81 

69.2 

36 

30.8 

0 

.0 

117 

495 

42.8 

579 

50.0 

575 

49.7 

3 

.3 

1,157 

' 218 

41.8 

254 

48.6 

266 

51.1 

* 

1 

.2 

521 

277 

43.6 

325 

51.1 

309 

48.6 

2 

.3 

636 

r 


9 


/ 


TOTAL  1 

17  INSTITUTIONS) 

* 

1i5j2 

3.9  • 

997 

2.5 

233 

.6  10,322 

25.7 

13,104 

977 

5.9 

367 

. 2.0 

81 

.9  4,761 

26.2 

.6,186 

575 

2.6 

630 

2.9 

152 

.7  5,561 

25.4 

6,918 

NEm  MEAlCJ 
NH  TOTAL 
AM  FEMALE 
AM  < MALE 

NE*  YUKK 


ACADEMY  DF  AERONAUTICS 
AY  TOTAL  11  ,g  £33  i7,6 

NY  FEMALE  • (J  .0  3 J7.J 

AT  MACE  il  .8  230  17.5 

AOELPH1  UNIVERSITY 

AY  TOTAL,  18  .4  >06  10.4 

AY  FEMALE  6 .2  292  9.3 

NY  MALE  12  .7  214  12.3 

AL6ANY  BUSINESS  COLLEGE 
AY  TOTAL  0 .0  1U5  17.0 

AY  FEMALE  0 .0  74  18.0 

A»  HC.E  • 0 .0  31  14.8 

ALBANY  COLLEGE  PHARMACY 
NY  TQTAI,  0 .0  1 .2 

AY  FEMALE  0 .0  l .3 

AY  MALE  , 0 .0  0 .0 

ALFRED  UNIVERSITY 

AY  TOTAL  ' 2 .2  15 

NY  FEMALE  1 .1  7 

AY  MALE  1 .2  8 

NY  ST  C CERAMICS  ALFRED  U 
NT  TOTAL  2 .4  3 

NY  FEMALE  0 .0  0 

AY  MALE  2 .6  3 


NY  FEMALE  0 .0 

" AY  MALE  /*,.  * 0 .0 

-^AAD  COlLBSE 
NY  TOTAu  0-  .0 

AY  FEMALE  0 .0 

AY  MALE  , O'  .0 

OE'ER  SHHuEL  TALMUOICL  AC 
NY  TOTAL  0 .0 

-AY  FEMALE  0 .0 

AY  MALE  o 0.  .0 


O 

ERIC 

■r.l,7,l.77iml7UJ 

^ AW 


1.1 

1.0 

1.3 

.6 

.'0 

.9 


AMER  ACAD  DRAMATIC  ARTS 
NY  TOTAL  2 .6 

25 

T.6 

NY  FEMALE 

U ,.0 

12 

7.5 

Ay  male  ' 

2 1.2 

13 

7.7 

ASSOID  BETH  RIVRAH  SCHS 
NY  TOTAL  0 .0 

.0 

ny  Female 

U .0 

.0 

NY  MALE 

0 .0 

0 

.0 

AYQ.T  HASHACHAA  TCHAS  SEM 
AT  TOTAL  U .0 

0 

.0 

NY  FEMALE 

0 .0  . 

0 

•0 ' 

NY  NAlE 

0 .0 

0 

.0 

DAIS  YAARUV  SEMINARY 
NY  TOTAL  ,'u  .0 

0 

.0 

NY  FEMALE 

o.  .0 

0 

.0 

NY  MALE 

0 ’ .0 

.J  o 

.0 

DANA  STREET  COLLEGE  OF  ED 

Ay  TOTAL 

a .o 

. 8 

22.2 

7 ^0.0 

1 100.0 

U4,  5.2 
19  5.1 

15  5.3 

o ’ .5 
0 .*0 
'0  .0' 


19 

0 

19 

34 

14 

20 


1.4 

.0 

1.4 

9 

.7 

.4 

1.2 


4 

2 , 

2 1.0 


o .0 
o .0 
o .0 


.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

.3 


3 .9 

2 1.2 
1 .6 

3 1.8 

3 1.8 

0 .0 


.ON 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1)' 

.0- 

t 

.3 
.0  . 
.7 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


83 

47 

36 

7 

4 

3 

1 

1 

0 

3 

2 

1 

1 

0 

1 


26.586  66.3  ’ 397  1.0 

11.912  65.6  64  .4 

14,674  66.9  333  1,5 


7 

7 

0 

< 

o. 

0 

0 


4.2 

4.2 

.0 

P 

.0 

.0 

.0 


- 0 .0 

0 ' .0 
0 .0 

15  41.7 
14  40.0 
1 '100.0 


94  6.7  80  12.3 

22  6.0  41  11.1 

22,  7.8  . 39' 13.8 


121 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


153  92.7 
153  92.7 
0 .0 

85  100.0 
85  100.0 
0 •'  .C 


-135  100.0 
'135  100.0 
. O' » .0  tf  Y 

21  58.3  ’ , 

21  60.0 

0 . .0 

572  87.7 
328  88.9 
244  86.2 

16$  100.0 
0 .0 
185  100.0  ' - 


.0 

•0, 

.0 


0 .0 , 

0 .0 

0 .0- 


.0 

.0’ 

.o'; 


J . 


90.087 

18.162 

21,925 


19.2 

517 

39.0 

■ 735 

55.5 

72 

5.4 

1,326 

12.5 

4 

50.0 

2 

25.C 

2 

25.0 

' 8 

19.2  ‘ 

513 

39.0 

733 

55.7  v 

5.3 

1,316 

1.7 

•641 

13.1 

4,240 

66.9 

0 

.0 

4,881 

1.5 

359 

11.4 

2,788 

88.6 

0 

.0 

3,147 

2.1 

282 

16.3  ’ 

1,452 

83.7 

0 

.0 

1,7|4 

1.1 

li6 

18.7 

496 

80.1  , 

7 

1.1 

619 

1.0 

80 

19.5 

327 

79.8 

3 

.7 

410 

1.4 

36 

17,2 

169 

80.9 

4 

1.9 

209 

.2 

2 

.3 

598 

99.5 

1 

.2 

. 601 

.3 

2 

.7 

284 

99.0 

1 

.3 

1 287 

.0 

0 

.0 

314  100.0 

0 

.0 

» 314 

.2 

20 

1.5 

1,265 

97.5 

13 

i;o 

1,318 

.3 

10 

1.4 

683 

97.7 

6 

.9 

699 

.2 

10 

1.6 

602 

97.3 

7 

619 

.2 

8 

1.5 

514 

98.1 

2 

,\ 

524 

.0 

1 

• .5  ' 

192 

99.5 

0 

.0* 

193 

.3 

7 

2.1  ’ 

1 322 

97.3 

2 

.6 

331 

3.0 

.40 

12.1 

285 

86.4 

5 

1.5 

330 

3.1 

19 

11.6 

140 

87.0 

2 

1.2 

161 ' 

3.0 

21 

12.4 

145 

85.8 

3 

1.8 

T69 

36. 

35 

I 

652 

369 

283 

185 

0 

.185 


247 


\ 

✓ 

. 4k 


I 
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M&E  l • INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BT  RACEt  ETHNICITY  ANO  SEXi 


I 


lux 'INDIAN  BLApK  ASIAN 'OR 


TOTAL 


NHUE 


NON-RESIDENT 


.NUMBER  I NUMBER 
NEAYURX  CONTINUED 


J 'NUMBER  t NUMBER 


^belcer  yesh-malhiuei  sem 

"’NY  TOTAL  0 .0  0 .0 

NY  FEMALE  0 .0  0 ,0 

NY  MALE  0 ,0  0 .0 

BENNETT  COLLEGE 

NY  TOTAL  0 .0  14  6.4 

NY  FEMALE  0 .0  10  5.0  f 

NY  MALE.  0 .0  4 25.0' 

•BERK-CLAREIVNT  HlCKSVL 
NY  TOTAL  0 .0  , 17  T.6 

NY  FEMALE  0 .0  16  7.2 

* NY  ’ MALE  0 - JO  1 100.0  ■ 

bERKLAREANT  NY  CITY  1 

NY  TOTAL  0 .0  B2  17.0 

NX  FEMALE  0 . .0  80  16.9. 

NY  MALE  0 ,0  2 22.2 

THE  BERKELEY  SCHOOL  / . 

NY  TOTAL  0 ,U  / 73  10.6 

NY  FEMALE  0 .0/  73  10.6 

NY  MALE  0 .0/  ’•  0 .0 

BETH  HMORSH  SHAAREI  YOSH 
NY  TOTAL  0 .0  0 .O' 

1 NY  FEMALE  0.0  0 .0 

NY  MALE  0 .Or  0 .0’ 

BETH  HATALMUO  RAB  C 


24 


3 


O 

ERLC  . 


0 .0  , 
0 .0 
0 .0 

o .0 
0 .0 
0 .0 

0 .0 
0 .0 
0 .0 

0 .0 
o ■ .0 

0 .0 

O'  .0 
0 .0 
0 .0 


0 
0 

0 .0 


NY  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

NY  female, 

0 

.0 

0 

. .0 

, o 

NY  MALEl 

- 0 

.0  • 

• 0 ' 

,.£> 

■ 0 

beth  jACoa 

HEBKEk  TLHRS  C 

NY  TUJAL 

)-  '! 

.0  '■ 

0 

.0 

0 

NY’ FEMALE - 

0 

AO 

0 

NY  MALE/ 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

B.ETH  JACOb 

TLHRS  sen' 

NY  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

NY  FEMALE 

' 0 

.0  . 

0. 

.'■.0  , 

0 

NY  MALE 

0 

. .0  . 

0 ' 

.0 

0 

BETH;  JOSEPH  RAB  SEMINARY 

NY  TOTAL 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

NY  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

NY  DALE 

0 

.0 

0 

.0 

beth  meirash  EMEa  halacha 

* 

i 

NY  fljTAL 

0 

.0  • 

0 

.0 

• 0 

nV  female 

1 0 

.0 

* 0 

.0 

0 

NY  MALE 

0 

.0  . 

0 

;o 

0 

B'NAl  TORAH. INSTITUTE 

NY  TOTAL 

0 

.0 

1 

.5 

0 

NY  FEMALE 

0 

.0  ■■ 

1 

2.4 

0 

NY  MALE 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

.'o 


NIC 

MINORITY  * 

■ NON-HISPANIC 

'alien 

TOTAL 

1 

NUMBER  1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

l 

'number 

0 

.0 

0 .0 

85  100.0 

0 

.0 

' 85 

•.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.'0 

0 .0 

85. 100.0 

0 

.0 

85 

' 

4 1 

.5 

15  6.9 

191 

87.6 

12 

5.5 

218 

.5’ 

11  5.4 

179 

88.6' 

12 

5.9  ’ 

202 

.0 

4 25.0 

12 

75.0 

0 

.0 

16 

1.3 

'20  9.0 

203 

9U0 

0 

.0 

223 

1.4. 

19  8.6 

203 

9L.4 

0 

.0 

222 

.0 

1 100.0 

0 

c° . 

0 

.0 

1 

24.0 

198  41.0 

285 

59.0 

0 

.0 

483 

24.3 

195  41.1  , 

279 

58.9  , 

0 

, .0 

474 

, l 11.1 

27  3.9 

27  3.9 

0 .0 


.0 

.0 

.0 

k 


3 33.3 


6 66.7 


0 .0 


100  14.5'  , 587  84.9 

100  14.5  587  84.9 

0 .0  0 .0  ■ 

0 .0  112  100.Q 

0 .0  0 .0 

o , ;o  ii2  ioo.o  ’ ’ 


.6 

.6 

.0 

I 

.0 

.0 

.0 


691 

691 

0 

112 

0 


.0 

0- 

.0  . 

0 

.0 

85  100.0 

4 

0 

’ .0  • 

/;> 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 .0 

P 

.01  i 

* 0 

4 

0 

.0 

.0 

.0 

85  100.0 

o ' 

.of  / 

85 

.0 

o.  .J). 

• 0 

% 

' .8; 

314  96*6 

(i. 

Y 

3.4 

J25’ 

’.0 

0 

.0 

O' 

.0 

’ 295  96.4 

'.  n 

3.6 

106 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

19,100.0  , 

0 • 

.0 

T 

. o.  . 

c 

.0 

0 

1 i 

..0 

* 455  97.8,' 

HU 

2.2 

4(5 

.0' 

0 

.0 

, 0.. 

.0 

>45  97.8 

10 

.2.2 

4V 

.0 

0 . 

.o1' 

0 

.0  . 

10  100.0 

o- 

.0 

10 

•.o 

0 

.0 

• 0 

.0 

55  100.0 

0 

*io 

55 

.0 

0 

.0 

■ 0 

■ .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

55  100.0 

0 

;o 

55 

•0.. 

c 

.0 

■ 0 

.0 

7G  100.0 

1 

0 

.0 

70 

.0 

0 

.0 

'.0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

70  100.0 

0 

.0  J 

I* 

.0 

1 

.5 

2 

1.0 

208  99.0 

0 

.0 

W 

210 

.0 

0 

.0 

1 

2.4" 

41  57.6 

0 

.0 

42 

.0 

1 ’ 

.6  • 

1 

.6 

167  99.4 

0 

.0 

168 

bUBUYER  YESH  BNE1  ZION 


NY  TOTAL  0 .0 

0 .0 

• 0 

'.0 

fiY  KIMIE  0 .U 

u .0 

0 

.0 

NY  MALE  0 .0 

0 .U 

0 

.0 

■ BRlAAClIFF  COLLEGE 

NY  fUTAL  0 .0 

25  7.6 

0 

.0 

NY  FEMALE  0 .0 

''  25  7.6 

0 

.0 

NY  MALI  0 .0 

0 .0 

0 

.0 

BAYANMJRATTQN  bUS  INST 

NY  TOTAL’  It,  .4 

975  24.6 

5 

.1 

NY  FEMALE  10  .5 

470  24.5 

3 

.2 

NY  MALE  , 6 .3 

5U5  '24,,7 

2 

.1 

UNI  si  us  cullEge 

NY  TOTAL  1 .0 

275  10.4 

**2 

.1 

NY.  FEMALE  0 .0 

94  11.4 

0 

.0 

NY  MALE  1 .1 

184  10.0 

2 

.1 

LfMOL  C IMMAl  CONCEPTION 

>Y  TOTAL  0 .0 

V5  2.3 

0 

.0 

NY  FEMALE  U .0 

, 0 *0 

0 

.0 

NY  MALE  U .0 

5 2.3 

0 

.0 

CAZtNOVlA  Cull  tot 

^ NY  TOTAL  i .7 

18  4.2 

1 

.2 

m NY  FEMALE  3 .7 

* 18  4.2 

1 

.2 

NY  MALE  0 .0 

0 .0 

0 

.0 

CEN  CITY  BUSINESS  INST 

NY  TOTAL  4 .4 

42  4.1 

4 

.4 

NY  FEMALE  ' #2  .4 

23  4.1 

• 1 

.2 

NY  MALE  7 2 .4 

19  4.1 

3 

.6 

lEN  YESH  TOM  T MINIM  LUBVi 

NY  TOTAL  0 .0 

‘0  .0  < 

0 

.0 

NY  FEMALE  U .0 

b .0 

0 

.0 

NY  MALE  ' 0 .0 

0 .0 

0 

.0 

CUNY  BERNARD  BARUCH  C 

! 

NY  TOTAL  »0  .6 

2,391*22.2 

806 

7.5 

NY  FEMALE  21  • ' .4 

l,39f  29.1 

450 

9.4 

NY  MALE  39  .7 

995  16.6 

356 

6.0 

CUNY  BORO  OF  MANHATTAN  CC 

‘ - 

, 

NY  TOTAL  UO  1.4 

3*839  49.2' 

327 

4.2 

NY  FEMALE  40  .6 

2,797  54.5 

156 

3.0 

NY  MALE  70  2*6 

1,042  39.1' 

171 

6.4 

CONY  BRONX  CMTY  COLLEGE  - 

1 

1 

l 

NY  TOTAL  107  1.1 

4,740  49.1 

235 

2.4 

NY  FEMALE  78  1.4 

'3,071  53.8 

120 

2.1 

NY  MALE  29  .7 

, 1,669  42.3 

115 

2.9 

CUNY  BROOKLYN  CJLLtuE  • 

* \ 

• 

NY  TOTAL  §127  .7 

3*040  17.2 

484 

2.7 

NY  FEMALE  7 76.  .8 

1*668  19.3 

244 

2.5 

NY  MALE  51  .6 

1*172  14.7 

.240 

3.0 

CUNY  city  college 

NY  UTAL  115,  1.0 

A A 

3,898  32./ 

1*106 

9.3- 

NY  FtMALE  <*1  .8 

2*022  40.9 

356 

V 

N^  MALE  , 74  1.1 

1*876  '26.9 

‘ 75  C 

1C.  7 

CUNY  C STATEN  IS-SNT  GEO 

• NY  TOTAL  21  1.1 

'278  14.9 

*44 

2.4 

NY.  FEMALE  3 ,3 

134  16.5 

18 

2.1 

NY  MALE  18  1.8 

144  14.4 

26 

2.6 

CUNY  STATEN  IS-SUNNYS1DE 

f 

NY  TOTAL  107  1.5 

1*036  14.1 

107 

1.5 

NY  FEMALE  36  1.2 

501.  16.2 

42 

1.4 

NY  MALE  71  1.7 

535  12.6 

65 

US 

i 


.0 

0 

.0 

22  5 

100.0 

0 

.0 

. 225 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

225 

100.0 

0 

.0 

225 

2.7  , 

34 

10.3 

273 

82.7 

23 

7.0 

330 

2.7 

34 

10.3 

273 

82.7 

23 

7.0 

330 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.9 

1,033 

26.1 

2,923 

73.7 

8 

.2 

3,964 

1.1 

505 

26.3 

1,407 

73.4 

3 

.3 

1,917 

.7 

528 

25.8 

1,516 

74.1 

3 

.1 

2,047 

.7 

296 

11.2 

2,336 

88.5 

9 

.3 

2,641 

, i-o 

99 

12.4 

699 

87.5 

l 

.1 

799 

.5 

197 

10.7 

1,637 

88.9 

8 

.4 

1,842 

3.6 

13 

5.9 

209 

94.1 

0 

.0 

222 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

3.6 

13 

5.9 

209 

9A.I 

0 

.0 

222 

.2 

23 

5.4 

401 

94.1 

2 

.5 

426 

.2 

23 

5.4 

401 

94.1 

2 

.5 

426 

.0 

0 
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0 

.0 

1,082 

.0 

>0 

} , 

.0 

62  100.0' 

0 

.0 

62 

.0 

0 

.0 

‘ 62  100.0 

0 

.0 

62 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4.9 

437 

19.9 

1,564 

71.4  . 

191 

8.7. 

. 2,192 

4.9 

i 21.7 

161 

71.2 

16 

7.1 

226 

4.9 

386 

. 19.7 

1,403. 

71.4 

175 

8.9 

1,966 

.0 

■ rr~y.o 

307 

•95.0 

. . 0 

,0 

323 

• .0 

13 

4.5 

279 

95.5 

0 

.0 

292 

.0 

3 

9.7 

> 

-28 

90.3 

0 

.0 

31 

5.5 

881 

27.8  ' 

2,097 

66  II 

196 

6.2 

3,174 

3.7 

398 

31.9 

776 

62.1 

75 

6.0 

1,249 

6.8 

483 

Jtk 

25.1 

1,321 

68.6 

121 

6.3 

1,925 

.0 

W o 

.0 

236 

97.1 

7 

2.9 

243  , 

.0* 

, 0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

./  ■ 0 

V 

m * ^ 

.0 

236 

97,1  • 

7 

2.9 

243 

.0 

0 

.0 

85  100.0 

0 

.0 

85 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

85  1 

too.o 

0 

.0 

85 

.0 

0 

.0 

215  100.0. 

0 

.0 

215 

.0 

. 0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

« 

215  100.0 

0 

.0 

215 

* 

■ - 

1 

J 

26? 

C 

0 

' „ 0 

'k 

..  0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

• 14 

-3 

J 298. 

144 

15V 

41 

: 25 

16 

37 

20 

17 

. 1 

0 

l 

0 

0 

0 

108 

11 

97 

0 

0 

0 

176 

46 

130 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

131 


f 


\* 
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JAk£  1 - TOTAL  U NOERCR AD UATE 'ENROLLMENT  -IN  INSTITUTIONS  flF  HIGHER  EDUCATION  BY  RICE,  ETHNICITY  AND  SEX:  - 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976 


2fiS 


\ 


ANGMCAN  INDIAN  ' BLACK  , ' ASIAN  OR 
AipAN  NATIVE  NON-HISPAMC  PACIFIC  ULANOER  ’ HISPANIC 


. TOTAL 
MINORITY 


' WHITE 
JiQN-HlSPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


NUMBER  I NUMBER  ' I N 


NEW  YORK 


CONTINUED 


• RAB  C OF  K AMEND  2 YESH1VA 
NY  .TOTAL  0 *,0- 

. NY  FEMALE  0 

Ht  MACE  0 , 

RAB. COLLEGE  LONG  ISLAND 
NY  * TOTAL.  0* 

NY  FEMALE  0 

NY  MALE'  0 

. SAB  COLLEGE  OF  QUEENS 
NY  TOTAL  0 

NY  FEMALE  0 

NY  HALE  " 0 

.RAB  COLLEGE  OF  SARI 
NY  TOTAL  1 

NY  FEMALE  0 

NY  MALE  I 0 

RAo  SEMINARY  AQAS  YEREt 
NY  TQTALs  0 

NY  FEMALE  0 

NY  MALE  * 0 

RABBINICAL  SEM  OF  AMERICA 
' NY  TOTAL  0 

NY  FEMALE  0 

NY  MALE  0- 

RAB  SEMINARY  M'KOR  CHAI 
NY  TOTAL  I 0 

NY  FEMALE  0 

NY.  MALE  c 0 

RABBINICAL  SEM  OF  MUNKACS 

NY  TOTAL  ■ .0 

NY  FEMALE  Q 

NY  MALE  / 0 

RAB  SEM  NE TRACK  ISR  RAM 
NY  TOTAL  0 

NY  FEMALE  0 

NY  MALE  0 

RAB  SEM  OF  NEW  SUUAAE 
NY  TOTAL  S 

NY  FEMALE  |p 

NT  MALE  0 


0 

0 

0 

0 

0 1 
0 . 


0 

. 0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


lUMjER 


0, 

0 

0 

> 

c 

0 

*0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

’0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

& 

•o 


1 


I 


0- 


\ 


total 


o 

ERIC 


IER 

D „ 

I 

NUMBER 

t 

A 

\ 

/ 

NUMBER  . 1 

’number 

, f 

> 

•I 1 

NUMBER 

0 

*•0 

0 . 

.0 

95  100.C 

0 

*0 

9} 

0 

.0 

0 

.0 

. . ; 0,  .0 

. 0 

,0 

* • • 
, 0 

0 

.0 

. “1 

'.0 

% 100.0  ’ 

0 

.0 

95 

0 

.0 

, M 

.0 

« 100,0 

0 

.0 

12 

0 

• 0 

1*° 

0 . .0 

, o 

.0 

0 

0 

.0 

9 

1 

0 

1*0* 

j 

62  100,0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

0 

.0 

70  100.0 

0 

.0 

70 

0 

.0 

0 

•O’ 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

'70  100.0 

0' 

.0 

70 

0 

.0 

0 

.0 

96  100.0 

0 

.0 

91 

’0 

.0 

0 

1 .0 

0 .0 

0 

.0 

' 0 

0 

.0 

% * 

0 

,* 

.0 

96  100.0 

0 

.0 

98 

0 

.0 

7 0 

.0 

122  100.0 

, 0 

.0 

122 

0 

.0 

0 

.0. 

0 .0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

122  100.0 

0 

.0 

122 

1 

.3 

1 

.8 

131  99.2 

0 

.0 

132- 

0 

\0 

0 

lO 

0 .0 

0 

.0 

0 

1 

.6 

1 

.6 

131  99.2 

0 

.0 

132 

0 

.0 

c 

.0 

190  100,0 

O' 

.0 

190 

0 

.0 

0 

.0 

0 ,0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

190  100.0 

0 

.0 

190 

k 

\ 

. .0 

0 

.0 

139  100.0 

0 

.0 

139 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 .0 

' 0 

•.0 

%o 

0 

.0 

0 

3 

0 

.0 

139  100.0 

o; 

* 

.0 

139 

0 

.0 

.0 

93  66.0 

7 

19.0 

50 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 .. 

,,*o 

0 

.0 

93  86.0 

' 7 

;9.0 

50 

0 

.0 

0 

.0 

2i 6 100.0 

0 

■ .0 

216 

!/ 

k *o  ■ 

0 

.0 

0 .0 

0 

-0, 

0 

0-. 

".o 

,•  0 

i 

.0 

, <216  100.0 

0 

.0 

216 

, ■■  f . 

RENSSELAER  POU  INSTITUTE 


NT  TOTtl 

7 .2 

122  3.1 

43 

1.1 

NT  FEMALE 

0 .0 

41  8.9 

7 

1.5 

NT  MALE 

7 .2 

81  2.3 

36 

1.0 

NIKA  OAEUER  TEACHERS  SEN 
NT  TOTAL  0 .0 

• „ 0 .O' 

0 

.0 

NT  FEMALE 

U .0 

0 .0 

0 

.0 

NT  MALE 

' 0 .0 

' 0 .0 

0 

.0 

MttERTS.liESLETAN  COLLEGE 
NT  TOTAL  2 .3 

r 6 .9 

1 

1 

.2 

NT  FEMALE  2 .5 

2 .5 

1 

.2 

NT  MALE, 

0 .0 

> 1.9 

0 

.Of 

Rochester  Inst  technology 
NY  TOTAL  . 23  , .2 

• 

. 347  3:3 

60 

.6 

NT  FEMALE 

3 ,1 

128  4.6 

11 

.4 

NT  MALE 

20  .3 

219  2.9 

49 

.6 

R'OSSEU  SAGE  C MAIN,  CAN 
'NT  TOTAL  5 .3 

• 

86  4.7 

5 

.3 

NT  FEMALE 

2 .1 

66  4.1 

3 

. .2 

NT  MALE  ■ 

3 .1.4 

' 20  9.5 

2 

.9 

iuSSELL  SAlie.  J^  OF  ALBANY 

• * i 

10(3  10.6 

t 

NT  TOTAL 

. 2 .2 

4 

.4 

NT  FEMALE 

2 .4 

46  8.2  . 

2. 

.4 

NT  MALE 

' 0 f .0 

54  14.3 

2 

.5 

SAINT 'BONA VENTURE  U'  / 

NT  TOTAL  , ‘ 2 . ; .1 

10  .5 

0 

■.0 

NT  FEMALE 

Z .2 

2 .2  • , 

' o. 

.0 

NT  HALE  ' 

'■  o-  *0 

' » »7  ’ 

0 

.0 

SaINT  FRANCIS  COLLEGE 
.NT  TOTAL  ‘.6  .0 

258  6.9 

34 

.9 

NT  FEMALE ' 

A>  .O' 

160  8.1 

*18 

.9 

NT  HALE 

0 .0 

98  5.6 

hi 

.9 

aAINI  JOHN  FISHER  COLLEGE 
NT  TOTAL  ’ 0 .0 

34  2.2 

2 

• 1 
.4 

NT' FEMALE  0 .0 

16  3.0 

2 

.NT  HALE  ' 

0 .0 

18  1.7 

0 

.0 

SAINT  JUfl'S  UNIVERSITT 
NT  TOTAL  20  .2 

406  4.4 

126 

1.4 

NT  FEMALE 

10  .3 

. 173  5.2 

56 

1.7 

NT  HALE 

10  .2 

>233  3.9 

72 

1.2 

SAINT  JOSEPH'S  COLLEGE 
NT  TOTAL  ..  1 .1 

544  36.6 

40 

2.7 

NT  FEMALE 

1 .1 

524  40.0 

35’ 

2.7 

NT  * HALE"  ■ 

0 .0 

20  11,5 

5 

2.9. 

SAINT  LAURENCE  UNIVERSITY 
NT  TOTAL  8 .3 

48  2.1 

5 

.2 

NT  FEMALE 

4 .4 

23  2.1 

l 

.1 

NT  HALE 

4 .3 

<5  2.0 

4 

.3 

SAINT  THUNAS  AQUINAS  C 

NT  ' TOTAL  t U .0  19  2.4  ’5  .6 

NT  FEMALE  0 .0  9 2.0  4 • .9 

NT  HALE  ’ 0 .0  10  2.0  1 .3 

SNT  VLAD HR  ORTH  ThEQL  SEN 

NT',  TOTAL  , 0 .0  0 .0  0 .0 

NTFEHALE  0 .0  0,.  .0  0 '.0 

NT  'HALE  0 ,.0  0 .0  0 .0 

iARAH  LAURENCE  t&L&E 

NT  TOTAL.,  . 0 .0  29,  • 3.2  \ 13  1.4 

NT.FEHALE  0 .0  - 23  '3.2  12  1.7 

NT-  HAL(  0 .0  ' 6 3.4  1.6 

O •,  ' 

ERIC 


22 

.6 

194 

4.9  . 

3,617 

91.1 

160 

ijP 

, 3,9|l 

2 

.4 

f 

50 

10.6 

402 

87.2 

9 

2.0 

20 

.6 

144 

4.1 

3,215 

91.1 

151 

>3 

3,5|j 

0 

.0 

0 

.0 

148 

98.7 

2 

1.3 

ISO 

0 

.0 

0 

.0 

148 

98.7 

2 

1.3 

150 

0 

.0 

fl 

.0 

0 

.0  •' 

0 

.0 

O' 

6 

.9 

15 

2.3 

)612 

94.3 

* 22 

3.4 

649 

4 * .9 

’9 

2.0 

. 420 

95,5 

2.5 

440 

2 

1.0 

6 

2.} 

t 

192 

91.9 

li 

5.3 

209 

45 

.4 

475 

4.6 

9,765 

94.2 

130 

1.3 

10,370  . 

10 

.4 

152 

5.5 

2,395 

93.7 

22, 

. •* 

2,769 

35 

.5 

323 

4.2 

7,170 

94.3 

10* 

1.4 

7,601 

36 

3.0 

152 

8.3 

1,677 

91.2 

'9' 

.5 

/ y 

1,838 

40 

2.5 

111 

6.8 

1,507 

92.6 

. l9* 

.6 

1,627  . * 

16 

7.6 

41 

19.4 

170 

80.6 

t0 

*• 

.0  , 

211 

15 

1.6  - 

121 

12.9 

797 

84.V  ’ 

„ 23 

2.4 

941  • 

•<  5 

.9 

55 

9.8 

vu 

89.04 

, 7 

1.2 

563 

10 

2.6 

66' 

17.5 

296 

7^.3 

‘u; 

• 

4.2 

378 

1 

.0 

' 13 

.6 

1,985 , 

r99.0f 

t ‘ 

* V 

.3 

4 

2,005  ‘ 

l 

.1 

5 

%6 

821 

98.8 

5 

, .6 

831 

•o 

•0 

8 

.7 

1, 164 

99.1 

2 

.2 

1,174 

98  , 

2.6 

390 

10.4 

3,032  '80.9 

325 

8.7 

« 

3,747 

52 

2.6 

230 

11.6 

1,535 

77.3 

220' 

nil 

1,985  ' 

46' 

2.6 

160 

9.1 

1,497 

85.0 

105. 

'6.0 

1,762 

15 

1.0 

51 

3.2 

1,506 

95.8 

15 

1.0 

1,572 

7 

1.3 

25 

4.7 

508 

95.0  ‘ 

2 

.4  , 

535 

.8 

.8 

26 

2.5 

998 

96.2 

13 

1.3 

1,037 

165 

1.8 

. 719 

7.8 

8,512 

92,2  > 

0 

.0 

9,231 

62 

1.9 

301 

9.1 

3,024 

9Q.9 

0 

.0 

3,325 

103 

1.7 

418 

7.1 

5,488 

92.9 

0 

.0 

5,906 

61 

4.1 

646 

43.5 

833 

56.1 

6 

.4 

1,415 

49 

3.7 

609 

46.5  ‘ 

701 

53.5 

1 

.1 

1,311  V 

12 

6.9 

’ 37 

21.3 

132 

75.9 

5 

2.9 

174 

9 

.4 

70 

3.0 

2,213 

95.8 

28 

\ 

1.2 

» 

2,311 

3 

.3 

31 

2.9 

1,044 

96.5 

7 

.6 

1,082 

6 

.5 

39 

3.2 

1,169 

95.1 

21 

1.7 

1,229 

67 

8.4 

91 

11.4 

708 

88.4 

2 

.2' 

801 

42 

9.5 

55 

12.5 

385 

87.5 

. 0 

.0 

440 

25 

6.9 , 

36 

10.0 

323 

89.5 

2 

.6 

361 

0 

.0 

0 

.0 

15 

93.8 

1 

s 

6.3 

16  . 

0 

.0 

0 

.0 

4 100.0 

• 0, 

.0 

4 * 

O' 

.0 

0 

.0 

. 11 

91.7 

f 

8.3 

12 

2 

.2 

44 

4.9 

■ 840 

93.4 

15' 

1.7 

899  , 

1 

.1 

36 

5.0 

673 

93.1 

14 

1.9 

723 

l 

.6  , 

8 

4i5 

167 

94.9 

■ 1 

,•.6 

176 

m 
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AMERICAN  1N0IAM  8LAC*  ASIAN  OR  JCTAl 

IUUAM  NATIVE  NJN-HISPANIC  PACIFIC  ISlANOEft  . HISPANIC  . MINORITY 


NUMBER  ! NUMBER  . X 
NEB  VI)RX  CONTINUED 

4 * i * 

SARA  St*NlREH  TCHRS  SEN 
NT  TOTAL  1 0 .0  0.0 

•NT  FENALE  U .0  O ' .0 

. ‘ NT  MALE  0 .0  0 .0 

. . SCHOOL  OF  VISUAL  ARTS 
r NT  TOTAL  , i .1  • 7.S 

NT. FEMALE'  0 .0  31  4.4 

NT  RALE  i .1  H 9.9 

SfHOR  WSHUVaRAB  college 


NV  TOTAL  . 

0. 

.0 

0 

.0 

NV  FENALE  * 

0 

.0 

0 

.0 

NT  NALE 

0 

.0 

. 0 

.0 

SIENA  WU.EUE 

NT  TOTAL 

0 

.0 

45 

12.0 

NV  FENALE  .< 

0 

.0 

13 

1.7 

NT  NALE 

V 

.0 

32 

2.1 

SAlDWRE  COLLEGE 

‘ 

' 

NV  TOTAL 

0 

.0  - 

35 

1.5 

NT' FENALE 

0 

.0 

2*, 

1.5 

NV.  NALE 

0 

.0 

7 

1.7 

6UNV  AT  AIOANY 

A 

i 

NT  TOTAL 

17 

.2 

401 

4,3 

NT  FEMALE' 

6 

.1 

' 204 

4.5 

NT  NALE 

11 

• .2  • 

197 

4.1 

SUNT  AT  BlNUHANTON 

NT.  TOTAL  • 

5' 

.1 

233 

3.4 

•NT  FENALE  ^.3 

.1 

121 

3.7 

NT  HALE 

2 

.1 

112 

• 3.1 

6UNV  AT  BUFFALO  MAIN  CAM 

NT  TOTAL 

48 

.3 

940 

6.3 

nT  female 

18 

.3 

510 

8.7 

NT  NALE 

30 

.3 

430 

4.7 

5UNV  HEALTH  SCI  ITR  BFLC  • 

NT  TOTAL 

3 

.2 

77 

0.2 

NV  FEMALE . - . 

2 

••2 

70 

3.2 

NT  MILE 

•1 

.3 

J 

1.8 

^SUNT  AT  STuNT  BKNAIN  CA>I 
W JOTAl  .’  • >1' . .5  V . *5  U 

, ' NT  FEMALE,'  * • * 19  ^4  ’ -tU  6.3- 

*>  ’NT.  HALE1  J < -.6  IDA  3.4 

"SUNV  HLT^SCI  LTR-.STNV6R 
- NV  TOTAL  o .0  . 54  10.2 

?7  NV  FEMALE  0 .0  45  IL.2 

« • * M HU*  * ».  ■ 0 .0  9 6.9 

Sunt  dcmnstate  meul.  ctr 

M ,T0Hl  0 .0  - .25  5.7 

...NtFENALf.  . 1 o .0  20-  5.3, 

..  NT,  HALE'  -0  .0  ' * 5 8.5  . 

, O i'  • ••”"  ' 

ERIC/ 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

. : 

X 

1 . 

4 

t 

o 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

0 

.0 

'27 

1.6 

65 

3.9 

219 

13.2 

U 

• 1.6- 

24 

3.4 

66 

9.3 

r 16 

\ 

1.7 

41 

■4.3  , 

m 

16.1 

0 

.0 

0 

.0 

w 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

J' 

> j 

.1 

17 

J ■ 

,64 

2.6 

. 1 

.1 

7 

.9 

/ « 

1 » 

\ 

2.8 

. M 

.1 

10 

.7 

2.6 

7 

.3 

14 

<6 

56 

2.5 

6 

.3 

9 

?5 

• 43 

2.3 

l 

.2 

• ”.5 

1.2 

13 

3.1 

92  . 

1.0 

184 

2.0 

494 

7.4 

57 

1.2  ' 

78 

1.7 

345 

7.6 

35 

.7 

. 106 

2.2 

349 

7.3 

48 

.7 

135 

2.0 

421 

6.1 

21 

.6 

62 

1.9 

207 

6.3 

i 7 

.8 

73 

2.0 

214 

6.0 

135 

.9 

134 

* 

.9 

1,257 

8.4 

48 

.6 

50 

.8 

626 

10.6 

87 

1.0 

84 

.9 

631 

6.9 

* 17- 

1.4 

8 

.6 

105 

8.5 

7 

28 

8 

•«  , 

87 

10.2 

1C 

2.6 

0 

.0 

t 

18' 

4.7 

332  ' 

3.3 

268 

2.7 

1,116 

1,1.2 

. 

3.1 

. 142  . 

• U 

‘ 573 

1*3.0 

- 197 

3.6* 

126 

2.3 

543 

<’9.8 

6 

1.1 

15  ' 

2.8 

75 

14.1 

4 

1.0 

■'  ■ 13 

3.2  > 

62 

15.5 

2 

1.5  ' 

2 

1,5 

' 13 

9.9 

; ' 7' 

1.6 

A 

7 

1.0 

39 

•8.9 

5 

1.3 

5 

1.3 

30 

8.0 

2 

3.4 

J 

M - 

9 

15.3 

t i 

■3 


. NE'ITE  NON-RES  10ENT 
•NON-hISPANIC  alien  - 

' NUNBFR  1 • HUNGER  ( 


170 

100.0 

0 

.0 

17C  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■'  .0 

1,381 

(3.3 

58 

3.5 

N4) 

88.2 

17 

2.4 

758 

79.6 

41, 

4.3 

130  IOO.C 

O’ 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

■ 130 

100.0 

0 

.0 

2,200 

•96.9 

6 

.3 

735 

97.1  , 

1 

.1 

1,465 

96.1 

5 

.3 

2,190' 

96.9 

13 

.6 

1,791 

97.2 

‘9 

.5 

399 

95.9 

4 

l.C 

8,605 

92.3 

22 

.2 

4,214 

92.2 

10 

'•2 

4,391 

92.4 

12 

.3 

6,362 

92.8 

70 

1.0 

3,0o3 

93.1 

21 

.6 

3,299 

92.6 

49 

1.4 

13,431 

89.5 

318 

2.1 

5,177 

87.* 

. 91 

1.5 

8,254 

90.6 

* 227 

2.5 

1,094 

#.7 

1 

35 

2.6 

.753'.  W.l 
341\S0^0 

15 

20 

1.8 

5.3 

8,7)5 

87.9 

, 88 

.9 

' 3,819 

66.6  . 

20 

.5 

4,916 

88.9 

68' 

1.2 

454 

85.3  ' 

3 

.6 

337 

84.0 

,2 

.5 

117 

89.3 

W 

.8 

396 

90.8 

V 

L .2’ 

346 

91.8 

• i 

.3 

50 

84,7 

l 

.0 

total 

NUMBER 


170 

170 

0 

W6S8 

706 

952 

130 

0 

130 

2*270 

757 

1.513 

2*259 

1*643 

416. 

9.321 

4,5*9 

4,752 

t 

6,853 

3,291 

3,5*2 

15,006 

5,894 

9,112 

’ 1,234 
• 855 
379 

9,939 

4.412 

5,527' 

532 

401 

131  ’ 

436 

377 

59 


SUNT  UPSTATE  MEDICAL  CTR 


NT  TOTAL  0 . .0 

6 

1.8 

3 

.9 

3 

• .9 

12 

3;6 . 

321 

96.4 

0 

,0 

333 

lit  FEMALE  0 ' .0 

4 

1.6 

3 

1.2 

2 

.8 

9 

3.7 

237 

96.3 

0- 

.0 

246 

NT  HALE  ...  0 .0 

2 

2.3 

(0 • 

.0 

l 

1.1 

3 

3.4 

84 

96.6 

0 

.0 

87 

SUNT  COLLEGE  AT  bROUPlMT 
NT  TOTAL  21  .3  f 

493 

5.9 

• 106 

f 

1.3 

98 

1.2 

t 

72> 

8.7 

7,551 

90.5 

66 

.8 

6,344 

NT,  PEHALE  11  .3  1 

268 

6.3 

46 

1.1 

42 

1.0 

367 

6.6 

3,881 

91.0 

17 

.4 

4,265 

NT  HALE  17  .4 

225 

5.5 

60 

1.5 

56 

1.4 

358 

8.6  ' 

3,670 

90.0 

51 

1.3 

•4,079 

SUNT  COLLEGE  AT  bUFFALO . 
NT  TOTAL  * 63  , .7 

1,208 

W,4. 

46 

.5 

333 

3.7 

1,650 

18.3 

7,248 

\u 

135 

1.5 

•9,033 

NT  PEMALE  37  .8 

658 

13.5 

23 

.5 

184 

3.8 

. 902 

18.6 

3,914 

60,6 

41 

.8  ' 

4,857 

NT  ' HALE  26  .6 

3)0 

13.2 

■ 23 

. .6 

149 

3.6 

' 748 

17,9 

3,334 

79.8 

.94 

2.3 

4,176 

SUNT  COLLEGE  AT  CORTLAND 
NT  TOTAL  16  .3 

104 

2.2 

31 

.8 

45 

1.0 

202 

V 

4,4 

4,419 

95.3 

14  ‘ 

.3 

4«635 

' NT  FEMALE  IS  . .5 

■ 54 

1.9 

. , 23 

.8 

18 

.6 

110 

2. 9 

2,674 

95.9 

' 5 

.2 

2,789 

' NT  HALE  1 , .1 

SUNT  COLLEGE  AT  FREOONlA 
NT  TOTAL  49  A A 

50 

2.7 

. 14 

.8 

27 

1.5 

92 

5.0 

1,745 

94.5 

9 

.5 

1,846 

‘ 191 

94 

2.2 

. 85 

2.0 

419 

9.8  ‘ 

3,838 

89.9 

ji 

.3 

4,266 

NT  PEHALE  23  1.1 

97 

4.5 

43 

2.<P 

32 

1.5 

195 

9.1 

1,950 

90.8 

m 

.1 

2,147 

‘.'NT  HALE  26  '1.2  , 

94 

4.4 

51 

2.9  • 

53 

,2;  5 

224 

10.6. 

. 1,888 

89.0  , 

V 

.4 

2,121 

SUNT  CULLER  AT  GENESEO 
NT  TOTAL  ( 9 .2 

52 

1.1 

8, 

..2  " 

/ 

23/\.5 

92 

1.9 

4,745 

97.9 

11 

.1 

’ . 4,848 

NT  PEHALE  \ 6 .2 

30 

.9 

* 1 

.0  • 

13 

’.4 . 

: 50 

,1.6 

3,135 

98.3' 

4 

A 

3,189 

NT  MALE  3 .2 

22 

1.3 

7 

.4 

10 

.6 

42 

2.5 

1,61C 

97.0 

7 

.4 

1,659 

6UNT  COLLEGE  AT  NEN  PALT2  • 
. NT  TOTAL  101  . 2.2 

262 

i 

6.2 

* 11*1 

2.4  V 

125 

2.7 

619 

13.5 

■3,905 

85.2 

57 

1.2 

4,581 

NT  PEHALE  SO  2.0 

165  /<6.5 

63 

2.5. 

48 

■ 1.9 

326 

12.8 

2,190 

86.2 

24 

.9  , 

2,540 

NT  HALE  SI  2*5,  - 

117 

5.7 

90 

2.4 

,77 

3.8 

293 

14.4 

1,715 

84.0 

33 

1.6 

2,041 

sunt  college  jlu  aesidurt 

NT  TOTAL  1 ,U 

660 

31.4 

.-9 

. .4 

254 

12.1 

924  ' 

43.9 

1,125' 

$3.5 

55 

2.6 

2,104 

NT  PEHALE ' O'  .0  •• 

369- 

30.5 

2 

.2 

131 

10,8 

\ 502 

41.5 

681 

56.3 

26 

2.2 

1,209 

NT  HALE  , 1 .1 

291 

32.5* 

7 

..8  ’ 

123 

413.7 

• 422 

47,2 

444 

49.6 

29 

3.7 

895 

SUNT  COLLEGE:  AT  ONEONTA 
NT  TOTAL  4 .1 

126 

’ 2.3  • 

11 

» .2 

48 

L 

189 

’£» 

5,152 

95.5 

51 

.9 

' 5,392 

P'T  FEMALE  , 2 .1  60-  1.9  •*  5 ,2> 

IT  HALE  ; 2 ■ ;.l  06  3.0  ' 6 .3 

SUNT  COLLEGE' AT  USNEGQ 


90  2.8 

99  4.6 


3.123  96.9 
2.029  .93.6 


ERIC 


\ 


11  - .3 

40  1.8 


3,224 

2.168 


NT  TOTAL  55  .8  ' 

167 

2.3 

21 

.3 

55  .8 

298 

4.1 

7,018 

95.7 

17 

.2 

7,333 

NT  PENAL E ,31  .9 

71 

2.0  . 

4 

.1 

26 

.7 

132 

3.8 

3,334 

96.1 

5 

,.l 

3,471 

NT  HALE  24  . .6  - 

96 

2.5; 

17 

.4 

29  *.8  ‘ 

166 

4.3' 

■ 3,684 

95.4 

12 

.3 

3,862 

SUNT  COLLEGE  PLATTSdURGH 
NT  TOTAL  \ *50.  1.0 

* 79 

1.6 

a 

.2 

44 

.9. 

184 

•,; 

‘4,662 

95.3 ; 

47 

1.0 

4,893 

NT  PEHALE  \ 23  .8 

33 

1.2 

3 

.1 

29 

: 1.1 

88 

3.2 

2,6ft 

96.3  - 

.14 

■ .5 

2,726 

NT  HALE  2?  1.2  \ 

46 

2.1 

. 8 

.4 

15 

.7  ‘ 

96 

4.4  • 

■ 2,038 

94.0 

33 

1.5 

2,167 

SUNT  COLLEGE  AT  POTSOAH 
NT  TOTAL  . 9 . *2 

56 

1.5 

1 

.0 

•’  .'4, 

.1 

•Vra 

1.9 

3,788 

98.1 

0 

.0 

3,860 

NT  PEHALE  ..2 

26 

1.2 

0 

.0 

1 

.0 

• 32 

1.5 

2,130 

98.5 

0 

• .0 

2,162 

NT  HALE  ‘ -4  .2 

4 32 

1.9 

■ 1 

.1 

3 

.2 

40 

2.4 

1,658 

97.6 

0 

.0 

1,698 

SUNT  COLLEGE  AT  PURCHASE 
IW  TOTAL  3 , .2 

$08 

12.0  • 

13 

A 

56 

3.2 

280 

16.2 

i,422 

i , 

82.3 

25 

1.4 

1,727 

NT  PEHALE  ' 2 .2 

142 

13.5 

8 

.8 

34  3.2 

. 106 

17.7 

852 

81.1 

13 

1.2  ’ 

1,051 

NT  HALE  " 1 .1 

66 

9.8  ' 

5 

.7  “ 

22  3.3 

> 

63 

13.9' 

’ 570 

84.3 

li 

1.8  , 

676 

SUNT  COLLEGE  BICA-ftQHE 
. NT  TOTAL  ,.  • •»;:  ^5 

»»  f 

f 44' 

2.7 

, 2 

a 

8 .5 

' 3.6 

1,562 

95.4 

13 

.6 

1,638 

$ NT  PEHALE  i W 

19 

2.3  , 

1 

A 

1 

.1 

23 

2.8 

, 784 

96.7 

4 

3 .5 

811 

1 NT  ••  MALE  ' 7 %b 

25 

1.0  • . 

. ;lv 

a 

7 .,8 

40 

4.8 

1-  778 

94.1 

.9 

1.1 

827 

SuNT  EMPIRE  STATE  COLLEGE 
: NT  TOTAL  v 6 .2 

263 

8.6 

* 

. 9 . 

•\  ’ 

61 

2.0 

339 

11.0 

2,722 

88.6 

10 

.3 

3,0M 

NT  PEHALE  ' . ' 1 .1 

136 

9.2 

5 

.3  l 

23 

1.6 

165 

11.2 

’ 1,304 

88.5  ; . 

5 

, .3' 

1,47^ 

0 HALE  ’•)  $\3 

U7 

8.0 

4, 

.3, 

38  2.4  - 

174 

10.9 

1,418 

88.8 

5 

,*3  ’ 

1,597 

138 
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AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  00 
AUSAAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL  ' 
MINORITY 


' hhITE 
NON-HISPANIC 


NON-RES I OENT 
ALIEN 


) 


72 


' • NUMBEA  . 1 NUMBER  l 

s 

N6«  ftWfc  CONTINUED 


SUNT  C ENYRNMIL  SCI-PORS  . 
NT  TOTAL  i .1 

' NT  FEMALE  0 ,U 

NT  MALE  2'  .2 

SUNT  MARITIME  COLLEGE 
NT  TOTAL  0 .0 

NT  FEMALE  0 ,Q 

NT  MAtE  0 .O' 

AUNT  AGOL  ,6*  TECH  C ALFRED 
NT  TOTAL-  52  1.3 

NT  FEMALE  2fr  1.6 

■ NT  * MALE  ' 26  l.o 
SUNT  ACRLi.  TECH  C CANTON 
NT  TOTAL  62  l.t> 

NT  FEMALE  22  2.0 

NT  MALE  ■ AO  2.0 
* SUNT  AtRL  TECH  C CUOLESKL 
NT  TOTAL  . 12  .5 

NT  FEMALE  A:  ,3 

NT  MALE  8 .7 

AUNT  AGML  i TECH  C DELHI 
NT  TOTAL  2 .1 

^FEMALE  i 1 .1 

NT  MALE  1 ,1  • 

SUNT  AORL  TECH  L FARHNuQL 
NT  TOTAL  -■  5 .1 

NT  FEMALE  l .0 

NT  MALE  „ A .1  . 
SUNT  AORL  TECH  C MOKRISVL  ‘ 
-/NY  TOTAL  3 .1 

"NT  FEMALE  ' 1.1 

' NT  MALE  2 .1  . 

Adirondack  cmtt  college* 

NT  TOTAL  0 .0 

NT  FEMALE  u .0 

NT  MALE  0 .0 

BROOME  COMMUNITY  COLLEGE 
NT  TOTAL-  10  .2 

NY  FEMALE  ' 2 .1 

WIT  MALE  8 .A 

%TI1GA.C0  CMTT  tOLLEOE 
P TOTAL  1 ,0- 

NT  FEMALE*  1 'V 

NT  male  o .u 

U MT  ON  .CtlNMlM  I T f CULL  EOE 
NT'  TOTAL  » 7 .7 


l 


NT  FEMALE 
.NT  MALE' 


2 .7 

5 .7 


O 

ERLC 


t 

1U 

3 

a 7 


a6 

.8 

.6 


.17.11,9 
l.  \i,6 
IB  y 1.9 

16  .A 

3 .2 

13'  .5 

136  5.7 

19  2.0 

ur  8.3 

AO  1.6 
BA  1.8 
. 16  l.A 

A 2 1.6 

1?  1.8 

23  1.5 

361  . 5.3 
loO  4.9 
221  >5.6 

a 

28  1.1  . 

11  1.2 

17  1,1 


A 

,3 

1 


.2 

.3 

.1 


>0  1.0 
16  .8 
24  1.1 

33  1.5 

i,A  l.A 
19  1.7 

AA  A. A 
9#  3.1 
35  .A.9  . 


NUMBER 


* NUMBER  * X NUMBER  \ 


11 

.7 

7 

.A 

A 

1.1 

2 

.5 

7 

. .6 

5 

••  .A- 

0 

, ‘ 1 

.0 

1 

■ A 

0- 

-.0 

0 

.0 

,0 

.0 

' A 

.5 

15 

■ -.A 

5 

.1 

7 

.A 

0 

. .0 

8 

.3  . 

5 

.2 

28 

1.2 

22 

.9 

5 

.5 

8 

.8 

23 

1.6 

M 

1.0 

2 

.1 

¥ 

.7 

1 

.1 

5 

.A 

1 

.1 

13 

1.2 

3 

.1 

20 

.8 

1 

.1  ' 

•A 

.A 

2 

.1 

16 

1.1 

33 

.5 

102 

l.A 

12 

.A 

A3 

1.3 

21 

.5 

59 

1.5 

5 ' 

' 1 

1A8 

5.8 

1 

§ 

3A 

3.6 

A 

f 

UA 

7.1 

1 

A 

2 

.1 

1 

A 

0 

.0’ 

0 

.0 

2 

.3 

17 

.A 

13 

.3' 

A 

.2 

8 

.A 

13 

.6 

5 

.2 

2 

.1 

3 

.1 

2. 

.2 

1 

.1 

'0 

.0  • 

2 

.2 

9 

.9  ' 

■ 13 

1.3 

A 

S 

l.A  ' 

A 1 

l.A 

5 9 

.7- 

91 

V 

1.3 

30  U8 

. 9 2, A 

21'  1.7: 

21  2.A 

.1  U 
20  2.3 

88  2.1 
36  *2.3 
52  2.0 

2A8  10.5 
5*  5.6 

194  13.8 

72  2.9 
3A  2.5 

38  3, A 

67  2.6 

25  2. A 

A2  2.8 

521  7.2 
216  6,6 
305  7.7’ 

18A  -7.2 
A7  ' A.9 
137  8.5 

7 .A 

A .A 

3 . *9 

80  1.9 

30  1.5 

50  2i  3 

• \ 

39  • 1.8 
vie  i.8 
21*  1.8 

» .'7.2 
19  6,5 
54  7.5 


NUMBER 


\ NUMBER  X 


1.577  96.9 
*36A  97.6 
1.213  96,7 

706  80.7 
17  9A.A 
689  BO.A 

A.035  97.7 
1.551  97.7 
2.  ABA  57.8* 

2.113  B9.3 
902  9A.A 
1.211  85.9 

2,374  96.7 
1,307  97.A 
1,067  95.8 

2,480  97.0 
1,018  97.3 
I.A62  96.8 

6,646  92.3 
3,025  93.1 
3,623  91.7 

2,370  92.A 
905  95.1 
1.A65  90.9 

1,682  99. A 
89A  99. A. 
788  99.2 

A, 070  98.0 
W963  98.  A 
2,107  97.5 

2,093  98.2 
968  98.2 
1,125  98.2  ' 

'936  92.7 
27A  93.5 
662  92.3 


20  1.2 
0 .0 
20  1.6 

>8  16*9 
0 .0 
1A8  IT.) 


5 

0 

5 

10 

1 

** 

9 

3 

6 


10 

0 

10 

A 

l 

3 


.2 

.0 

.A 

.A 

.1 

.8 

.A 

.3 

.A 


30  ,.A 
9 .3 

21  .5 


.A 

.0 

.6 

;2 

.1 

.A 


0 .0. 

0 .0 

0 .0 


.1 

.0 

.1 


TOTAL 

NUMBER 


1,(27 

373 

1.25A 

875 

16 

857 


'9  .1  A,  129 

1 4 1,588 

5 »2  2 ,541 


2,366 

956 

1,410 

2 *456 
1,342 
1,114 

2,556 

1,046 

1,510 

7,199 
3,250  “ 
3.9A9 

2,564 

952 

1,612 

1,693 

899 

794 


9 .1  . A,15A 

1 *1  i 1,994 

3 *1  2,1(0 


2,132 

986 

1,146 

1,010  07 

293  , 

717  , 


* 


% • 

t 


lULUMNA-GAEtNE  U 


MY  TOTAL  3 .4 

15 

(2.1 

1 

.1 

UK  FEfUlt  2 .* 

7 

2.0 

0 

.0 

NY  MUf  • 1 .3 

LNlY  CULlE#  UNGER  LAKES  . 

8 

2.2 

. 1 

‘ .3 

AY  TOTAL  . i t 11 

20 

k> 

2 

.1 

NY  FEMALE  1 .1 

8 

1.2 

0 

*0 

NY  MALE  1 .1 

UIRMING  COMMUNITY  COLLEGE 

12 

1.6 

* 2 

.3 

NY  TOTAL  9 .4  , 

1 127" 

5.6 

2 

. .1 

NY  FEMALE  4 '.4 

1 1 34 

3.4 

0 

. .0 

• .NY  MALE  5 » *4 

Ul/I  CHESS  cmty  college 

93 

8.0 

• 2 

' .2 

NY  'TOTAL  . U .0 

213' 

5.9  • 

" 14 

<4 

NY  FEMALE  4 ' .0 

. V 

4.6 

5 

.3 

NY  MALE  0 .0 

tRIE  COMMUNITY  COLLEGE  v 

130 

/ 

7.3  ' 

9 

.5 

NY  TOTAL  18  .3 

* 627 

9'.  4 

2 

' .0 

NY  FEMALE  13  *4 

ill 

12.4  . 

l 

.0 

' NY  MALE  5 .1  * 

FASHION  INST  TECHNOLOGY 

256 

6.9 

* 1 

, \ 

.0 

NY  TOTAL  2 .0 

Vll 

16.5 

27* 

208\ 

5.1 

NY  FEMALE  i .0 

690 

15. 6 

4,8 

NY  MALA  0 .0  • 

, FOLTON*NONTi»OMEKY  CL  " 

221 

19.3 

71 

V6.2 

NY1'  TOTAL  11  .7 

23 

1.6 

5 

•3 

NY  FEMALE  '7  1.0 

5 

.7 

1 

1 .1 

NY  MALE  4 ,5 

GENESEE  COMMUNITY  COLLEGE 

18 

2.3 

4 

.5 

NY'  TOTAL  12  .5 

119 

4.9 

2 

.1 

NY  FEMALE  j 8 .7 

13 

1.3 

l 

.1 

NY  MALE  / 4 .3 

(lEAKIMEA  LOlMTY  COLLEGE 

104 

8.4 

1 

.1 

NY  TOTAL  ' 2 .1 

19 

1.4. 

0 

' .0 

NY  FEMALE  2 .3 

. n 

.9 

0 

.0 

NY  MALE  0 .0 

HUDSON  VLY  CMTY  tOLLEGE 

l3 

1.7 

0 

.0 

NY  TOTAL  0 .0 

79 

1.6  - 

6 

.1 

NY  FEMALE  0 .0. 

35 

2.0 

2 

' .1 

* NY  MALE  0 .0 

JAMESTOMN  CMTY  COLLEGE 

44 

1.4 

4, 

.1 

NY  TOTAL  36  1.3 

99 

3.5 

10 

.3 

NY  FEMALE  19  1.4 
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.0 

0 
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.0 
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.0 

0 ..o 

0 .0 
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192 
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0 .0 

1 

."0 

1 

.4 

2*2  99.2 

1 .* 

2*4 

.0 

0 

.0 

51  100*0* 

0 .0 
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by  race  ethnicity  AND  SEai  STATE,  lV7t 
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~ AMERICAN  I NO  IAN  blAU  ' ASIAN  OS 

AUSRAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 
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1 
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t 
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t 

* 

X 
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, TOTAL  0 

.0 
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•4 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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NUMBER  A 

NUMBER  1 
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0 

.0 

l 

.4 

242 

99.2 

1 

.4 
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0 

.0 

0 

.0 

51 

100.0 

0 

.0 

51 

0 

.0 

l 

.5 
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99.0 
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1 
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t 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 
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U 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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U 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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/ 

0 

.0 

c 

1 
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0 

.0 

0/ 

.0 

0 

.0 
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•° 
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u 

.u 

0\ 

.0 
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' .0 
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u 

.0 

0 

' .V 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

1 

50.0 

0 

.0 

0 

.0 
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u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

1 100.0; 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

' u 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 ,0 


0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

<0  .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  • 0 .0 
0 .0  , 0 .0 


0 .0 
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0 .0 
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0 .0 


0 .0 
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0 .0 


1 50.0 
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0 .0 
0 .0 
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0 .0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


2 

1 . 
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0 

'•o 

0 
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¥ 
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TOTAL  U . .2 

FEMALE  3 .2 
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l 
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0, 

.0 

0 

0 

.0 
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.0  • 

0 

1 
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0 

.Of 

0 
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4.9 

26 

r 

.5 

40 

99 

8.2 

9 

.7 

7 
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3.8 

17 

.5 

33 

79 

0.9 

3 

.3 

7 

17 
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1 

.4 

2 

t>2 

7.0 

2 

* L 

5 
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5.3 

29 

.5 

‘ 47 
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10 

.7 

9 
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4.9 
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.4 

38 

1 

.0 
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.0 

0 .0 
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.0 

1 1O0.0  . 

0 .0 

•6  . 
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6.5 

4,485 
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.6 
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7.8 
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89.7 

.9 
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5.4 

3,402 

93.7 

.6 

92 

8.1 
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90.8 

.6 

20 

8.0 

231 

92.0 

.6 

72 

8.1 
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.8 
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6.8 
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92.3, 

.6 
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9.5 
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.8 
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0 .0  2 

0 .0  1 

0 .0  1 
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- 6 .5  1,207 
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0 .0  251 

13  1.5  888  , 
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6 .4  1,458 
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3.9 
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.a 
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.0 

0 

.0 

MALE 

0 

60 

0 

*0 

,0 
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.0 
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.5 
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/ 
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/ 
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.0 

14 

A 

407 

b.l 

3,5Ia 

92.) 

)A 
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o/ 
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0 

ft 
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3 
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.9 

26 
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.0 
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.3 
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.8 
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A 
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.0 
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12 

5.6 

200 
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.3 
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.3 
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'3 

AT 

9 

JO 

0 

0 

0 

AT 
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AMtftlCAM  I NOUN  UAL*  All  AN  0* 

AU&AAN  MT1VC  NuN-mIJPAMC  PACIFIC  I JLANOH  NlJPAMC 


TOTAL  UNIT!  N0N-MSI0(NT 

NUOMIf  Ni>H|SPANIC  AL  UN  TOTAL 
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IT 
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T 

1 

.A 
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1A 
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1 

7.1 

2 
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1 

.9 
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Jl 
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.6 
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.1 
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.3 
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H 

6* 
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.3 
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.0 
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30 
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1 
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1 

.A 
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A 
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.1 
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0 

.0 

37 

1? 
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l 

.3 
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97 
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MALE 

0 

.0 

u 

.0 

c 

.0 

GRADUATE! 

FULL-TIME 

U 

.0 

G 

.0 

0 

.1 

FcRALE 

G 

.V 

J 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

• J 

a 

.0 

0 

• 0 

PARI -TIRE 

u 

* .0 

G 

. .u 

0 

■ .0 

FEMALE 

0 

• 0 

0 

.0 

03 

*0 

MALE 

G 

.J 

0 

• G • 

0 

.0 

TjTAL 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

FEMALE 

G 

.J 

0 

*0 

0 

*0 

RALE 

0 

•0 

G _ 

*0 

0 

.0 

\ 

320 

6.6 

577 

11.9 

4,265 

87.7 

20' 

.4  ‘ 

4,882 

66 

5.3 

159 

13.3 

1,034 

86.2 

6 

.5 

1,199 

254 

6.9 

418 

11.4 

3,231 

88.2 

14  ‘ 

3*663 

47 

4.8 

146 

14.6 

635 

84.8 

4 

.4 

96$ 

8 

3.4 

38 

16.1 

198 

83.9 

• 0 ' 

.0 

236 

39 

5.2 

ioe 

14.4 

637 

85.0 

4 

749 

367 

6.3 

723 

12.4 

5,100 

87.2 

24 

.4 

5,847 

74 

5.2 

197 

U.7 

1,232 

85.9  . 

6 

•4 

1,435 

293 

6.6 

526 

11.9 

3,668 

87.7 

18 

.4 

4,412 

320 

6.5 

579 

11.8 

4,319 

87.7 

28 

.6 

4,926 

66 

5.5 

159 

13.2 

1,041 

86.2 

7 

.6 

1,207 

254 

6.8 

420 

11.3 

3,278 

88.1 

21 

.6 

3,719 

47 

4.5 

146 

14.0 

852 

85.4 

7 

.7 

1,045 

8. 

3.3 

38 

15.6 

. 2(3 

84.2 

.0 

.0  - 

241 

39 

4.9 

108 

13.4 

689 

85.7  , 

7 

.9 

804 

367 

6.1 

725 

12.1 

5,211 

87.3 

35 

•}  ' 

3,971 

74 

5.1 

197 

13.6 

1,244 

85.9 

7 

.5 

1*441 

293 

6.5 

528 

11.7 

3,567 

87.7 

28. 

.6 

4,523 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.C  , 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o' 

• .0 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 

367 

6.1 

725 

12.1 

5*211 

87.3 

35  ' 

.6 

5,971 

74 

5.1 

197 

13.6 

1,244 

8519 

7 

.5 

1,448 

293 

6.5 

528 

11.7 

3,967 

\ 

87.7 

28 

* 

.6 

4,523 

\ .. 

0 

.0 

C 

4 

.0 

0 

« 

.0 

• 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

* .u 

c 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

• 0 

.0 

o. 

;C 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

20 

0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

'o 

c 

.0 

• 0 

.0  . 

• . 0 

.01 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• "0 

/ _ ■ 

.0 

0 

O';  .0  0 .0  0 .C  • ^ 0 .0  o 

o • ,0  0 .0  0 .0  0 .0  o 

o .c  0 .0  0 .0  0 .0  0 

o .0  4 0 .0  0 .0  0 .0  o 

0 .0  , 0 .0  0 .C  , 0 .9  0 

0 .0  0.  .0  0 .0  0 .0  0 

o .0  0 .0  C .0  0 .0  o 

c ,0  0 .0  ' 0 .0  0 .0  o 


970 


TABLE  17  - WAl  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR /IfIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETW1CITY  AND  SE»:  STATE,  1976  J 

» m 

'MAJOR  F1ELO  1600  * LAN  N> 

AMERICAN  l NO  UN  ALACK  ASIAN  OR  ■ TOTAL  UNITE  NON-RESIOENT 


AUSAAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

• minority 

NCN-HhJPANlC 

ALIEN 

NUN6ER 

1 1 

NUMBER 

r 

i 

NUMBER 

l 

NUMBER 

1 

''NUMBER 

i 

NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

• NUMBER 

UTAH 

CUNIINUED 

* 

9 

PROFESSIONAL: 

> 

% 

' 

FULL-TIME 

5 

.0 

6 

.s 

6 

.5 

11 

1.3 

26 

2.9 

, 810 

96.9  * 

A 

.2 

834s 

FERAU 

0 

.0 

l 

.9 

0 

.0 

1 

.9 

2 

l.B 

101 

94.6 

1.8 

112 

hale 

5 

.7 

3 

.6 

6 

.6 

10 

1.6 

22 

3.0 

702 

97.0 

0 

.0 

726 

PART -I  IRE 

u 

' .0 

0 

.0 

C 

.0 

I 

6.7 

l 

6.7 

16 

93.3  • 

0 

-.0 

15 

ftRALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

4 

RALE 

0 

. ,0 

G 

.0 

0 

.0 

1 

11. 1 

1 

11. 1 

1 

88.9 

0 

.0 

9 

TOTAL 

s 

.6 

6 

.5 

6 

.5 

12 

1.6 

25 

2.9 

826 

96.8 

1 

2 

.2 

851 

FEMALE 

0 

.0 

l 

• 6 

0 

•.0 

1 

.( 

2 

1.7 

116 

96.6 

2 

1.7 

118 

male 

5 

.7 

3 

6 

.5 

11 

l.S 

23 

3.1 

710 

96.9 

11  i 

.0 

733 

UNO*UW*PAJf: 

FULL-TIME 

i 

.6 

6 

• J 

* 

.5 

11 

1.3 

26 

2.9 

810 

96.9 

' 2 

.2 

834 

female 

u 

.0 

1 

• 9 

D 

.0 

1 

.9 

2 

1.8 

108 

94.6 

2 

1.8 

112 

male 

5 

.7 

3 

6 * 

.6 

10 

1.6 

22 

'3.0 

702 

97.C 

0 

.0 

726 

PART-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

6.7 

l 

6.7 

16 

93.3 

0 

.0 

15 

female 

0 

.0 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

4t 

male 

0 

.0 

0 

»(J  ’ 

0 

.0 

1 

11.1 

1 

11.1 

8 

88.9 

0 

.0 

9 

total 

> 

.6 

6 

'.J 

6 

.5 

\ 

12 

1.6 

25 

2.9 

826 

96.8 

2 

.2 

851 

female 

u 

.0 

1 

,d 

0 

.0 

1 

.8 

2 

1.7 

116 

96./ 

96.9 

2 

1.7 

118 

male 

s 

.7 

3 

6 

.5 

11 

1.5 

23 

3.1 

710 

0 

' .0 

733 

UNCLASSIFIED: 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' ■ 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

3 

.6 

6 

.1 

6 

.5 

12 

1.6 

25 

2.9, 

826 

96.8 

2 

.2 

851 

FEMALE 

0 

.0 

1 

•a 

0 

.0 

1 

.8 

2 

1.7 

116 

96.6 

2., 

1.7 

114 

MALE 

s 

.7 

3 

6 

.5 

11 

1.5 

23 

3.1 

710 

96.9 

0 

.0 

733 

VERMONT 

1 

1 INSTITUTIONS) 

t 

1 

i 

i ’ 

ONOEhUAADUATES: 

\ 

FULL-TIME 

0 

•U 

0 

• U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

Female 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

•o. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME  1 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

OJ 

f .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

/ 

f 0 

0 

.0 

0 

.0 

x943 

O 

ERLC 


v 


V 


4 


total  O .0  0 .0  0 .0 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0 

'f*  HALE  0 .0  0 .0  ,0  .0 

GRADUATE)  - 

FULL-TIME  0 .0  0 .0  0 .0 

FEMALE  0.0  0 .11  0 .0 

MALE  0 .0  0 .0  • 0 .0 

PART *T1M£  0 .0  0 .0  0 .0 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0 

MALE  0 .0  0 .0  0 .0 

' TOTAL  0 .0  0 .0  0 .0 

FiMALE 0 -4  - - —0  .0  0.  . .0. ... 

MALE  0 .0  0.0  0 .0 

PROFESSIONALS  , 

FULL-TIME  0 .0  1 J 0 .0 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0 

MALE  0 .0  1 . .A  0 .0 

PART-TIME  0 .0  0 .U  0 .1) 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0 

, MALE  0 .0  0 .0  0 .0 

TUTAI.  0 .0  v 1 .3  0 .0 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0 

MALE  U .0  1 .4  0 .0 

. ► 

UMO»GAAD*PAOF: 

FULL-TIME  40  .0  , 1 .3  o .0 

FiMALE  0 .0  0 .0  0 .0 

MALE  0 .0  l .4  0 .0 

'PART-TIME  * 0 .0  0 .0  0 /.0 

FEMALE  0 .0'  0 .0  0 .0 

, MALE  0 .0  - 0 .0  0 .0 

A ■ ’■  ? § 

TOTAL  0 .0'  l .3  0 .0 

FEMALE  0 .0  , ,0  .0  0 ' .0 

MALE  0.  .0  ' 1 0 .? 

k 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL  ^ 0 ,0*0  .0  0 .0 

FEMALE  ■ \0’  .0  o .u  o .0 

MALE  0 .0  , 0 .0  0.0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  , lT  .0  '1  .3-  0 .0 

FEMALE  0 .0  0 .0  ' ^ 0 .0 

MALE  0 .0  1 .4  0 .0K 

• c 

VIRGINIA  I 4 INSTITUTIONS  I 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME  0 .0  0 .0  0 .0 

FEMALE  0 .0  . 0 .0  0 .0 

'MALE  0 .0  0 .0  0 .0  ■ 

PART-TIME  0.0  0 .0  0 ! .0 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0 

MALE  0 .0  0’  .0  0 .0 

EMm344 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

. .0 

0 

.0  » 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

"■  0 

c- 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

....  . 0 

.0  _... 

(L_ 

L 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

/ 

.0 

0 

3 

.9  , 

4 

1.2 

327 

98.5 

l 

.3 

332 

2 

4.0 

2 

4.0 

47 

94.0 

l 

2:0 

50 

* l 

.4 

2 

.7 

2M>'' 

99.3 

0 

.0 

282 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ 0 

.0 

0 

> .0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, . *1 

0 

r 

1 4 

' *3 

.9 

4 

1.2 

327 

98.3 

l 

.3 

332 

2 

4.0 

2 

4.0 

47 

94.0 

1 

2.0 

30 

. ,'l 

.4 

2 

.7 

* 

280 

99.3 

0 

.0' 

2,2 

3 

.9 

4 

1.2 

327 

98*3 

1 

.* 

332 

2 

4.0 

2 

4.0 

47 

94.0 

1 

2.0 

■ 50 

1 

.4 

2 

.7 

280 

99.3 

. 9 

.0 

282 

0 

.0 

0 

.0 

1 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

.9 

4 

1.2 

327 

98.3 

1 

.3 

332 

2 

4.0 

2 

4.0 

47 

94.0  ' 

1 

2.0 

50 

1 

.4 

2 

.7 

280 

99.3 

0 

.0 

282 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

o' 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3 

.9 

4 

1.2 

327 

98.5 

l 

.3 

332 

'i 

4.0 

2 

4.0 

47 

94.0  . 

1- 

2.0 

50 

1 

.4 

2 

.7 

280 

99.3 

0 

.0 

JZ 

0 .00  .0  0 ’ .0  0 .ol  ■ . 0 

0 .0'  0 .0  0 .0  0 /.0  , 0 

0 .0  0 .0  0 .0  0 ,.0  / 0 

•0  .0  , 0 '.0  o'  .0  0 ,<?  • * o 

■0  .0  v 0 . .0  0 .0  0 J0  ‘ 0 

o .0  0.0  0 .0  0.0  0 

■ • 1945 


4 
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(ABLE  |7  - TOT*t  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO' LEVEL  OF  ENROLLMENT 
AY  RACE  ETftltlTY  ANO  SEAJ  STATE,  1976 

. 

MAJOR  FIELD  1400-  LA  if 


AMERICAN  INDIAN  BLACK.  ASIAN  OR  ' TOTAL  NHlTE  NON-RESIDENT  . 

, ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  ' MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 

0 

NUMBER  X NUMBER  \ NUMBER4  X NUMBER  X NUMBER  \ NUMBER  X NUMBER  ''  X NUMBER 
' ' ' VMGMA  CONTINUED  ~ 


total  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  1 0 ,.0  / 0 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0  0 *0  0 .0-  0 A 0 .0  0 


” MALE 

GRADUATE i 

0 

.0 

- 0 

.0 

g .o 

" 0 

.g 

9 

iV 

"*  g — “ 
* 

0 

— .0 

0 

FULL-TIME 

0 

.0 

u 

40 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

17  B1.0 

A 

19.0  • 

21 

FEMALE 

4 0 

.0 

u 

.0. 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 66.7 

l 

33.3 

3 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

15  83.3 

3 

16.7 

18 

PART-TIME  . 

u 

• 0 

0 

.0 

0 • .0 

0 

.0 

•.  0 

.0 

8 66.7 

A 

33.3 

' 12 

FEMALE 

0 

• U 

0 

, .0 

0 .0 

0 

.3 

*'  0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

' 0 

.0 

8 66.7' 

. A 

33.3 

12 

TOUTv 
, /FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

, 0 

.0 

25  75.8 

. 8 

2A.2 

33 

0 

' .0 

0- 

.0 

0 .0 

0 

.0, 

0 

.0 

2 86.7 

1 

33.3 

3, 

MALE 

professional: 

0 

.0 

0 

.0 

0 . .0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

A 

23  76.7 

7 

23.3 

'■ft? 

full-time 

0 

.0 

BO 

3.6 

3 .1 

A 

.2 

87 

A.O 

2,101  95.8 

5 

' .2 

2,193 

female 

0 

.0 

27 

6.0 

0 .0 

1 

.2 

2i 

6.3 

A19  93.7 

0 

.0 

AA7 

MALE 

0 

.0 

S3 

3.0 

3 .2 

3 

.2 

S9 

3.A 

1,682  96*3 

5 

.3 

1,766 

PART-TIME 

D 

.0 

1 

9.1 

0 .0 

0 

.0 

1 

ID  90.9 

0 

.0 

11 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

.0 

-.0 

40 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

, male  • ' 

0 

’ .0 

1 

11.1 

0 .0 

0 

'.0 

1 

11.1 

8 88.9 

0 

.0 

9 

TOTAL 

0 

.0 

81 

3.7 

3 -.1 

A 

j.2 

"•  88 

A.O 

2,111  95.8 

5 

.2  , 

2.20A 

FEMALE 

0 

.0 

27 

o*0  / 0 .0 

1 

*.2 

26 

6.2 

A21  93.8 

0 

.0 

669  . 

MALE 

f 

und»urao*ph3f: 

0 

.0 

it 

3.1 

3 .2 

3 

.2 

60 

3a  A 

3 

1,690  96.3 

5 

.3 

f 

1,755 

o’ 

FULL-TIME 

0 

.0 

80 

3.6 

3 .1 

' A 

.2 

87 

3.9 

2,118  95.7 

. 9 

.A 

2,216 

' female 

0 

.0  • 

27 

6.0 

o\  .0 

1 

*2 

28 

6.2 

A21  93.6 

' 1 

.2 

650 

• MALE 

0 

.0 

S3 

3.0 

31  .2 

3 

.2 

59 

3.3 

1,697  96,2 

8 

.5 

1,766 

PART-TIME 

0 

.0 

l 

U.3 

0 .0 

0 

. .0 

1 

A.3- 

18  78.3 

A 

17.A 

23 

FEMALE 

0 

.0 

0 

\o 

0 .0 

0 

.0 

0. 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

MALE 

0 

.0 

1 

M 

0 .0 

0 

.0 

1 

a.  a 

16  76.2 

| 

A 

19.0 

21 

total 

0 

.0 

81 

3.6 

3 .1 

A 

.2 

68 

3.9 

2,136  -95.5 

13 

.6 

2,237 

FEMALE 

0 

.0 

27 

6.0 
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3,526 

11.5 

26,988 

2,431 

2.8 

6,946 

8.1 

78,606 

2,707 

V 

8,720 

8.9 

89,098 

726 

2.8 

. 2,989 

11.7' 

22,498 

1,961 

2.7 

5,731 

7.9 

66,600 

626 

2.9 

1,913 

8.3 

19,530 

141 

2.6 

570 

10.5 

*4,850 

485 

3.0 

1,343 

8.3 

' ’14,680 

979 


.0  0 .0  . 890 


.0 

0 

.0 

260 

.0  ’ 

0 

.0 

; 630  • 

. ♦ 

.0  . 

0 

.0 

> 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

O' ' 

.0 

* 0 

.0 

890 

.0 

0 

.0 

260 

.0 

- 0 

.0 

630 

* * 

.0 

0 

.0 

0 

. *0 

.0 

. .0  ’ 

0 

• .0- 

,0 

.0. 

0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

■ .0 

.0 

0 

.0 

0 

* 

. .0 

,0 

’■  .0  ■ 

0 

.0 

0 ■ 

.0  • 

• 0 

, .0 

9 

.0 

0 

.0 

\ 

0 

77.8 

197 

16.8 

1,176 

76.1 

,28 

17.6 

.159 

78.1 

169 

16.6 

1,017 

91.8 

93 

4.0 

2,309 

86.6 

14 

5.1 

276 

92.5 

79 

3.9' 

2,013 

• '.’A 

87.1 

290 

8.1 

3)485 

•82.8 

42 ’■ 

9.7 

435 

87.7 

1 

.248 

8.1. . 

3rD50 

I, 

90.6 

485, 

.5 

97,324 

. 87.8. 

. 121 

.5 

25,477 

91.6; 

364 

. .5 

71,847 

90,1- 

96 

; .5 

1?,32^ 

89.0 

. 20 

.4 

- 5,178^ 

90.5 

76 

.5 

14,145 

' , 9 

' 1 

,90.5 

. ' 581' 

.5' 

'116,647 

88.0'  . 

■ '141 

.5 

30,655 

%9M  ' 

* *. 

. >.440 

\ * 

■ *5 

J 

• 85,992 

90.5 

682 

'.7 

) . ■ * 

98,500 

87.8 

' 149 

.6 

25,636 

'91.4 

533 

.7 

72,864 

90.3 

189 

.9 

21,632 

88.9 

34 

.6 

5,454 

90.7 

155 

1.0 

16,178 

1961 


' TAMill*  TOTAL  ENROLLMENT  l.H  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUCT  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT  » 

BY  RACE  ETHNICITY  ANf  SEX:  STATE*  1974  ■ ’ . , ; W 

■ ' * * 

MAJOR  FIELD  1400  -LAN  , . 

' • ' .*  , < ' , ■ . > 
.........  > ■ • • ; -t 

■ ' * AMERICAN  1MO IAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  MITE  NOS-RESJOENT 

ALASKAN  NATIVE  NOIHISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  ' NON-HJSPANIC  ALIEN.  ■ TOTAL 

NUMBER  l NUMBER  . I NUMBER  I NUMBER  J NUMBER  X NUMBER  1 NUMBER  X NUMBER’ 


THE  STATES  AND  O.C.  CONTINUED 


TOTAL 

6 

.2 

5i 

1.7 

50 

1.4 

45  * 

1.3 

A 161 

4.6 

3,034 

87.1 

• 290 

8.3 

3,485 

. FEMALE 

0 

.0 

, 14 

1 1.2 

, 9 

' 2.1 

10' 

•2.3 

33 

7.6 

360 

82.6 

' 42 

9.7  k 

435 

MALE 

8' 

.3 

K 

w4.4 

IUj 

41 

1.3 

3$ 

1.1 

128 

4.2 

2,674 

87.7 

248 

8.1  , 

3,050 

* 

PROFESSIONAL i 
FULL-TIME 

357  1 

\h 

j 

1^90  > 

f4.6 

, 1,192 

IX 

1,997  ' 

;.i 

‘ 7,971 

8.2 

, 88,163 

91.2 

485 

.5 

96,639 

FEMALE 

107 

.4 

/ 6.8 

431 

U7\ 

502 

2.0 

2,755 

10.9 

22,377 

86.6 

1?1 

.5 

25,253 

MALE. 

250 

'.4 

am 

[ 3.8 

761 

U 

1,495 

2.1 

5,216 

,7.3 

65,806 

92.2 

4 364 

.5 

71,386 

PARMIME 

BO 

.4 

i 947 

5.0  , 

i83 

UO 

'401 

2.  It 

1,611 

8.4 

17,411 

41.1 

,96 

.5 

19,118 

female 

28 

.5 

* 339 

6.6 

49 

.1.0 

95 

.1*6 

511 

9.9 

4,611 

89.7 

20 

A 

5,142 

MALE 

52 

.4 

608 

4.4' 

134 

1.0  i. 

306 

2.2 

1,100 

7.9 

12,800 

91.6 

76 

.5 

11,976 

'total  ■* 

'437 

.4 

5,372 

4.6 

1,375 

1.2 

‘ 2,398 

2.1 

9,582 

8.3 

105,594 

91.2 

, 581 

.5 

115,757 

FEMALE 

135 

.4 

2,054 

6.6 

460 

1.6 

597 

2,0 

3,266 

10.7 

26,988 

88.8' 

141 

.5 

30,395 

• MALE  * 

302 

.4 

3,316 

3.9 

895 

1.0 

1,801 

2.1 

6,316 

7.4 

76,606 

92.1 

440 

.5 

85,362 

* 

UNCKGRAOtPROF: 

FULL-TIME 

3o2 

.4 

4,447 

4.5 

1,204 

1.2 

2,022 

2.1 

8,035 

8.2 

f 

89,098 

91.1 

^ 682 

1 

.7 

97,815, 

FEMALE 

107 

«4 

1,722 

6.8 

434 

1.7 

502 

2.0 

2,765 

10.9 

22,498 

88.5 

. 149 

.6 

*25,412 

MALE 

2>i 

.4 

2,725 

3.8 

770 

kl 

1,520 

2.1 

5,270 

7.3 

66,600 

92.0 

,533 

.7 

72,403 

PART-TIME 

83 

.4 

, 983 

4.6 

221 

1.0 

421 

2.0 

1,708 

8.0 

19,530 

91*1 

189 

.9 

21,427 

FEMALE 

28 

.5 

346 

6.4 

. 55 

1.0 

105 

1.9 

i 534 

9.9 

4,850 

89.5 

34 

.6 

5,418 

Jmle 

55 

.3 

637 

4.0 

166  . 

1.0 

316 . 

2.0  j 

1,174 

7#3t 

14,680 

ft 

91.7 

155 

1.0 

16,009 

TOfAL  ' • 

445 

.4 

5,430 

4,0  t 
6.7  '' 

1,425 

1.2 

2,443 , 

2.0 

9,743 

6.2 

108,628  91.1 

871 

.7 

119,242 

FEMALE 

U5 

.4 

2,068 

489 

1.6  * 

607 

2.0 

3,299 

10.7 

27,348  88*7 

183 

'.6> 

30,830 

male 

310 

.4 

3,362 

3.8 

936 

1.1  , 

.V? 

2.1 

*1,836 

/ 

2.1 

6,444 

7.3 

81,280  91.9 

688 

.8 

88,412 

> UNCLASSIFIED:' 

•WjM. 

0 

.0 

* * 

'■11 

3.2- 

7 

r 

* 

* 

' , .5  . 

1.5 

- j • 
‘ - , 

6.6 

272  . 80.2 

44 

l 

13.0 

339 

.FEMALE  , ■ 

‘'0 

.0 

■ :‘i 

1.4 

1 

1.4 

;•  o ■ 

.0 

, 2 

2.8 

, 67^3.1 

3' 

>■  4.2 

72 

MALE  • 

, ( t 

; 

.0 

, ; io 

3.7  ’ 

6 

2.2  j 

5 

1.9 

21' 

7.9 

" 205  76.8 

41 

15.4 

267 

, . . # 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  445  . 

• 

.4 

5,441 

4.0  . 

* 

1,4,32 

W j 

2,448 

2.0 

9,766 

4 

8.2 

1 

108,900'  91.1 

,915 

# 'i  - 

■ -.8 

119.581 

< ■,  FEMALE  . v 

135 

.4 

2,0o9 

6.7 

490 

i.y* 

607 

2J0 

3,301 

10.7 

27,415  88.7 

.186 

.6 

30,902 

, MALE  ' 

310 

.3 

3,372 

3.8 

942 

i.r 

1V861 

2.1 

6,465 

7.3 

61,485  91.9 

729 

.8 

88,679 

* O 

JERJC 


PUERTOMCO  _ ( 2 INSTITUTION) 

* f , * 

FULL-TIME  0.0  0 .0  0 

FEMALE  0.0  0 .0  0 

KALE  0 .0  0 .0  , 0 

■ MAI-TIME  O''  .U  .0  .0  , 0 

FEMALE  0 .0  0 .0  0, 

MALE  • 0,  .0  0 .0  0 


\ 


• i i 

■* 

.0  >0  .0  0 .0  0,0 

•0  C ,0  0 .0  0 ,c 

•0  0 .0  0 .0  0 ,0 

.0  0 .0  \ 0 .0  0 ,0 
,0  0 .0  i 0 .0  0 ,0 

.0  0 4 0 ,,  .0  0 .0 


0 .0  0 

0 .0  ' 0 
0 .0  0 

0 .0  0 

0 .0  • 0 

0.0  0 

» 


jam  o ,o  \ o ,o  o ,p  ■ o , A o .0  c 0 ,0  . • 0 .0  0 

FEMALE  0 .0  % 0 . .0  1 0 .0  0 .0'  0.0  0 .0  -,  0 , .0  0 

KALE  o .0  ^ 0 .0  0 .0.  0 .0  0 .0  . 0 *0  . 0 . .0  0 


GRADUATE* 

FULL-TIME 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

,0 

f 

0 .0  - 

. ■’  i 

0 

.0 

Y 

0 

.0 

Y 

. 0 

.0  ' 

0 

FEMALE 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

C .0 

0 

.0 

0 

.0 

*,  0, 

. .0 

0 

MALE 

0 

.0  ' 

1 0 

.0 

0» 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

• 

.c 

0 

.0 

0 

PARI-T  WE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

,0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 .0 

% 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’■  ) 

.0  ' 

0 

total 

0 

.0 

0 

.0 

c 

,0 

0 .0 

0 

.0  . 

0 

.0 

! o 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 .0  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* .0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PROFESSIONAL: 

full-time 

0 ' 

1 

.0  . 

0 

’ .0 

0 

.0 

685  100.0 

685  100.0 

■ 0 

.C  , 

0 

Y° 

685 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

224  100.0 

224  100.0 

0 

.0  ; 

0 

\0 

224 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

461  100.0 

461  100.0 

0 

.0  / 

0 

.0  . 

461 

part-time 

■ 0’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0  i 205  100.0  , 

.0  36  100.0 

205  100.0 

0 

\0' 

0 

.0 

205 

'FEMALE  - 

0 

.0 

0 

.0 

0 

36  100.0  ’ ' 

0 

.0 

0 

.0 

36 

MALE 

0 

.0 

>0 

.0 

0 

.0 

164  100.0  , 

‘ 169  100.0 

0 

*.  .o 

0 

.0  - 

1 

169 

’ t 

TOTAL  • 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

BOO  100.0 

890  100.0 

0 

•.o  ./ 

0 

.0 

890 

fjKALE  0 .0  0 .0  0 .0  260  100.0  260  100.0  0 •C-’V  0 ' .0  .260 


MALE 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 . 

.0 

630  100.0 

630  100.0 

0 

' fl  ' 

0 

.O' 

630 

0N0*GAAD+PRJF: 
FUU-T1ME  • 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  1 

’ 685  100.0 ' 

685  100.0 

0 

,c 

0 

.0 

685 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

224  100.0 

224  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

224 

. MALE 

0 

.0 

,0 

• 0 

0 

.0 

' 461  100.0 

461  100.0 

. 0 / 

.0 

0 

.0 

461 

PART-TIME 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

205  100.0 

205  100.0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 205 

\ FEMALE 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

36  100.0 

36  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

36 

mal£ 

0 

•,o 

/ 

.0 

0 

.0 

169,100.0 

169  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

169 

total 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

890  100.0 

890  100.0'  • 

0 

.0 

0 

.0 

890 

FtMALE  ’ 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

26C  100^1 

. 260  1,00.0 

0 , 

.0 

0 

.0 

260 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ 630  100.0  ‘ 

630  100.0  ‘ 

0 

.0  , 

0 

.0 

630 

UNCLASSIFIED 

0 

• 

d ' 

1 

■ 0 

0 

TUTAL 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0  • 

0 .0 

0 .0  * 

.» 

.0 

female 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

hale 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 . 

.0 

'O'.  sO 

0 .0 

/ 4 1 

0 

.0 

0 

;0 

0 

TOTAL  ENROLLMENT: 

•/ 

• 

s * 

.0 

890 

TOTAL' 

u 

.0 

0 

• o. 

0 

•g 

890  LOO.O 

890  roo.o 

O' 

.<? 

0 

FEMALE  i 

■0 

.0 

0 

.0 

0 

M 

•26C  100.0 

260  100.0 

0 

.0 

0 

-.0 . 

260 

' HALE 

0 

>.0 

0 

■ .0: 

' 0 

630  100.0 

630  100.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

, 630 

. -•  • I 

emc  ^$4  . . w 2965 


uj  if  • Wit  ENROLLMENT  IN  IKSUfcKIOHS  Of  HI6HCP  EDUCATION  FOR  SElECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  .ENROLLMENT 
,,  M RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976  ./  • 

, / , / * * ' 11  ' 

* HUM  flELO  1400  * UN 


■*  * 

AN6UCAN  INDIAN 

SLACK 

ASIAN  OR 

/ 

i 

TOTAL 

UNITE 

NON-RESIDENT 

' , 1 

< ' ALASKAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

minority 

NON-HISPANIC 

Alien 

total 

\ 

(UNDER 

1 

NUMBER 

I 

, i 

. NUMBER 

tj 

NUMBER 

NUMBER 

I 

NUMBER 

l 

NUMBER 

I 

NUMBER 

MA'DI  FIELD  AGGREGATE  1<00 

CONTINUED 

# 

i ' 

/ 

* . 

l 

total 

665 

.4 

5,430 

4.5 

1,425 

t 

1.2 

i 

3,333 

2.0 

10,633 

0.9 

100,620 

90.4 

071 

.7 

120,112 

. FEMALE- 

13$ 

.4  2,060 

6.7 

409 

1.6 

i 067 

2.0 

3,559 

11«4 

27,340 

00.0 

103 

.6 

31,090 

MALE 

310 

.3 

3,362 

3.0 

936 

1.1 

2,466 

2.0 

7,074 

7.9 

01,200 

91.3 

680 

.8 

89,042 

UNCLASSIFIED: 

* 

V 

« j 

1- 

t 

TOTAL 

0 

.0 

11 

3.2 

, 7 

2.1 

5 

1.5 

a 

6.0 

272 

90.2 

44 

13*0 

339 

FEMALE 

0 

.0 

1 

1.4 

1> 

1.4 

1 0 

.0 

2 

2.0 

67 

93.1 

3 

4.2 

72 

MALE 

0 

.0 

10 

3.7 

6 

2.2 

1 5 

1.9 

21 

7.9 

205 

76.0 

41 

15.4 

267 

TOTAL  ENROLLMENT: 

. i 

TOTAL 

445 

.4 

5,441 

4.5 

1,432 

ui ' 

3,336 

2.8 

10,656 

8.0 

100,900 

90.4 

915 

.6 

120,471 

FEMALE 

* 135 

.4 

2,069 

6.6 

499 

1.6 

867 

2.8 

3,561 

11.4 

27,41$ 

80.0 

<rrc 

.6 

31,162 

MALE' 

310 

.3 

3,372 

3.B 

942 

1.1 

2,471 

2.8 

7,095 

/ 

7.9 

81,405 

91.2 

TC9 

. •* 

j 

89,309 

* / 


i 


I 


\ ' ' 

, • ■ 1967 


Tftflfjj  - TUTM.  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SFIECTEO  MAJOR  FtELOS  OF  SIUUY  INC  LEVEL  Of  ENROLMENT 
• M RACE  ETHNICITY  AMD  SEX:  STATE,  1976 


MAJOR  FIELD  1900  - PHYSICAL  SCIENCES 


AMERICAN  I NOIAN  BLACK 
AUSKAN  NATIVE  NQN-HlSPAMC 

MINDER  I NUMBER  X ' 


ALABAMA  * 

I 

) 9 INSTITUTIONS! 

UNOERCR^OUATES: 

FULL-TIME 

2 

.1 

306. 

22.1 

FEMALE 

0 

.0 

120 

33.1 

MALE 

2 

.2 

164 

18.1 

PART-TIME 

i 

.6 

25 

11.4 

FEMALE 

0 

.0 

12 

25.0 

HALE  ; 

l 

.6 

13 

7.6 

total 

3 

.2 

329 

20.6 

female 

0 

.0 

132 

32.2 

MALE 

i 

•3 

197 

i 

16.6 

UAOUATE: 

FUU-TIME 

u 

•U 

9 

7.3 

female 

0 

.0 

4 

19.0 

male 

0 

.u 

5 

4.9 

PART-TIME 

0 

.0 

8 

6.8 

FEMALE 

0 

.0 

2 

9.5 

MALE 

1 

0 

.0 

6 

6.3 

total 

0 

-.0 

17 

7.1 

FEMALE  • 

0 

.0 

6 

14.3 

MALE 

0 

.0 

11 

5.6 

professional: 

FUU-TIME 

u 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

,0' 

0 

.0 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

u 

.0 

. 0 

.0 

ffcMALE 

u 

.0 

0 

’ .0 

MALE 

0 

.0  . 

0 

.0 

TuTAL 

u 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

male 

0 

'0 

0 

•u 

UNOUUO+PRUF: 

FUU-TIME 

2 

.1 

313 

20.9. 

FEMALE 

0 

.0 

124 

32.4 

MALE 

2 

.2 

i#9 

16.9 

part-time  ' 

.3 

33 

9.6 

FEMALE 

0 

.0 

14 

20.3 

HALE 

l1 

• A 

19 

7.1 

* 

EM  1968 


ASIAN  OR  TOTAL 

I FI C ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


number 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

5 

.4 

0 

. .0 

311 

22.6 

l 

.3 

0 

.0 

121 

33.4 

4 

.4 

0 

. .0 

190 

18.7 

3 

1.4 

3 

1.4 

32 

14.6 

0 

.0 

l 

2.1 

13 

27.1 

3 

1.8 

2 

1.2 

19 

11.1 

8 

.5 

3 

.2 

* 343 

21.5 

l 

.2 

1 

.2 

134 

32.7 

7 

. .6 

2 

» 

.2 

209 

17.6 

4 

3.3 

2 

r.6 

# 15 

12.2 

0 

.0 

I 

4.8 

5 

23.8 

4 

3.9 

1 

1.0 

10 

9.8 

, 0 

.0 

■o 

.0 

B 

6.B 

0 

.0 

0 

.0 

2 

9.5 

0 

.0 

. 0 

.0 

6 

6.3 

• 4 

1.7 

2 

.8 

23 

9.6 

0 

.0 

l 

2.4 

7 

16.7 

4 

2.0 

1 

.5 

16 

6.1 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

.6 

* 

2 

.1 

326 

21.7 

1 

.3 

1 

.3 

126 

32.9 

6 

.7 

1 

.1 

200 

17.9 

3 

.9 

3 

.9 

40 

11.9 

0 

.0 

l 

1.4 

15 

21.7 

3 

1.1 

2 

.7 

25 

J*4 

NHWE  • NON-RESIDENT 
NON-HlSPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

X 

.NUMBER 

X 

NUMBER 

1,036 

75.2 

1 30 

2.2 

wjn 

237 

65,5 

4 

l.l 

362 

799 

78,7 

26 

2.6 

1,015 

164 

84.0  ' 

3 

1.4 

'219 

34 

70.8 

l 

2.1 

48 

150 

87.7 

2 

\ 

1*2 

ill 

1,220 

76.4 

A 

2.1 

' .1,596 

271 

66.1 

- 5 

1.2 

410 

949 

80.0 

28 

2.4 

1,186 

83 

67.5 

25 

20.3 

123 

13 

61.9 

3 

14.3 

21 

70 

68.6 

22 

21.6 

102 

96 

82.1 

13 

11.1 

117 

17 

81.0 

2 

9.5 

21 

79 

82.3 

ll 

11.5 

96 

179 

74.6 

jI 

15.8 

240 

30 

71.4 

5 

IM 

42 

149 

75.3 

J 

33 

16.7 

198 

0 

4 

.0 

0 

.0 

\ 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. 0 

.0 

0 

.0  ’ 

A 

«f 

.0 

0 

1 .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1,119 

74.6»‘ 

55 

3.7 

* 1,500 

250 

65.3 

7 

1.8 

383 

869 

77.8 

48 

4.3 

1,117 

280 

83.3 

16 

4.8 

336 

51 

73.9 

3 

4.3 

69 

229 

85.8  * 

13 

4.9 

267 

196.9  ■ 


E, 

|f 

t . * 


f 


■*  \ 


/ 


TABLE  17  • TuBFlNRflUNENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HlOHER  E0UCATI&  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELOS  Of  STUOY  MO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
*■'  IV  MCE  ETMNlCHf  MD  SEA:  STATE.  1974 

MAJOR  fl&O  1900  <■  PWSICAL  SCIENCES 


AMERICAN.  LNOUN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL 

ALA SRAM  NATIVE'  NON-NISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


MITE  NON-RES  IOENT 

NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


WMiER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

» 

NI4BER 

1 . 

NUMBER. 

ALABAMA 

CONTINUED 

• 

• • 

* 

TOTAL 

3 

.2 

346 

16.6 

12 

.7 

5 

.3 

366 

19.9 

1.399 

76.2  ' 

71' 

3.9 

1.836 

FEMALE 

0 

.0 

134 

30.) 

1 

.2 

2 

.4 

141 

31.2  • 

301 

66.6 

10 

2.2 

452 

..  ' MALE 

3 

..  .2 

206 

13.0 

11 

.8 

3 

.2 

225 

16.3 

1.091 

79.3 

61 

4.4 

1.384 

UNCLASSIFIED: 

A 

total 

0 

.0 

4 

6.3 

0 

.0 

0 

.0 

4 

8.3 

42 

17.5 

. 2 

4.2 

41 

FEMALE 

- 0 

.•o 

2 

20.0 

i 0 

.0 

0 

.0 

2 

20.U 

1 

10.0 

0 

.0 

10 

MALE  * 

0 

.0 

2 

S.3 

1 0 

.0 

0 

.0 

* 2' 

5.3 

. 34 

♦ 

89.5 

♦ 2 

5.3 

38 

TOTAL  ENROLLMENT 

• 

§ 

• 

total 

3 

.2 

3)0 

16.6 

12 

•6 

5 

.3 

370 

19.6 

1.441 

76.5 

73 

3.9 

1.884 

• female 

0 

■ .0 

140 

30.3 

1 

.2 

2 

.4 

143 

31.0 

309 

66.9 

10 

2.2 

462 

MALE 

3 

.2 

210 

14.6 

11 

.6 

3 

.2 

227 

16.0 

1.132 

79.6 

63 

4.4 

1.422 

'aruma 

I' 

1U  INSTITUTIONS) 

, 

’ 

unoenoaCouates: 

* 

- 

full-time 

9 

■ .7' 

10 

.7  . 

13 

no 

24 

1.8 

56 

4.2 

L,27l 

94.4 

20 

1.5 

1.347 

• female 

l 

.3' 

3 

1.0 

3 

1.0 

' . 4 

1.4 

, U 

3.8 

268 

93.4  . 

8 

2.8 

287 

NILE 

6 

.« 

7 

.7 

10 

.9 

'20 

1.9 

45 

4.2 

1.003 

94.6 

12 

1.1 

1.060 

PART-TIME 

3 

3 

.8 

2 

.5 

' 20 

5.4 

26 

'7.6 

337 

91,1 

5 

1.4 

370 

female 

i 

2.1 

1 

1.1 

0 

.0 

l 

1.1 

4 

4.3 

89 

94.7 

l 

1.1 

94 

MALE 

l 

.4 

2 

.7 

2 

.7 

li 

6.9 

.24 

8.7 

248 

19.9 

4 

1.4 

276 

TOTAL 

12 

.7 

13 

• 0 

. D 

,9  ‘ 

44 

2.6 

84 

4.9 

1.606 

93.7 

',25 

1*5 

1,717 

‘FEMALE 

3 

. 4 

1.0 

3 

.6 

5 

1.3 

15 

3.9 

357 

93.7 

9 

2.4 

. 311 

MALE 

V 

A 

V 

.7 

12 

.9  , 

39 

2.9 

69 

<5.2 

. i 

1.251 

93.6 

‘16 

1.2 

1,336 

' * 1 

ORAOUATE: 

• 

FULL-TIME 

2 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.7' 

4 

1.5 

245  '69.1 

' 26 

9*5 

275 

FEMALE 

1 

3.3 

0 

.O' 

0 

.0 

1 

3.3 

2 

6.7 

26 

86.7 

2 

6.7 

30 

* MALE 

l 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

2 

.6 

219 

69.4 

24 

9.8 

245 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

7 

2.3 

8 

2.7 

272 

91.0 

19 

6.4 

299 

fEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

>T 

l 

3.7 

26 

96.3 

0 

.0 

27 

male 

0 

.0  . 

0 

.0 

1 

.4 

6 

2.2 

7 

2.6 

246 

90.4  ' 

19. 

7.0 

/ 272 

total 

2 

.3 

0 

.0 

1 

.2 

•9 

1.6 

12 

•2.1 

517 

.90,1 

45 

7.8 

574 

female 

l 

l.S 

0 

' .0 

0 

.0 

*2 

3.5 

3 

5.3 

52 

91.2 

2 

3.5 

57 

MALE 

1 

.2 

0 

.0 

1 

.2 

« 7 

1.4 

9 

1.7 

465 

89.9 

43 

8.3 

517 

PROFESSIONAL: 

, 

** 

- .FULL-TIME' 
FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' ,0 

0 

’ .0 

0 

HALf  • 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 VO 

. 0 

.0 

0 

.0  * 

0 

. ' ..  'fV- 


1971 


4 


PART-TIME 

I<mu 

mti 


o' 

0 

0 


.0 

.0 


.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


0 

i>- 


.0 

.0 

.0 


A 

,•0. 

.9 


.0 

.0 

.0 


f' 


total 

Ffftti 
‘ Mil 


.0 

0 

0 


.U 


.0 

.4 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

J 


•0. 

.0 


UNWUWWS 

FULL-TIME 

FEMALE 

male 

(SW-TIME 

FEMALE 

MALE 


11 

2 

9 

3 

A 

1 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


14 

4 

10 


UNCLASSIFIED: 
TOTAL , 

FEMALE 

MALE 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


14 

4 

10 


ARKANSAS 


UNDERGRADUATES: 
FULL-TIME* 
FEMALE  . 

; MALE 
FART-TIME 
FEMALE 
MALE 


TOTAL 

FEMALE 

MAiE 


GRADUATE: 

Full-time 

female 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

male 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


.total 
■*-»  female 

. MALE 


er!c972 


21  INSTITUTIONS) 


.6 
.9 
.6 
• U 
.0 
.0 


1*5  15.3 
74  31.o 
71  10.0 
3 4.1 

1 7.1 

2 ■ 3.4. 


10 

1 

9 

0 

C 

0 


1.1 

.4 

1.3 

.0 

.0 

,•0 


.6 
* 6 
.3 


148  14.3 
75  30.2 
73  9.3 


10  1.0 

1 .4 

9 1.2 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


u 


3.1 

.0 

3.4 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


3 2.3 

0 .0 

3 2.7 


.0 

0 

y 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

..7 

10 

*6 

13 

J 

.8 

\ 

24 

1.6 

60 

3.7 

M16* 

93.5  , 

46 

2.8 

1,622 

• 6. 

3 

.9  - 

3 

.9 

5 

1.6 

13 

4.1 

294 

92.7  . 

10 

3.2 

317 

.7 

7 

.5 

10 

.8 

• 21 

1.6 

* 47 

3.6 

1,222 

98.6 

36 

2.8 

1,305 

.4 

'3 

.4 

3 

.4 

27 

4.0 

36 

5.4 

609 

91.0 

24 

3.6 

669 

1.7 

l 

• 8 

0 

.0 

2 

1.7 

5 

4.1 

US 

95.0 

■ ' 1 

• 8 

121 

.2 

2 

.4 

3 

.5 

25 

4.6 

31 

•5.7 

494 

90.1 

23 

4.2 

>48 

.6 

13  . 

.0 

16 

.7 

S3 

2.3 

96 

4.2 

2.12S 

92.8  . 

70 

3.1 

2,f& 

.9 

4 

.9 

3 

.7 

7 

1.6 

18 

4.1 

. 409 

93.4 

11 

2.5 

m 

.3 

9 

\ 

.3 

13 

.7 

46 

2.5  - 

78 

4.2  * 

1,716 

92.6 

59 

3.2 

19853 

.0 

\ 

0 

.0 

t 

1 

3.3 

0 

.0 

1 

3.3 

28 

93.3 

• 

1 

3.3 

( 

30 

.0 

0 

.0 

1 

9.1  • 

0 

.0  \ 

1 

9.1 

10 

90.9 

0 

.0 

n 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

- ,*o 

18 

94.7 

1 

S.3 

19 

■ kj  4 

.0 

13 

.0 

17 

tf 

+ .7 

53 

2.3  . 

‘ 97 

4.2 

2,133 

92.8s 

71 

3.1 

2,321 

.9 

4 

.9 

4 

.9 

7 

1.6 

19 

*4.2 

419 

93.3 

11 

2.4 

449 

.5 

9 

.3 

13 

.7 

46 

2.5 

78 

4.2 

1,734 

92.6 

60 

3.2 

1(872 

0 

.0 

161 

17.0 

774  81.6 

11 

1.2 

946 

0 

.0 

77 

32.9 

154  65.8 

3' 

1.3 

234 

0 

.0 

84 

11.8 

620  87.1 

8 

M 

712 

0 

.0 

3 

4.1 

70  95.9 

0 

to 

73 

0 

.0 

1 

7.1 

13  92.9 

0. 

1.0 

• 14 

0 

.0 

2 

3.4  * 

57  96.6 

0 

\o 

59 

0 

.0 

164 

16.® 

844  82.8 

11 

1.1 

1,019 

0 

.0 

78 

31.5' 

U7  67.3 

3 

1.2 

248 

0 

.0\  - 

86 

11.2 

677  87.8 

1 

8 

1.0  ' 
<6 

771 

<c 

.0 

3 

3.1* 

81  82.7 

14 

14.3 

98 

0 

.0 

0 

.0 

9,  90.0 

\l 

10.0/ 

10 

0 ' 

.0 

3 

3.4  / 

72  81.8 

13 

14.8 

88 

O' 

.0 

1 

2.9  , 

31  • 88.6  * 

* 3'( 

, 8.6 

35 

o » 

.0 

0 

.0 

9 90.0  *> 

1 

10.0/  ■* 

10 

0 

.0 

• 1 

4.0  ' 

22  88.0 

2. 

8.0 

25 

0 , 

.<0 

,4 

'3.0 

112  64.2  • 

17  * 

12.6 

133 

.0 

0 

.0  . 

1 18  '90.0 

2 

10.Q 

20 

.0 

4 

3.5  - 

94  83.2  , 

US 

13.3 

113 

166 


1573 


* 


W' 


tmli <6  • mi  inmllment  in  institutions  qf  michw  education  for  selecteo  major  fielos  of  stuoy  ANotivti  of  enrollment 

W RACE  EimiCITt  AND  SEXi  STATE,  m . A » 


f ' 


MAJOR  FIELD  1400  * LAN 


AMERICAN  I NOUN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 


* 


ARKANSAS] 


NUMBER 


NHITE  NON-RES IOENT 

NOfhHjSPANIC AUIN TOTAL. 


* NUMBER 
CONTINUED 


X '^NUMBER  X NUMBER.  I NUMBER  I NUMBER  X NUMBER  I NUMBER 


PR0FESS10NA 
FULL-TIME  0 .0 

FEMALE-  0 .0 

, MALE  ’ 0 .0 

PART-TIME  0 ' .0 

FEMALE  0 .0 

MALE  0 ,0 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


0 .0 

0 \0 

0 .0 


UNIHGAAD+PRJF) 

fuu-time  t>  >6 

female  1 i .8 

MALE  4 ,5 

pARt-TIME  0 ,0 

FEMALE  0 f .0 

MALE  0 .0 

TOTAL  n 6 .5 

FEMALE  2 .7 

MALE.  4 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL  1 

FEMALE  0 

MALE  1 

• TOTAL  ENKOLLMEnT: 

, TOTAL  7. 

/ FEMALE  • 2 

T MALE  5 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

0 

.0  4 

0 . 

0 

.0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0’ 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0. 

0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

„ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0, 

'.0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* 

0 

.0 

\ 0 

148 

14.2 

1 10 

1.0 

0 

1 

.0 

164 

15.7 

855 

» 

81.9 

25 

2.4 

.1,044' 

74 

30.3 

1 

0 

.0 

77 

31.6 

163 

66.8 

4 

1.6 

244 

74 

9.3 

9 

1.1 

0 

.0 

87 

10.9 

692. 

86.5 

21 

2.6 

800  * 

3 

2.8 

1 

.9 

0 

.0 

4 

3.7 

-•  101/ 

93.5 

3 

2.8 

108 

l 

4,2 

. 0 

J.O 

0 

.0 

1 

4.2'-’ 

4 

91,7 

1 

4.2 

24 

2 

2.4 

1 

h 

0 , 

.0 

3 

3.6 

79v 

■94.0 

2 

2.4 

8<  ■' 

151 

13.1 

u1 

1.0 

0 

.0 

168 

14.6  . 

956 

83.p 

28 

2.4 

1,152 

75 

28.0 

1 

.4 

s 0 

.0 

78 

29.1 

185 

69.0 

5 

1.9 

268, 

76 

8.6 

10* 

1.1 

0 

,.o 

90 

10.2 

'*  * 

771 

87.2 

23 

2.6 

'884 

1 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.7 

21 

91.3 

0 

.0 

23 

0 

0 

.0’ 

- c 

.0 

of 

■»0 

, 7 100.0 

■ 0 

,.o 

7 

1 

6.3 

■ 0, 

.0 

0 

.0 

2 

12.5 

14 

87.5 

0 

.0 

16 

1974 


laufoLnia 

" * f 

UNQERCMfolMTES: 

FUU-TIME 

female 

MALE 
PART-TIME- 
, FEMALE  . 


152  12.9 
.?  75  27,3 

.6  77-  B.o 

" » - 

I..  153  iNSTIWriUNS) 


MALE 


V 

9?"'  .9- 
^20  ;9 

77  .9 

7|  l.B 
19  1.7 
>4  l.B 


346  3.3 

123  5.3 

*223.  2.7 
221  5.4 

86  7.6 

135  6.5 


• uy<  v - 


11  -.9 

1 .6 

10  1.1 

y 


6)7  6.2 

190 . ' 8.2 
467  ?.? 
184  ‘4.5 
57  5.0 
127  4.3 


0 .0  170  14.5 

0 . .0  78  28.4 

& J3  92  10.2 


' / * 

427  .4.1 
107  4.6 

320  3.9 

222  y 

63  5.5 

159  5.3 


. ./  • ■ ’ * 

* 1»527  14.5 

440  '<16.9 
1*087*  13.3* 

• <700  17.0 
225  19.8 
475  16.0 


977.83.1 
192  69.8 
785  87.2 

. } 


•8«$46  81.2 
1,781  76.5 
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.0 

/ a 

.0 

, FEMALE 

u 

.0 

0 

.0' 

'0 

.0 

- ' m 

A 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

UHtHGftAO^PKOF : ' 

■ 

ft- 

FULL-TIME 

7 

.2 

• 140 

•3.4 

22 

’.5 

FEMALE 

0 

.0 

26 

4.6- 

4 

.7 

MALE 

7 

.2 

114 

3.2 

16 

.5 

PART-TIME 

7 

.7 

39 

3.9 

8 

.8 

. FEMALE 

2 

1.0 

5 

2.5 

0 

.0 

HALE 

5 

.ft' 

34 

4.3  . 

. 6 

1.0 

. TOTAL 

14 

.3 

179 

; 3.5 

30 

.6 

FEMALE 

2' 

.3 

■ . 31 

4.U 

4 

26  ' 

.5 

MALE 

U 

.3 

143 

• 3.4 

.6 

UNCLASSIFIED: 

# 

TOTAL 

6 

1.0 

23 

3.9  ' 

5 

.6 

female 

0 

.0 

4 

5.1  . 

3 

3.8 

MALE 

6 

1.2 

19 

3.7 

2 

.4 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL 

20 

.ii 

H 202 

3.5 

35 

.6 

. FEMALE 

2 

‘1 

m 35 

4.1 

7 

.8 

. MALE 

f 

} 

16 

i 

I w 

3.4  ' 

28 

.6 

’ oEJRGlA 

1 

46  INSTITUTIONS) 

• 

undergraduates: 

4 

FULL-TIME 

4 

.2 

■ 3ft7 

17.5 

15 

' .7 

FEMALE 

0 

.0 

155 

30.0  . . 

3 

.6 

■ MALE 

4 

.3 

212 

13.4 

12 

.8 

PART-TIME 

0 

.0 

44 

11.0 

r 

.3 

FEMALE 

U 

.0 

• ll 

12.5 

1 

1.1 

MAU‘  . . 

0 

.u 

33 

10.6 

0 

.0 

» ’ 

M total 

4 

.2 

411 

16.4 

1ft 

.6 

W'  FEMALE 

0 

.0 

lft6 

27.5 

4* 

.7 

MALE 

4- 

^ * 

.2 

245 

12.9 

12 

•6 

URA&OATirv  .. 
FUU-Tm  •••>• 

2 

.9 

. . 30 

13.4 

1 

.4 

FEfttCE  ' ’ 

0 

.0 

.10 

25.0 

0 

.0 

MALE  ‘ A/* 

2 

1.1 

20 

10.6 

l 

.5 

PART-TIME,  w\ 

l , 

- « J 

•25 

6.3 

l 

.3 

FEMALE  ' 

•i: 

•1.5. 

14 

21.2 

0 

.0 

■ . MALI 

0 

.0. 

11 

•4.7 

l 

9 '' 

1 

/ 

/ • ■ 

: LM 

* / 


• i 

2.7 

. 34 

6.5 

: . 628 

* 

83.4 

91'  12.1 

m 

3.9 

4 

3.9 

92 

90.2. 

6 ,5.9 

. • ,102 

2.5 

■ / 

• 30 

6.6  ;i 

, . i 

i.r 

82.3 

B5  13rl * 

,651 

t , 

.0  • 

*’*  0 

'■  .0 

0 

. .0 

s ■ o lo 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

■ 0 ‘,0 

,•  •-  0 

.0 

• o 

.0 , 

0 

.0- 

0 .0 

■ . v°; 

so 

■ J 

.0 

0 

.0 

0 ‘.0 

• H • ' . 0 

• .0 

0 

'.*;‘0  ' 

O' 

.0 

’ 0‘  .0 

■ 0 

.0 

. > 0 

,o 

S\  ’ 

.0 

.0 

f 

Or  .0 

> .0 

VI,  • 

i 

0 

.0 

O' 

' ;o’ 

0 

\ 

■ 0 

.(7 

0 

.0 

0 

• :.o 

• 0 , . 4) 

.0 

.0 

-o 

.0 

0- 

.0. 

* 0.  .0 

0 

354 

8,5 

3,646 

87.4 

V*  .•  ; 

T i-70  ' 6.1 

•’ft 

4,170 

7.5 

73 

12.6 

483 

84.7 

14  '2.5 

570- 

■3.9 

281 

‘M  . 

3,163 

87.9.; 

. 156-4.3 

3,600 

7.3 

127 

12.8 

827 , 

83.0 

: N 42  .4.2  • 

-996 

6.4 

24 

11.6 

174 

85.7 

6 2.5  * 

'203 

7.1 

103 

13^0 

653 

82.3 

37  4.7 

J1  793 

5.0, 

461 

9.3 

4,473 

86.6 

212  4.1 

5,166 

7.8 

97 

12.5 

657 

85.0 

19  2.5 

773 

4,5 

384 

8.7 

3,816. 

> • _ 

86.9 

193. . 4.4 

. 4,393 

.8 

39 

6. ft 

533 

90.0 

.*•  20  3.4 

592 

1.3 

6 

10,3 

69 

88.5 

1 1.3 

' 78 

.8 

31 

6.0 

464 

* 'i 

5,006 

90.3  ■ 

19  3.7 

514 

4.6 

52!» 

9.0 

86.9 

232  4.0 

5,758 

7.2 

iof 

12.3  * 

726 

85.3 

■ 20  2.4 

. 851 

4.1 

415 

8.5 

4,280 

87,2 

212  4.3 

4,907 

.9 

405 

19.3 

1,655 

7M 

41 

2.0 

2,101 

.4  ' 

160 

31.0 

■ 346 

6711 

. 10 

1.9 

516 

1.1 

245 

15.5 

1,309 

8216 

31 

2.0 

1,585 

.0 

45 

11.3 

.352 

88J2 

2 

.5 

■ 399 

.0 

12 

13.6 

1 74 

'64.1 

2 

2.3 

* 

.0 

33 

10.6 

278 

89.4 

0 

' .0  ' 

311 

.8 

450. 

18.0.  • 

i ' 1 ■ 

2,007 

80.3  . 

' 43 

1.7 

2,500 

.3  ' 

' 172 

28.5  ‘ 

420 

69.5  ' 

12 

2.0 

604 

.9 

4 

. 278 

14.7 

1,587 

83.7  . 

31 

1.6 

1,896 

.0 

33 

14.7  ■ •• 

146 

65.2. 

45 

20.1 

224 

.0 

10 

25.6  • 

24' 

61.5V  ' 

5 

12.8 

39 

,0 

23 

12.4 

122 

65.9  *.  - 

40 

21.6 

1-85 

1.0 

30 

9.9. 

235 

n.i’ . 

37 

12.3 

302 

.0 

15 

22.7  ' 

43 

65.2  '■•'•■• 

,8 

12.1 

66 

1.3 

15 

6.4 

192 

1 

61.4 

29 

12.3 

236 

1; 


' 20 

♦ 

16 

0 

..  0 

0 

0 

0 

0 

' 0 

.•  0 

0 

IBS 

43 

142 

73 

17 

S6 

2 SB 

. 60 

4198 

5 

1 

4 

263 

61 

202 

19 

2 

17 

0. 

0 

0 

•19 

2' 

17 

0 

0 

0 

3 

0 

, * 3 

. 983 


y.y* , l •»*,■'  i 


V 


V ' 

994 


) ..  v ;■ 


I ' ••  ^ '|y-- 


sy  racc  wmrCTyr  wo/seji:.  state,  i976 

iv.  . , •/ . • • . • *• 

RUED'  1900  - PHYSICAL  SCIENCES  - ' . • 

' "•  ' - VV 

AMERICAN  INDIAN  pUCK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  . 


NUMBER 


TOTAL 


NHITE. 


NON-RESIDENT 


MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN*,.'  TOTAL 


TOTAL 

FEMALE 

HALE 

PROFESSIONAL: 
FUa-TIHE 
. FEMALE  ' 
MALE. 
PART-TIME 
FEMALE. 
MALE  * 


sUNDfc®UO*PRiJF: 

'full-time 
FEMALE  . 

MALE  ' 
PART-TIME  • 

‘ f ERAIE  ‘ 

MALE 

TOTAL 
' . FEMALE 
MALE 

t , 

UNCLASSIFIED:'  < 
TOTAL  • - ■ 0 

, FEMALE  0 

MALE  0 

TOTAL  ENROLLMENT \ 
TOTAL  T 

FEMALE  1 

MALE  6 


i 

NUMBER 

» *, 

1 

l 

9 t 

• 1 ’ 

1 

NUMBER/ 

T 

NUMBER 

<( 

♦ 

NUMBER 

1 

NUMBER 

''  ..  . 

t 

NUMBER 

i. 

I 

NUMBER  , 

\ . ♦ 

/ ' 

.8 

b5  10.5 

1 

.4 

3 

.6 

63 

12.0 

•'381 

72.4 

82 

15.6 

5ft 

1.0 

24  22.9 

O' 

.0 

0 

.0 

25 

23.8 

67 

63.8 

13 

12.4 

105  "• 

.5 

31 

7.4 

, l 

.5 

'.3 

.7 

38 

■V\ 

314 

74.6. 

m 

69  46.4 

421 

.0 

0 

• .0. 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

-■PP’ 

.0 

% 

0 

A 

. . ‘0 

.0 

o'  .'0 

■ 0. 

.0 

0 . 

. .o 

V 0 
^ 0 

.0 

0 

.0, 

0 

• .0 

0 

.0 

O' 

.0 

' 0 

.0. 

■ 0 

-0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0'' 

» ' 0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

, .0 

0 

.0 

0 

..0 

0*  .0 

t 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0  r* 

’ fi 

.0 

.0 

.o' 

0 

.0  . 

0. 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

\ 

0 

.0 

0 

.cr 

O' 

» 

.0 

O' 

' .0 

\'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

o. 

' ■ t 

. .0 

0 

.0 

1 0 

.0 

0 

.0  . 

. 0 

«0 

0 

'.0 

0 

: .0 

, 0 

.0 

0 

.0 

. 0 *.0 

. 0 

,0  ' 

• f 

.0 

0 

.0' 

0 

r 

.0 

' .o 

.0 

0 

.3 

397.  17.1 

t 

: u 

.7 

19 

.8 

438 

18.8 

1,801 

77,5 

86 

3.7 

2,325 

.0 

165  29.7 

. 3. 

.5 

2 

.4 

170 

30.L 

370 

"64.7 

15 

2.7 

555 

.3 

232  ,13.1 

13 

.7 

17 

1.0 

266 

15.? 

1,431 

80.8 

71 

. 4.0 

' 1,770 

.1 

o9  9.8, 

• 2 , 

.3 

3 

.4 

7V 

10.7 

587 

83.7 

39 

5.6 

701 

• 0 

25  16.2 

1 

.6 

0 

,-o 

27 

17.5 

117 

76.0 

10 

615 

154 

.0 

SS  8.0 

1 

.2 

3 

48 

8.8 

. 470 

85,9  ■ 

29 

5.3 

547 

u 

1*6  15. 4 

18 

.6 

c22 

J 

513 

17.0 

2,388 

78.9 

125 

4.1 

3,026 

.1 

190  20.8 

4 

.6 

2 

.3 

197 

27.6 

487, 

68.7  1 

25 

3,5 

709 

.3 

276'  11.9 

14. 

.6 

20 

.9 

316' 

13.6  ' 

1,901' 

82.0 

1Q0 

4.3 

2,317 

.0  , 

S 7.7 

* 0 

« 

.0 

0 

.0 

4 

7.7 ' 

42 

80*' 8 

' 6 

11.5 

52  ’ 

'.0 

• 1 

7.7' 

0 

.0 

• 0 

.0 

1 

7.7 

11 

84.6 

l 

7.7 

13 

.0 

3 7.7 

0 

.0 

7 

it  ' 

•0 

..0 

/ . a 

7.7 

• 31 

79,5 

5 

12.8 

>39 

.1 

470  15.3 

18 

22 

.7 

517 

16.8. 

'2,430 

78.9 

131 

4.3 

■*'  3,078 

.1 

191  26.5 

\ 4 

.6 

2 

.3 

.198 

27.4 ' 

498 

69.0 

26 

3.6 

722 

.3 

279  il.8 

14 

.6 

20' 

.8 

319 

13.5 

1,932 

82.0 

105 

4.5 

2,356 

I 


O 

ERIC 


HAMAlt 

, 4 


f 


4 INSTITUTIONS) 
• $ 


WOER&MCWIES: 

fuiL-n* 

i 

1.6 

. 3 

V 

1.6 

80  43.2 

2 

1.1 

88  47.6 

} 

84 

45.4 

flj^ENAlE 
' ^0MAlE 

1 

2- 

2.4 

1.4 

, .1 
■ v? 

2.4 

1.4 

18  42.9 
62  43.4 

2 

.0 

1.4 

20  47., k . 
. • 68  47.6| 

19 

65. 

45.2 

45.5 

PART-WME 

0 

.0 

4 

.0 

9 42.9 

0 

.0 

• 9 42.9 

9 

42.9 

FEMALE 

0| 

.0 

0 

...o 

3 IO0.0 

0 

.0  ■ 

■ 3 100.0\ 

0 

• .0 

MALE 

O' 

.0 

0 

.0 

6 33.3 

U 

'0 

• ;o 

6 33.3 

. 9 

50.0 

'■ TOTAL 

t 

h 

1.5 

■3  ' 

1.5  ' 

» 

89 

43.2 

2 

uo.  ■ 

97 

47.1 

•<;:  FEMALE  ^ 

1 

2.2 

l 

2.2  '• 

'21 

46.7 

0 

.0 

23. 

51.1 

V . male 

2 

1.2 

; 2 

1.2 

68 

42.2  . 

2 

* 

1.2 

A 

74 

46.0 

* 

'VAIHMTE: 

■ ■ 

\ 

* 

1 V 

fulltime  - 

•'  0 . 

.0. 

4 0 

.0 

llk 

17.6 

•'  ■ 0 

.0  ■ 

18 

17.6 

, • ‘female  . 

0 , 

*0 

'*•  0 

.0 

ff 

- 5.3 

o : 

.0' 

. 1 

5/3 

■ ■ mt 

0 

■ .0 

. 0 . 

.0  ' 

-17  ,20.5 

0 

■ .0 

17 

20.5 

part-time 

l 

.8 

'■  2 

1.7 

23 

19.2 

o. 

.0' 

! 26 

u,i 

PEMAL8 

1 

6.3 

' /•  0 * 

.0- 

2 

12.5 

0 

.0' 

3 

18.8 

, , iule 

0 

.0  • 

2 . 

J*  : ■ 

21 

20.2 

0 

.0 

23 

22.1 

TOTAL 

1 

.5 

* .i 

V 

41 

18.5 

0 

.0 

44 

19.8 

FEMALE 

1 

2.9’ 

•o 

.0,  * > 

“ 3 

8.6 

. ,0' 

.0 

4 

11.4 

MALE 

1 

0 

.0 

"2  \ 

1.1 

38 

20.3 

-J  0 

.0  ' 

40 

21.4 

ir 

PROFESSIONAL: 

* t 

0 

> 

FULL-TtME 

. 0 

.0 

0 

.0  v . 

.0 

. 0 

.0 

0 

‘ .0 

' .FEMALE 

0 

.0 

. .0 

'.■o  ’ , •. 

, 0 

, »o 

41 

-.0  ' 

0 

.0 

MALE 

0 • 

'•9 

' 0 

.0 

0 

'•0. 

0, 

■ .0 

0 

■ *4  1 

.0 

1 f 

PART-TIME 

0 ‘ 

.0' 

" 0> 

.0  .■ 

0 

.0 

6* 

,0-  • 

OL 

.0 

. FEMALE 

. 0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

■O' 

•0 

lf  0 

;.o 

HALE 

, i ■: 

■it 

s 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

TOTAL  ’ , 

’ 0 

.0 

0 

' .0 

c 

.0- 

' ’ . .*>  . 

0 

.0 

‘ 0 

1.0 

FEMALE' 

0 

•.if 

V 0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

MALE 

0 , 

.•  .0 

0 

.0 

•si  1 

0 

.0 

0 

•o  . 

. 0 

.0 

t 

UNO+oRAi)>PRJF: 

1 

• ■ 

, 

i 

4 

full-time 

3 

1.0 

3 

1.0 

98 

34.1 

2 

.7  - 

106 

36.9 

FEMALE  ■ 

1 

1.6 

1 

19 

31.1. 

' 0 

.0 

21 

34.4 

male  ; 

• 2 

■ .9 ' 

'■  2'  ' 

7.9 

35.0  . 

• 2 

.9 

* • 85* 

37,6- 

PART-TIME  ‘ 

1 

' ,2 

1.4 

32 

22.7 

0 

.0 

. 35 

24.8 

FEMALE 

1 

5.3 

* O' 

.0* 

5 

26.3 

0 

.0 

6 

31.6 

MALE 

V* 

..0 

1.6 

,27 

22.1 

0 

.0 

29 

23.8 

TOTAL 

4 

.9 

• 5 

1.2 

130 

30.4 

2 

.5 

141 

32.9 

FEMALE 

2 

2.5 

1 

1.3 

24 

30.0 

0 

.0 

f 

33.8 

male 

2 

.6 

4 

1.1 

106 

30.5 

2 

.6 

1 m 

32.8 

^CLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0‘ 

0*- 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

Male 

0 ' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT:, 

' 

, 

TOTAL 

4 

.9 

5 

u, 

130 

30.4 

2 

.5 

141 

32,9 

FEMALE 

2 

2,5 

‘ 1 

1.3 

24 

30.0 

0 

.0  A 

1 27 

33.8 

MALE 

2 

.6 

4 

1.1 

106 

30.5 

2 

•6  0 

p 114 

32.8 

O 

H2B3BB^S9j 


I . 


13  7.0 
3 7.1 

10  7.0 
3 14.3 
0 , .0 
i 16.7 


74 

' $^*9  , 

4 1.8 

222 

31 

,88.6  . ' *,  ■ 

0 .0 

35 

43 

76.5 

4 2.1 

187 

m ; 1 

P 

/ ■ 1 

. .0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

0 

.0  ' . 

0 .0 

*\o 

0 

•0  . 

G ‘ .0 

0 

■ .0 
* .0  . 

0 .0 

0 .0 

0 

0 

.0' 
. 0 » - 

.0 


166  51.8 
37  60.7 
129  57.1 
101  7U6 
13  68.4 
88  72.1 

267  62.4 
50  62.5 
217  62.4 


0 .0 

0 .0 

0 .0- 


267  62.4 
50  62.5 
217  62.4 


0 .0 

0\  .0* 
0 .0 


15  5.2 

3 ‘4.9 
12  3.3 
5 3.5 

<0  .0. 

5 ' 4.1 

20  4.7 
3 3.8 

17  4.9 


.0 

.0 

.0 


20  4.7 
*3  3.8  i 

17  4.9 


287 

61 

226 

141 

19 

122 

428 

80 

348 


428 

80 

348 


895 


19 


TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTJTQIIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELOS  OF  STUOY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHUC1TY  AND’SEX)  STATE,  1976  ' ' 


MAJOR  FIELb  1400  - UN 


AMERICAN  I NOUN  DUCK  ASIAN  OR 

AUSXAN  NATIVE  NON-HJSPANK  PACIFIC  ISLANOEA  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


WHITE  NON-RESIOENT 

N0N-HSPAN1C  ALIEN  • 


TOTAL 


NjMttER 


number 


number 


A NUMBER  X NUMBER 


NUMBER 


I NUMBER  I 


NUMBER 


.IDAHO 


INSTITUTIONS) 


f. 


UNDERGRADUATES) 

FUU-TIME 

3 

♦ 

.6 

0 

V. 

7 

1.3 

. / 

1*. 

.2 

* 11 

2.1 

514  96.3 

9 

1.7 

534 

. FEMALE 

0 

.0 

■ • .0 

.0. 

1 

l.t  > 

i 0 

.0 

1 

1.1 

45  97.7 

1 

1.1 

87 

MALE 

3 

.7 

0 

.u 

6 

1.3 

1 

.2 

10 

2.2 

429  96.0' 

e 

1.8 

.447  , 

part-time 

0 

.0 

. 1 

2.0 

0 

.0 

1 

2.0 

2 

3.9 

44  94.1 

i 

2.0 

. 51  4 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

13  100.0  \ 

0 

♦O'  . 

13 

MALE  -f 

LO 

.0 

' l 

2.6 

0 

.0 

1 

2.6 

2 

5.3 

35  92.1 

l 

2.6  ' 

' 38 

TOTAL  " 

K 

.5 

1 

- .2 

/ 

7 

1 

1.2 

2 

.3 

‘4 

* 13 

2.2.  - 

I 

■» 

562  96.1 

io 

1,7 

585 

'FEMALE 

■ 0 

.0  ' 

'■  0 

.0 

1 

1.0  ' 

0 

.0 

1 

1.0 

94  98.0  . 

i 

w 

1 100  . 

male 

3 

.6  . 

- 1. 

.2 

•>  6 

1.2 

2 

.4 

12 

2. 5 

464  95.7 

9 

1.9 

485 

.GRADUATE) 

full-time 

female 

male 

PART-TIME 
FEMALE 
' MALE 


.0 


1 1.3 


1 *u 


✓ .. 


0 .0 


•72  92.3 


.4  S.l 


74 


TOTAL 
. ’ FEMALE 
MALE 


PROFESSIONAL) 

, full-time 

FEMALE 
* HALE 

part-time 
' female  . 
MALE. 


TOTAL  . 
FEMALE 
MALE 


UNO+ORAU+PRoF: 

fuu-time. 

female 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE- 


1 


ERIC 


(' 


0 

*.D 

0 

.0 

0 

.0 

V 0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 • 

,0 

' 12 

u 

.0  . 

1 

1.3 

r 

1.5/ 

N 0 

*.0- 

2* 

3.0 

6C  90.9 

■ 4 

6,1 

66' 

0 

.0 

0 

.0 

^ 0 

.0  ' 

0 

.0 

0 . 

.0 

• 4?  .95,9. 

• 2 

4.1 

, 49  , 

0 

.0 

, 0 

.0 

■A 

.0 

0 

.0  — 

0( 

:.p 

h 100.0 

0 

.0 

8 

0 

.0 

0 

. .0' 

.0 

« 

.0 

fit 

.0 

95.1 

2 

4.9 

41 

• 

• / 

127 

U 

.0 

■ .1 

.8 

. 

. .8 

0 

.0 

’ 2' 

\l.6 

119  93.7 

6 

4.7 

0 

.0 

' 0 

.0  , 

. . Oj 

f .0 

■ 0 

• ,.o 

0 

ho' 

20  100.0 

0 

.0 

20 

0 

.Of' 

■ 1 

r 

* 

‘ 

O' 

.0 

2 

'l,9 

99  92.5 

6 

5.6 

W 

iU 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

0 .0 

■ t y 

0 

.0 

0 

? 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, * 0 

.0 

0 

.0 

. 0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

>0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

••  0 

«.o 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

. 0 

.0 

•o 

.0 

% 

. 0 

V 

/ 

0 

.0 

0 .0 

• ft 

.0 

. 0 

0 

.0 

' t o 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

■!' 

,0' 

0'  .0 

* 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

% 

0 

.0 

0(  .0 

0 

.0 

0 

/ 

3 

.5 

• 1 

1 

.2  • 

8 

1.3 

1 

.2 

13 

2.1 

546  95,8 

13 

2.1 

612 

0 

.0 

0 

.0 

l 

1.0 

0 

.0 

1 

1.0 

97  98.0 

l 

1.0 

99 

3 

• 6 

1 

.2 

7 

1.4 

l 

.2 

12 

2.3 

489  W.3 

12 

2.3 

513 

0 

.0  . 

1 

1.0 

0 

. .0 

1 

1.0  • i ' 

2 

2.0 

95  95.0 

3 

3.0 

100 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

21  100.0 

0 

.0 

21 

0 

.0 

1 

1.3 

0 

.0 

1 

1.3 

2 

2.5 

74  93.7 

' ‘ 3 

3.8 

79 

•V 

•• 

' / 

* 

,1995. 

i 


l 


TOTAL  3 .9 

FEMALE  0 .0 

m 3 .5 

umclassifioj 
TOTAL  .0.  .0 

femal  e o .o 

HALE  . 0 .0 

THAI  ENROLLMENT: 

TOTAL  3 .A 

FEMALE  0 .0 


ILLINOIS  ( o3 

UNOER6RAQUATES: 

FWi^TIHE  9 .2  , 

FEMALE  0 .0  1 

' - HALE  9 .3 

FAM-UHE  3 .3 

FEMALE  1 * .3 

■HALE  2 .3  " 

1 TOTAL  12  .2 

FEMALE  • 1 .1* 

HALE  11  >3 

. > 

KADUATE! 

. FULL-TIME.  ' 1 .1 

female  : o .o 

HALE  *A  .1 

* •;  . PART -TINE  . 0 .0 

'FEMALE  ■ ' 4 .0 

HALE  ' 0 .0 

TOTAL  V1  ' .0 

FEMALE  7 "0  *0 

HALE  ’ 1 • .1 

r * 

professional: . 

FULL-TIME.  0 .0 

l female  o .0 

MALE  0 .0  . 

’ PART-TIME  0 .u 


■ TOTAL  0 .0 

FEMALE  u .« 

NALt'  0 .0 

vUMOt4RAO+PRUf: 

" full-time  io  .2 

female  o .0 

MALE  10  .2 

PART-TIME  3 .2 

■ • • FEMALc  1 .2 

MALE  2 *2 

e^.395 


* < 


2 .3  6 1.1  2 

0 .0  • 1 .8  0 

2 .3  7 1.2  2 

0 .0  0 .0  0 

0 .0  0 ’.0  0 

0 .0  0 .0  o 


2 .3  8 1.1  2 

0.0  1 .e  0 

2 .3  7 1.2  2, 


219 

9.9 

96 

2.2 

55 

79 

8.3 

21  • 

2.2 

16 

13S 

3.9 

75 

2.2 

* 

57 

5.9 

. 18 

1.9 

9 

ia . 

5.9 

5 

1.5 

2 

39 

6.2 

13 

2.1 

7 

271 

5.1 

119 

2.1 

69 

97 

7.o 

26 

2.0  . 

16 

179 

9.3 

88 

2.2 

96 

20 

w*  ■ 

' 39 

2.6 

10 

l 

.6 

9 

3,3 

2 

19 

1.6 

. 30 

2.5  ■*. 

8 

16 

2.2 

26 

3.6 

2 

6 ; 

2.2 

13' 

9.7 

0 

10 

2.5  . 

13- 

2.9 

.2 

1.6*  , 

65 

2.5  1 

12 

7 

1.3 

22 

9.0 

2 

i9 

1.8 

. . 
\ 

93 

2.6 

•10 

0 

.0 

C 

.0 

O' 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

o; 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

Oc 

.0 

0 

.0  / 

0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  - • 

c 

.0 

0 

a 9 

9.0 

135 

2.3 

65 

80 

6.5 

30 

2.9 

18 

159 

3.3 

105 

2.3 

97 

73 

9.3 

99 

2.6 

11’ 

29 

3.9 

18* 

2.9 

2 

99 

9..6 

2'6 

2.9 

9 

997 


* 6 


i 


.3 

15 

2J 

681 

95.6 

.0 

1 

.8 

116 

96.3 

.3 

19 

2.9 

563 

95.1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

.0 

0 

. .0 

0 

,.0 

.3 

15 

2.1 

661 

95.6 

.0 

1 

.6 

116 

'98.3 

.3 

19 

2.9 

, 563 

45.1 

1.3 

* 37* 

6.5 

3,658 

88.2 

1.7 

116 

12.2 

\ . 806 

89.8 

1.1 

‘ 258 

7.5 

'3,052 

89.1 

.9  '■ 

87 

* 9.0 

871 

90.2 

.6 

26 

7.8 

305 

91.3 

1.1 

61 

9.7 

566 

89.6 

1.2  ' 

961 

8.6 

9,729 

88.5 

1.9  : 

• 192 

11.1 

1,111 

86.5 

1.1 

31V 

7.9 

'■3,618 

89.2  ’ 

.7 

70 

9.7 

• 

1,138  76,3  . 

•.7 

12 

9.9 

2 12 

77.1 

.7 

58 

9.8 

926 

W 

.3 

•99 

6.1. 

* 608 

89.6 

.0  • 

19 

o.8* 

yt 

am 

.5  • 

'25 

5.7 

i 66 

8^.0 

.5 

* 

119 

5.2 

im 

79.C 

.9' 

31 

5.6 

959 

82.1 

.6 

83 

5.0 

1,292 

78.0 

.0 

* 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

* 

0 

.0, 

0 

.0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1.1 

999 

7.0,1 

9,996 

85.2'' 

1.5 

. 128 

10.9 

1,018' 

83.1 

1.0 

316 

6.6 

3,978 

85.7 

.7 

131 

7.6 

1,979 

87,«8 

.3 

95 

7.9 

597 

89.9 

.8 

86 

8.0 

932 

.16.9 

: 


16 

2.2 

712 

1 

.8 

120 

IS 

*2.5 

592 

/ 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

‘0 

16  , 

2.2  , 

\Vi 

1$ 

.8 

1 120 

15* 

2.5 

| 592 

1*9 

3.3 

. . 9,376 

28 

2.9 

950 

116 

3.9 

3,926 

1 8 

/ .8 

966 

3. 

. 339 

5' 

.1 

632 

112 

2.8 

5,392 

31 

2.9 

1,289 

121 

■r 

3.0 

9,0W 

283 

.19.0' • 

1,991 

51 

18.5 

275 

232 

19.1 

v i,2i6  • ;• 

* 67 

9.3 

719 

•J  17 

6.1 

’ ' * 278  • 

'.  50 

11.3 

991 

'350 

15.8 

2,210 

68 

12.3 

$53 

282 

17,0 

1,657* 

* f 

**  . 

t 

' 0 

.0 

0 ’ 

0 

; .o 

0 

0 

.0 

0 

0 

'.0 

0 

0 

.0. 

0 

0 

.0 

• . 0 

0 

.0 

0 ' 

0 

.0 

0 ' 

0 

.0 

0 , 

927 

7.3 

5,867 

79 

'6.9 

1,225 

398 

7.5 

9,692 

75- 

9.5 

1,685 

20 

3.3 

612 

55 

5.1 

1,073 

r 

'S  ' 

* 

1997 

IT  ;■ 
% ■' 


m 


) 


Uiitll  - ItfTAL  fMROUMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUQT  AND  LEVEL  fr  ENROL LNE NT 
67  RACE  EIHNTCIT7  AND  SEX!-  STATE,  1976  i ' 

MAJOR  FI  aD  1900  - PHYSICAL  SCIENCES 


HAuAll 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR  TOTAL 

ALASRAN  NATIVE  NON-HlSPfNIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  NlMttTY 


NHITE  WN-RESIOENT 

NA-HtSPANtC  ALIEN 


NMbER  l NUM6ER 
CONTINUED 


number 


t NUMBER  t NUMBER  I NUMBER  ' I NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


TOTAL  , 
FEMALE 
MALE 

UNCLASSIFIED! 

total 

..FEMALE  , 
MALE 


13  .2 

1 .1 

12  . .2 


TOTAL  ENROUMEnT: 
TOTAL  14 

FEMALE  2 

MALE  12 

INDIANA 


,2 

•A 

.0 


.2 

.1 

f2 


307  4.1 

UK  5.7 
203'  3.0 


20  3.2 

11  4.5 

9 2.4 


327  4.0 

115  5.5 

212  3.5 


1 37  INSTITUTE 


UNDERWAOUATESl 
FULL-C1ME 
■ FEMALE' 

•Hale 

PART-TIME 

FEMALE, 

' 'MALE- 

TOTAL 

female 
. male 

GRADUATE: 
full-time 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE  * 

TOTAL  * 

FEMALE 

male 

PRJFESSIUNAl:  ' 

full-time 
•female  • 


2 

0 

2 

i. 
0 : 
3 

5 

0 

5 


5 

0 

9 


.1 

.0 

.1 

•8 

#0 

1.0 

•u 

.2 


.2 

-.0 

.1 

.0 

.0 

.4 

.3 

.0 

.3 


43 

7 

30 

20 

4 

16 

63 

11 

52 


5 

1 

3 
7 

2 
5 

12 

4 


1.8 

1.4 

1.9 

5.5 

5.9 

r 

2.3 

1.9 

2.4 


.0 

1.6 

.4 

2.4 

3.6 

2.0 

1.0 

2.2 


.0  \ 1 20.0 

.0  1 100.6 

.0  0 .0 


,:V'.  . 


179 

2.4 

76  1.0 

575 

7.6 

6,475 

85.7 

.502 

6.6 

7,552 

4B 

2.6 

20  1.1 

in 

•M 

1,505 

85.2 

99 

5,6 

iv837 

131 

. 2.) 

V 

56  1.0 

402, 

7.0 

' 4,910 

85.9 

, 403 

* 7.1 

5,715 

7 

1.1 

f.  1.3 

’ 36 

, 5.8 

579 

93.5 

4 

.6 

619 

J 

1.2 

' }.  1.2 

18 

7.3 

221 

92.J 

' 0 

• .0. 

24 

4 

1.1 

5 1.3 

U 

V8 

351 

94.1 

■ 4 

l.l 

sn 

186 

/ ’ 

2.3 

84  1.0 

611 

7,054 

(6.3 

506 

6.2  , 

1,171 

51 

2.4 

23  l.l 

191 

9.2 

1,793 

,(6.1 

99 

4,( 

2,083 

135 

2.2 

61  1.0 

420 

6.9 

5,261 

y . 

(6.4 

407 

6.7 

6,018 

16 

.7 

10  .4 

*». 

3lo 

2,260 

96.9 

50 

2.1 

2,387 

9 

1.8 

6.  1.2 

22 

4.4 

468 

$3.0 

13 

2.6 

503’ 

7 

.4 

4 .*2  , 

M9 

2.6' 

1,790 

95.4 

37 

2.0 

1,114 

4 

1.1 

4 1.1 

3L 

B.6 

' 323 

(9.2 

1 

2.2 

362 

3 

4.4 

1 1.5  • 

8 

u.e 

57 

13.1 

3 

6.4 

68 

l 

.3 

3 1.0, 

23 

T.B 

260 

r 

90.5 

5 

u 

294 

20 

.7 

i4.  ,..r  • 

102 

3.7 

2,589 

94.2 

51 

2.1  . 

2*749 

12 

2.1 

7 1.2 

30 

5.3 

525 

91.9’ 

16 

2.8 

571 

a 

.4 

7 .3 

72 

3.3 

2,064 

94.8 

* A2 

•L.9 

2,178 

' 9‘ 

1.1 

3 .4 

19 

l 

2.2 

V 

680 

79.3 

151 

11.4 

157 

l 

.8 

0 .0 

3 

2.3 

97 

75.2 

79 

22.5 

129 

8 

l.l 

3 .4 

16 

2.2 

583 

(0.1 

129 

17.7  . 

721 

2 

,7 

5 1.7 

15 

5.1 

246 

(2.1 

36 

12.1 

t 297 

l 

■1.9 

' 2 3.8 

5 

9.4 

43 

(1.1 

5 

U 

53 

l 

.4 

3 U 

1C 

4.1 

203 

83.2 

31 

12.7 

-24 

11 

1.0 

'1  .7 

34 

V 

926 

(0.^ 

196 

16.8 

1,154 

2 

l.l 

2 1.1 

B 

4.4 

140 

76.9 

36 

18.7 

S82 

9 

.9 

6 .6 

26 

2.7 

78*“ 

m 

160 

16.5 

972 

0 

.0 

0 .0 

l 

20.0 

" #4 

m 

♦ * 

0 

* 

i * 

' .0 

5 

C 

.0 

0 10 

V i 

100.0  • 

0 

•38 

■0 

.0- 

l 

0 

.0 

0 . .0 

0 

.0 

4 100.0 

D 

.0 

4 

.19 


y 


' ' TAIL E IT  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS^  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJQR  FIELDS  OF  STUOY*  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
, AY  RACE  ETHNICITY  AND  SEXI  STAT£*1976 


|AJO A FIELD  m - PHYSICAL  SPENCES 


* 


■ a ; 


AMERICAN  I NO  UN  , ALACK  ASIAN  OR  TOTAL'  WHITE  NON-REJIOENT 

ALASKAN  NATIVE  NJN-HISPANIC  PACIFIC  LSLANOER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANlC  AUEN  TOTAL 

. ■ - * . ’V 


• NUMBER 

8 NLAHbER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t 1 

NUMBER,  t 

NUMBER  t 

NUMBER  ■' 

, % 

NUMBER 

INDIANA 

PRUFESSiuriti 

PART-TIME 

0 

CONOCO 

#0  * 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

1 

C 

1 *° 

* 

\ , 0-  .0 

0 .0 

0 

.0 

#\ 

f 

FEMALE 

0 

.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

u° 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

r.o 

0 .0 

0 .0 

£ ■ 

0 

.0 

0 

total  * 

0 

.0 

•l- 

20.0 

•.Q 

0 

.0 

1 20.0, 

,4  80.0 

0 

.0 

1 5 

* female 

0 

.0 

1 luO.O 

0 

.0  ( 

o> 

.0 

1 100.0 

• 0 .0 

0 

.0 

l 

MALE 

0 

.0 

0 

.o- 

0 

.0  J 

' 

.6 

q .o 

4 '100.0 

0 

••  \ 

.0 

1 

4 

UNiHGRADaPROF: 

WU.JTIME 

.,4 

.1 , 

49 

1.5.  . 

25 

.8 

13 

.4 

91  2.8 

2.950  90.8 

208 

6.4 

3,249' 

FEMALE 

. 0 

.0 

10 

1.6  • 

10 

1.6 

6 

.9 

& 4.1 

65^3- 

565  89.3 

42 

6.6 

633 

* MALE 

4 

.2,  . 

39 

1.3 

15 

.6 

■ 7 

.3 

' 2,385  91.2 

..  166 

6.3 

2,616 

part-time 

’4 

.6 

27 

, 4.1 

6 

.9 

9 

1.4 

46  7.0 

569  86.3 

jjfe  44 

6.7 

* 659 

female 

o’ 

.0  ■ 

6 

3.0 

4 

'3.3 

: 3- 

2.5 

• 13  10.7 

100  ' 82.6 

m 8 

6,6 

121 

ma^e 

‘ 4 

.7 

21 

3.9 

2 

.'4- 

f 

1.1 

3}  .6.1 

469  67.2 

f 3* 

6.7 

538 

TOTAL  * 

8 

.2 

« 

'76 

l.9~ 

31 

II 

ik 

1 

•137  ’ 3.5 

3,519  90.0 

252  • 

6.i 

■3,908 

■■  female 

0 

.0 

lo 

2.1  ' 

' 14 

1.9 

9 ' 

Lu 

39  5.2 

665  88.2 

SO 

6.6' 

■754 

• . MALE  * 

8 

.3 

• 

60 

t 

i 

17 

.5 

f 

13 

98  J.l 

2,834  90.5 

202 

6.4 

3,154 

UNCLASSIFIED!. 

TOTAL 

l 

1.4 
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1.4 

1 

2 

• 2.8' 

0 

.0 

4 5.6 

65  90.3 

3 

4*2 

72 

female 

0 

, .0 

1 

4.8 

1 

4.8 

0 

.0 

2 9.5 

17  81.0 

2 

9.5 

21 

male 

1 

2.0 

0 

.0. 

l 

•2.0 

0 

.0 

>,2  3.9 

' 48  94,1 

1 

2.0 

51 

TUTAL 'enrollment: 
total  , 

9 

#'  ' 

.2 

77 

’1.9 

33 

.8 

22 

\ 

’ .6 

141.  3.5 

if  1 

3,584  90.1 

25,5' 

6.4 

3,980 

FEMALE  " 

0. 

.0 

17 

2.2 

15 

1.9 

9 

1.2 

: 41  3.3 

682  88.0 

52 

6.7 

775 

HALE 

9 

.3 

'oO 

'1.9 

18 

.6 

13 

100.  i.l 

2,902  90.5 

203 

6.3 

3,205 

LU«A  . .*  I . 2<i  INSTITuTIuNS) 

• » . 

UNDERGRADUATES:  ' 

full-time  ■ >;  .0  .0  • is  1.5  .9  - i.o 

FEMALE  0 *0  6 ’ 3.9  1 *6 

.male  ’ 0 .0  *7.  Uq.  . ,';8  1.2 

part-time  * o .o;  0 .0  1 1.9 

FEMALE  \ :0  .0  0 .0  0.  .0 

MALE  0 ».u  .0  .0  . 1 2.3 

• k TOTAL  • , 0 .0,  . 13  1.4  10  1.' 

'/.  FEMALE  .v'  0 .0  6 3.2  1 o 

■ MALE  '*  0 .0,  7 1.0  • 9 1.2 
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.7 

28 

3.2 
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2? 

3.4 
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ID 

.0 

7 

3.9 

163'  91.1 

9 

S.0 
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6 

.9 

21 

3.1 
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20 
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0 Vv 

.0 

. 1' 

1.9 

52  96,3 

l 

1.9 

54 

0 

.0, 

0 

.0 
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.0 
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.0  ■ 

1 

.2*3 
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1 
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1 

44 

6 
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29 

3.2 
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30 

3.3 
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0 

.0  " 

7 

3.7 
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6 
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22 

3.0 
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TAIkt  17  - TOTAL  MOUffNT  IN  IMSUTUT IOMS  Of  HICHER  EDUCATION  FOR  SHECTEO  MAJOR  F.IELOS  OF  STUOY  AND  LEVEL  OP  ENROLLMENT 
‘IT  AACI  ETHNICITY  AND  SEN  ST  ATI,  1974  - , ■ ■ 


MAJOR  FIELO  1400  - LAN 


AMEHtCAN  (NOUN  BLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  ■ N0N-H1SPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


NHlTf  NpN-RESIOEIff  T 

NON-NISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 


TOWA 

MAOUATEi 
FULL-TIME 
FEMALE 
...WE 
PART-TIME 
FEMALE 
HALE  - 

TOTAL, 

FEMALE 
MALE  ’ 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

female 

MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
' MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

UND+GRAO+PRQF: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

female 

MALE 

TOTAL  ‘ 

FEMALE  * 
MALE  , 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

FEMALE 

HALE 


( NUMBER 

8 

NUMBER  . 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER  , 

X 

NUMBER 

1 

, NUMBER 

I 

NUMBER  ’ 

.CONTINUE!) 

i 

* 

‘ 

A , 

.A  , 

9 

1.8 

6 

1.2 

1 

.2 

18 

3.5 

A31 

88.3 

42 

8.2 

511  4 

.'.0 

l 

1.7 ; 

2 

3.A 

1 

' 1.7 

A 

6.8 

SO 

84.7 

5 

6.5 

59 

.A 

8 

1.8  • 

'A 

.9 

t 

•0 

14 

3.1 

AM 

88.7 

37 

6.2 

452 

l.A 

1 

/ .7, 

3 

2.0 

2 

l.A 

8 

5.A 

in 

83.0 

17 

11.6 

147’  •' 

.0 

r 

4.5\,, 

* ' 

A.5 

. 0 

.0 

2 

9.1 

« 11 

81.8 

2 

9.1 

22 

U6 

0 

•0 ' , 

2 

1.6 

* 2 

1.6 

6 

A.8 

104 

83*2^ 

12.0 

125 

.6 

10 

1.5 

9 

l.A 

3 

.5 

26 

4.0 

573 

87.1 

59 

9.0 

651 

*’  .0  , 

2' 

2.5 

3' 

3.7 

1 

1.2  <• 

. 4 

7.  A 

A 681 

8A.0 

7 

6.6 

< n > 

, 

.7 

8 

1 

l.A 

1 

6 

1.0 

2 

.3 

l 

20 

3.5 

'!  505 

87.5 

A t 

52 

9.0 

■577 

•.0 

'\ 

0 

.0  - 

‘ 0 

•0, 

0 

■A  .0 

. 0 

.0 

( 

0 

.0  . 

* .*  A 

0 

■ ' .0 

0 

*0 

/) ' 

’.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

. .0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

e 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . . 

.0 

0 

,o 

0 

.0 

0 

.0 

■ b 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, .0 

: 0, 

, .0 

0 ,, 

.0 

0 

V 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

■r.o 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

'*L  0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0' 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

r 

0 

.0 

, -0 

- ,0 
*■  • 

•0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.1 

22 

1.6 

15 

1.1 

7 

.5 

46 

3.3 

* 

1,257 

91.5  ' 

71 

5.2 

1,374 

.0 

7 

2.9 

3 

1.3 

1 

.A 

11 

A.6 

213 

89.5 

yS.9 

238 

.2 

15 

1.3 

12 

1.1 

6 

.5 

35 

3.1 

1,044 

91.9 

57 

* 5.0 

1,1*36 

1.0 

l 

.3 

A 

2.0 

. 2 

1.0 

9 

A.5 

174 

86.4 

16 

9.0 

. 201 

-.0 

1 

3.1 

1 

3,1 

0 

.0< 

2 

6.3 

28 

87.5 

2 

6.3 

32  a... 

< 1.2 

0 

.0 

3 

1.8 

2 

1.2. 

7 

A.l 

146 

86.4 

16 

9.5 

.3 

" vo. 

18 

1.3 

19 

1.2 

9 

.6 

55' 

3.5 

1,431 

90.9 

89 

5.7 

1,575  . 

3.0 

A 

1.5 

1 

.A 

13 

A.8- 

2A1 

89.3 

.16 

5.9 

' 270 

.3 

15 

1.1 

15 

1.1 

8 

.6 

42 

‘3.2 

1,190 

91.2 

73 

5.6  , 

1,305 

0 -.0  „ 

u 1 «'u  i 

0 .0 


1 11.1 
.0'  .0 
l 12.3 


0-  .0 

0 .0 

0 .0 


1 11.1 
0 .0 
1 12.3 


7 77,8 
1 100.0 
6 73.0 


1 11.1 
0 .0 
1 12.5 


fO§2 

erJc 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

FEMALE  ■ , 
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A .3  ‘ 24  1.3  ' 19  1.2  9 .6  .56  315  . 1,438  '90.8 

o .0  8 3.0  A 1.5  l . .A  13  4.8  242  89.3 

4 ' .3  16  1.2  15  l.'t  '8  .6  A3  ' 3.3*;  1,196  91.1 

* , • I * ■ . ’ '**' 
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FUU-TIMI  v. 

10 

.9 

36 

3.2 

14 

1.2 

FITCH — “ 

T 

T4  - 

10" 

4.r 

I 

Mil 

T 

.8 

26 

i ^ 

13 

1.4 

ww-rini 

O 

.0 

9 

/ u 

0 

.0 

FETCH 

0 

.0 

5/ 

8.3 

0 

.0 

'MU 

0 

•o 

2.6 

0- 

■>.  »o 

TOTAL  ' 

10 

.7 

45 

3.3 

14 

1.0 

FETCH 

J 

1.1 

15 

5.3 

L 

.4 

MU  „ 

7 

.7 

30 

2.8  * 

' 13 

1.2 

MAOUAW 

* »• 

1 

* 

PUU-IIMI 

3 

1.1 

• 4' 

1.5 

1 

.4  1 

FETCH 

0 

.0 

1 

'2.6 

0 

.0 

TCLE 

i 

1*4  1 

3 

1.3 

l 

«4», 

PART-T (HE 

2 

M'. 

0 

.0 

l 

.7  . 

FETCH- 

1 

, 5.3 

' • 0 

.0 

' 1 

5.1 

• MU  ' 

1: 

. 0 

.0 

0 

.0*  ' 

TOTAL 

• J 

1.3 

• '4 

1.0 

• 2 

' .‘5. 

FETCH 

’ 1 

l.f  ' 

* 1 

U7 

1 

U7 

TCLE 

4 

4 

V 

/ J 

.9 

# 

1 

.3 

PRtfESSlQNALi 

* 

If 

- 

FULL-TIME 

O' 

0 

.0  i 

0 

.0 

•FEMALE 

0 

.0 

• 0 

.0 

' 0 

A 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

PART-TIRE 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

FEMALE  ' 

0 

• o,  ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

TCLE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

♦ .0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OND+GRAO+PRQF: 

/ 

FULL-TIME/ 

13 

,4 

40 

2.9 

15 

1.1 
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3 

1.2 

11 

4.3 

1 

.4 

. NAIF 

10 

.9 

29 

2.5 

14 

1.2 

PART-TIME 

2 

.6 

9 

2.6 

1 

.3 

FEMALE 

l 

1.3 

5 

6.4 

1 

1.3 

MALE 

1 

.4 

4 

1.3 

0 

.0 
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15 

.9 

49 

2.8 

16 

.9 

FEMALE 

4 

1.2 

lb 

4.8 

2 

.6 

' MALE 

11 

.8 

33 

2.3 

14 

1.0 
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0 

.0 

« 1 
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1 

1.5 
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0 

.0 

1 

4.5 

0 

.0 

■ HALE 

0 

• 0 

0 

*0 

1 
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TOTAL  ENROLLMENT: 
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- 
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P 
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4 

i.i 

17 

4.8 

2 

.6 

• MALE 

11 

.1* 

ii 
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1.0 

- O . { 

ERLC", 
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1" 
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no 
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6.4 
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t? 

~ 19t  1878 

9 

4.2 

--*r 

1.2  * 

57 

6.2 

817  69.3 

4P 

4.5 

.5 

10 

\7 

199  93.0 

5 

2.3 
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1.7 

6 

10.2 

63  89.1  ’ 

0 

.0 

59 
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4 

2.6 
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3.2 

■ i* 

1.0 

82 

6.1 
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5$ 
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21 

7.7 
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9 

3.3 

2 74 

1.0 

61 
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| 
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4 
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9 
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h.i 

67 
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13 
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.0 

7 

3.1 
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54 
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.0 

3 

2.2 
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.0 

2 
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4 
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19 

.0 

l 

.8 
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18 

¥ 
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.3 
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.0 

8 

2.3 

262  76.6 
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.0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 
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.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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.0 

* 

0 

.0 

O' 

.9 
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117 
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.8 

17 

6.7 
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22 

8.7 
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1.0 
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95 
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.3 

13 

3.7 

Ml 

88.6 

•.  27 

7.7 
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8 

10.3 

ft 

84.6 

4 

5.1 

78 

.0 

5 

1.8 

f 

89.7 

23 

8.4 
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5.4 
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86.4 
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8.3 

1,744 

.9 

25 

, 7.5 
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84.6 

26 

7.8  1 
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69 

4.9 

1,225 

86.8 
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8.4 

1,412 
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.0 

2 

2.9 

64 

94.1 

2 

2.9 
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.0 

1 

4.5 

. 21 

95.5 

0 

.0 

22 

.0 

l 

2.2 

43 

93.5 

2 
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4.3 

46 

♦ 

.8 
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5.3 
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86.6 
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.8 
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354 

.8 

10 

4.8 

1,268 

87.0 

120 

8.2 

1,458| 

, 12 

-••  i'- 

ll 

l 

r 

o 

13 

2 

11 

l 

l . 

O' 

0 

0 . 

0 

1 

1 

0 

0 

’<0 

0 

#0 

0 

0 

0 

0 

0- 

t 

13 

2 

11 

. 1 

1 

0 

14 

3 

11 

0 

0 

0 

14  ' 

3 ' 

. u 

iooi 

, . ■ i« 


4 


i 


♦ 1 


4 


1002 


si 

* I ' 


run  u 


ram  inrollnent  in  kuiitutions  op  nichcr  eoucatiqn  for  selecteo  fton  fielos  of  study  and  ievcl  of  inrollnent 
•r  iici  etwility  m uxi  state,  m - 

f • 

MAJOR  PI|LD  l WO  - PHYSICAL  SCIENCES 
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Sift 


ANEAICAN  INDIAN  SLACK  , ASIAN  OR  . 

ALASKA^  NATIVE  • M)N-H|$PANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

4 


total 

minority 


mite  ■ 
non-h is panic 


NON-REJIOENT 

ALIEN 


iiciivucki 


NUfUM'  T NUNOER 

I *22  INSTITUTIONS) 


NUMBER 


I . NUMBER  i NUMBER  % NUMBER  | NUMBER  S 


0 o 

*ERLC 


TOTAL 

l 

NUN8H 


UNDlURAOUATESi 

PUtl-TlNfc 

5 

.4 

44 

3.7 

I 

.6 

1 

.1 

39  4.8 

l,io 

91.8 

\ 

4$ 

• 

3.5 

* ■ 

1,242 
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i 

.7 

’ 14 

5.4 

2 

.7 

l 

.J 

21  7.1 

m 

91,2 

5 

, 1.7 
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MALE 

J 

.3 

30 

3.2 

5 

.5 

0 

.0 

31  4,0 

849 

,92.0 

38 

4.0 
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part-tine 

2 

.,9 

11 

5.0 

3 

1.4 

0 

.0 
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90.5 

5 

2.3 
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1 
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3 

4.5 

2 

4.3 

0 

.0  » 

4 13.0 

39 

'84.8 

l 

2.2 

46 
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.4 
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i 

.4  ‘ 
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.,0 
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. ' 140 

92.0 

4 

2.3 
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total 

7 

.5 

Si 

3.9  ‘ 
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.7 

l 

.1 

75  3.1 

1.339 

91.6  . 
90.4  '» 
92.0  *8 

48 

3.3 

1,462 

' fENAlf 

i' 

.9  . 

19 

5.5 

7 

1.2 

1 

.3 

27 

7.9,. 
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4 

1.7 

343 

MALE 

4 

.4 

'38 

4 

,-s 

0 

.0 

48  4.) 

42 

3.8 

1,119 

waOuatej 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 
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65.0 

•f 

13.0 
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0 

•U 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

11 
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15 

45.) 

33 

MALE 

O' 

.•0  1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

97 

67.4 

47 

32.6 

144 

PART-TINE 

2 

2.4 

2 

2.4 

O' 

,0 

0 

.0 

4 4.8 

62 

7^7 

17 

20.5 

83 

PENAlE  4 

0 

.0 

1 

5.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 5.0 

15 

75.0  ‘ 

4 

20.0. 

20 

HALE 

2 

3.2 

1 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

3 4.8 

47 

74.4 

13 

20.6 

63 
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l 
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2 
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0 

.0 

0 

.0 

4 ’1.5 
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0 

.0 

l 

T.9 

0 
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0 
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33 
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19 

35.8 

53 
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2 

l.U 

l 

.5 

0 

•o 

0 

.0 

1 

1.4 
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40 

29.0 
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1.0 

fj 

30 

4.1 

<12/ 

10.4 

112 

15.) 

•724 

2.2 

10 

7.3 

- m 

^75.4 

21 

14.1 

1J7 

.7 

20 

3.4 

, * * 

471 

11.4 

# 

14 

15.2 

5*7 

■ ■ 

« 

i 

•.  * 

* 

.201 

* 

0 

0 

o 

0 

0 

'0 

0 

0 

o' 

2 

0 

2. 

0 

'0 

0 

i 

0 

L 

0 

0 

0 

i 

0 

l 

i 

) 

5 

) 

' o 

j 

li 

) 

( 

5 

3 

2 

2 

O' 

2 • 

7 

J 

4 

m 

u 


1006 
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TAM. £ IT  • TOTAL  ENROLLMENT^  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIQN  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNIC  Mr  AND  SEXJ  STATE*  1976 

I 

MAJOR  FIELD  1900  - PHYSICAL  SCIENCES 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL NHITf NON-tfttDENT “ 

AUSKAN  NATIVE  NON*’ HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER  l NUMBER 


NUMBER  l NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER  I-  NUMBER 


MARYLAND^  CONTINUED 


PROFESSIONAL: 


FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

D 

.0 

0 

.0 

0 

• ;« 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

# 0 

MALE 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  1 

Co 

PART-TIME’ 

0 

.0 

u 

.0 

0 

•0  Jf 

. 0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0  % 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0* 

. 0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

IDTAL 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0' 

.u 

■ ,0 

.0 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

* 

uno+gaao+paof: 

1 

full-time 

4 

.2 

132 

7.5 

32 

1.8 

13 

.7 

181 

10.3 

1*457 

83.0 

117 

6.7 

1*755 

FEMALE 

J 

.8 

46 

12.3 

8 

2.1 

6 

1.6 

63 

16.6 

288 

77.0 

* 23 

6.1  ' 

374 

' MALE 

1 

.1 

86 

o.2 

24 

1.7 

7 

..5 

118 

6.5 

1*169 

84.6 

94 

6.8 

1*381 

-PART-TIME 

1 • 

J J 

17 

5‘.0 

4 

1.2 

5 

1.5 

27 

8.0 

284 

64.0 

27 

8.0 

338 

- female 

0 

• O/ 

6 

7.9 

0 

.0 

' 0 

.0 

6 

7.9 

61 

80.3 

9 

11.6 

76 

male 

1 

.4 

11 

4.2  . 

4 

1.5  . ' 

5 

1.9 

. 21 

8.0 

223 

85.1 

18 

A’ 

262 

total 

5 

.2 

149 

7.1 

36 

1.7 

• 18 

.9 

208 

9,9  ’ 

1.741 

83.2 

144 

6.9 

2,093 

FEMALE 

3. 

.7 

52 

11.6 

8 

i.fl 

6 

1.3 

69 

15.3 

349 

77.6 

32 

7.1 

450 

MALE 

2 

.1 

97 

5.9 

28 

1.7 

12 

.7 

139 

8.5  ‘ 

1.392 

84.7 

112 

6.8 

1*643 

UNCLASSIFIED: 


IDTAL 

0 

.0 

23 

.7.5 

6 

1.9 

0 

.0 

29 

9.4 

263 

85.4 

16 

5.2 

308 

FEMALE  ' 

(J 

\o 

7 

7.4 

1 

l.L 

0 

.0 

8 

. 8.5 

81 

86.2 

5 , 

5.3 

94 

male 

0 

.0 

• 16 

7.5 

5 

2.3 

0 

.0 

* 21 

9.8 

182 

85.0 

11 

5.1 

214 

TOTAL  ENROLLMENT: 

7 

' 

total 

5 

.2 

172 

7.2 

42 

1.7 

18 

.7 

237 

9.9 

2*004 

83.5 

160 

6.7 

2*401 

FEMALE 

J 

• 6 

59 

10.8 

9 

1.7 

6 

1.1 

77 

14.2 

430 

79.0 

37 

6.8 

544 

MALE 

l 

.1 

113 

6.1 

33 

1.8 

’ 12 

.6 

160 

8.6 

1.574 

84.8 

123 

6.6 

1*857 

MASSACHUSETTS 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

male 

2914 

o 

ERIC 


l 42  INSTITJTIONSI 


A ‘.l  72  1.8 

0 .0  44  3;9 

4 .1  28,  .9 

D .0  .3  4.1 

0 .0  1 7.1 

0 .0  2 3.4 


69 

1.7 

28 

.7 

14 

1.3 

8 

.7 

55 

1.8 

20 

.7 

1 

1.4 

l 

1.4 

0 

.0 

0 ' 

1 .0 

1 

1.7 

1 

1.7 

173 

4.2 

3.801 

92.9 

66 

5.9 

1.027 

91.9 

107 

3.0 

2,774 

93.2 

5 

6.8 

67 

91.8 

1 

7.1 

13 

92.9 

4 

6.8 

54 

91.5 

119 

2.9 

4*09j5 

24  1 

2.1 

1*117 

95 

3.2  * 

2,976 

1 

1.4 

, 73 

0 

.0 

14 

l 

1.7 

59 

$ 


i 


IJTAl 

4 

.1 

75 

l*D 

70 

1.7 

MlUlt 

u 

.0 

45 

4.0 

14 

1.2 

MALE 

4 

.1 

30 

l.U 

56 

1.8 

m 

GRADUATE: 

fUU-TIKE 

U 

.0 

23 

1.7 

13 

1.1 

FEMALE 

0 

,0 

4 

1.9 

5 

2.4 

MALE 

0 

.0 

19 

1.6 

10 

.9 

PART-TIME 

2 

.5 

3 

1.2 

3 

.7 

■•"'F^ALE 

U 

.0 

1 

1.0 

2 

2.0 

tUle 

2 

.6 

4 

\ 

1.3 

l 

.3 

total  ’ 

2 

.i 

s u 

1.6 

18 

1.0 

FEMALE 

U 

.0 

V 5 

1.6 

7 

2.3 

MAlE 

2 

.1 

VJ 

1.6 

11 

.7 

PROFESSIONALS 

FULL-TIME 

U 

.0 

u 

• U 

l 

20.0 

female 

U 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

, 0 

.0 

1 

20.0 

PART-TIME 

0 

• 0 

‘ ' 0 

.u 

0 

.0 

female 

0 

.0 

u 

.u 

0 

i.O 

MALE 

0 

.0 

’ 0 

.0 

o' 

vo 

iotal 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' MALE 

UNU*GRAD*PK0F: 

J 

.0 

u 

• U 

l 

20.0 

full-time 

K 

.1 

93 

1.7 

85 

1.6 

FEMALE 

u 

.0 

48 

3.6 

19 

1.4 

MALE' 

S 

.1 

4 7 

1.1 

66 

1.6 

PART-TIME 

L 

8 

1.6 

4 

.8 

FEMALE 

0 

‘ .0 

2 

1.8 

2 

1.8 

MALE 

L 

6 

1.0 

% 

2 

.5 

TOTAL 

0 

.1 

lu3‘ 

1.7 

89 

1.5 

FEMALE 

0 

• J 

30 

3.5 

21 

1.5 

c 

' ONCLASSIFIEO: 

6 

.1 

. » 

1.2 

. 68 

1.5 

TOTAL  ' 

0 

.0 

2 

1.7 

0 

.0 

■FEMALE 

0 

.0 

U 

'.0 

0 

.0 

MALE  . 

0 

• .0 

' 2 

2.1 

U 

.0 

total  enrollment: 

total 

6 

.1 

103 

1.7. 

89 

1.5 

FEMALE  * 

0 

.0 

50 

3.4 

• 21' 

1.4 

MALE 

MICHIGAN 

b 

.1 

1 

53  1.2 

42  INSTITUTIONS) 

.68. 

1.5 

UNDERGRADUATES: 

■ full-time 

a 

.2 

iol 

3.7 

39 

.9 

female 

3 

.3 

66^ 

5.7 

16 

1.4 

male 

5 

.2 

95* 

3.0 

23 

.7 

PART-TIME 

3 

.3 

36* 

5.6 

4 

.6 

female 

2 

1.3 

7 

4.4 

2 

1.3 

■ male 
ERIC 

> ^ V , 

1 

.2 

29 

6.U 

2 

4* 

.4 

* 

» \ 


.7 

178 

4.3 

3,861 

92.8 

\ ’ 1 120  2.9 

4tl44 

.7 

67 

5.9 

1.040 

92.0 

24  2.1 

1.1)1 

.7 

111 

3.7 

2.826 

93.2 

l 94  3.2 

3.0)5 

.7 

46 

3.3 

1.070 

78.2 

250  11.3 

* i 

1.369 

1*0 

-11 

5.3 

159- 

1618 

17  17.9 

207  ' 

.7 

37 

3.2 

911 

.78.5 

213  11.3 

1,161, 

1.2 

15 

3.6 

376 

90.4 

25  v'j  4.0 

416 

.0 

' 3 

3.1 

9p 

91.8 

J'"  1.1, 

98 

1.6 

12 

3.8 

268 

90.0 

20  6.3 

*20 

.8 

63 

3.3 

1.448 

81.1 

275  15.4 

1 r786 

.7 

14 

4.6 

249 

81.6 

42  13.6 

305 

.9 

49 

3.3 

1.199 

81.0 

233  15.7 

1.481 

.0 

1 

20. 0 

3 

46.0 

. 1 20.0 

5*' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

l 

20. U 

3 

60.,0 

1 20.0 

5 

.0 

0 

.0 

. o- 

.0 

a .0 

0 

.0 

0 

.0 

■ tv  O ' 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

' O' 

.0 

0 : .0 

' 0 

.0 

1 

20.0 

3 

60.0 

1 20.0 

5 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

l 

20.0 

3 

60.0 

l-1  20.0 

5 

.7 

222 

4.1 

4,874 

89.2 

6.8 

5,464 

.8 

77 

5.8 

1,186 

89.6 

Jfi1 

4.6 

1,324 

.7 

145 

3.5 

3.688 

89*.  0 

7,5 

4,142 

1.2 

20 

4.1 

445 

90.6 

'■C# 

5.3 

491 

.0 

4 

3.6 

103 

92.0 

V5 

'4.5 

112' 

1.6  . 

16 

4.2 

342 

90.2 

21 

5.5 

4 

379 

.7 

242 

.4.1 

•5.319 

89.3 

396  - 

6«6 , 

5,957 

•.7 

81 

5.6 

1.289 

89.8 

66 

4.6 

1.436 

.8 

161 

3.6 

4,030 

89.1 

jr 

7.3 

4,521 

i. 

\ 

■ 

: * 

.0 

2 

1.7 

109 

94.0 

4.3 

116 

.0* 

0 

.0 

21  100.0 

0* 

.0 

21 

.0 

•2 

2.1 

88 

92.6 

5 

5.3 

*5 

.7 

244 

4.G 

5,428 

89.4 

401 

6.6 

6,073 

.7 

81 

5.6 

1,310 

89.9 

66 

4.5 

1,457 

.7 

163 

3.5 

4,118 

89.2 

335 

7.3 

4,6U 

4 

.6  • 

234 

5.4 

3,993 

92.0 

115 

2.6 

• 4,342 

.5 

91 

7.9 

1.041 

90.6 

17 

1.5 

1,149; 

.6 

143 

4.5 

2,952 

92.5 

98 

3.1  • 

3,193 

.5 

46 

7.1 

*n 

CO 

90.6 

15 

2.3 

646 

.6 

12 

hi 

144 

90.0 

4 

2.5 

160 

.4 

34 

7.0 

90.7 

11 

2.3 

486 

t 


2017 


29 

8 

21 

10 

2 

B 

5 

0 

5 

15 

,2 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

38 

10 

28 

6 

0 

6 

49 

10 

34 

0 

0 

0 

44 

10 

34 

26 

6 

20 

3 

1 

2 

too?' 


X 


1001 


4 

lull  17  • TOTAL  MRULlMfNT  IN  INSTITUTIONS  UF  H]ON|A  (OUCATIOM  fO«  SlirCTIO  MAJOR  MtlpS  Of  .STUOt  AND  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
BY  all  (fmlUTT  MO  stxi  STATE*  197* 

‘ • ' \ 

MAJOR  FIELD  1000  - PHYSICAL  SCItNCES 


4 


aMEAICAN  INi)1AN  BLACR  ASIAN  OR  TOTAL 

AlAiXArMTtVt  IrtW-MtlfANU  fAttMt  fSUNOf*  ntS«MC  MINORITY 


NMITE  NON-RESIOINT 

NCN-MSPANIC  ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 

( NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

.1 

NUMBER 

1 

NUMBER  . t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

. MORGAN 

\ 

. 

v 

TOTAL 

11 

. .2 

lV7. 

3.9 

93 

.9 

29 

.6 

280 

3.6 

9,571  91.1 

130 

2.6  < 

9,911 

> . . FEMALE  4 

5 

' .9 

lU 

5.6 

IB 

1.9 

7 

.5 

103 

7.9 

1,185  90.5 

21 

1.6 

1,309 

MALE 

6 

* 

.2 

r 

,3.9 

25 

.7 

22 

.6 

. 177 

9.8 

3,39)  92.2 

109 

3.0 

V*™ 

MAOuATEl 

/ 1 

FULL-TIME 

0 

.0 

n 

l.B 

36 

9.9 

8 

1.0 

59 

7,2 

596  72.2 

170 

20.6 

125 

FEMALE 

0, 

.0 

3.0 

9 

8.1 

0 

.0 

13 

11.7 

66  59.5 

32 

26.8' 

,111 

male 

0 

.o’ 

n 

l.S 

27 

3.8  • 

8 

1.1 

96 

6,9 

530  79.2 

138 

19.) 

719 

PART-TIME 

0 

.0 

9 

3.0 

8 

2.6 

0 

.0 

17 

5.6 

251  82.1 

35 

11.6 

30) 

FEMALE 

0 

.0 

1 

1.0 

I 

1.6 

0 

.0 

2 

3.2 

50  10. 6 

10 

16.1 

62 

MAU 

0 

,u\ 

B 

j.j 

7 

2.9 

0 

.0 

' 15 

6.2 

201  83.9 

25 

10.9 

291 

TOTAL 

0 

.0 

29 

2.1* 

99 

3.9 

8 

*7 

76 

6.7 

897  75.1 

205 

18.2 

1,128 

FEMALE  ' 

0 

.0 

5 

2.9 

10 

5.8 

■ 0 . 

.0 

15 

9.J 

lit  67.1 

92 

29.) 

17) 

male  : 

■0 

.0 

19 

2.0 

39 

3.6 

8 

.8 

61 

0.9 

t 731  76.5 

16) 

17.1 

955 

PHUftSbiOMALI 

J 

/ 

1 

■ 

FULl-TflE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

r 

.0 

0 

.0 

2 100.C 

0 

.0  , 

2 

. FMLE 

0 

.0  l 

. o 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

O’  .0 

’ 0 

.0 

0 

MALL 

0 

•u 

‘ 9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

PART-TIME 

u 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

,0 

FEMALE 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 .0 

0 

.0 

0 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

*■  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

,0 

<f 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0' 

1 

2 

UND+ORAO+PROF: 

• 

■ 

285 

full-time 

h 

.2 

17o 

3.9 

'75 

1.5 

39 

.7 

' 293 

5.7 

9,591  86.8 

5.5  • 

5,169 

FEMALE 

3 

.2 

70 

5.6 

25 

2.0 

6 

.5 

109 

8.3 

1,107  87.9 

99 

3.9 

1,260 

MALE 

5 

.1 

1U0 

2.7 

50 

a.3 

28 

.7 

189' 

9.8 

3,969  89.1 

236 

6.0 

3,909 

* PAKT-T 1ME 

i 

.3 

1) 

9.7 

12 

1.3 

) 

' .3 

63 

6.0 

836  68.1 

50 

5.3 

999 

FEMALE 

i 

.0 

8 

3.0 

3 

1.9 

1 

.5 

>19 

6.3 

199  87.9 

19 

6.3 

222 

male 

L 

.1 

j7 

Ml 

9 

1.2  > 

2 

. .3 

4* 

6.7 

692  88.3 

, * 

36 

5.0 

727 

^ ' TOTAL  , 

11 

.2 

2a 

3.0 

87 

1.9 

37 

.6 

356 

5.8 

5.927  88.7 

335 

5.5 

6,116 

FEMALE 

S 

.3 

74 

3.3 

28 

1.9 

7 

.5 

118 

8.0 

1,301  67.6 

63 

■9.3 

1,982 

1 male 

9 t 

6 

.1 

193 

3.1 

59 

1.3 

, *30 

.6 

238 

5.1 

9,126  89.0 

272 

5.9 

9,636 

UNCLASSIFIED: 

■ 1 * 

26  1*00.0 

A TilI*L 

. o , 

.0- 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.0 

26 

vfN  d female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19  100.0 

0 

.0 

1 w 

o 

ERIC 


14  2019 
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TOTAL  IMAOUMCNTi 

total 

u 

•l 

22 1 

J.4 

FtMALl 

J 

.J 

71 

>.2 

MALI 

1 

.1 

14J 

J.l 

MlMNkMTA 

1 

Jo  INSTITUIIONSI 

uAOtAOAAWATtii 

FULL-TIME 

l 

.0 

10 

FEMALE 

U 

.0 

• 1 

MALE 

i 

.1 

o' 

.3 

FAAWJME 

l 

.7 

0 

.0 

f£MALt  , 

i 

S.l 

0 

.0 

MALI 

' 0 

.0 

0 

*0 

TOTAL 

i 

.1 

r ** 

FeMALE 

1 

• i 

/ * 

.7 

MALE 

1 

.0 

0 

.3 

WAOUATEI 

FuLL-TlME 

l 

.J 

l 

.3 

female 

O' 

.0 

0 

' MALE  * 

l 

.3 

1 

.3 

PAAT-T'IME 

U 

.0 

* 0 

• 0 

FEMALE 

J - 

.0 

J 

*u 

MALE  ‘ 

U 

.0 

0 

' .0 

total 

i 

.0 

l 

• 3 

female 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

l 

.j 

i 

.3 

pkoessional: 

FuU-IlNt 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

• 0 

0 

.3 

MALE 

0 

<0 

0 

• u 

fart-time 

0 

, .0  . 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE-. 

0 

.0 

>0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 ' 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  . 

male 

0 

.0 

0 

.0 

uNO+wAAO*PRjF: 

F0Ll-TlMt 

2 

.1 

a 

.4 

FcHALt 

0 

.0 

4 

.7 

MALE  , 

2 

.1 

7 

.J 

FART-TIME 

i 

.7 

0 

.0 

FcMALE 

1 

J.l 

0 

.0 

male 

0 

• 0 

0 

.0 

total 

J 

.1 

11 

•4 . 

FeMAlE 

1 

.2- 

4 

l 

.7 

MALE 

2 

.1 

, 7. 

.3 

ONCIASSIFIEO: 

total 

u 

.0 

1 

J.4 

FEMALE 

D 

.0 

0 

.0 

MALE 

,0 

.0 

1 

4.0 

^20 

- 

% 

17 

1.4  * 

JT 

.6 

J)4 

J.l 

21 

1.9 

7 

.5 

111 

7.4 

L*J 

JO 

.6 

2JI 

9.1 

27 

1.1 

7 

.J 

4> 

LI 

1 

M 

2 

.4 

14 

2.7 

14 

1.0 

i 

.) 

J1 

1.4 

4 

2.1 

0 

.0 

J 

J.i 

0 

.0 

0 

.0 

1 

J.2 

4 

3.4 

0 

.0 

4 

J.b 

31 

1.2 

7 

.J 

JO 

1.4 

1 

Li 

2 

.4 

11 

2.7 

2 J 

1.1 

) 

.2 

3i 

1.7 

3 

.4. 

0 

.0 

i 

1.4 

1 

1.4  , 

0 

.0 

1 

1.4 

2 

.7 

0 

.0 

4 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

• .0 

.0 

0 

.0 

3 

.4 

0 

.0 

i 

1.4 

l 

1.4 

0 

.0 

l 

1.4 

2 

.7 

0 

.0 

4 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

30 

1.1 

7 .3 

io 

1.8 

9 

1.6 

2 .4 

li 

2.6 

21 

.9 

i .2 

35 

1.6 

4 

2.7 

0 .0 

i 

3.4 

0 

.0 

0 .0 

l 

3.1 

4 

C .0 

4 

3.5 

34 

u ' 

\7  .2 

55 

1.4 

9 

Li 

vi  -j 

16 

2.7 

2*> 

1.1 

r*~.2 

34 

1.7 

1 

3.4 

0 

.0 

2 

6.5 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

4.0 

0 

.0 

2 

6.0 

8 


5.45J, 

ll.l 

335 

5.5 

6.144 

i.m 

17.4 

6) 

4.2 

1.444 

4.140 

14.0 

\ 

272 

5.1 

4,650 

2,327 

45.) 

TO 

2.4 

2.442 

414 

94.0 

17 

3.) 

517 

1.841 

45.4 

53 

2.1 

1,925 

137 

95.1 

1 

.7 

143 

30 

96.1 

0 

.0 

31 

107 

95.5 

l 

.9 

112 

2,464 

95.3 

71 

2.7 

2,515 

516 

94.2 

17 

3.1 

541 

1.941 

95.6 

54 

2.7 

2,037 

286 

82.9 

54 

15.7 

345 

4) 

82.7 

8 

15.4 

52 

243 

12.9 

44 

15.7 

‘ 4 

100.0 

0 

.0 

■ 4 

l 

100.0.  ’ 

0 

.0 

. 1 

3 

100.0 

0 

.0 

' 3 

290 

83.1 

54 

15.5 

349 

44 

83.0 

1 

15.1 

53 

246 

13.1 

46 

15.5 

296 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

8 

.0.- 

0 

.0 

0 

0 

.0 

a 

.0 

’ 0 

0 

.0 

0 

.0  / 

/ 

0 

2.613 

93.8 

L24 

4.4 

2,787 

529' 

93.'0  . 

25  '* 

4.4 

569 

2,064 

44.  C 

,49 

4.5 

2,218 

141 

95.9 

1 

.7 

147 

31 

96.9  * 

0 

.0 

32 

110 

45.7 

1 

.9' 

115 

2,754 

93.9 

125 

4.3 

2,934 

560 

93.2 

25 

4.2 

601 

2,194 

44.0 

100 

4.3 

2,333 

25 

86.2 

2 

6.9 

29 

4 

100.0 

0 

.0 

4 

21 

84.0 

2 

8.0 

25 
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NUBM  ( NJNvLH 
* BlNNtWA  CONI  INULU 


*w-«nTom 

AL|P*| 


I NOMOtR  I NUMBFI  | NUMBER  I NUMBER  | NUMBER  1 


10UL 

NUMBER 


TUTAL  INKUllBENf I 
total  j .1 

MNALE  1 .2 

MALE  2 .1 


BISiliil  EM 

unuarckaouatesj 


I 


12 

♦ 

1 


28  INiHlllTIONil 


.4 

1.2 

I 

.2 

47 

'1.9 

2,779 

93.1 

,127 

4.3 

2.94) 

.7 

9 

l.} 

2 

.J 

16 

i.o 

>66 

93.7 

2) 

4.1 

404 

.J 

lb 

1.1 

4 

.2 

*1 

1.7 

2,2  14 

9J.9 

102 

4.3 

2.341 

hUU-TIMt 

l 

.1 

234 

29.1 

4 

.4 

1 .1 

241 

30.4 

4)1 

67.2 

18 

2.) 

790 

fEMALl 

1 

.6 

103 

42.7 

l 

.4 

0 .0 

104 

43.6 

126 

42.)  . 

10 

4.1 

241 

MALE 

0 

.0 

132 

24.0 

3 

.4 

l .2 

1)6 

24.8 

404 

73.1 

8 

1.4 

' 449 

PART-UMt 

0 

.0 

U 

24.0 

l 

1.8 

0 .0 

14 

26.8 

40 

71.4 

l 

1.1 

46 

MBAlE 

0 

.0 

4 

40.0 

0 

.0 

0 .0 

4 

40.0 

4 

4C.fi 

0 

.0 

10 

KALE 

0 

.J 

9 

19.6 

l 

2.2 

0 .0 

10 

21.7 

34 

76.1 

l 

2.2 

46 

TOTAL 

l 

.1 

2*9 

29.4 

4 

.6 

1 .1 

2)6 

JO.) 

471 

67.4 

19 

2.2 

846 

EEMALE 

1 

.6 

ioa 

43.0 

1 

.4 

0 .0 

110 

43.8 

m 

42.2 

10 

4.0 

2)1 

NALL 

0 

.0 

141 

23.7 

4 

.7 

1 .2 

146 

24.4 

440 

73.9 

9 

1.4 

494 

GAAOoATE  t 
FULL-TIME 

" 0 

.0 

10 

11.2 

3 

J.4 

0 .0 

1) 

9 

14.6 

Ol 

68.4 

14 

16.9 

89 

MBAlE 

0 

.0 

2 

lo.I 

0 

.0 

0 .0 

2 

16.7 

( 

66.7 

2 

16.7 

l) 

MALE 

0 

.0 

a 

10.4 

3 

3.9 

0 .0 

11 

14.) 

43 

68.8 

13 

16.9 

77 

part-time 

l 

l.J 

14 

19.1' 

0 

.0 

0 .) 

16 

21.1 

44 

49i2 

14 

19.7 

76 

FtMALE 

0 

.J 

6 

30.0 

0 

.0 

o .b 

6 

30.0 

7 

34.0 

7 

34.0 

20 

male 

1 

l.a 

9 

16.1 

0 

.0  • 

0 .0 

10 

17.9 

38 

67.9 

8 

14.) 

46 

total 

1 

.6 

24 

14.2 

3 

1.8 

0 .0 

29 

17.6 

106 

64.2 

30 

18.2 

164 

female 

0 

•.0 

d 

24.0 

0 

.0 

0 .0 

8 

24.0 

14 

46.9 

9 

28.1 

3? 

MALE 

l 

.d 

II 

12.6 

3 

2.3 

0 .0 

21 

14.8 

91 

68.4 

21 

14.8 

1)3 

PROFESSIONAL : 
FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 

• KBAlE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

BALE 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.c 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.V 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

BALE  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•o  ’ 

C .0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TUTAL 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

BALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 
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.1 

1 

.1 

n* 
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» 

M 

in 
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4 
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l 

.1 

0 
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11 

i.l 

m 
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,g 
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1 

uo 

1 

ui 
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M.i 

11 

tu 
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.1 
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• 8 

u 

.a 

ii 

u.t 

1) 

MU 

II 

IM 

IW 

IlMU 

0 

• a 

u 
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li 

.0 

c 

>0 

ii 
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17 

«0.0 

I 

71.1 

to 

,MU 

* 

l 

1.0 

u 

1 l.» 

1 

l.J 

0 

.0 

.'0 

14.* 

11 

II. 1 

1 

I.l 
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t 

W 

:u 

I 

L 

.1 

l 

<1 

71) 
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HI 
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M 

l.l 
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IlMU 

r 

a 
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l 

0 

.0 
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Mu 

11 
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in 

MU 

i 

.1 

m 

a.i 

t 
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I 

.1 
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MU 

10 
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Ml 
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- 
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u 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

4 100. 0 

0 

.0 

1 

UMU 

U 

.0 

0 

,u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.u 

J 

100.0 

0 

.0 

7 

MU 

k 

g 

• 0 

0 

.it 

0 

1 0 

l 

.0 

0 

.0 

; 

|n?.0 

0 

.0 

1 
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' 

fl* 

IOIU 

* 
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;h 

a.v  . 
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,1 

1 

.1 
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Ml 
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M 
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i 

•b 
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1 

.1 

c 

.0 
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Mu 

II 
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MU 

i 
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t 
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l 

1*1 
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Ml 
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to 
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m 
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it  idiimunu 


/ 

vl 
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IN 

1.0 

1 

a 

I* 
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b5 
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b 

.0 
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* 

y 

.0 

1 f 
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S 

.4 
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) 
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1 

)4 
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bt 
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.1 

» 

1 

.9 

a 
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HI 

SOU 

1 

.4 
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u 
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6 

M 
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« 
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44 

I4u 

0 

.0 

77 

MU 

0 
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W 
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1 
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1 

.» 

10 

M 
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) 

1.1 
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/ 
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16 

5.y 

u 

10 

•) 
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s/ 
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bi 

7.7 
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HMU 

k 
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4l 
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u 

l 

30 
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.44 
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b 

.1 
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MU 

J 

Hi 
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i; 
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H 

.b 

74 

b.b 
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41.0 

kk 
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UAUUAlU 

fUU-UHt 

i 

.) 

b 

<> 

I.l 

0 

.0 

14 

b.V 

.'01 

11.1 

bb 

77.4 

714 

IlMU 

J 

.0 

l 

4 * 4 

j 

6.1 

0 

.0 

4 

b.9 

3) 

73.) 

1 

ir.i 

4) 

MU 

l 
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J 

i.O 

t 
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0 

• 0 

10 
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77.6 

to 
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« 

*9 

b 
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0 

.0 

to 

ba 

U) 
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ii 
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u 

,u 
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.0 
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IM 
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34 
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0 
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c 

.0 

" 
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.* 

0 

w< 

n 
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.0 

7* 
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Ml 
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l 
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) 

u 

c 

.0 

* 

M 

6 4 

74,0 

15 

U.O 

II 

MU 

i 

1.4 

lb 

u 

0 

.0 

70 
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3)4 
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T) 

14.4 
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MOHiSIOAAi; 
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u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.C 

0 

.0 

0 
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0 
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0 
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0 

.0 

0 
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2 

.0 

0 

.0 

0 

.3 

0 

MU 

0 

W 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

•p 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 
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.0 

c 

.. 

0 

.0 

0 

\ 
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.0 

0 
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g 
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0 
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.0 

c 

0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 
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.0 
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.0 
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.0 

c 

.0 
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.0 
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.0 

0 

.9 

0 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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0 

MU 
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.0 

c 

.0 

0 

?Q 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONsV HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
, it  RACE  ETHNICITY  ANO  SEX;  'STATE,  1976  . 


* 

i 


.MAJOR  FIELO  {90u  - PHYSICAL  SCIENCES 


A 


AMEl 

IICAN  INDIAN 

SLACK 

ASIAN  OR 

TOTAL 

WHITE 

NON-RESIOENT 

kb 

tSAAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NW 

1BER 

. * 

NUMBER 

i 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t 

I 

NUMBER 

l 

NUMBER  J 

' NUMBER  4 

b 

NUMBER 

UND+GRAD+PROF: j 

/ 

/ 

FULL-TIME  1 

8 

.4  . 

47 

2.2  • 

26 

1.3 

7 

.3 

90  ■ 

'■■4.2 

1,962  90.8 

109  5.0 

2,161 

FEMALE 

4 

.8 

16 

3.2 

6 

1.2* 

0 

.0 

■ ' 26  . 

5.2 

458  92.3 

12  2.4  a 

496 

MALE 

* 

.2 

31 

1.9 

22 

1.3 

7 

.4 

64 

>8 

1,504  90.3 

97  5.8 

1,665 

PART-TIME 

1.  0 

.0 

25 

4.4 

10 

1.8 

3 

.5 

38 

>7 

506  68.9  • 

25  ' 4.4 

'569 

FEMALE  • 

0 

.0 

6 

5.3 

; 1 

.9 

. 1 

.9 

8 

T.r 

100  88.5 

5 4.4 

113 

MALE' 

j 0 

..0 

19 

\ 

4.2 

9 

?■ 

2.0 

2 

.4 

30\ 

6.6 

406  89.0 

1 

20  4.4 

456 

TOTAL  • ’ 

8 

.3 

72 

2.6 

38 

1.4 

10 

.4 

128 

4.7 

2,468  90.4 

134  4.9 

2,730 

FEMALE 

1 4 

.7 

22 

3.6 

7 

1.1 

1 

.2 

34 

5.6 

558  91.6 

17  2.8 

...  609 

‘ male 

1 

t 

.2 

50 

2.4 

31 

1.5 

9 

.4 

94 

/ 

4.4 

1,910  90.1 

ft  if 

117  -5.5 

' 2,121 

UNCLASSIFIED: 

I 

' 

r » 

TOTAL 

1 0 

.0 

0 

.0  > 

a 

.0' 

0 

.0 

' 1 .0 

.0 

3 100.0 

o'  .0' 

y 

' FEMALE 

! o 

.0 

0 

.0 

d 

.0 

0 

’.0  • 

0 

.0 

. 1 100.0 

0 .0 

l 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0 

. . 2 100.0 

0 .0 

2. 

'TOTAL  ENROLLMENT:. 

4 

• 

- 

TOTAL  ' 

" 6 

.3 

72 

2.6 

38 

1.4 

10 

.4 

128 

4.7 

2,471  90.4 

' 134  4.9' 

2,733 

FEMALE 

4 

.7 

22. 

3.6 

7 

1.1 

1 

.2 

34 

5.6 

559  91.6  * 

17  2.8 

610 

MALE  . 

4 

.2 

50 

2.4 

' ' 31 

1.5 

9 

.4 

94 

-4.4 

1,912  90.1  i 

■ 117  5.5 

2,123 

MONTANA 

b INSTITUTIONS) 

* 

UNDERGRADUATES: 

J 

i t 

. l , ■ 

• 

full-time 

6 * 

l.J 

1 

.2 

2 

.4 

1 

.2 

10 

2.2 

442  97.1 

3 .7  ■ 

455 

' female 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0  " 

0 

.0 

1 

1.1 

65  97.7 

1 1.1 

87 

MALE 

' 5 

1.4 

1 

.3 

2 

■ .5. 

l 

.3 

9 

2.4 

357  97.0  ■ 

2L  *5 

368 

PART-TIME 

I 

2.8 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8' 

35'  97.2 

■ o?v..o 

36' 

FEMALE 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

o' 

.0 

. 9 100.0 

0 .0 

• 9 

MALE 

l 

3.7 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

1 

3.7 

26  96.3 

0 -.0 

27 

TOTAL  . 

/ 

7 

1.4 

1 

.2 

2 

.4  ’ 

1 

.2 

11 

2.2 

' 47.7  9741 

3 .6 

491 

. 'female 

1 

1.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

' 1 

1.0 

94  57.9 

1 1.0 

V 96, 

MALE 

6 

l.b 

1 

.3 

2 

.5 

1 

.3 

10 

2.5 

•"  383'  97. 0, 

2 .5 

' 

395 

GRADUATE: 

v ■ 

• 

• 

FULL-TIME 

0 

.0 

;o 

.0  • 

3 

6.1 

0 

.0 

3 

6.1 

40  81.6 

6 12.2 

49 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

c 

' .0 

! 1 

20.0 

3 .60.0 

1 20.0 

5 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 

4.5 

0 

.0' 

'2 

4.5 

37  84.1 

5 1U4 

44 

PART-TIME 

0 

.0 

1 

1.5 

2 

3.1 

0 

.0, 

3 

4.6 

61  93.6 

l 1.5 

'■  65 

' FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

l 

9.L 

0 

.0, 

l 

9.1 

• 9 81.8  V 

1 9.1 

11 

MALE 

, 0 

.0 

1 

1.9 

1 

.1.9 

0 

.0 

2 

3.7 

52.  96.3 

0 .0 

54, 

2026 

9 

ERIC 


2027 


r ■ • 


/■ 


1 ■ 


TOTAL 

FEMALE 

Wife 

PROFESSICAAL: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 
V - 
TOTAL 

female 
male  . 

MO»MAO+PftOF: 


0 .0 
U .0 
0 .0 


U .0 
0 > .0 
0 .0  \ 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

0 .0 
0 .0 
0 .u 


.0 . 
.0 
.0 
.0 
-.0 
.0 

.0 

.0 

.0 


FULL-TIME 

6 

1.2 

1 

.2 

FEMALE 

1 

1.1 

0 

.0  1 

MALE  ; 

5 

1.2 

1’ 

-.2 

PART-TIME7 

1 

l.u  ■ 

1 

1.0 

, FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  * 

male 

1 

1.2 

1 

1.2 

TOTAL 

£ 

,7 

1.2 

2 

.3 

female 

1 

.9 

0 

.0 

MALE 

6 

1.2 

t . 

> b 

.4 

unclassified: 

TOTAL 

0 

.0 

O' 

FEMALE 

0 

.0 

* 0 

/j.O 

MALE  1 

c 

U 

.0 

. 0 

.0 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

7 

1.2 

2 

f 

.3 

female 

i 

.9 

0 

•0 

MALE 

6 

1.2 

l 

NEBRASKA 

I 

15  INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

3 

.4 

13 

1.8 

FEMALE 

i 

.7 

6 

4.4 

-HALE 

i 

.3 

7 

1.2, 

.part-time’ 

J 

.0 

1 

.9 

female 

0 

.0 

0 

.0 

male 

0 

' .0 

1 

1.3 

TOTAL 

i 

L4 

1.7 

female 

1 

.6 

6 

3.8 

.male 

r 

.3 

♦ 8 

1.2 

GRADUATE: 

full-time 

FEMALE 

MALE 

.PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

O 


0 

0 

0 

0 ' 
0* 
0 


•u 

.0 

.0, 

.0, 

.0 

.0 


1.3 

.0 

1.3 
3.8 

.0 

4.3 


/ 


5 4.4 

2 12.3 

3 3.1 


} 

0 

0 

0 


0 

,0 

’0 


5 

1 

4 

2 

•l 


• 1 
7 
0 
0 
0 


1.0 

1.1 

'l.O 

2.0 

3.0 

1.2 


7 1.2 

2 1..8 

3 1.0 


i 


7 1.2 

2 1.8 

5 1.0 


1.1 

.7 

1.2 

.0 

.0 

.0 


8 • 1.0 
1 .6 
7 1.1 


.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

2.3 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 


.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 


1 .2 

0 .*  .0 

l .2  ; 


10 

1 

'9 

1 

0 

l 

11 

1 

10 


1013 


5.3 

12.5 

4.1 

• • A 

y>  1 

;''n  ,•  < 


101  88.8  • ■ 

12  75.0  'if 
89  9^8: 

,<• 

. v T ( 

/.'ovV^; 


7 -.6«.l  * . 
2 32.5  »■ 
5 ’ 5.1  . 


.0. 


.0 

0 

.0 

0 

: :o 

C\% ' ■ 

-V.N 

0\I 

.0 

0 

A 

.0 

0 

.0 

' iO 

,.0 

°A 

.0 

0 

; .0 

.0 

0 

.0 

0- 

,0 

ij ‘V 

c 

v 

■ 0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

X 

0 

.0 

.0 

0 

.o 

0 

1 

0 

\ 

A 

0 

.0 

.0 

0 

•.o 

V 1 
0 

' .0 

pi  S. 

0 

.0 

0 

9«0‘ 

.0 

0 

.0  - 

0 

,.0  : 

'vl  . 

0 

.0 

> 0 

**  «0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘1 

f > 

\0 

.0 

0 

V*0 

13 

2 

11 

4 

1 

.3 

17- 

V 

,0 

0 

0 


2.6/  ‘462  95.6 

2 4 S -88  95.7 

2/7  , - 3?4  *95.6 

4.0  ^.$6*0.0 

5.0  ' <18  ^’90.0 

3.7  ■ '?r;96.3 

’.  S'.'- 

2.8  / , '95;? 

24  l.O#  9A.k\ 

2.8  ^ ,<72  9517 


9 1.8 

2 - 2.2 


1.7 

1.0 

5.0 

.0 


10  1.7 

3 2.7 

7 1.4 


• .0 

.0 

.0 


• H 

W # .0 

\ '• 


i ,v 


.0 

.0 

.0 


.2 

• 17 

'2.8 

578  9$.JV  > 

10  1.7 

.0 

3 

2.7 

106  ; 94.6  \ 

3 2.7 

.2 

14 

2.8 

472  95.7 . “4  . 

i * " 1 ■ . k ^ 

* \ 1 

*1  ’ ■' 

7 /l. 4 

1.4 

34 

4.8 

o 1 \ . V - , 
» -1  ■ ■ 

* ** 

661  • 93.0  . 

16  2.3 

.7 

9 

'6.6 

126  92.6 

V .7 

1.6 

25 

. 4.3  ' 

535  9^.0  ^ 

IK  m 

.9 

• 2 

1.8 

105  96.3,\i  \ 

2r  1.8 

.0 

0 

.0 

32  97.0-'  " 

i ; 3.0 

Ui 

2 

2.6 

73  96.1  ‘ 

. ‘ f. 

1 1.3 

V 

1.3 

36. 

\ 

41 4 

766  93.4  v ; - 

16'  2.2 

.6 

9 

5.3 

158  '93.5' 

2 -M. 

1.5 

v 27 

4.1 

608  93.4  ' • 

\ * \ J 

V 

16 ' 2.5 

' r 

9- 

^.JK; 

.0 

) . 

2 

1.3 

144  95.4 

5 3.3 

.0 

0 

.0 

14  ^00^0  ' 

0 .0 

.0 

2 

1.5 

130  94.9 

5 3.6 

.0 

3 

, 5.7 

50  94.3 

0 \f* 

.0 

0 

.0  • 

9 100.0 

, 0 .0 

1 .0 

3 

6.8  • 

41  93.2 

0 ,.o 

114 

16 

? ; 98 


504 

92 

412 

101 

20, 

61 

605 

112 

493 


60S 

112 

493 


711 

136 

575 

109 

33 

76 

820 

169 

651 


151 

14 

137 

53 

9 

44 


2029 


./ 


I 


#»»  l 

\ 


I , ^ 

• table  17  * fOTAi  enrollment  in  institutions  of  higher  education  for  selected  major  fielos  of  study  and  level  of  enrqlinent  : 


. BY  RACE  ETHNIC fpY  AND  SEX:  STATE.  1976. 

• ' '-t 

t * 

MAJOR  FIELO  1900  * PHYSICAL  SCIENCES  - 

1 ' i 

« 

% 

' ' > ' 

AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

**  . 

TOTAL-’ 

NHITE  NON-RESIDENT 

ALASILAN  NATIVE  NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER  , HISPANIC  MINORITY'  / NCN-HlSPiNlC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER  ‘ 

X 

' NUMBER 

i 

.i 

i NUMBER 

I 

' NUMBER 

X 

NUMBER' 

NUMBER  X 

NUMBER 

ft 

NUMBER 

NEBRASKA 

TOTAL 

0 

CONTINUED 
.0  . 1 

2.0 

1 

.5 

0 

t 

.0 

5 

2.5 

4 , , 

f • 

196'  95.1 

i 

i 

t 

2.5 

t 

206 

Female 

0 

.0 

0 

.0 

o 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

23'  100.0 

0 

.0. 

23 

male  ‘ 1 

0 

.0 

A 

2.2 

i 

.6 

0 

f 

1 .0 

■eJjS 

2.8 

171  96.5 

5 

2.8 

1(1 

PROFESSIONAL:  ' . 
FULL-TIME  V 

>0 

.0 

’ 0 

« 

.0 

0 

’ .0 

0 

! 

'.0  . 

1 

0 

.0 

0 .0 

0 

^.0 

0 

FEMALE  • • 

O' 

.0 

v o 

\ «o 

■ 0 

. *o 

■ ‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

.0 

.0 

.0 

o 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 ■ .0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 4 

.0 

■ l) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

.0  .0  , 

0 

.0 

0 

MALE. 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

l 

0 

TOTAL 

0 

.0 

• 6 

.0 

0 

.0* 

0 

1 *0,- 

0 

.0 

0 ■ .0  , 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

\ 0 

.0 

0 .0 

- 0 

.0 

0 

MALE  ; 

O' 

•0.. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 / 

0 

.0 

0 »c. 

, 0 

.0 

0 

t 

JNOAfiRAOtPROF: 

full-time 

J 

% 

.3 

IS 

1.7  ■ 

8 

.9 

10 

1.2 

i 

36 

.6.2 

J 

805  93.4  * 

21 

2.4 

862 

FEMALE 

1 

6 

6.0 

1 

♦ 7 

, l 

.7 

9 

610 

-140  93.3 

. ,Y 

.7 

150 

HALE 

t 

.j 

9 

1.3 

7 

1.0 

• 9 

1.3 

27 

3.8 

665  93.4^ 

20 

2.8 

712 

part-time 

0 

.0 

, '3 

1.9 

l 

.6 

1 

.6  * 

5- 

3.1 

155  95.7 

L * 

2 

1.2 

162 

female  1 

0 

.0 

. 0 

.0 

C 

vO 

, 0 

.0 

0 

.0 

41-  97.6 

1 ‘ 

2.4 

i male 

X 

0' 

.0 

3 

2.5 

1 

.8 

< 1 

.8 

l 

5 

6.2 

‘ ,114  9*0 

1 

.6 

120 

TOTAt\ 

3 

.3 

. -18 

1.6 

9 

.9 

ll 

l.l 

61 

6.0 

- 960  93.8 

23 

2.2 

''1.024 

female  ■ 

i 

.5 

t 

6 

3.1 

1 

.5 

1 

.5 

9 

6.7 

. 161 ' 94.3 

2 

1.0 

192 

• MALI 

2 

> 

.2 

12 

1.6 

8 

1.0 

10 

1.2 

32 

3.6 

t t 

779  93.6 

21 

2.5 

832, 

UNCLASSIFIED:  < 

total 

0 

.0 

0 

'.0 

\ 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.fl 

0 ” .0 

■ 0 

L 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

* -.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ 0 .0 

. 1) 

.0  . 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

. , 0 

.0 

0 

‘.0 

0 

.0 

0 .0- 

0 

.0 

4 . * 

0 

TOTAL  ENROLLMENT: 
UTAl 

✓ 

3 • 

.3 

.5 

IB 

1.8 

/ 

■ 9 

.9 

11 

1.1 

61 

6.0 

960  93.8 

23 

A 

2.2 

1.024 

FEMALE 

1 

6 

3.1 

, 1 

.5 

1 

.5 

9 

6.7 

181  94.3 

2 

•i.b 

192 

• “male 

2 

.2 

1.6 

, 8 

1.0 

10 

1.2 

1 32 

3.8 

779  93.6 

21 

2.5 

B32 

i 


MEVAOA 

i 

2 INSTITUTIONS)  ' 

, * 

j 

, 

uhoeamaouates: 

* 

Ml-TIHE 

V 

•A 

3 

w u 

3 

. 1.3 

3 

1.3 

10  4.5 

200  89.3* 

14 

6.3 

224 

FEHALEf 

0 

.0 

0 

.0 

l 

2.2  ' 

1 

2.2 

2 4.4 

40  88.9 

3 

6.7 

45 

, HALE  * 

1 

.6 

3 

1.7 

2 

2 

1.1 

6 4.5 

160  89.4 

11 

6.1  . 

179 

PART-TIME 

1 

.4 

.9 

l 

] .9 

0 

i 0 

’3  2.6 

V02  16.2 

l 

v ,9 

106 

FEHALE 

0 

.1/ 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

' 0 .0| 

28  100.0 

0 

.0 

28 

HALE, 

1 

1.3; 

1 

,W  • 

1 

0 

.0 

♦ 3 3.6  ^ 

74  94.^! 

* l 

Kf 

' 78 

TOTAL 

2 

. 6 *. 

4 

1.2 

4 

1.2  ? 

3 

.9 

13  3.9 

302  91.5 

' 15 

4.5 

330 

FEHALE 

0 

. .0 

0 

.0 

1 

' H< 

l 

1.4 

' 2 2.7, 

68  ' 93.2 

3 

4.1 

73 

HALE 

2 

•6> 

A 

1.6 

3 

1.2 

2 

.6  t 

11  4.3 

234  91.1 

12 

4.7 

257 

I 

r 

A 

> 

»•  - 1 

> 

6AAOWTE* 

\ 

/ 

p 

FULL-TIME  • 

0 

.0 

or” 

.0  • 

5 

8.6 

1 

1.8 

6 10.5 

46  80.7 

5 

8.8 

, 57 

FEHALE 

0 

• U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

• *9  84.8 

2 

18.2 

11 

' HALE  ! 

0 

.0 

u 

.0 

5 

*10.9 

1 ' 

2.2 

6 ,13.0, 

37  80« 4 

3 

' 6.5 

46 

PAW-TINE  ‘ 

1 

1.9; 

0 ’ 

.O’  • 

4 

7.5 

' 0 

.0 

5 « ?.4 

jf  46  86.8 

2 

3.8 

53, 

FEHALE 

* 0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 .0 

4 100.0 

0 

* 

.0 

4 

HALE 

/ * 

1 

2.0 

0 

.0  . * 

4 

8.2 

0 

.0 

* 5 10.2 

42  85.7 
/ 

2 

4.1 

49' 

TOTAL  ' 

1 

y.v 

. o' 

.0 

9 

*’  8.2 

l 

.9 

11  10,0 

92  83.6 

. 7 

6.4' 

110 

FEHALE  - 

r 

^ .0 

% 

0 

CO 

0 

, .0 

0 

.0 

: ' 0 .0 

13  86.7 

2 

13.3 

15 

HALE 

l 

1.1 

’ 0 , 

.0 

9 

9.5 

1 

1.1 

11  11.6 

79  83.2 

5 

5.3 

95 

professional: 

FULL-TlHE  , , 
FEHALE  • 

* t 

0 

.0" 

0 

.0 

0 

.0  j 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

A 

0 

.0 

’ 0 

.D 

0 

.0  ** 

0 

.0 

. 0 

• .0 

.0 

.0 

0 

, hale 

0 

.0 

u 

.0 

0 

...0  ’ • 

0 

.0  , 

, 0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PAAT-WME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

[.*  .0  i' 

0 

.0 

. 0 

'.0 

0 

.0 

0 

FEHALE 

0 

.0 

0 

.0  ‘ 

0 

.0  A 

0 " 

.0 

\ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

Q 

0 

pO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

..0 

0 .0 

0 

.0 

0 

■ FEHALE 

» 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

y> 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UNO+GAIO+PROF: 
FULL-TIHE  , 

1 

.4 

3 

}' 

1.1 

8 

2.8 

4 

1.4 

♦ 

16, 

5.7 

246  87.5 

. 19 

6.8 

281 

.FEHALE 

0 

.0 

( 

1 

0 

.0 

1 

1.8  ' 

1 

1.8  * 

2 

3.6 

49  87.5 

5 

8.9 

56 

HALE 

1 

.4 

3 

1.3  5 

7 

3.1 

3 

1.3 

14 

6.2 

197  87.6 

14 

6.2 

225 

PAAT-TIHE 

2 

1.3 

\ 

l 

.6 

5 

3.1 

0 

.0 

8 

5.0 

148  93.1 

3 

1.9 

159 

FEHALE 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

32  100.0 

0 

.0 

32 

HALE 

2 

1.6  ' 

# 

l 

.8 

5 

3.9 

0 

) 

.0 

8 

6.3 

116  91.3 

3 

2.4 

1 

127 

ToTAL 

j 

.7 

4 

.9 

13 

'3.0 

1 

4 

.9 

24 

5.5  , 

394  , 19.5 

22 

5.0 

440  ' 

.FEHALE 

0 

.0 

0 

.0 

, l 

1.1 

1 

M 

2 

2.3  • , 

81  92.0 

5' 

5.7 

88 

HALE 

3 

.9 

4 

1.1 

12 

3.4 

3 

*9  v 

22 

, <6.3 

313  88.9 

17 

4.8 

352 

unclassified:  , 

TOTAL 

0 

.0 

vO 

,.0 

1 

3;'3 

1 

3.3 

2 

6.7 

28  93.3 

0 

.0  ' 

% 

30 

FEHALE 

0 

,0 

O' 

.0 

1 

6.3 

1 

6.3 

2 

12.5  , 

14  87.5 

0 

.0 

' 16 

HALE 

0 

.0 

} 

0 

.0 

0 

.0 

i v‘ 

0 

.0' 

0 

.0  * 

14  100.0 

0 

' ] 

.0 

14 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

3 

•6 

4 

.9 

14 

3.0 

5 

1.1  ’ 

26  ' 

5.5 

422  89.8 

1 

22 

4.7 

470 

FEHALE 

0 

.0 

0 

.0 

2 3 1.9 

2 

1.9  ' 

4 

3.8 

95  91.3 

5 

4.8 

104 

HALE 

3 , 

.8 

* 

4 

1.1 

12 

•3.3 

3 

.8 

22 

6.0 

327  89.3 

17 

4.6 

366 

1015 


\ 


1016 


IAW.t.1?  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIflOS  OF  %t 
bY  RACE, ETWIC lit  AND  SEX:  STATE,  1976 

1 A 

MAJOR  fXELO  1900  - PHYSICAL  sciences 


t and  level  of  enrollment 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN.  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  ' 
MINORITY 


1 

WHITE 

NON-HISPAMC 


NON-RESIOENT 

ALIEN- 


2034 

ERIC 


NUHbER 

l 

NUMBER 

l 

NUMBER 

I 

NUMBER 

i 

X 

MEN  HAMPSHIRE 
UNDERGRADUATES: 

I 

8 INSTITUTIONS) 

> 

f 

; . * ■ ‘ r 

FULL-TIME  * - 

3 

.5 

6 

.7 

1 

.2 

6 

.7 

female 

2 

1.6 

i 

.7 

0 

.0 

1 

.7 

MALE  ' 

1 

4 •'l 

3 

.7 

1 

.2 

3’ 

.7 

PART-TIME  • 

0 

'!•"  .O' 

0, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

■ 0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

«0 

0 

.0 

0 

.0 

o. 

.0 

TOTAL 

J' 

-.5 

6 

.6 

• 1 

.2 

6 

.6 

FEMALE 

2 

■1.3 

,1 

.6 

0 

.0 

, 1 

.6 

MALE 

1 

.2 

3 

.0 

l 

•l 

3 

.6 

GRADUATE t 

Full-time 

0 

V.o 

6 

2.7 

‘ 0 

.0 

1 

.7 

female 

0 

. .0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

.0 

• 0 . 

6 

3.2 

0 

.0 

1 

.8 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.U 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

u 

.0 

' 0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL  ' 

u 

.u 

6 

2.5 

0 

.0 

1 

.6 

. FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

- MALE 

O' 

' .0 

6 

2.9 

0 

.0 

1 

.7 

professional: 

FULL-TIME 

0 

.0 

, 0. 

.0 

0 , 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

'0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

tMAlE 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

PART-tlME 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

u 

'.o' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

hale  . 

J 

u 

.0  • 

' .0 

.0 

1 

.0 

c 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

,.Q 

0 

.0 

0 

.0 

female  ' 

u 

.0 

0. 

.4.0 

0 

.0 

0 

'4 

t MALE 

uND*GRA0*Pftjf*: 

,0 

.0 

, o' 

' -.0 

c 

.0  - 

0 

1 

fUlL-TINE 

3 

.6 

, ’8 

l.l 

1 

■ .1 

5 

.7 

• FEMALE 

2 

1.2 

•-  1 

.6 

0 

.0 

1 

.6 

MALE 

i 

.2 

T 

1.2 

1 

.2  ' 

6 

.7 

PART-TIME 

0 

.0 

■ -0 

..0 

0 

.0 

0 

A 

.FEMALE 

0 

.0 

0 

/.0 
l .0 

'0 

.0 

C 

.0 

j male  ’ 

0 

0 

.u ' 

' 0 

S 

/■rf 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  l 


TOTAL 

NUWER 


12 

'2.0 

575  96.0 

12 

2.0 

599 

6 

2.7 

138  93.9 

5 

3.6 

167 

B 

1.8 

637  96.7 

7 

1.5 

652 

0 

.0 

; 26  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 9 100.0 

0 

.0. 

\ 9 

0 

.0 

15  100.0 

- 0 

.o' 

* V 

12. 

1.9 

599  96.1 

12 

1.9  \ 

623 

6 (J  ,2.6  , 

1*7  .96.2  •• 

5 

3.2 

156 

8 

1.7 

X 

‘652  96,8 

} . r*  . 

7 

1.5 

667 

5 

3.6 

135  92,5 

6 

6.1  j 
6.8  ^ 

166' 

0 

.0’ 

20  95.2 

1 

21 

5 

6.0 

115  92. C 

. 5 

6.0 

125 

0 

.0 

13  92,9 

1 

7.1  • 

16 

0 

.0. 

2 100.0 

0 

.0 

2 

0 

.0  , 

11  91.7 

t 

8.3 

12 

5 

3.1 

168  ‘ 92.5 

7 

* 6.6 

160 

0 

.0 

22  95.7 

1 

6.3 

23 

5 

3.6 

126  92.0 

6 

6.6 

137 

0 

.0 

0 .C 

‘0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0  ' 

0 .0 

0 

.0 

o' 

0 

.0  1 

0 <c 

o'- 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

17 

2.3 

710  95.3  • 

18 

2.6 

765 

6 

2.6  , 

158  96,0 

6 

3.6 

168 

13 

2.3  • 

552  95.7 

12 

2.1 

577 

0 

.0 

37  97.6 

1 

2.6 

38 

0 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

26  96.3 

1 

3.7 

27 

2035 


TOTAL 

3 

.4 

8 

1.0 

l 

.1 

FtMALE 

2 

1.1 

l 

.6 

0 

.0 

KU.E 
nEi  JERSEY 

1 

.2 

I 

7 1.2 

)0  INSTITUTIONS) 

.2 

UNtflflUDUATES: 

1#1 

2 

.1 

59 

3.0 

33 

1.7 

FEMALE 

U 

.0 

22 

4.1 

7 

1.3 

f male 

2 

.1 

J7 

2.6 

26 

1.8 

fart-tire 

1 

.3 

21 

5.4 

’ l 

.3 

female 

1 

l.U 

4 

3.9 

0 

.0 

RALE 

0 

.0 

17 

6.0 

1 

.4 

TOTAL 

3 

.1 

80 

3.4 

34 

1.4 

FENalE 

l 

.2 

26 

4.0 

7 

1.1 

MALE 

2 

.1 

54 

i.l 

27 

1.6 

GRADUATE < 

FULL-TIME 

0 

.0 

5 

1.4 

10 

2.4 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

3 

5.3 

MALE 

0 

.0 

5 

1.4 

7 

1.9 

PART-TIME  r> 

0 

.0 

3 

.6 

22 

' 4.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

6 

j5-0 

MALE 

0 

.0 

3 

.7 

16 

3.8 

TOTAL 

0 

.0 

8 

.6 

32 

3.3 

female 

u 

• O 

0 

.0 

9 

5.1 

MALE 

0 

.0 

6 

1.0 

23 

2.9 

PROFESSIONAL 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALt 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE. 

0 

.0 

• u 

.0 

c 

.0 

TOTAL 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

' .0 

.0 

• 

UWHuRAO^PkjF: 

, full-time 

2 

.1 

t> 4 

2.7 

)o 

1.8 

FEMALt 

0 

.0 

ti 

J.7 

1.7 

male 

2 

.1 

42 

2.3 

33 

1.8 

PART-TIME  f 

1 

.1 

24 

2.6 

23 

2.5 

FEMALE 

1 

.4 

4 

1.8 

6 

2.7 

HALE  ' 

0 

.0 

>40  . 

2.6 

17 

2.4 

t 

.6 

17 

2.2 

747 

95.4 

19 

2.4 

783 

.6 

4 

2.2 

lt9 

94.4 

6 

3.4 

179 

.7 

13 

2.2 

578 

95.7 

13 

2.2 

604 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0  ' 

l 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

.6 

17 

2.2 

750 

•95.4 

19 

2.4 

786 

.6 

4 

2.2 

170 

94.4 

6 

3.3 

180 

.7 

13 

2.1 

580 

95.7 

> , 

13 

i 

606 

V 

2.7 

• 

146 

7.5 

1,796 

90.8 

. 35 

1.8 

1,979 

3.3 

47 

8.7 

.486 

69.8 

6 

1.5 

541 

2,5 

101 

7.0 

1,310 

91.1 

2f 

1,9 

. 1,438 

3.4 

. 36 

9.3 

351 

90.5 

1 

*,3 

388 

3.9 

9 

8.7 

94 

91.3 

0 

.0 

103 

3.2 

• 27 

9.5 

257 

90.2 

,1 

.4 

285 

« 

2.6 

184 

7.8 

2,147 1 

90.7 

36 

\A 

2,367 

3.4 

56 

8.7 

560 

90.1 

8 

1.2 

644 

2.6 

' 128 

7.4 

1,567 

90.9. 

28 

1.6 

1,723 

.5 

17 

4.0 

333 

78.7 

73 

17.3 

423 

3.5 

5 

6.6 

46 

60.7 

6 

10.5 

57 

.0 

12 

3.3 

267 

78.4 

67 

18.3  v 

366 

1.3 

32 

5.9 

487 

69.4 

26 

4.6 

545 

.0 

6 

5.0 

105 

67.5 

9 

7.5 

120 

1.6 

26* 

6.1 

382 

89.9 

• 17 

4.0 

425 

.9 

49 

5.1 

820 

64.7 

99 

10.2 

968 

1.1 

11 

6.2 

151 

85.3 

15 

8.5 

in 

.9 

38 

4.8 

669 

84.6 

84 

10.6 

791 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•« 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.c 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

i!r 

6 

. 145 

6.9 

2,129 

86.6 

108 

4.5 

2,402 

3.3 

4 52 

8.7 

532 

69.0 

14 

2.3 

598 

2.0 

•113 

6.3 

1,597 

68.5 

'.'94 

5.2 

1,804 

2.1 

' 66 

7.3 

638 

89.8 

27 

2.9 

933 

1.8 

1*5 

6.7 

199 

89.2 

9 

4.0 

223 

2.3 

53 

7.5 

639 

90.0 

18 

2.5 

710 

A 


-i 


5 

l 

4 

0 

C 

0 

5 

1 

4 

54 

16 

36 

13 

4 

9 

i1 

x 

2 

2 

0 

7 

0 

r 

9 

2 

7 

0 

0 

C 

0 ' 

a 

c 

0 

0 

.0 

56 

20 

36 

20 

4 

16 

1017 
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TOTAL  ENROLWEMT  IN  INST  HUT  JONS  Of  HIGHER  EOUUTION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  Of  STUDY  AMO  LEVEL  OF  ENROL  INERT 
|Y  RALE  (TWICITY  MO  SEX:  STATE.  197* 


TAilE  17 

MAJOR  FiaO  190«  - PHYSICAL  SCIENCES 


MEXICAN  I NO  UN  6LAC*  ASIAN  0«  TOTAL 

ALASXAM  NATIVE  NOfr’HlSPANJC'YACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


NHlTf  NOMESIOENT 

MOM— HISPANIC  ALIEN 


TOTAL 


NUMER 

s 

NJN8ER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

X 

number' 

X 

NUMBER  ' 

. X 

NUMBER 

X 

/NUMBER 

MRfjBSY 

CONTINUED 

> 

TOTAL 

3 

.1 

at 

2.6 

66 

2.0 

76 

2.3 

233 

7.0 

2,967 

89.0 

135 

4.0 

3,3)5 

FEMALE 

l 

.1 

26 

3.2 

16 

1.9 

2A 

2.9 

67 

1.2 

731 

69.0 

23 

2.6 

621 

MALE 

2 

.1 

62 

2.S 

SO 

2.0 

$2 

2.1 

166 

6.6 

2,236 

11,9 

112 

4.5  , 

2,5l4 

\ 

UNCLASSIFIED: 

* 

i 

> ’ 

i 

TOTAL 

l 

• A 

11 

A. 6 

5 

2.1 

3 

1.3 

20 

8.3 

216 

90.0 

A 

1.7 

2 AO 

female 

l 

1.* 

A 

6.5 

l 

1.6 

1 

1.6 

7 

11.3 

55 

11.7 

0 

.0 

42 

MALE 

0 

.0 

7 

3.9 

A 

2.2 

2 

1.1. 

13 

7.3 

161 

90.  A 

A 

2.2 

'178 

TOTAL  ENROLLMENT: 

> 

TOTAL 

A 

.1 

99 

2.» 

71 

2.0 

79 

2.2 

233 

7.1 

3,113 

89.0 

lT9 

3.9 

3,W5 

FEMALE 

l 

.2 

30 

3.  A 

17 

1.9 

2S 

2.8 

7A 

8. A 

784 

89.0 

23 

2.4 

883 

1 male 

2 

.1 

69 

2.6 

5A 

2.0 

SA 

2.0 

179 

6.6 

2,397 

69.0’ 

1* 

A.  3 

2,492 

NEa  MEXICO 
UNOERUADUATES. 


( II  INSTITUTIONS) 


FUU-tlME 

> 

.7 

7 

1.0 

5 

.7 

9A  13.7 

111 

16.1 

572 

63.1 

5 

.7 

618 

FEMALE 

l 

.8 

l 

.6 

l 

.8 

17  13.3 

20 

15.6 

107 

83.6 

1 

.6 

l?« 

male 

A 

.7 

6 

1.1 

A 

.7 

77  13.8 

91 

16.3 

445 

83.0 

A 

.7 

500 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.U 

0 

.0 

10 

9.9 

10 

9,9 

91. 

90.1 . 

0 

.0 

101 

FEMALE 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

2 

7.1 

24 

92.9 

0 

.0 

26 

HALE 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

6 11.0 

> 8 

11.0 

63 

jA,  0 

0 

.0 

73 

TuTAL 

5 

.6 

7 

.9 

5 

.6 

10A  13.2 

121 

15.3 

663 

84. 0 

5 

.6 

719 

female 

’ l 

.6 

l 

.6 

1 

.6 

19  12.2 

22 

lA.l 

133 

85.3 

l 

.6 

154 

male 

A 

.6 

6 

.9 

A 

.6 

85  13.A 

99 

15.6 

530 

83.7 

A 

.6 

633 

MAOUATE: 

full-time 

* 

l 

.A 

0 . 

, .0 

2 

.6 

7 

2.8 

10 

A.O 

204 

83.1  . 

32 

12.9 

248 

femau 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O'  .0 

0 

.0  \ 

31 

91.2 

3 

6.8 

34 

MALE 

1 

.3 

0 

.0 

2 

.9 

7 

3.3 

10 

A.7 

175 

61.8 

29 

13.6 

21A 

PAAT-TIME 

0 

.0 

i 

1.3 

A 

2.9 

6 

A.A 

12 

-8.fi 

112 

81.8 

13 

9.5 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3.8 

1 

3.8 

2 

7.7 

20 

76.9 

A 

15.  A 

24 

MALE 

0 

.0 

2 

1.6 

3 

2.7 

5 

A.5 

10 

9.0 

92 

82.9 

9 

6.1 

111 

total 

l 

.3 

i 

.5 

6 

1.6 

13  .3.4 

22 

5.7 

318 

82.6 

A3 

11.7 

385 

female 

0 

.0 

0 

.0 

l 

1.7 

1 

1.7 

2 

3.3 

51 

85.0 

7 

11.7^ 

40 

MALE 

1 

.3 

i 

.6 

5 

1.3 

12 

3.7 

20 

6.2 

267 

82.2 

38 

11.7 

325 

2038 


o 

ERIC 


I 


2039 


PROFESSIONAL! 


FuU-UNE 

0 

.0 

0 

*.0 

0 

.0 

0 

.0  » 

0 

-.0  . 

0 

.C 

0 

.0  ■ 

0 

,#ENAIE 

0 

.0 

0. 

.0 

P 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

. MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

“ 0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

■ «0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

o' 

.0 

u 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

’0 

.0 

0 

UN|)AWW»PRUF: 

m 

• - 

full-time 

6 

.6 

7 

.7 

7 

.7 

101 

IT 

10.8 

to.?  - 

12.9  , 

778 

83.1 

37 

4.0 

936 

“FEMALE 

T 

• 6 

4 r 

«6 

1 

• 6 

20 

12.3 

t.? 

“ 162 

• male 

5 

•6 

6 

dK" 

.8 

8A 

10.9  . 

101 

13.0 

, 6A0 

82.7 

• 33 

4.3 

774 

PART-TIME 

0 

.0 

2 

.8 

A 

1.7' 

• 16 

6.7 

22 

9.2 

203 

85.3 

13 

5.5  . 

238 

FEMALE 

0 

.0 

0 

' .0 

1 

1.9 

3 

5.6  i 

A 

7. A 

A6 

65.2 

A 

7.A 

54 

MALE 

D 

.0 

2 

l.l 

3 

1.6 

P 

7.1 

18 

9.8 

157 

A 

- *4 

85.3 

9 

A.9 

184 

TOTAL  ' 

6 

.5 

9 

.6 

11 

.9 

117 

10.0 

143 

12.2 

* 

981 

83.6 

SO 

4.3 

1,174 

FEMALE 

1 

.3 

l 

.3 

2 

.9 

20 

9.3 

2A 

U.l 

L84* 

85.2 

8 

3.7 

216  • 

MALE 

/ 

s 

.3 

•b 

9 

.9 

97 

10.1 

119 

12. A 

797 

83.1 

42 

’4.4 

958- 

unclassified: 

r • f 

. . 

TOTAL 

0 

.0 

N 0 

.0 

0 

.0 

l 

20.0 

1. 

20.0 

A 

80.0 

0 

.0 

5 

FEMALE 

0 

• u 

0. 

.0 

0 

.0 

cf 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

..  male 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

1 . i 

25.0 

1 

25.0' 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

TOTAL  ENROLLMENT: 

! « 

TOTAL  . 

6 

.3 

9 

.8 

11 

.9 

118 

10.0 

IAA 

12.2 

985 

83.5 

50 

A.2 

1,179 

FEMALE 

1 

.) 

l 

.3 

2 

.9 

20 

9.2 

2A 

U.l 

► X%} 

85.3 

8 

3.7 

217 

r MALE’ 

5 

.3 

6 

.8 

9 

.9 

98 

10.2 

120 

12.3 , 

ew 

63.2 

A2 

4,4 

962 

NEK  TORV 
* 

l 

9b  INSTITUTIONS) 

v. 

\ 

UNDERGRADUATES: 

■ • 

A 

+ 

7,953 

FULL-TIME 

u 

• A 

•2#9 

3.0 

132 

1.9 

138 

2.0 

631 

, 7.9 

7,127 

89.6 

195 

2.5 

FEMALE 

3 

.2 

IDO 

3.9 

39 

2.2- 

1.8' 

A6 

2.6 

19A 

10.8 

1,553 

86.6 

47 

2.6 

1,794 

MALE  t 

29 

.3 

3.0 

113 

112 

1.8 

A3  7 

7.1 

5,57A 

90.5" 

146 

2.A 

6,159 

PART-TIME 

3 

.3 

8. A 

8 

.9 

16 

1.8 

101 

11. A 

770 

87.0 

14 

* 1.6 

. 885  • 

FEMALE 

u 

.0 

. , si 

11.9 

1 

.A 

A 

1.5 

36 

13.8 

22A 

85.8 

I 

.4 

261 

MALE 

3 • 
\ 

.3 

A3 

6.9* 

7 

1.1 

12 

1.9 

65 

10.4 

5A6 

87.5 

13 

2.1 

624  * 

t 

TOTAL 

JS 

• A 

32/3 

A.  1 

160 

1.8 

174 

2.0  * 

732 

8.3 

7,897 

89.  A 

209 

2.A 

8,838 

female 

3 

.1 

137 

o.7 

AO 

1.9 

50 

2.A 

230 

11.2 

1,777 

86.5 

48 

2.3 

2,055 

MALE 

32  ’ 

4 

.3 

iib 

3.3 

120 

f 

1.8 

12A 

1.8 

502 

7. A 

6,120 

90.2 

161 

2.4 

6,783  ' 

GRADUATE: 

V 

S' 

i ' 

* 

\ 

22f.il 

Full-time  . 

6 

.3 

17 

.8 

66  • 

3.3  N 

15 

'.7 

104 , 

5.2 

1,A63 

V 

AAA 

2,011 

female 

U 

• J 

l 

.A 

12 

A.  A 

3 

l.l 

16 

5.9 

204 

7A.7 

53 

19.4 

273 

MALE 

6 

.3 

In 

.9 

5A 

3.1 

12 

.7 

88 

5.1 

f.259 

72. A 

391 

22.5 

1,738 

PART-TIME 

.0 

*2 

' A. 2 

31 

4.1 

1A 

1.8 

77 

10.2 

611 

80.6 

70 

9.2 

758 

female 

0 

.0 

2 

1.3 

7 

A.  6 

A 

2.6 

13 

8.o 

4(26 

82.9 

13 

8.6 

152 

• . MALE 

.0 

30 

5.0 

2A 

A.O 

10  - 

1.7* 

6V 

10.6  ' 

485 

80.0 

57. 

9.A 

606  > 

tutal 

<> 

.2 

A9 

1.8 

97 

3.5 

29 

1.0 

v>i. 

6U. 

2,074 

7A.9 

51A 

18.6  ■ 

2,769 

female 

0 

» 0 

3 

.7 

19 

A.  5 

‘1.6 

29 

6.8 

330 

77.6 

66 

15.5  ' 

425 

MALE 

6 

.3 

AO 

> 2.0 

78* 

3.3 

2,2\ 

152 

6.5 

1.744 

7A.A 

AA8 

19.1 

2,344 

ERJC^^ 

« 

u 

• 

‘ ■/■ 

: 1019 

' • 

' V; 

» ' i* * 

2041 

1 ’ 

■ L 

TABLE  IT  • TOTAL  iMMUUNCNT  IN  INSTITUTIONS  UF  HICHEP 
NY  RACE  ETHNICITY  AND  SEU  STATE,  1976 

MOON  FI  HD  1900-  PHYSICAL  SCIENCES  ‘ 


ANEAICAN  INDIAN  BLACK  Ail  Ah  OR 

‘ ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER 

1 

NUMBER 

l 

NUMBEli 

t 

1 .NEW  YOMlC 

LUNTINUEO 

PROFESSIONAL) 

■ 

FULL-TIME 

D 

.0 

u 

.0 

C 

.0 

— PEKAtt — - • 

,e 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

u 

<0 

0 

.0 

0 

.0 

paaMihe 

0 

.0 

u 

• U 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

MALE 

i * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

total 

D 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UNDtCRAOtPRQF; 

full-tine 

38 

■ .4 

306 

J.l 

* 218 

2.2 

female 

3 

.1 

107 

5.2 

51 

2.5 

hale 

35 

.4 

-199 

2..S 

16? 

, 2.1 

PAAf-IlHE 

3 

.2 

10b 

6.5  ■ 

39, 

2.4 

female 

0 

.0 

33 

8.0 

8 

1.9 

MALE 

3 

.2 

73 

5*9 

31 

2.5 

total 

41 

.4 

' 412 

3.5 

257 

2.2 

female 

i 

..1 

140 

5.o 

■ 59 

2.4 

MALE  * 

38 

-.4 

272 

3.0 

198 

2.2 

UNCLASSIFIED: 

, 

total  / ‘ 

i 

1.3 

10 

6.5 

t 3 

2.0 

FEMALE 

0 

.-0 

'l 

1.6 

0 

.0 

MALE 

i 

2.2 

9 

9.8 

3 

3.3 

total  enrollment 

, 

V 

TOTAL 

43 

.4 

422 

3.6 

260  \ 

2.2 

female 

3 

1A1 

5,5 

59 

2.3 

MALE 

40 

.4 

LSI 

V 

201 

2.2 

NORTH  CAROtINA 

I 

36  INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

24 

.9 

1T9 

7.1 

6 

.2 

, FEMALE 

10 

1.8 

68 

1-2.3 

3 

.5 

‘ MALE 

14 

.7 

A 111 

5.6 

3 

.2 

PART-TIME 

1 

. 6 

11 

6.5  ** 

3 

1.8 

FEMALE 

0 

.0 

5 

12^ 

l 

2.5 

MALE 

1 

.8 

6 

4.7 

2 

1.6 

ERIC 


i OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 

/ 


‘TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC'  • ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

I 

NUMBER 

l 

.NUMBER 

. 1 

NUMBER 

.! 

ft 

NUMBER 

0 

.0 

0 

..0 

0 

■ .0 

t 

0 

.0 

0 .... 

’*  0 

.0 

■ 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,0, 

0 

» 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

> 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

: .0 

. 0 

.0 

0 

.c 

0 

...0 

.0 

173 

• 1.7' 

735 

7.4 

8,590 

86.2 

639 

6.4 

/ 9.94# 

49 

2.4 

210 

10.2 

1,757 

85.0 

100 

4.B 

\ 2,067 

124 

1.6 

525 

R.6 

6,833 

86.5 

539 

6.8 

7,897 

; 30 

1.8 

178 

10.8 

1,381 

84.1 

84 

'5.1 

1,643 

8 

1.9 

49 

11.9 

350 

84.7 

14 

3.4 

413 

22 

1.8 

129 

10.5 

1,031 

83.8 

70 

5.7 

1,230 

203 

1.7 

913 

7.9  * 

9,971 

85.9 

723 

6.2 

11,607 

57 

2.3 

259 

10.4 

2,107 

85.0 

114 

4.6 

2,460 

146 

1.6 

I 

654 

7.2 

7,864 

86.2 

609 

6.7 

9,127 

1 

K 

.7 

16 

10.5 

131 

85.6 

6 

3.9  . 

i 

'J53 

0 

.0 

1 

1.6 

95.1 

2 

3.3 

61 

1 

1.1 

15 

16.3 

1 

' ■ \ 

;79.3 

'4, 

4.3 

92 

204 

1.7 

929 

7.9 

10,102 

\85.9 

729 

6.2 

11,760 

57 

2.2 

260 

10.2. 

2,165 

85.2 

116 

4.6 

2,541  . 

147 

1.6 

669 

7.3 

7,937 

86.1 

613 

6.6 

9,219 

9 

.4 

218 

8.6' 

2,262' 

89.4 

49 

1.9 

2,529 

1 

.2 

' 82 

14.9 

458 

83.1 

11 

2.0 

551 

8 

.4 

136 

6.9 

1,804. 

91.2 

38 

1.9 

1,978 

0 

.0 

15 

8.9 

151 

69.3 

3 

1.8 

f 169 

0 

.0 

6 

15.0 

32 

60.0 

2 

5.0 

y 40 

C 

.0 

9 

,7.0 

119 

92.2 

1 

.8  ; 

f 129 

; 

- 

( 

•20 

* . 


TOTAL 

23 

.0 

no 

u 

9 

.3 

HMU 

10 

l.T 

73 

12.9 

R 9 

.7 

MALE 

UtAOlMTH 

1) 

t 

.7 

117 

3.6 

1 

3 

.2 

full-Hme 

2 

it 

13 

3.7 

' 3 

.9 

MMl\ 

0 

.0 

’ 5 

1.2 

0 

.0 

HALE 

2 

V7 

1.3 

6 

2.7 

\ 

. 1.0 

PART-TIME 

4 

11 

3.7 

i 

1.0 

E (KALE 

0 

.0 

2 

3.3 

0 

.0 

MALE 

4 

1.7 

9 

3.8 

V 3 

1.3 

TOTAL 

6 

•9 

29 

3.7 

A 

6 

.9 

female 

0 

.0 

7 

S.l 

0 

.0 

MALE 

6 

i.i 

17 

3.2 

6 

1.1 

PROFESSIONAL^ 

r 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.U  * 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

/ 0 

.0 

MALE 

u 

•0 

0 

.0 

f 0 

.0 

[AAAT-TlNE 
**  FEMALE 

0 

u 

.U 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

male 

* 

UNOtttAimoF; 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FULL-TIME 

26 

.9 

192 

6.7 

9 

FEMALE 

10 

1.6 

73 

11.9 

3 

* .5 

MALE 

1(1 

.7 

119 

3.2 

6 

.3 

PAAT-TINE 

5 

1.1 

22 

9.7 

6 

1.3 

FEMALE 

0 

.0 

7 

7.0 

1 

1.0 

hale 

3 

l.V 

13 

9.1 

5 

1.9 

total 

31 

.9 

219 

6.9 

13 

.9 

FEMALE 

10 

1.9 

80 

11.2 

9 

.6 

HALE 

UNCLASSIFIED: 

21 

.8 

139 

3.1 
* , 

11, 

\ 

.9 

\ 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

• U 

0 

' .0 

total  ENROLLMENT: 

total  , 

FEMALE 

31 

• 9 

219 

6.9  , 

.9 

10 

1.4 

80 

11.2 

.6 

male 

21 

.fl 

139 

1 5.1 

n 

.9 

* 

north  darota 

1 

uNOERORAfciATES: 

J 

( 

7 INSTITUTIONS! 

i 

• 

FULL-TIME  i 

1 

2.1 

2 

• 0 

0 

.0 

female 

9 

5.6 

U 

.0 

0 

r.O 

male 

3 

1.2 

2 

\b 

*’  0 

.0 

part-time, 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

female 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

^J044 

u 

.0 

u 

*u 

0 

1 .0 

2 

.3 

23) 

9«6 

2,91) 

19.9 

32 

l.t 

f 2,698 

.2  ’ 

88 

990 

82.9 

1) 

2.2 

391 

.9 

193 

6$ 

1,92) 

91.) 

)t 

.1.9  , 

2,107 

.6 

20 

3*7 

>10 

81.1 

22 

6.3 

1 

332 

.0 

3 

8.2 

32 

83.2 

9 

6.6 

61 

,7 

13 

3.2 

251 

18.1 

- 18 

6.2 

291 

.7 

20 

6.7 

291 

81.1 

36 

12.1 

297 

1.7 

') 

3.0 

91 

80.0 

9 

13.0 

60 

.9 

* IT 

7.2 

19) 

81.9 

• 27 

11.9 

2)7 

.6 

90 

6.2 

'331 

89.9  , 

58 

8.9 

699 

.8 

1 

6.6 

100 

12.6 

1) 

10.7 

121 

.6 

32 

6.1 

931 

83.9 

95 

8.3 

328 

i 


.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

o- 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0  . . 

0 

.0 

o . 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

10 

0 

.0 

0 

» .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

, *0 

0 

.0 

V,  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

; 0 

.0 

0 

.9 

238 

8.3 

2,572 

89.3 

71 

2.5 

2,881 

.2 

87' 

19.2 

510 

83.3 

15 

2.5 

612 

.9 

151 

6.7 

2,062 

90.9 

56 

2.5 

2,269 

.9 

35 

7.5 

392 

89.1 

39 

8.9 

966 

1.0 

9 

'9.0 

. 80 

80.0  * 

11 

11.0 

100 

.3 

26 

7.1 

312 

8S.2 

28 

7.7 

366 

.9 

273  ■ 

8.2 

2,969 

88.6 

110 

3.3 

3,397 

.3 

96 

13.5 

590 

82.9 

26 

3.7' 

712 

.9 

177 

6.7 

2,379 

90.1 

89 

3.2 

• 2,635 

> 1 


.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

.9 

273 

8.2 

2,966 

88.6 

no 

3.3  * 

3,399 

.3 

96 

13.5 

590 

82.4 

26 

H* 

3.2  ' 

712 

.9 

177 

6.7  '■ 

2,376 

?o.i 

89 

2,637 

.y 

• 

.6 

11 

3.3 

315 

95.2 

5 

1.5 

331 

1.9 

, 5 

7.0 

66 

93.0 

/vo 

• 5, 

.0 

71 

.9 

6 

2.3 

299 

95.8 

1.9 

260 

.0 

0 

.0 

38  100.0 

0 

.fc 

38 

.0 

0 

.0 

"*  7 -10C.O 

0 

3 

• 7 

.0 

V: 

.0 

> 

31  100.0 

0 

.0 

* 

- 31 

9 

l 

a 

i 

o 

2 

2 

l 

1 

9 

l 

3 

V 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

lit 

1 

10 

2 

1 

1 

13 

2 

11 

0 

0 

0, 

« 

13 

2 

11 
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14.1 

4.411 

uMM* 


14  iciMtuU^i) 


i*0ULMwirtii 


HIU-IIM 

IQ 

.1 

1* 

*4 

4.4 

14 

.4 

II 

1.4 

1.444 

41.1 

. » 

4.1 

4.011 

MMCl 

i 

.1 

1 

4* 

1 

1.) 

l 

.4 

14 

4.4 

114 

n.i 

1 

1.1 

111 

MU 

1 

11 

J 

II 

4.4 

11 

.1 

41 

4.1 

1.444 

14.1 

41 

1.1 

1.141 

MAM  Ml 

i 

N,l 

l 

4 

.1 

4 

.1  ' 

7 

4.1 

444 

44.0 

I 

1.4 

414 

HMU 

l 

i.: 

0 

«g 

. 0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

II 

-ll.l 

0 

.0 

14 

MCI 

l 

.4 

l 

4 

1.4 

. 4 

1.4 

4 

1.1 

III 

44.1 

) 

- l.l 

111 

lOUC 

12 

.1 

14 

.16 

4} 

4.0 

14 

•4 

II 

i.r 

4.114 

4).  { 

11 

M 

4,1)0 

HMU 

) 

J 

1 

l.) 

l 

.4 

11 

4.4 

14? 

44.4' 

7 

l.l 

III 

MU 

UltvllEi 

1 

.4 

14 

./ 

14 

4.) 

1) 

.1 

71 

i 

4.1 

1.117 

44.1 

11 

1.0 

MU 

10U-I  IM 

1.1 

u 

.U 

4 

1.1 

0 

.0 

1 

4.2 

411 

14.4  , 

i.  »» 

44.4 

' 111 

MMU 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

4) 

14.4 

1 

ll.l 

1) 

MU 

l.i 

0 

.g 

.» 

1.) 

0 

.0 

1 

4.) 

111 

11.) 

11 

41.4 

III 

tai-UM 

0 

i 

.0 

* 

.6 

4 

1.) 

4 

•6 

1 

4.6  ■ 

444 

16.4 

14 

li.O 

101 

MMU 

MU 

u 

.0 

l 

l.i 

1 

lit 

0 

.0 

4 

1.7 

4! 

11.) 

7 

IJ.O 

14 

0 

.0 

l 

, 

) 

1.4 

4 

.1 

4 

4.4 

441 

•7.0 

47 

10.1 

414 

I0MC 

t 

,4 

4 

J 

1 

■ 1.4 

,4 

.) 

14 

4.4 

>64 

10.1 

114 

IM 

111 

MMCl 

u 

.0 

l 

.V 

1 

.4 

u 

• 0 

4 

1.4 

40 

14.1 

II 

14.0 

107 

MU 

MUMISIWUCl 

1 

.7 

l 

.2 

7 

1.4 

4 

.1 

14 

* 

4.4 

’.4|4 

14.4 

104 

11.4 

114 

I0U-IIM 

HMU 

MU 

mam  im 

HMU 

mace 


.u 

.u*1' 

.0 

■ U 

.O'' 

.0 


.u 
.0 
.0 
• 0 
•u 
.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 


.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

-.C 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•9 


roue 

HMU 

-.MU 
. ' > 

ERIC, 


.0 


• 0 


0 ' .0 
0 .0 
U >0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.u 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


maiRM-j  % 0 
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TABLE  17  - TOTAL  ENI&ILNENI  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SElECTEO1 MAJOR  FIELOS  OF  STUOV  WO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
BY  RICE  ETHNICITY  AW  SEX:  STATE,  1976  » 

• ^ ' ' 
MAJOR  FIELO  1900  - PHYSICAL  SCIENCES 


1 

AMERICAN  I NOUN  . BLACK  ASIAN  OR  • ' , TOTAL  ' NHITE  NON-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE  NUN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NCN-HISPANIC  ALIEN.  TOTAL 

1*  ‘ , 


■ »'  * 

i 

NUM8ER 

X 

NUMBER 

* 

i 

NUMBER 

X 

NUMBER  ^ X 

A.  ■ 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

i* 

NUMBER 

,i  . ' 

NUMBER 

UMD»GAAtHPRflF: 
FUU-TIME  14 

.6 

14 

.6 

49  * 

2.0 

lf(&5 

89 

3.6 

2,220  90.6 

140 

5.7 

2,449 

FEMALE 

2 

.3 

3 

.5 

8 

1.4 

l .2 

14 

2.4 

. '561  95.1 

15 

2.5 

590 

MALE 

.-  12 

.6 

11 

.6 

41 

2.2 

. 11  .6 

75 

1,659  89.2 

125 

6,7 

1,859 

PART-TIME 

• 2 

.4 

3 

.5 

6 

1.1 

4 .7 

. 15 

2.7 

508  90.7 

37 

6.6 

560 

FEMALE 

1 

.7 

l , 

.7  ■ 

1 

.7 

0 .0 

1 . '3 

2.2 

126  92.6 

7 

5.1 

136 

MALE 

1 

' .2 

2 

.5 

5 

1.2 

4 .9 

12 

2.8 

382  90.1 

. 30' 

7.1 

424 

TOTAL  16  .5  17  .6  55  LI  16  A ! 104  3.5  2,728  90.7  177  5.9  3*009 

FEMALE  3 .4  4 .6*  9 1.2  1 .1  17  2.3  687  94.6  22  3.0  . 726 

HALE  • 13  . 6 ' 13  .6  46  2.0  16  .7  , 3.8  2,041 ' 89.4  155  6.8  2,283 

UNCLASSIFIED:  ' . ‘ \ 

TOTAL  0 .0  1 1.0  3 3.1  'V  1.0  ■ 5 5.2  89  91.8  * 3 3.1  97 

■•  FEMALE  0 .0  -0  .0  1 4,3-  0\  <0  1 4l3  20  87.0  2 8.7  23 

- MALE  .0  >.0  1 1.4  2 .2.7  IH.4  4 5.4  69  93.2  1 1.4  74 


TOTAL  ENROLLMENT 
TOTAL 

i 

• 

16 

.5 

18 

.6 

58 

1.9 

17 

•5  , 

r109 

3.5 

i 

2,817 

90.V 

180 

5.8 

3,106 

FEMALE 

3 

.4 

4 

.5 

10 

1.3 

1 

.1 

18 

2.4 

707 

94.4 

24 

3.2 

749 

MALE 

13- 

.6 

14 

.6 

48 

2.0 

16 

.7 

♦ 

91 

3,9 

2,110 

^9.5 

156 

6.6 

* ' 

P ( 

,1.4  ' 

2,357 

PENNSYLVANIA  , 
UNDERGRADUATES: 

full-time 

i 

n 

22 

1 

.2 

110  INSTITUTIONS! 
184  2.0 

121 

•J 

1.3 

92 

1.0 

419 

4.6 

8,569 

94.0 

& 

\ 9,115 

female 

7 

.3 

71 

2.9 

*30- 

1.2 

26 

1.1 

134 

5.5 

2,257 

93.2 

31 

1.3,  . 

\2,422 

MALE 

15 

.2 

113 

1.7 

91 

1.4 

■66, 

• 1.0 

285 

4,3  .. 

.6,312 

94.3 

96 

1.4 

>6,693 

PART-TIME 

1 

.1 

• 39 

5.4 

4 

.6 

1 ' 

.1 

45 

6.2 

676 

93.0 

6 

.8 

N27 

■FEMALE 

0 

.0 

14 

8.4 

o' 

.0 

*1 

.6 

15 

9.0 

151 

90.4  ( 

1 

.6 

16> 

. MALE 

1 

.2 

25 

4.5 

4 

.7 

0 

:° 

30 

5.4 

525 

93.6  1 

5 

.9 

560 

TOTAL 

23' 

.2 

223 

« 

2.3 

125 

1.3 

93 

.9 

464 

4.7 

9,245 

93.9 

133 

1.4  . 

9,842 

FEMALE’  • 

7 

.3 

85 

3.3 

30 

1.2 

1.3* 

27 

'l.O 

149 

5.8 

2,408 

93.0 

32 

1.2 

2,589 

Male  > 

lo 

..2, 

138 

1.9 

95 

66 

.9 

> 

315, 

4.3 

6,837 

94.3 

101 

. 1.4  - 

7,253 

GRADUATE: 

FUU-TIME 

2 

.2 

t 

16 

1.2 

12 

.9 

* *»\ 

, 9 

l 

x .7 

39 

3.0 

l * 

1,062 

82.3 

190 

1 

14.7 

1 ■ 

1,291 

FEMALE 

. 0 

.0 

2 

1,0 

2 

1.0 

‘I 

.5 

5 

2,6 , 

155 

80.7 

32 

16.7 

192 

MALE 

2 

.2 

14 

1.3 

10 

.9 

8 

.7 

34 

3.1 

907 

82.5 

158 

14.4 

1,099 

PART-TIME 

3 

.5 

12 

2.1 

13 

2.2 

2 

.3 

30 

5.2 

526 

90.7' 

24 

4.1 

580 

, female 

1 

-.8 

2 

1.6 

3 

2.3 

. 0 

. .0 

6 

4.7 

118 

91.5 

5 

3.9 

129 

MALE 

■ci 

.4 

10 

10 

2.2 

■ 2 

.4 

24 

5.3 

408 

90.5 

19 

4.2 

451 

i 


• iotal  1 

5 

•3  L, 

26 

1.5 

; v FEMALE  v 

1 

.3  ' 

4 

1.2 

• rale  , , 

■■4* 

.3 

24 

1.5 

^ PROFESSIONALS 
FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FERALE 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

•o. 

0 

.0 

PART -J  IRE 

0 

.0 

0 

.0 

"FEMALE 

.0 

..0 

0 

.0 

- RALE 

0 

.0  . 

.0 

IQTAC 

0 

.0 

.0 

female/ 

0 

.0 

•0 

.0 

MALE 

0 

.« 

0 

.0 

URD»GRAD*PADF; 

• 

1.9 

fuu-tihe 

24 

.2 

■ 200 

'FEMALE  • 

7 

.3 

7i* 

2.8 

RALE 

17 

.2 

•127  1 

' 1.6 

PART-TIRE  , 

4 

.3 

51 

3.9 

FERAL  E 

1 

.3 

16 

5.4 

MALE 

3 

.3 

35 

3.5' 

TOTAL. 

28 

.2 

251 

2.1 

FERALE 

S' 

.3 

89 

3.1 

MALE 

20 

. .2 

162 

1.8 

- UNCLASSIFIED! 
TOTAL  ' , 

D 

.0 

16 

6.9 

FERALE 

0 

.0 

7 

9.0 

RALE 

0 

.0 . 

9 

5.8 

TOTAL  ENROLLMENT : 

• 

TOTAL 

28 

.2 

267 

2.2 

. ..  FERAL*  ; 

8 

.3 

96 

3.2 

RALE 

20 

.2 

171 

1.9 

RHOOE  ISLAND 

1 

5 INSTITUTIONS) 

UROERWUOUATES: 

•* 

• FULL-TIRE 

l 

.3 

6 

1.7 

FERALE 

0 

.0 

2 

2.5 

. RALE 

1 

.4 

4 

1.4 

PART-TIRE 

1 

7.7 

0 

.0  - 

FERALE 

0 

.0 

0 

.0 

• RALE 

l 

12.5 

0 

.0 

TOTAL 

l 

.3 

6 

1.6 

* FERALE 
’ RALE 

0 1 

.0 

2 

2.4 

2 

.7 

.4' 

1.4. 

GRADUATE;.. 

« 

. FULL-TIME  . 

1 

.3 

5 

1.6 

. FEMALE4 

1 

2 

3.6’ 

RALE 

u 

.0 

3 

1.1 

PART-TIRE  ; 

l 

1.0 

0 

.0 

/ female 

0 

.0 

0 

.0 

RALE  . 

1 

1.3 

0 

.0 

ERjdfi 

i 


25 

4 1.3 

~IL’ 

.6 

69 

3.7 

5 

1.6 

,1 

.3 

*■  11 

3.4 

1.3 

»* 

f.  10 

.6 

58 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

o' 

.0 

0 

.0 

.0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•o 

0 

.0 

0 

..0  : 

0 

‘.0 

0 

.0 

• 0 

' .0 

o,; 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0. 

.0 

* 0 
A 

.0 

133 

1.3 

101 

1.0 

458 

4.4 

32 

1.2 

27 

1.0 

139 

5.3 

101 

1.3 

74 

.9 

' 319 

4.1 

•17 

1.3 

3 

.2 

75 

• 5;J 

3 

1.0 

4 1 

.3 

21 

7.1 

14 

1.4 

2 

.2 

54 

5.3 

150 

1.3 

104' 

.9 

533 

.4,6 

35 

1.2 

28 

1.0 

160 

5.5 

115 

1.3 

76 

.9 

373 

4.2 

2 

.9 

l 

* .4. 

. 19 

8.2 

1 

1.3 

0 

.0 

8 

10.3 

l 

.6  • 

1 • 

•6 

11 

7.1 

152 

1.3 

105 

.9 

552 

* 4.6 

36 

1.2 

26 

.9 

168 

5.6 

116 

1.3,  \ 

77 

.9 

384 

.4.3 

— * 

• *' 

5 

1.4 

3 

.8 

...  V 

4.2 

2 

2.5 

1 

1.3 

5 

6.3 

3 

1.1 

• . 2 

.7 

10 

3.6 

0 

.0 

% ' -0 

.*  .0 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

. ' .0 

0 

.0  * 

0 

> .0 

1 

12.5 

, 5 

1.4 

■ ',3 

48. 

16 

4.3 

2 

2,'4 

* 1 

I 1.2 

. ,5 

6.0 

3 

l.l 
• * 

a . 

2 

? .7 

> U 

3.9 

5 

1^6 

0 

.0 

11 

3.4 

1 

1.8  ■ 

0 

.0 

. 4 • 

• 7.3 

4 

U5 

0 

.0 

7 

2.6 

l 

1.0 

1 

1.0 

3 

2.9 

0 

.0 

1 

3.8 

1 

3.8 

1 

1.3 

0 

.0 

2 

2.6 

4 

> . 


It  588  84 ■ 9 214  11.4  > 1,871 

' 273  85.0  37  lM  321 

It 315  84.8  177  11.4  lf550 


0' 

•O' 

0 

.0 

' 0 

.0 

,.0  ( 

0 

.0 

0 

0 

.0  A 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

»o 

.0 

• 0 

.0  *- 

0 

0 

.0 

’ -0 

.0  . 

0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

0 ;■ 

'.0 

•0 

.0 

0 

9(631 

92.6 

•317 

3.0 

. 10,406 

2**422 

92,3 

63s” 

2.4 

2,614 

7,219 

92.6 

254 

3.3 

7,792 

1,202 

92.0 

30 

2.3 

*1,307 

269 

90.9 

6 

2.0 

296 

933 

92.3 

24. 

?«4 

1,011 

10,833 

92.5 

347 

3.0 

11,713 

2*6S1 

92.1 

69 

2.4 

2,910 

’8,152 

92.6 

278  , 

3.2 

*4 

8,803 

212 

91.4 

l 

.4 

232 

69 

68.5 

1 

1.3 

78 

143 

92.9 

0 

.0 

154 

11)045 

92.5. 

348 

2.9 

11,945 

2,750 

92.0 

70 

2.3 

2,9,88 

8,295 

92.6 

* 

278 

3.1 

8,957 

*1 

♦ 

, » 

324  91.0 

17 

4.8 

356 

71  89.9  . 

3 

3.8 

79 

253  91.3' 

14 

5.1 

277 

12  92.3 

0 

.0 

-13 

5. 100.0  . 

, 0 

.0’ 

5 

7 87.5, 

0 

.0 

8 

336  91.1. 

17 

4.6  ' * : 

369 

76  90.5 

3 

3.6  . 

84 

260  91'. 2 . 

a • l 

.14 

t 

4.9 

k 1 • . 

285 

V 

256  80.0  ‘ 

53 

» 

16.6 

320 

38  69.1 

13 

23.6 

55 

218  82.3 

40 

15.1 

265 

91  89.2 

8 

7.8 

102 

‘ 24  92.3 

1 

. 3.8 

26 

67  88.2 

7 

9.2 

: 76 

V > 
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C:  table  it  - towi  enrollment  iMNsmorioiis  of  mow  education  for  selecteo  major  fielos  of  study  amo  level  of  enrolment 

;IY  RACE  ETHNICITY  AND  SEV  STATE*  1976  ■ * ' 

. 1 : ’ f 


i • 


;•,  V 


$■■■•■•  MAJOR* FIELD  MOO  - PHYSICAL  SCIENCES 

'!■.••,  c 


; *• 


1 


AMERICAN  INDIAN 
AUSKAN  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OR  . 

NON-HIS PANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


.total 

MINORITY 


WHITE 

NON-HISPANIC 


n4hesioent 
aUEIL  ' TOTAL 


number 


PENNSYLVANIA 


. A.  NUMBER 
CONTINUED 


* 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


.5 

1.2 

.3 


NUMBER 

8 

number 

t NUMBER 

4 

1 

* , 

NUMBER 

X NUMBER 

; 

NUMBER 

, -Wr 

0 

6 . 

1.4 

« 

1. 

V » 

3.3 

347 

82.2  ‘ 

61 

14.5 

422 

' 1 

1.2 

1 

1.2  * 5 

6.2 

62 

76.5 

14 

17.3 k 

81 

5 

1.5 

t) 

.0  •.  9 

2.6 

285 

63.6 

>7 

13.8  f 

341 

PROFESSIONAL: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
‘ FEMALE 
. MALE  , 


0 

6 

.0 

< 0/ 
9 4 f 

.0  ' 

> 0 ..0 

0 

• .0  , 

0 

.0  '* 

o ,o  , 

)0 

.il 

1 

0 

•o 

-.0 

> J/ 

.0 

0 .o- 

0 

.0 

0 

.0  s 

0 

• ,0  A 

V 0 

.0 

'i 

0 . 

0 

.0 

0 

i o 

.0 

0 ’.0 

• 0 

.o' 

0 

•o. 

0 

.0 

\ o 

.0 

0 ’■ 

0 

.0 

.0’ 

'0  .O  ’ 

0 

6 

.0  ’ : 

0 

.0 

\ 0 

..0 

.0  - • 

0 

.0 

0 

.0 

0 • .0 
0 .0 

'•  9 

■ '.0 

0 

.0 

0 

.0 

Vo 

.0  ’ 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

*.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

. total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

’ o , .o  • 

0 .0 

0 

FEMALE  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0* 

0 .0 

0 .0 

0 

" MALE 

0 

.0 

0 

.0 

/ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 '.0 

. 0 ,0 

*0 

UNOHiAAD+PAQF: 

! 

V 

1 

FUU.-T1NE  • 

2 

.3 

J 

a 

1.6 

10 

. 1.5 

3 

.4 

' 26 

3.8 

580  85.6 

70  10.4 

. 676 

FEMALE 

1 

,7 

4 

3.0 

3 

2.2 

1 

.7 

9 

6.7 

109  81.3  ' 

16  11.9 

' 134 

MALE 

1 

.2 

7 

1.3 

7 

i.3 

2 

.4  ’ 

17 

3.1 

471  86.9 

54  10.0 

542 

PART-TIME 

2 

1.7  . 

0 

.0 

l 

.9 

1 

.9 

4 

3.5 

• 103  8916 

8 7.0 

115 

female 

J 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

.1 

3.2 

1 

3.2 

29  93.5 

1 3.2 

31 

■ ' MALE 

i 

2 

2.4 

0 

.0 

1' 

1*2  N ' 

O' 

.0 

3 

3.6 

, 74  88,1  • 

7 8.3 

84 

total  * 

4 

.5 

a 

1.4  / 

11 

1.4 

4 

.5 

•,  30 

3.8 

683  86.3 

78  9.9 

’ 791 

FEMALE 

1 

.6  ■ * 

4 

2.4  ' 

3 

1.8  .. 

•>  2 

1.2 

10 

6.1 

138  83.6  *. 

17  10.3 

165 

MALE 

3 

.5 

7. 

1.1 

6 

2 

.3 

20 

' 1 ' 

3.2 

‘545  87.1 

•61  9.7 

626 

‘ UNCLASSIFIED: 
' TOTAL 
FEMALE 
MALE 


J 

.0 


TOTAL  ENROLLMENT:  , 

TOTAL  4 .5 

FEMALE  ‘ l .6 
RALE  3 .1 


O'. 

0 

0 


.0 

.0 

.0 


0*  .0 


* o ; .o  r? 

0 .0  / 


1, 100.0 
O’  .0 
1 100.0 


0,  .0 
o'  .0 
0 .0- 


4 ,5 

2 1.2 

2 i3 


30  3‘.8  684  86.4 

10  6.1  138  83.6 

20  3.2  546  87.1 


78  9.8 

• 17  10.3 
61  9.7 


•2058 


O' 

ERIC, 


l 

0 

1 V 


792 

16$ 

627 


r 


i 


SOUTH  CAROLINA  ( 28  INSTITUTIONS) 


•vUNOfiNGMOUATES: 

# 

* 

6 

# 

FUlt-TWE 

1/ 

.1 

175 

16.1 

’ 0 

.0  . 

, 3 

.3 

179 

16.5 

890 

82.0; 

17 

1.6 

1,086 

r-  Fame 

0 

.0 

63 

24.7 

0 

.0 

0 

.0 

63 

24.7 

190 

74.5 

2 

.8 

' 255 

HALE 

l 

.1 

112 

13.5 

0 

.0 

3 

.4 

116 

14.0 

700 

84,2 

15 

1.8 

831. 

PART-TIME,  A, 

0 

.0 

, 2 

2.o’ 

0 

.0 

0 

.0 

2 

2.4 

61 

96.4 

1 

1.2 

84 

FEMALE 

0 

.0 

1 

5.0  ' 

0 

.0  ‘ 

0 

.0 

1 

5.0  ' 

19 

95.0 

4 0 

.0 

. 20 

HALE 

0 

* 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

0 

0 

L 

1.6 

62 

94.9/ 

1 

1.6 

64 

T 

total 

■l 

.1 

h 177 

15.1 

0 

/O 

3 

9 

k 

181 

15.5- 

971 

83.0 

18 

1.5 

1,170 

FEMALE 

0 

.0 

23. 3‘ 

0 

.0 

• 0 

64 

23.3' 

209 

76.0 

2. 

.7 

* 275 

MALE 

• 

1 

.1 

w 113  12.6 

'0 

.0 

i 

.3 

117 

13.1 

762 

85.1 ' 

16 

1.8 

* 

895 

WUDUATEt 

1 

, ■’  * 

Y 

• 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

0 

.0  ■ 

1 

.5 

191, 

87.2 

. 27 

12*3 

219 

female 

0 

.o' 

0 

.0  • 

0 

■.0 

0 

.0 

0 

.0 

23 

92.0 

,,  2 

8.0 

25 

MALE 

O' 

.0  • 

1 0 

.0 

J 

.5 

0 

.0 

1 

.5 

168 

86.6 

25 

62.9 

194 

PART-TIME 

0 

.0 

r 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.1 

’ -43 

91.5 

3 

6.4 

47 

FEMALE 

u 

.0 

i 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.11 

12 

85.7 

1 

7.1 

14 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

. 31 

f • 

93.9 

2 

6.1  ' 

*33 

TOTAL. 

'0 

Vo 

l 

.4 

' 1 

.4 

0 

.0  * 

2 

.6 

234 

88.0 

i 30 

11.3 

266 

FEMALE 

0 

.0 

l 

2.6 

0 

\.o 

0 

.0- 

1 

2.6 

35 

89.7 

3 . 

, 7.7 

39 

MALE 

0 

.0 

0 

.0" 

V 

.4 

0 

.0 

l 

.4 

199 

87.7 

27 

11.9 

227 

4 

PROFESSIONAL: 

I 

• 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o } 

FEMALE 

0 

:o ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

v.O 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

’.0 

0 

.0 

0 

• .0  . 

• 0 

PART-TIME 

u 

. .0 

0 

.0 

0 

.0  , 
.0  > 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

. FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

0 

.0,  ! 

0 

.0  1 

0 

.0 

o 0 
> 0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 
* 

0 

.0 

Or 

.0 

.0. 

* 

0 

TOTAL 

0 

.0/ 

J 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

. 0 

.0 

% 

0 

FEMALE 

u 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

3n 

o ■ 

.0 

0 . 

■ MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

» 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

UN06GRAO+PR0F: 

V 

FULL-TIME  . 

.1 

175 

13.4 

l 

.1 

3 

.2 

180 

13.8 

.7,061 

82.8 

44 

3.4 

1,305 

female 

0 

.0  ' 

o3 

22.6 

0 

.0 

0 

.0 

63 

22.5 

213 

76.1  ‘ 

4 

1.4 

280 

male 

1 

.1 

,U2 

10.9 

1 

.1 

3 

.3 

117 . 

11.4 

668 

84.7 

40 

3.9 

1,025 

PART-TIME 

ii 

' .0 

3 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

2.3 

124 

94.7  ' 

4 

3.1 

131 

\ FEMALE 

male 

•o 

.0 

2 

5.9 

0 

.0  - 

0 

.0 

2 

5.9 

31 

91.2 

• 1 

2.9 

34 

V 

. <o 

J1 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.0  ' 

95.9 

3 

3.1 

97 

total 

1 

.1 

178 

12.4 

1 

.1  • 

3 

.2 

183 

12.7  , 

1,205 

83.9 

48 

3.3 

1,436 

female  . . 

0 

.0 

o5 

20.7 

0 

.0 

0 

4 - 

65 

20.7 

244 

77.7 

5 

1.6 

314 

malE. 

,1 

.1 

113 

10.1  . 

l 

.1  • 

3 

118.* 

10.5 

961 

85.7  . 

1 

43 

3.8 

1,122 

UNCLASSIFIED 

A 

t 

t 

■ 

i 

TOTAL 

0 

.0 

1 

19.4 

•0 

.0 

0 

.0 

7 

19.4  * 

29 

804 

0 

.0 

36 

female 

0 . 

.0 

‘ 3 

25.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0  . 

3 

25.0 

9 

75.0 

0 

.0 

12 

. MAiE 

D 

.0 

4 

16.7 

0 . 

.0 

; o. 

.•0 

4 

16.7 

20 

83.3 

0 

'.0 

24 

TOTjlL  ENROLLMENT: 
TJTAL. 


• FEMALE 
''  HALF 


1 .1 

i ’■  ;o  .o 

i .i 


165  12.0 
68  20.9 
117  10.2 


1 
0 

1 !ll 


3C  .2 
0 .0 
3 .3 


190  • 

12.9 

1*234' 

83.8 

48 

3.3 

1,472° 

68 

20.9 

253 

•77.6 

5 

1.5 

326 

122 

10.6*' 

981 

0.6 

43 

3.8 

1,146 

2061 


) 

, HUE  17  - TtfTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  IFOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  ANQ  SEXt  STATE,  1976  , 

MAJOR  FiaO  1900  - PHYSICAL  SCIENCES  ' ' I 


\ AMERICAN  INDIAN 

BLACK 

1 ASIAN  OR 

TOTAL 

NHITE 

NON-RESIDENT 

1 AUSAAN  NATIVE  ' NON-HISPANIO  PACIFIC  ISLANOER 

HISPANIC  1 

minority 

A 

NON-HISPANIC 

j ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

.1 

* 

SOUTH  DAKOTA 

* t * 

UNDERGRADUATES* 

X . IJUM6ER  t 
1 INSTITUTIONS) 

NUMBER' 

1 

1 

NUMBER 

X NUMBER  I 

* 

number  x 

NUMBER 

X 

NUMBER 

FULL-TIME 

0 

■ .0 

0 .0  1 

1 

13 

0 

.0  I 

1 

306  97.0 

6 

1.9 

313 

FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0  1 

0 .0 

65  98.5 

1 

l.S 

66 

male 

0 

.0 

0 .0  ’ 

l 

•a  ; 

0 

.0 

1 .A 

2A1  97.6 

5 

2.0 

2A7 

PART-TIME 

0 

.0 

0 , .0 

0 

.0 

\ l 

5.9 

1 5.9 

16  9A.1 

0 

.0 

17 

female 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

‘ 0 

' .0 

0 .0 

B 100.0 

0 

.0 

8 

MALE 

. 0 

.0 

0 .0 

0 

•f 

1 

11.1 

1 11.1 

8 86.9 

k 0 

.0 

9 

TOTAL 

0 

.0 

0 .0  , 

I 

*3 

1 

.3 

2 .6 

322  97.6 

6 

1.8 

330 

FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

4 

.0 

0 

.0 

0'  .0 

73  98.6 

a 

i l.A 

7A 

MALE 

GRADUATE: 

0 

.0 

0 .0  , 

I 

• A 

l 

.A 

2 .8 

2A9  97.3 

5 

,2.0 
i * 

256 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

- D .0 

56  90.3 

6 

9.7 

62 

female 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 .0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

MALE 

0 

.0 

0 .0 

o • 

.0 

0 

.0 

0 .0 

50  89.3 

6 

10.7 

56 

PART-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 . .0 

17  89.5 

2 

10.5 

19 

female 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

hale 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  . 
i 

15.86.2 

2 

11.8 

i 

V’ 

81 

total 

u 

•0  . 

0 .0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 .o' 

73  90.1 

i 

\9 

female 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  . 

8 100.0 

0 

.0  » 

8 

MALE 

PROFESSIONAL! 

u 

.0 

0 .0 
« 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

65  69.0 

8 

11.0 

, 73 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

> 0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

u 

.0 

0 .0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0, 

.0 

0 

HALE  ' 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

■ ■'  PART-TIME 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

d 

.0 

0 .0 

0 ,0 

0 

.0 

0 

1 FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 . .0 

0 

.0 

0 

* MALE- 

> 

0 

.0’ 

0 .0 

0 

.0' 

0 

.0  t . 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

. TOTAL 

0 

.0 

0 ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  ' 

0 .0 

0 

.0 

0 

FEMALE , 

0 

.0 

0 .0 

'0 

.0 

0 

.0  " 

’ 0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

J * UNOHiRAO*PROP:  . 

u 

I 

.u 

0 .0 

V 

0 

.a 

. 0 ■ 

' .0 

0 .o' 

\ 

0 . >D 

0 

\ 

.0 

0 

•'  FULL-HUE 

0 

.0 

4 

, 0 ..0 

l. 

.3 

'o 

.0 

1-  .3 

362  96.5 

12 

3.2 

375 

■ FEMALE 

0’ 

.0 

0 .0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

71  98.6 

1 

l.A 

72 

MALE 

0 

.0 

0 .0 

1 

.3 

0 

.0 

l .3 

291  96.0 

11 

3.6  1 

303 

„ PART-TIME 

082  ,£iut£ 
VUW  MALE1 

1 

o ’ 

ERIC 

\ 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

L 

2.6 

1 2.6 

33  91.7 

2 

5.6 

‘36 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0' 

0 .0 

10-100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0  . . 

t 

< 0 .0 

■ 0 

/ 

% 

-.0 

l 

3.6 

1 3.B 

* ft 

23  86*5 
* 

2 

7.7 

' i 

26; 

I 


1 %, 


,-jUTAi 

U 

.u 

0 

.0 

1 

•2 

•0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE  , 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

unclassified; 

lUTAL 

0 

.0 

0 

• .0  • 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

0 

.0 

I3TAL  ENROLLMENT ! 

W)L 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

■ 1 

.2 

; female  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0- 

• ,0 

1 

.3 

tejmesseI 

I 

30  INSTITUTIONS! 

0N0EA6AA0UATE&t 

HILL-TINE 

0 

.0 

1ST 

11.9 

9 

.7 

FEMALE 

0 

.0 

&4 

24.6 

3 

1.2 

MALE  * : 

0 

.0 

93 

d.fl 

6. 

.6 

PAAMIME 

0 

.0 

5 

3.1 

i 

.4 

FEMALE 

u 

.0 

A 

12.9  ' 

0 

.0 

MALE 

u 

.0 

l 

.6 

l 

.8 

TOtAL 

u 

.0 

* lo2 

11.0 

10. 

.7 

* FEMALE 

U 

.0 

06 

23.5 

3 

1.0 

# MALE 

0 

.0 

94 

7.9 

7 

.6 

GRADUATE: • . 

FULL-TIME 

i 

1.3 

6 

3.4 

- 1 

.4 

FEMALE 

Q 

.0 

l 

3.7 

0 

.0 

MALf 

i 

1.3 

7 

3.4 

1 

.5 

PART-TIME 

0 

.0 

9 

5.3 

0 

.0 

Female 

0 

.0 

3 

10.7 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

6 

4.4 

0 

.0 

TOTAL 

3 

.6 

17 

4.3 

1 

.3 

FEMALE 

0 

.0 

A 

7.3 

0 

.0 

MALE 

3 

.9 

13 

3.6 

l 

.3 

professional: 

FULL-TIME 

0 

.0 

-0 

.*0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

• .0 

• o 

.0 

0 

. .0 

MALE 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

MALE 

O' 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

«Ot  - 

0 

.0 

oNOtGAAD+PROF: 
FULL-TIME  - 

* 

* .2 

165 

10.7 

10 

.6 

FEMALE 

0 

.0 

oS 

22.6 

3 

1.1 

MALE 

3 

■ .2 

luo 

7.9 

7 

.6 

PART-TIME 

0 

.0 

14 

4.3 

1 

.3. 

FEMALE 

0 

.0 

7 *11.9  . 

0 

.0 

MALE, 

ii 

.0 

7 

2.6 

' 1 

.4 

ERiQ/l 


.2 

2 

.5 

39S  96.1 

14 

3.4 

411 

.0 

* 0 

.0 

61  96.6 

1 

1.2 

12 

.3 

2 

.6 

" 314  95.4 

, i . 

13 

4.0 

329 

.0 

0 

.0 

‘ 3 100.0 

0 

.0  . 

3 

.0 

0 

.0 

2 100.0  ' 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

l 

m 

.2 

2 

.5 

366  96.1 

14 

3.4 

414 

.0 

0 

.0 

63  96.6 

l 

1.2 

84 

.3 

2 

.6 

315  95.5 

13 

3.9 

330 

.2 

169 

12.9 

1.077 

81.9 

69 

512 

1.315 

.0 

67 

26.0 

186 

’72.9 

3 

1.2 

25 6 

.3 

102 

9.6 

889 

64.1* 

66 

6.2 

1.057 

.0 

‘ A 6 

3.7 

152 

94.4 

J 

1.9 

» 161 

.0 

4 

12.9 

27 

*87.1 

0 

.0 

* 31 

.0 

2 

1.5 

125 

96.2 

* 3 

2.3 

130 

•2 

175 

11.9  . 

1.229 

83.3 

72 

4.4 

1.476 

•£ 

1 71 

24.6 

• 215 

74.4 

3 

1.0 

269 

.3 

f 104 

III 

' 1.014 

85.4 

69 

5.6 

1.167 

.0 

12 

5.2 

181 

77.7 

40 

17.2 

233 

.0 

1 

3.7 

21 

77.8 

5 

18.5 

27 

.0 

11 

5.3 

160 

77.7 

35 

17.0 

206 

.0 

9 

5.5 

139 

64.6 

16. 

9.8 

164 

.0 

3 

10.7 

22 

78.6 

3 

10.7 

26 

.0 

6 

■ 4.4 

117 

86.0 

13 

9.6 

136 

.0 

21 

5.3 

320 

80.6  id 

56 

14.1 

39T 

.0 

4 

7.3 

43 

78.2  * 

8 

14.5 

55 

.0 

17 

5.0 

277 

81.0 

46 

14.0 

342 

.0* 

• 

0* 

.0 

0 

T .c 

0 

% 

10  , 

f 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■o 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

.c 

0 

.0 

0 

.0 

o ■ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

< 0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

•0.  * 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

..0  4* 

O' 

.0  . 

0 

.2 

181 

11.7 

1.256 

81.3 

109 

7iO 

1.546 

.0 

68 

23.9 

209 

73.3  . 

6 

2.8 

285 

.2 

113 

8.9 

1.049 

83.1 

101 

8.0 

1.263 

.0 

15 

4.6 

291 

89.5  * 

19  ■ 

5.8 

325 

.0 

7 

11.9 

49 

83.1 

3 

5.1 

* » 

.0 

- 8 

3.0 

242 

91.0'. 

16 

• 6.0  v 

266 

2065  ■ 


' 1, 

o 

l 

o 

o 

o 

i 

0 

1 

3 
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3 

0 

0 

0- 

J 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 
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0 

0 
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0 

0 

c 
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0 

3 

0 

3 

0 

0 

0 
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NEW  l«  INSTIJlfWMS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SfclECTEO  MAJOR  FlElOS  OF  STUDY  INC  LEVEL  OF  ENROLMENT 
ETHNICITY  AND  sat  STATE.  1976 


MU*  FIELD  1900 - ftmlUL  sciences 


AABIC AN  INDIAN  ALACK  ASIAN  OR 

AUSKAN  NATIVE  NdN-HlSMkiC  PACIFIC  ISLANDER  HlSRANtC 

t 


total 

HINORITY 


NHITE 

NON-NISFAMC 


non-resioent 

ALIEN 


••  , NUIbER 

A NUMbER 

A 

NUMBER 

1 

NUMBER 

l 

NUMBER 

i 

NUMBER 

t 

jr 

8 

NUMBER 

SOUTH  OAJUlA 

total 

3 

CUNT1NUE0 

.2 

179 

9.6 

11 

.6 

' 3 

.2 

196 

10.$ 

ti$A9  82*7 

i 

128 

6.1 

1.873 

female 

0‘ 

A 

72 

20.9 

3 , 

.9 

0 

.0 

75 

21.8 

2 SB 

75.0 

11 

3.2 

344 

NILE 

3 

.1 

$ 

107 

t 

7.0 

a 

.5 

3 

.2 

121 

7.9  . 

1,291 

BA.A 

117 

7.7  * 

1.329 

UNCLASSIFIED) 

TOTAL 

1 

1 

1.2 

A 

4.9 

0 

.0 

0 

.0 

5 

6.2' 

76 

93.8 

O'. 

.0 

81 

female 

0 

.9 

1 

S.O 

0 

.0 

0 

.0 

1 

$.0 

19 

93.0 

0 

.0 

20 

KALE 

1 

1/A 

3 

A,  9 

6 

/ 

■ .0 

0 

.0 

A 

6.6 

$7 

93.A 

' 0 

| 

.0 

61 

TOTAL  ENROLMENT: 

total 

A 

.2 

i#3 

9.A 

l 

. 11 

.6 

3 

.2 

201 

10.3 

« f 

1.62$ 

13.2 

128 

6.6 

1.956 

FEMALE 

0 

.0  - 

73 

20.1 

3 

.6 

0. 

.0 

76 

20.9 

277 

76.1 

11 

3.0 

' 36A 

• male 

A ■ 

.3 

iio 

6.9 

6 

.5 

3 V 

.2  . 

12$ 

7.9 

1.3AB 

84.1 

117 

7.A 

1.590 

.HAAS  I 103  INSTITUTIONS) 

' i 


UMERCRUUATES; 

FUL-Ti* 

33 

t 

.$ 

$$9 

7.8 

55 

.3 

356 

5.0 

1.003 

1A.0 

5.647  82.0 

284. 

4.0 

7.178 

female 

9 

• .$ 

2AA 

12.2  • 

2$ 

107 

5.A 

385 

19.3 

1.566  78.5 

A3 

2.2 

1,994 

MALE 

2A 

.5* 

. 31$ 

6.1 

30 

.6 

2A9 

A.8 

, 618 

11.9 

A, 321  83.A  • 

295 

4.7 

5,184 

FARW1ME 

20 

.7 

292 

10.3 

33 

1.2 

•195 

6.9 

5A0 

19.1 

2.22A  '78.8 

60 

2.1 

2,824 

FEMALE 

6 

.6 

101 

10.6 

1A 

l.S 

$9 

6.2 

180 

16.9 

755  79.3 

17 

1.8 

952 

MALE 

,14 

.7 

191 

10.2 

19 

1.0 

136 

7.3 

• 360 

i 

19.2 

1.A69  71.5 

A3 

2.3 

' 1,672 

* TOTAL 

$3 

.> 

851 

8.5 

88 

* 

',9  ' 

551 

5.5 

1.5A3 

15.A 

8.111  81.1 

3*5 

10.002 

female 

1> 

.$. 

345 

11.7 

• 39 

1.3  ’ 

166 

5.6 

565 

19.2 

2.321  78.1 

*60 

2.0 

2,996 

MALE 

36 

■506 

7.2 

49 

.7 

385 

$.5 

. 978 

13.9 

5,790  82.1 

281 

A.l 

■ 7,056 

i WAOLUTEJ 
FUU-71ME 

’ 1 

8 

.A 

6 

.3 

AO 

2.1 

) ■ 

25 

1.3 

.79 

t * 

A.2‘ 

1.A20  ,75.9 

373 

19.9 

1,672 

FEMALE 

3 

1.0 

2 

. .7 

6 

2.0 

7 

2.A  ‘ 

18 

6.1 

227  T7.2  v 

A9 

16.7 

29A 

MALE 

5 

.3 

A 

.3 

3A 

2.2 

18 

1.1 

61 

3.9 

1,193  75.6 

32A 

20.5 

1,578 

1 part-time 

2 

.3 

16 

2.7 

8 

L3 

13 

2.2 

39 

6.5 

503  83.6 

54 

9.7 

600 

FEMALE 

v. 

.0 

7 

6.3 

1 

,9 

3 

2.7  . 

11 

9.9 

91  82.0 

9 

6.1 

111 

MALE 

• 

total 

2 

.A 

9 

1*8 

7 

l.A 

10 

2.0 

28 

5.7 

A12  6 A.  3 - 

A9 

10.0 

A89 

10 

.A 

22 

.9 

A8 

1.9 

38 

1.5 

116 

A.8 

1,923  77.8 

A31 

17.A 

2,472 

FEMALE 

3 

.7 

9 

2.2 

7 

1.7 

4c 

2.5 

29 

‘7.2 

316  .76.6 

58 

1A.3 

405 

MALE 

7 

.3 

13 

.6 

A1 

2.0 

, 

l.A 

69 

A.3 

1,605  77.6 

37) 

16.0* 

2,067 

Aaaa 

ERIC 


7H1 


i 


MtfKUONAU 

’ • FInalE  / 

. MALI 


v 

0 .0 
•0  ,0 
/ u <9 


.0 

.0 

£0 


.0 

.0 

.0 


ORAOUATE: 
, FULL-TINE 

female 

kale 


.0 

.0 

.0 


2 2.0 
1 2(|.0 
1 1.0 


part-time 

0 

.0 

0 

.0 

* W 

FEMALE 

' 0 

.0  • 

, 0 

.0 

1 7J 

. ^mal£ 

. 0 

.0 

0 

•0. 

1 *8 

TOTAL 

U 

.O'  " 

2 

.8 

9 1.6 

FEMALE 

. 0 

'.0 

r 

5.6 

l . 5.6 

...-male 

0 . 

.0  ' 

i 

A ‘ 

• 3 - 1.3 

.0 

.0 

.0 


* (NMRMIIK 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ ' I ■ female  *' 

0 

.0 

0 

.0 „ 

0 

.0 

0 

.0 

' MALI 

0 

.0 

0 

j/ . 

0 

.0 

0 

.0 

' total 

0 

.0 

0 

•u 

/ 0 

A 

0 

.0 

FEMALE 

0 

* \\l 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

.0 

Utt»CRAD»Wi 

full-time  ^ 

91  k 

.5 

565 

6.2 

95 

1.0 

381 

9.2 

female 

12 

.5 

296 

ions* 

31 

1.9 

119 

5.0 

MALE 

29 

.9 

319 

9.7 

69 

.9 

267 

3.9 

PART-TIME 

22 

.6 

308 

. 9.0 

91 

1.2 

208 

6.1 

FEMALE 

6 

.6 

108 

10.2 

15 

1.9 

** 

5.8 

MALE 

16 

.7 

200 

8.3 

26 

1.1 

196 

6.2 

TOTAL 

63 

.5 

673 

7.0 

136 

1.1 

569 

9.7 

FEMALE 

18 

.5 

339 

10.6 

96 

1.9 

176 

5-3  . 

MALE 

95 

.5 

319 

5.7 

90 

1.0  • 

913 

9.5 

■ UNCLASSIFIED: 

/ 

\ 

TOTAL 

8 

1.7 

39' 

11.2 

6 

Isl 

33 

6*9 

FEMALE 

9 

2.9 

23 

13.6 

9 

t.  9 

13 

7.7  * 

halE 

9 

l.j 

31 

9.9 

2 

.6 

20 

6.9 

TOTAL  ENROLLMENT 

* 

* 

TOTAL  . 

71 

.5 

927 

7.2 

192 

1.1 

622 

9.8 

female 

22 

•6, 

377 

10.7 

50 

1.9 

189 

5.9 

male 

99 

.? 

530 

5.6 

92 

1.0 

933 

9.6 

' * ■ UTAH 

1 

iO  INSTITUTIONS)' 

UNOER6RAOUATES: 

FULL-TIME 

i ’ 

• 3 

2 

.2 

12 

1.0 

9 

.8 

FEMALE 

1 

.6 

1 

' .6  ■ 

2 

M 

1 

.6 

MALE 

2 

.2 

1 

.1 

10 

1.0 

• 8 

.8 

PART-TIME  , 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.8 

3 

1.8 

■ FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

2 

7.7 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

3. 

2.T 

1 

. ' 

•,  TOTAL 

i 

.2 

2 

.2 

15 

W * 

12 

.9 

FEMALE  . 

1 

.3 

•1  1 

.3 

■2 

1.0 

<3 

1.5, 

MALE  ' 

2 

.2 

J 1 

.1 

13 

1.2 

9 

.8 

* * 

t 


. 2 .9 


1093 


»Q. 

.9 

.0 

A 

;o 

.0 


o .0 
o .0 
o .0 


1*062  12.0 
903  17.6 
679  10.0 
379  16.9 
191  18.0 
3B8  16.9 


; 101  21.0 
99  26.0 
37  18.3 


1.762  13.6 
638  18.1 
1.129  11.9 


1 100.0' 

0 .0 
,1  100.0 
1 59.0. 
0.0 

1 30.0 

2 166,7 

0 .0  J' 

2 66.7  • 


7.308  80.7 
1(79*3  78.9 
3(513  81.3 
2.72  8 79.6 
- 896  79.6 
1(882  79.6 


1(661  13.3  ' 10(036  80.9 

599  17.7  2,639  78.8 

• 1(067  11.7  7,397  81.1 


366  76.1 
120  71.0' 
296  78.8 


10,902  80.3 
2,759  78.9 
7(693  81.0 


26  2.3 

5 2.3 

21  2tl| 

6 3.5# 

2 7.7 

9 2.8 


32  2.9 . 

7 3.3 

25  2.2 


,1(081  93.7 
158  89.8 
923  99.9 
157,  92.9 
20  76.9 
137  95.1 

1,238  93.5 
178  88.1 
1,060/  99.5 


79  78.2 
3 60.0 
76  79.2 
,121  ,83.9 
9 69.2 
,112  .89.8 

WO  8LJ$ 
12  66$T 
138  82.3  ' 


0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

0 

.0 

1 

1 

50.0 

2 

0 

.0 

0 

1 

50.0 

2 

1 

33.) 

5 

0 

.0  ’ , 

0 

1 

33.3 

3 

661 

7,3 

9,051 

92 

9.0 

2*288 

569 

8.9 

6, ?63 

119 

26 

3.5 

2.9 

93, 

3.9 

iiJW 

360* 

6.3 

12,9)7 

118 

3.5 

3,351 

662 

7,3 

9,126' 

•n 


19 

V 

981 

5 

So 

169 

9 

2.9 

i 

,312 

799 

6.1,  ’ . 

12,958 

123 

3.5 

’ 3,520 

671 

7.1  * 

9,938 

97 

1, 

1*159 

13 

7.9 

176 

39 

3^5 

978 

7 

9.1 

170 

9 

15.9-  . 

26 

3 

!\ 

199 

59 

9.1 

1,329 

(J7 

8*9 

202 

17 

3.3  ' 

1 

1*122 

17 

1 , # 

16.8 ' / 

* 101 

1 

- 20.0  . 

5 

16  ,16.7 

96 

21 

19.5 

195 

3 

23.1' 

13 

.13.6  ■' 

132 

) 

* 

38 

15.9  . 

, 296 

9 

22.2' 

U 

39 

19.9 

■ . 

f 

20fi 

<*# 

% lAfclft  - TOfAl  CNAOLLMihT  IN  INSMTUUuNS  (IF  HIGHER  (OOCATION  fOR  SELECTED  MAJOR  FIELOS  OF  STUOV  ANlflEVH  OF  ENROLLMENT 
IV  AACE  ETHNICITY  ANO  SEXt  STATE,  1971  - * 


< 


MAJOR  FIELD  1900  - PMYSTCAL  SCIENCES 
♦ ’ 

AMERICAN  (NOUN  ALACK  ASIAN  OR  , 

__.AuSAAN.NAIM.-.  NON'NISPANIC  PACIFIC.  ISLANDER  JISFANTC 


TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

MINOR!  TV NCN-HlSPANIC. MM._L 


TOTAL 


UTAH 

profession®: 

FULL-TINE  0 

FEMALE  0 

MALE  0 

PARWINE  U 

FEMALE  U 

HALE  0 


NUNbER  t NUMBER 
CONTINUED 


t l NUNBER 


I 


.U 

.u 

.0 
.0 
.0 
.0 

TOTAL  0 .0 

FEMALE  U \0 

MALE  0 .0 

UNlHlMWROM 
FULL-TIME  3 J .2 

FEMALE  ' 1 / .« 

MALE  i .2 

; PART-TIME  0 .0 

FEMALE  "O'  .0 

MALE  0 .0 

TOTAL  ■>  3 .2 

FEMALE  1 .3 

MALE  2 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL  U 

FEMALE  0 | 

MALE  0 


TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  i u 

FEMALE  I .3 

^HALt  2 .1 

VERMI^T  !. 

UNDERDft/oUATES:  % 

full/time'  ■ . O' ' J 

' FEMALE  . v 0 • .0 

MALE  ■ 0 .0 

PART-TIME  : >0  .0 

FEMALE  -0  .0 

MALE.  0 .0 


< 

ERjC 


■ U 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


0 .0 

0 .u 

0 .o 


.3 

1.1 

.2 

.0 

tO 

•«u 


A J 
2 .9 

L .1 


0 .0 

0 .0 

o : Jo 


A .i 

2 .9 

1 .1 


tt  INSf  (lllUQNS) 


.0 

.0 

.0 

,u 

.0 

.0 


1A 

2 

12 

5 

I 

A 


.0 

.0. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1.1 

1.1 

M 

1.6 

2.6 

l.A 


19  1.2 

3 l.A 
16  1.2 


.0 

.0 

.0 


19  ,1.2 
3 l.A 
16  1.2 

/ 


o .o' 
o .0- 
d \ ,o 
o • .0 
o .0 
■ 0 .0 


NUMBER 

» 

NUMBER 

l 

NUMBER  , V 

NUNBER 

1 

NUNBER 

0 

,0 

0 

.0 

• • 

0 .0 

4 

0 

‘ *°  A 

. * 

i 

0 

0 

.0 

0' 

A 

0 .0 

0 

.o' 

• V 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

. 0 

.0 

o * 

6 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  • 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

i 

0 

.0 

v 1 . 

10 

* 

.8 

31 

2.5 

A 

It  160  92. A 

6A 

5.1 

1,255 

l 

.6 

6 

3.3 

lb  1 89.0 

1A 

'7.7 

161 

9 

.8 

25 

2.3 

999  93.0 

50 

A. 7 

IfOTA  : \ 

A 

1.3 

9 

2.9 

, 278  68.3 

2B 

8.9 

315 

2 

5.1  • 

3 

7.7 

.■  M 7A.A 

7 

.J7.9 

39 

2. 

. .7 

6 

i“ 

ik 

21 

7,6 

' 276  , 

14 

.9 

AO 

2.5 

It 438  91.6 

•92 

5.9 

1.570 

220 

3 

1.4 

9 

'a.i 

190  86. 'A 

21 

9.3 

11 

.8 

31 

2.3 

1*248  92. A 

71 

5.3 

"1,350 

0 

.0 

0 

1 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

• -.0 

' 3 100.0 

0 

' .0 

3 

1A 

.9 

’ AO 

2.5 

ItAAl  91.6 

92 

5.8  • 

A l»573 

3 

l.A 

9 

A.I 

190  86.A 

21 

9.J 

IA  220 

M 

,6 

31 

2.3 

1,251  92,5 

71 

5.2  i 
A / 

' 1,353 

' / 

* 

i 

) 

If  '• 

l / 
\ ' 

» , 

3 

.8 

• 3 

.8 

353  98.3 

' ,3 

.8 

359 

O' 

.0 

.0, 

.0 

* 73  100.0 

, 0 

.0 

73  i 

286  . r | 

.19  1 

3 

0 

1.0 

.0 

3 

0 

1.0 

.U 

^ 260'  97.9 
O 19  100.0 

i 

1.0 

.0 

0 1 
0 

.0 

.0 

* " 0 

0 

.0 

■ .0 

6 100.0 
13  1OO.0 

0 

0 

.0 

.,0 

.1  2071 

’ * 


i ■ - 


»/ 


J 


■k 


TOfAL 

FEMALE 

MALE 


0 .0  0 .U  0 .0 

0 .0  0 .0  0*  .0 

0 ,g  . 0 .0  0 .0 


MADUATfi 

FULL-TIME  0 .0 

FEMALE  0 *0 

MALE 0 Mi 

PAKT-TIME  0 .0 

FEMALE  U .0 

MALE  U .0 

TOTAL  0 >0 

FEMALE  0 >0 

MALE  0 .0 


0.0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

o .0"  o 'iO 

0 .0  0 .0 

0 P .0 

0 .0  o .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  o .0 


PROFESSIONAL! 

• full-time 

FEMALE 
, MALE 
PAKT-TIME  j 
FEMALE 
MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

UNO+UIAU+PROF: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

iuTal  f- 
female 

MALE 


0 .0  o' 

U .0  0 

0 .0  0 

0 .0  0 

0 .0  ' 0 

U .0  u 

0 .0  o 

0 .0  o 

0 .0  o 


0 .0  o 

0 .0  0 

U ,.o  0 

0 .u  o 

U .0  o 

0 .0  o 

0 .0  o 

0 .0  o 

u .0  ■ • o 


.0  0 .0 

.0  o .0 

.0  0 .0 

,0  0 .0 

.0  o  *  *0 

.0  o .0 

•U  0 .0 

.0  0 .0 

.0  0.0 


.0  o .0 

.0  o .0 

.U  o .0 

.0  o .0 

.0,  0 .0 

.0  0 .0 

.0  o .0 

.0  o .0 
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1.7 

1,761 

1.9 

1.4 

. 551 

2.3 

172 

.7 

2.1 

109 

3.0 

' 31 

.9 

1.3 

442 

2.1  . 

441 

.7 

2.7 

. 288 

2.7 

122 

1.1 

3.2 

63 

2.9 

19 

.9 

2.6 

225 

2.6 

. 103 

1.2 

8,973 

8.6 

91,619 

88.3 

3,158 

3.0 

103,750 

3,004 

12.3 

20,768 

8$.  2 

608 

2.5 

24,380 

5,969 

7.5 

‘ 70,851 

89.3 

2,550 

3.2 

.79,370 

2,224 

11.9 

16,202 

84.4 

337 

1.8 

18,763 

709 

13.6 

4,407 

. 84.5  ’ 

99 

1.9 

■ 5, as 

1,515 

11.2 

11,795 

87.1 

238, 

1.8 

13, W 

11,197 

9.1 

1071 821 

88.0 

3,495 

2.9 

122,513 

3,713 

12.5,' 

25,175 

85.1 

• 707 

2.4 

29,595 

7,484 

8.1 

92,646 

'88.9 

2,788 

3.0 

92,918 

1,129 

’ 4.6 

19,008 

78.1 

'•4,190 

17.2 

24,327 

224 

‘ 6.2  ' 

2,757 

76.4 

627 

17.4 

3,608 

905 

• 4.4 

16,251 

78.4.  < 

3,563 

17.2 

20,719 

730 

6.8 

8,959. 

84,0 

' 978 

9.2 

10, '667 

155 

7.2 

1,779 

82.9 

211 

9.8  . 

2,145 

575 

6.7 

7,180 

84.3  " 

-767 

9.0 

8,522 

1041 
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T*aiE  17  T tof*l  ENROLLNENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUD7  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETJWCTTY INO  SEX:  STATE,  1976  ‘ ‘ % . 


STATE,  1976 


AJOR  FIElO  1900  - PHYSICAL  SCIENCES 


. + 

9 ‘ 

* . V , ■ • ' 1 

■ 1 4 ■'  , * ■ ■ 

{ ' 

1 

• 

m'  . . 

• t . 

4 

' , / 

AMERICAN  INDIAN  • • ; . BLACK 

ASIAN  OR 

• TOTAL-. 

NHlTE 

NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NUN-HISPANIC  PACIFIC  1SLAN0ER 

4 ■■  , 

• 

HISPANIC 

* 

•MINORITY  * 

NON-HISPANIC 

> ALIcI 

- 

. \ . 

TOTAL 

■ V't* 

NUMBER 

i NUMBER 

• * 

NUMBER 

t 

NUMBER  ' 

■ ) 

NUH8ER  l , 

NUMBER  8 

NUMBER 

1 

NUNB^ 

THE  STATES  AND 

CONTINUJO  '■ 

l . 

. ■ 

'• . * ' 

TOTAL 

• ?? 1 

.3  . , ’632* 

1.8 

• 839 

2.4 

294 

.8 

1,859  5.3 

27,967  79.9 

5,168 

14.8 

34,994 

FEMALE 

13 

.2  1 144' 

2.5 

172 

3.0 

50 

.9 

379  6.6 

4,536  78.8 

838 

14.6 

5,7» 

• MALE 

61 

.3  468 

1.7 

667 

2.3 

244 

.8 

1,480  ^5*1 

23,431  80,1 

' ■ 

4,330. 

14.8 

29,241 

■ PROFESSIONAL! 

„ . 

4 . 

% 

' i 

1 

t. 

full-time 

0 

.0  1 

7,1 

1 

7.1 

l 

7.1 

3 21.4 

- 10  7U4 

1 

7.1  . 

. ' ‘ 14 

female. 

0 

.0  . 1 100.0  , 

0 

.0 

■'0 

1 100.0 

0 .0 

0 

» : 
.0 

1 

. MALE1 

0 

.0  ,0 

.0 

1 

7,7 

, 1 

'7/k 

2 15.4 

• 10  76,9 

1 • 

7.7 

13 

'PART-TIME 

0 

■ .0,  0 

..0 

. 0 

♦•'.0 

• 0 

.0 

0 .0 

• 4 50.0 

1 

50.0 

2 

FEMALE  ' 

' 0 

.0  .0 

.0  ‘ 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 . 

0 Jt 

" 0 

.0 

0 

HALE  , 

• 0 

..0  • 0 

.0. 

,0 

.0  . 

‘ 0 

.0 

0 .0 

1 50S 

l 

50.0 

l 

M-r 


TOTAL 
VemALE, 
MALE 


l 

UmAcRAOWOF: 
>:  HJLL-TIME 

'•  female 
male-, 

PART-TIME 
FEMALE 
’ ■ ' MALE 

TOTAL 
.FEMALC 
‘ MALE 

UNCLASSIFIED: 

,TUTAL 

FEMALE 

male 


total 
female 
■ ‘male 


0 

.0 

.1 

6.3 

• 1 

6.3 

'0 

.0  ( 

1400.0’ 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

l 

. > 
1 

617 

'498 

.4- 

5,258 

4.1 

0 

: 2,4Di 

1.9 

U 8 

.5  . 

2,002 

7.2 

621 

2.2 

370 

.4 

3,256 

3.3 

1,780 

1.8 

177 

■ .6 

1,443 

4.9' 

• 615 

2.1 

40 

.6 

473 

6.4 

162 

2.2 

131 

.6 

970 

4.4 

453 

2.1 

675 

.4» 

6,701 

H.3 

- 3,016 

1.9 

174 

.5 

2,475 

z.o 

783 

2.2 

501 

.4 

4, .226 

3.5 

2,233 

1.8 

40 

.8  ’ 

279 

5.2, 

105 

♦ ' 

2.0 

11  , 

;7 

104 

6.7 

3B 

2.4 

29 

,8. 

, 175 

4.6 

67 

r * A 

1.8 

i. 

.4 

6,980 

4.3 

3,121 

,1.9 

185. 

. .5 

2,579 

7.0  * 

821 

2.2 

530 

.4 

4,401 

3.5  * 

2,300 

i.e 

1 6.3 
0 . .0 
-1  6.7 


1,960  1.S 

678’  1.7 
1,670  1.5 

719  2.6 

. 183  2.S 

536  ' 2.6 


3 18.8 
1 100,0 
2 13-.3 

10,105  f.9 
3,229  11.5 
6,876  6.9 
2,956  10.0 
864.,  11.7 
2,090  9.5 


11  68.8 

0 .0  ' 

11  73.3  i 


1 12.5 

0 .0 

2 13.3 


,2,667  1.7  -13,059  8.3 

661  1.9  6,093  11.6 

2,006  1.6  8,9*6  7.3. 


96 

27 

69 


1.8. 

1.7 

1.8 


520  9.8 
180  11.5 
360  9.0 


2,763  ,1.7  13,579  8.3 

688  1.9  6,273  11.6 

2,075  1.6  "9,304  7.6 


110,637  86.6 
23,525  84.1 
87,112  87.0 
25,162  85.5 
6,186  84.0 
18,976  86.0' 

135,799  86.2 
29,7J1  84.1 
106,088  86.8 


4,673  87.8 
1,350  . 86.6  ‘ 
3,323  .88.3 


140,472  66.3 
31,061  84.2 
109,411  66.9 


7,349  5.7 

1,235  4.4 
6,114  6.1 

1,316  4.5 
310  ‘4.2 
1,006  ‘4.6 

8,665  5.5 

1,545  , 4.4 
7,120  5.8 


131  2.5 

29’  1.9 
102  2.7 


16 

1 

15 


128,091 

27,989 

100,102 

29,432 

7,360 

22,072 

v , 

157,523  * 

35,349 

122,174 


5,324' 

1,559 

3,765 


8,796  5.4  ' 162,847 

It 574  4.3  36,908 

f?222  5.7  125,^ 


2086  • 


■1 

ERJC 


f 


m 


4 


%V- 


i» 

.V  ;.\ 


WAN 


1 INSTITUTIONS) 


j . 


"Hi 


•v\ 


uRftDOATE: 

FUEL-TINE* 

. FEMALE 
* 

PART-TIME 

■ FENAlE 

■ MALE 


0 .0 
<h  .0 
O'*  .0 


0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


i 


TOTAL 

FEMALE 

MALE 


0 

* O' 
0 


.0 

.V' 

.0 


0 „4.0 

>o 

•v  ■ 

0 .0 
0.  io* 
0'-'  .0 


• 0 
0 
0 
0 


.0 

.0 

.0 

.o-y 

.0 

.0 


0 

0 

0. 

'0 

0 

0 


.0 

.0 

-o. 

.0 

.0 

.0 


.0  0 

.0  * > 0 
.0  0 


.0 

.0 

.0 


pkOFESJIONAl: 

j Full-tine 
female 

MALE  ' 

' PAAJ-TINE 

» female 
male 


.0 

i 

.0 


i 1*0 


r.O 


.0'. 
.U  1 
<0 
.0' 
.0  . 
.0 


.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 


- 0 
o 

. O' 

•0 

ft'. 

0 


.0 

.0, 

.0 

.ft 

.0 

'.0 


0 

0 

0 

ft 

0 

0 


.0 

.0 

.0 


0 

0 

4 


* L 

M * A 


1043 


, -V 


FOU.-HME 

0 

.0 

o 

.0 

13 

01.9 

0 

.0 

13 

ol.ft- 

7 

33.3 

i 

4.8 

21 

|||fEMALE 

“'male 

o'. 

.0 

■'*  0 

.0 

3 

■75.0 

J 0 

.0 

3 

754 

l 

25.0 

0 

.0 

4 

'o 

.0 

>.  0 

.0 

. 10 

58.8 

0 

.0 

' W 

38/8 

4 

35.3 

i 

5.9 

17 

>AAI-TWE 

0 

.0 

'*0 

.0 

A 

50.0 

0 

.0 

A 

solo 

6 

50.0  . 

0 

.0  • 

8 

. FEMALE  *’ 

k 

.0 

.0 

.0 

3 

60.0 

/ 0 , 

.0 

3 

60.41  ' 

2 

40.0 

7 ft 

.0  : 

5 

MALE  ■ 

•ft 

.0 

u 

.0. 

. 1 

33,3 

O' 

.0 

I 

33.3 

66..J 

. o 

1 • 

.0  ’ 

3 

». 

'*  ft 

total  k 

/ ’ 
'ft  ' 

.0 

\ 0 

1* 

.ft  , 

.17 

58.6 

0 

.0 

17 

58.6 

11 

37.9  ' 

1 

'3.4 

29 

FEMALE  V\ 

.0 

.0 

.0 

.0  ' 

6 

66.7  ' 

0 

.0 

6 

66.7 

3 

33.3 

■ o 

*.0 

. . 9 

' male  . 

0 

*.0 

0 

.0 

« 

n 

55.0-  „• 

,Q, 

-.0 

11 

55.0 

8 

$o.r 

' l' 

5.0 

20 

.0  ' 
.0  * 
.0 
.0 
.0 
.0 


total 

0 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  • 

‘ 0 

.0 

' ' 0 

.0. 

0 

.0 

0 

female 

0 

*0  \ 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

L ■ 0 

.■ft 

0 

0 

MALE 

0 

• 0 

u 

0 

.0 

• C 

.0. 

' 0 

.0 

\ ■ ft 

.0 

0 

.0 

0 

UNO+GAAO+PROF; 

full-time 

u 

.0 

0 , 

.0 

13 

61.9 

0 

.0  * 

13 

* 

61.9 

/r 

•33.3  . 

l 

4.8 

21 

female 

M # 

• 0 

0 

'■  4 . 

3 

75.0 

0 

.0 

3 

75.0 

. 1 

2S.0 

O' 

.a 

4 

male  • ' 

0 

.ft. 

'O' 

,*Q:  ’ 

10 

58.8 

0 

.0  ' 

' • 10 

6 

35.3 

1 - 

5.9 

17 

part-time 

0. 

, V 

.u 

■ 1 ■! 

.0 

4 

50.0 

0 

.6 

' 4 

50.0 

4 

50.0 

. 0 

.0  ' 

8 

' FEMALE 

0 

.0 

.0 

3 

60.0  . - 

C 

.0 

3 

60.0 

2 

40.0 

' 0 

.0 

5 

male  v^ 

h, 

v 

,0 

i ft 

.0  ' 

1 

33.3 

0 

.•ft 

1 

33.3 

2 

66.7 

0 

.0. 

\ 3 

y 

total 

0 

.0 

0 

.0 

IT 

58.6 

. 0 

.0 

17 

58.6 

11 

37.9 

1 

3.4 

29 

female 

0 

.oj 

0 

.0 

6 

66.7 

■ 0 

.0 

f 6 

66. 7 

3 

33.3 

0 

.0 

9 

male 

a 

.0 

0 

.0 

11 

55.0 

0 

.0  . 

11 

‘55.0 

8 

40.0 

1 

5.0 

20 

unclassified: 

TOTAL 

0 

.0 ' 

0 

.0 

0 

.0 

& 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

Q 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

*0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0, 

.0 

0 

.0 

. 9 

total  enrollment: 

TOTAL 

0 

.u  \ 

0 

' .0 

17 

58.6 

0 

*0. 

L 17 

58.6 

* 

11 

37.9 

l 

3.4 

29 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

6 

66.7 

0 

■4 

1 ‘ 

66.7 

3 

33.3 

% 0 

.0 

9 

MALE 

0 

.0 

0 

.0  • 

11 

55.0 

0 

.m 

* 11 

55.0 

8 

4C.0 

1 

5.0 

20 

M 
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E • . , SHADE  ETHNICITY  ANO  SEA:  STATE,  1976  * .. 


I" 


najqr  fklo  i#o  - physical  sciences  — * 

'American  inoun  slack  asian  or 
auskan  native  non-hispanic  pacific  ISLANOER  HISPANIC 


total 

MINORITY 


I 


UNITE  NON-RESIOENT 

NON-HISPANIC  ALIEN 


' NUMBER 
PUERTO  RICO 


t 


NUMBER  1 NUMBER',  8 NUMBER 
ft  INSTITUTIONS) 


1 NUMBER  t NUMBER  I NUMBER  t 


UNDERGRADUATES: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 


TOTAL 
. FEMALE 
MALE 

GRAOUATEi 
■*  full-time 
female 

' MALE 
PAR  WINE 
FEMALE 

. ' MALE 

- \ , 

total  • 

, FEMALE 
’ MALE 

PROFESSIONAL:- 


I 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 
U£  .0 
0 ’.0 
. B .0 
IT  .0 
Q ‘ ,»o 

0 .0 
0 .0 
o .-o 


0 \ 
0 ■ 
0 
0 

0 • 
0 

■o' 

o' 

0 . 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.’0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

» . o 


0 .0 

O'  .0 

Q,  .tf 


' 0 
. 0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

t 

.0 

-.0- 

.0 


.0 

.0 

.0 

-.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0- 


V 


I 

5J8  100.0 ' 
BAS  100.0 
313  100.0 
AA  100.0 
16  100.0 
28. 100.0 

ft02  100.0 
261  100.0 
341100,0 


37  100.0 
11  100.0 
26  100.0 
2B  100.0 
6 100.0 
■ 22  100.0 

65  loio 
it.  ;oo.« 

AB  100.0 


5S8  100.0 
2A5  100.0 
313  100.0 
AA  100;0 
16  100.0 
28  100.0, 

602  100.0 
261  100.0 
3A1  100.0 

37Mpio 
11  100.0 
26  100.0  - 
28  100.0 
Vioo.o 
loo.tf 

65U00.0 

nko 

AB  100.0 


0 

0. 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

- 0 


.0 

.0 

;o 

.0 

•1 


.0 

.0, 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.O' 


0 .0 

o , 4 
0 .0 


, 0 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


TOTAL 

NUMBER 


558 

2A5 

313 

AA 

16 

28 

602 

261 

3A1 


37-' 

11 

.26 

28 

6 

22 

65 

17 

'AS 


(3 

ERIC 


full-time 

0 

.0 

c 

..o 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

,0' 

0 .0 

0 

I FEMALE  ■■  \ 

^0. 

.0 

0 

.0  ■ 

O' 

.0 

0 .0  " 

0 ,0  , 

0 

.0 

0 .0 

0 

MALE 

vo 

.0 

0 

.0 

. 0 

.o  ' . 

- 0 .0 

0,  . .0 

0 

.0  ■ 

■ 0 .0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 .0 

* 0 .0 

0 

.0 

0 ..0 

0 

■ FEMALE  - ’ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0^.0 

0 . • .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

M^  . 

0 

•0 

'/  ' 

0 

.0 

' 0 

% 

. .0 

c N ;o  t 

■ •*  0 .0 

0 

.0 

.0 

0 .0  •' 

0 

total'  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

$ .0 

0 

0 .0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

MALE 

0 

'•0 

0 

*0 

0 

.0 

C .0 

0.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

UftD»GRAO*PRQF: 

FULL-TIME 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

% 

595  100.0 

1 

595  100.0 

c 

.0 

0 .0 

595 

FEMALE  i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

256  100.0 

256  100.0 

0 \ 

.0 

0 .0 

256 

MALE  > 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

339  100.0 

, 339  100.0 

0 *• 

.0 

'o  .0 

339 

PART-TIME 

0 

.0, 

0 

.0 

a 

.0 

72  100.0  ; 

72  100.0 

0 

.0 

0 .0 

.72 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

22  100.0 

22  100.0 

0 

.0 

.0  .0 

22 

MALE  ■ '.  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

50' 100.0 

* % 

50  100.0 

0 ' 

.0 

0 .0 

50 

v 


TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  663  100.0 

667  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

667, 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0*  ■ 

0 

.0  278  igo.o 

278  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

.278 

MALE 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0  389  100.0 

r 

389  100.0 

0 

*c 

0 

.0 

.389 

MCtASSlHED: 

TOTAL 

0 1 

* 

. .0 

0 

.0 

0 

\ 

4 , 

.0  13  100.0 

• 

13  100.0 

0 

fO 

0 

/ 

.0 

u 

FEMALE 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 ’ 

.0  4 100.0 

4 100.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

, 4 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  9 100.0 

9 100.0 

0 * 

.0 

' 0 

.0 

9 

TOTAL  WAQUKNTl 

TOTAL  0 *0  0 .0  0 .0  680  100.0  680  100.0 
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FULL-TIME  0 .0  I mil  0 .0  0 .0 . « • 4'  66.7  0 .0  2 33.3  1 6 

FEMALE  0 .0'  0 .0  Q .0.  0 .0  0 ' ..0  : 0 .C  ♦ 1100.0  1 

MALE  - 0 .0  4 80.0  0 .0  0 .0  • ■ 4 80.0  '.'  0 .0  1 20.0  S 

PART-TIME  0 .0  0 .0  0.  .0  * 0 .O  ft  .0  0 .0  ‘ 0 .0  0 

FEMALE  . Q .0  . 0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  .0  .0  0 

.MALE-  0.0  ’ 0.  .0  0 .0  0 .O  ’ 0 .0  0 .0  4""  .0  0 

TOTAL  0 .0  4 66.7  0 .0,0  .0  4 66.7  ■ 0 .0  2 33.3  6 

female  0 .$  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  1 100,0  1 
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• .0 

0 

-.0  • 

0 

.0 

" . 0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 
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.0 

0 
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.0 

.0 
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0 • .0 

0 .0 
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.0 

.0 
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0 .0 

0 .0 
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1* 
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.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0- 


0 .0 

0 .0 
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0 .0 

0 .0 

0 .0 
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0 .0 
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FENALE  v .0  0 .0  0.  .0  0 .0  0 .0  0 .0  1 100.0'  1 

NALE  0 .0  4 80.0  0 .0  0 .0  6 80.0  O'  .0  1 20.0  5 
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.0 
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.7 

13 
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i • *■ 
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‘ 7 

1.2* 

3 .5 
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0 

.0 

0 

.0 

3 
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1 

.4 

1 .4 
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u 

.0 

4 
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10 

3.0 
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.0 
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21 
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0 
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1 
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,2 
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0 .0 

31 
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.6 

17 
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.0 
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.0 

22  100.0 

22  100.0 

0 

.0 

0 .0 

' 22 
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.0 
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.0 
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0 
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0 

•0 
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.0 
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•0 
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•0 
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0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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u 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

1 
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0 
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4 

1 

• 6 ’■ 

13 

1 

2.1 

FiMALE 

0 

mo 

0 
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3 

l*  L i 
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0 

.0 

4 

1.1 

10 

2.8 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

6 

5.0 
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O’ 

.0 

0 

.0 

•3 

-V 

MALE 

0 

.0 

*o 

.0 
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0 

.0 
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• 6 

17 
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0 

.0 

0 
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0 

.u 
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1.0 
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0 
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0 
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.0 
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0 
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.0 

0 
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.0 

0 
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.0 
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.6 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

• 
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9 
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foll-time 
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.6 

•*•916 

6.7 
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1.8 
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,120 

.3 

1*9<3 

7.6 

*'  615 

2.1 

MALE 
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'•.6 
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. 3.6 

1.367  , 

1.7 

PART-TIME 

U6 

.8 
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1.8 
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.8 
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1.9 

' MALE 
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.6 
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229 

1.7 
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1.8 
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.3 
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3.0 

HALE 

53 

.3 

2o9' 

1*3 

662. 

2.1 
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2.6 
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96 
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2.6 

female 

13 

.2 

. 166 

2.5 

172, 

3.0 

• m • 

•81 . 

.3  . 

686 

1.7 

667* 

2.3 

0 

.0 

'o 
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O' 
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.0 
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.0 
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0 

.0 
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•0 

.0 

O' 
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.0 
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0 
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7 

l.l 
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1 

.6 

1 .6 
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6 
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2 .6 
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72 
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76 
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6 
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22 
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25 
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7.6 

0 .0 

27 

50 
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v 

SI 
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53 
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It , 

1.6 

3 .6 

' 702 
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• 3. 

1.0  « 
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8 

1.9 

2 . .5 
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2.8 
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2.5 
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7.9 
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3.6 
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3.6 
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13.9 
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99 

1.9 
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3.6 
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11.6 
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86.9 
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9.6 

4 
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2.9 
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7.5, 

1,779 

82.7. 

211 g 

9.6 

I . 2*151  ■ 

125 

W5*» 

597 

7.0 

7,160 " 

64.0 

767 

9.0 

1 8*544- 

359 

1.0 

' 1.924 

5.5 

' 27,967 

75.8 

5,168- 

14.7 

>5,059 

67 

1.2  . 

• 396 

6.9 

6, '536 

78.6' 

838 

14.5 

5,770  ’ 

292 

l.o 

1.528 

5.2  - 

23.431 

80.  C 

4, '330 

14.8 

29,289 

/ 


. . . ■ . . % •" 

• V.  . • ' Jt  ' < w>  •■'J5 

' ' . * 4 /y|  » l ■ r'fe  1 * ' . ’’  • * Wb 

: \ \Jr  ; m $ • ■*■  ■ r*  «♦  k k 

✓ . . (i  i > 

* i , _ * , , 

TANLt  IT*  fOTH  iWOLlMENT  IN  IMSTITUf  I0MS  OF  HIGHER  CCUCATION  FOR  SflECTED  MAJOR  FIEIOS  OF  STUDY  MO  ICVCi  Of  INRQUMINf 
‘ IT  RACE  ETHNICITY  AND  Mil  STATE,  1476  *.  , , , ' ' 


MAJOR  HILO  190(1  -PHYSICAL  SCIENCES  ' . ' ' 

‘ ■ r ,i  ' 

__  • V j.  _ ■ 

AHiRICAN  INDIAN  BUCK  ASIAN  OR  TOTAL  WHITE'  - -NOMESIOENT  , 
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;.o 

1 0 

l 

.0 

1 

6.7 

. 1 

6.) 

: V2 

■13.3 

11 

73.3 

2 13.3 

■ '■  15 

UNU»WAU»PR0F5 

\ 

,\ 

t 

, 

• ■;  , 

f 

FULL-TIME 

49B 

* *4 

5.162 

6.1. 

2,416 

1.9 

2,543* 

2.0 

10,717 

8.3 

110,644 

86.0,  r 

7,352  5.7 

128,713  . 

.FENALE 

12b 

.3 

mi 

*7.1 

624 

2.'2 

734 

2,6 

’ 3,488 

12.3 

23,526 

83.3 

1,2)6'.  4.4 

26,250 

& ’MALE 

3/0 

.6 

J.2oO 

3.2 

1,790' 

1.8 

1,809 

1.8  ' 

7,229 

7.2 

87,118 

86.7 

6,176  6.1 

100,463 

- ‘PARI-TINE 

i 77 

"» .6 

1.663 

6.9 

619 

2.1 

-%  791 

2.7 

3,030 

10.3 

25,166 

83.3 

1,316  4.5  • 

29,512 

FENALE 

Lb 

.6 

673 

6.6 

165 

2.2 

205 

2.8 

889 

12.0 

6,188 

83.8 

. 310  4.2 

7,387 

MALE 

Ail 

.6 

Y70 

*4.4 

454 

M 

586 

2.6 

2,141 

9.7’ 

18,978  . 

89.8 

1,00^  . 4.5 

22,125  - 

total 

673 

.6 

6.703 

C , 

6.2 

3,033 

1.9 

3,334 

2.1 

13,747 

8.7 

135,810 

85.8 

8,668  5.5 

158,225 

FENALE . 

176 

.3 

2,673 

6.9 

789 

2.2 

A 939 

2.6 

4,377, 

12.3 

29,714  83.4 

1,546  4.3 

35,637 

male 

301 

.6 

6,240 

3.3 

2,244 

1.8 

§2,395 

2.0 

'9,370 

7.6 

106,096 

86.5 

-7,122  518 

122,588 

UNCLASSIFIED:  ■ 


total 

40 

.7 

279 

. 5.2 

105 

2.0 

v 109 

2.0 

533 

10.0 

4,673 

87.6 

131 

2.5 

5,337 

female 

11 

.7 

104 

0.7 

38 

2.4 

31 

2.0 

184 

11.6 

1,350 

86*4 

2% 

1.9 

1,(563 

hale 

6 

24 

.B 

178 

4.6 

67 

1.8 

78 

2.1 

349 

9.2 

3,323 

88.0  * 

102 

2.7  • 

3,774 

TOTAL  ENROLLMENT: 

1 

4 

TOTAL 

715 

' .4 

, 6,984 

4.J 

3,138 

1.9 

3,44) 

2.1 

14,260 

8.7 

140,483 

85.9 

8,799 

5.4 

163,51 

FEMALE  , 

185 

.5 

2,679 

6.9 

827 

2.2 

970 

2.6 

4,561 

12.3 

. 31,064 

83.5 

1,575 

4.2 

37,200 

j male 

530 

.4 

, A' 

4,4^5 

. 1 

3.5 

2,311 

1.8 

j 2,473 

2.0 

9,719 

7.7 

109,419 

86«t 

7,224 

5.7 

126,362 

1 

/ 


) 


l 


' , t * 

lAIlt  IT  - TOTAL.  CMAOlLMCNf  IN  'INSTITUTION  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  NAJOA  PlELOS'Qf  STUOY  AND  LEWI  OF  ENROLLMENT 
IV  RACE  Ef  Ml  1C  ITT  AND  Six*  STATE,  Wt  t 


MAJUMIUO  TOM  * ALL  OTHERS 

I \ % 

; * 


■ * 

. ANEAI CAN  INDIAN 

1 BLACK 

ASIAN  OR 

1 

1 

TOTAL 

NHITE 

NON-fESlOENT 

* 

ALASKAN  NATIVE 

NQN-H1SPAMC  PACIFIC  ISLANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

nqn-mispamc  . 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

t 

NUMBER  A 

NUMBfR 

I 

NUMBER 

6 

I 

NUMB El 

A 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

U NUMBER 

ALANjMA 

• 

1 So  INSTITuTIUNS) 

* 

• 

t 

*■ 

f 

V 

t 

uNDEItMDOATESs 

• 

• 

full-time 

•77 

.1 

17,60  25.  S 

8A 

. .1 

139 

•2  i 

17,973 

26.0 

>0,717 

73.A 

A26 

.6 

69,176 

. FEN8LE 

AA 

.1 

10.7AA  28.1 

a2 

.1 

60 

•l* 

10,890 

26.5 

27)  UO; 

71.1 

127 

.3 

38,177 

MALE 

33 

.1 

6,929 . 22.  A 

A2 

.1 

79  • 

.3 

7,013 

22.8 

23,617 

76.2 

299 

1.0' 

' 30,999 

PART-TIME 

29 

3,082  IA.9 

29 

' l A 

■•56' 

.3 

3,196 

15.A  ’ 

'17,A3I 

8A,3 

57 

.3 

'•20,691 

. FENALE 

11 

-kl 

1,710,  16.  i 

.11 

4 

15 

.1 

1.7A7 

16.A 

8,668 

83.A 

21 

•2 

•10,636  ' 

MALE 

lb 

H 372  13.6 

,16 

. •* 

1 * , 

A1 

.A 

1»AA9 

1A.A  , 

>8,570 

85.2 

36 

.A 

10,055  , 

MfAL 

iOo 

.i 

20,755  23.1  • 

113 

.i 

195 

.2 

21,169  23.6 

75.9 

A83  f 

,5 

69,86# 

FEN  Alt'  ■ 

ss 

.i 

‘ 12, ASA  25.5 

. ,53 

.i 

75 

.2 

12,637 

25.9 

3f026 

73.6 

1A8  ’ 

.3 

AS, 813 

MALE 

1 si 

.i. 

• 6,301  20.2 

^ 60. 

: u 

' ' 120 

.3 

8,532 

20.8 

32,187 

78.A 

335 

.8 

• A1,05A 

IRAUUATEI  * 

V 

/ 

* 

• *' 

ft 

t 

, 

FULI-UNE 

3 

/ *r 

593'  Ib.b 

2A 

-.7 

8 

.2 

628 

17.6 

2,826 

79.0 

12A 

3.5 

3,578 

female 

[■ 

f .1 

3A9  19.1 

S 

.3 

2 

.1 

.357 

20.1 

,1,355 

77.0 

, • 58 

2.7 

1,760 

MALE 

i 

■ .1 

2AA  13.7 

19 

,1.0 

6 

.3 

271 

IA.9 

1,  A/71 

10.9 

76 

A.2 

1,818 

PART-TINE 

b 

.1 

‘ 1,662  20.3 

13 

.1 

7 

.1 

1,890 

20.6 

*7,2A8 

78.9 

■ 52 

.6 

9,190 

FEMALE 

3 

.1 

1,336  22.9 

■ 5 

.1 

.1 

1,350 

23.1 

A.A78 

76.7 

1A 

.2 

5,8A2  . 

HAlE  , 1 

5 

.1 

52A  15.7 

, 8 

.2 

9 3 

.1 

5A0 

16.1 

2,770 

82.7. 

38 

1.1 

3,3A8  • 

v TOTAL 

11 

.1 

2.A55  19.2 

37 

.3 

• IS 

.1 

2,518 

19.7 

10,  OTA 

78.9 

176 

l.A 

12,768 

«.  female 

A 

.1 

1,667  22.2 

10 

.1 

6 

.1 

1,707 

22.5 

5,833 

76.7 

62 

.8 

7,602 

MALE 

1 

v‘ 

766  1A.9 

27 

.5 

9 

.2 

811. 

15.7 

4,241 

82.1 

HA 

2.2 

5,166 

1 professional; 

/ 

* 

( full-time 

l 

.9 

11  9. A 

1 

.9 

* D 

.0 

13 

11.1 

10A 

88.9 

0 

.0 

117 

\ female 

U 

.0 

5 33.3 

0 

' .0 

0 

.0 

5 

33.3 

10 

66.7 

0 

.0 

15 

1 MAI# 

1 

l.U 

6 5.9 

1 

1.0 

0 

.0 

8 

7.8 

9A 

92.2 

0 

.0 

102 

PART-Ti 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

•o. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

' 0 

.U 

0 .0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

0 

Jm 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

. 0 .0 

0 

.0 

' 0 

•o. 

0 

.0 

i • 

.0  1 

0 

.0 

0 

. total 

1 

.9 

11  9.A 

1 

.9 

0 

.0 

13 

11.1 

“lOA 

88.9 

0 

.0 

117 

* FEMALE 

0- 

■ .0 

' S 0.3 

0 

.0 

• 0 

.0 

5, 

33.3 

10-66.7 

0 

.0 

15 

. MALE 

1 

1.0 

1 

6 5.9 

1 

1.0 

0 

.0 

6 

7.8 

9A"92.2 

0 

.0 

102 

UNM>RAO*PRUF: 

1 

b 

A 

# 

FULL-TIME 

61 

.1 

16,277  25.1 

109 

.1 

1A7 

.2 

18,61A 

25.5 

53,707 

73.7 

550 

.8 

72,871  ’ 

FEMALE 

AS 

.1  , 

11,096  27.8 

A7 

.1 

62 

.2 

IW252 

28.2 

28,525  71, A 

175 

.A 

*39,95f 

MALE  ' 

36 

.1 

7,179  <1.8 

62 

.2 

85 

.3 

7,362 

22.A  * 

25,182 

76.5 

375 

1.1 

32,919 

part-time 

37 

.1’ 

A,9AA  16.5 

• A2 

.1 

63 

.2 

5,086 

17.0 

2A,686 

82.6 

109 

.A 

29,861 

■ FEMALE 

1A 

.1 

3,0A8  18.S 

16 

.1 

19 

.1 

3,097 

16.6  . 

13,34b 

81.0 

35 

.2 

' 16.A78 

MALE 

a 

.2 

1,896  1A.1 

26 

_ .2 

AA 

.3 

1,989 

1A.8 

11, 3 AO 

8A.6 

*“  74 

.6 

13,403 

total 

lib 

♦ 

.1  ■ ' 

23,221  22.6 

:*  151 

.1 

210 

.2 

23,700 ' 

23.1 

7ft, 393^ 

76.3 

659 

►6 

102,752 

female 

S9 

.1 

1A,1A6  25.1 

63 

.1  ■ 

61 

.1 

lAf 3A9 

25.A  ‘ 

' At, 871 

.74.2 

210 

.A 

, • MALE 

59, 

9,075  19.6 

.2 

129 

.3 

,9,351 

V 

20.2 

.36,522 

78.8 

AA9 

1.0 

. A6,® 

LIJIL^^iaijBJJIJ  j^j|  H|j 

M 

A 

t 

1049 

1 

i 

• 

* 

2-101 

Ulil  l?  - TOTAL  ENROLLMENT.;!*  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  M 
IV  RACE  lUiltlTV  AND  SfXl  STATE)  1916 


ANUltAN  INOIAN  BLACK,  '!  ASIAN  ON 
>I^SK&N  NATIVE  non-hispinic, pacific  ISUHOW 


, \ • NUNbW 

( 

NUH8ER 

6 

X 

NUMIER 

I 

AiiMjlA 

CONTINUED 

UfiClASSIflEpA 

TOTAL 

l 

.0 

662 

16.6 

11 

.2 

fenali 

1 

.0 

363 

16.6 

5 

.2 

HALE 

0 

.0 

279 

16.6 

6 

.3 

'TOTAL  ENROLLMENT i 

TOTAL 

11*9 

.1 

23.863 

22,3 

)62 

.2 

HMjALE 

, 63 

.1 

16,329 

26.6 

.1 

MALE 

')9 

.1 

,v  9,356 

\ 7 

19.6 

*96 

• 2 

ALASKA 

l 

9 INSTITUTIONS! 

f 

UNOEMMOMTESt 

fUU-TIHE 

lib 

il.i 

71 

3.8 

136 

7.2 

■.  FEMALE 

ill. 

li.7 

' 33 

3.8 

56 

5.9 

MALE 

110 

11.6 

36 

3.7 

82 

8.3 

PART-TIME  , 

171 

6.T 

116 

6.5 

133 

5.2 

FEMALE 

96 

6.6 

68 

6.6 

106 

7.0 

MALE 

76 

6.9 

67 

6.6 

29 

2.7 

total 

606' 

9.2 

166 

6.2 

269 

6)0 

; 'FEMALE 

126 

9.3 

lu3 

6.3 

158 

6.6 

• MALE 

186 

9.0 

63 

6*  1 \ 

111 

5.6 

GRADUATE:  I 

, 

FULL-TIME 

13 

7.0 

8 

6.J 

3 

1.6 

FEMALE  / 

5 

7.0 

3 

6.2 

• 1 

1.6 

MALE 

8 

7.0 

5 

'6.3 

i 

1.7 

PART-TIME 

62 

7.2 

26 

6.3 

8 

1.6 

FEMALE  • 

19 

7.3 

12 

6.6 

6 

1.5 

HALE 

7.2 

16 

6.6 

. 6 

1.2 

l 

TOTAL 

>5 

7.2 

36 

6.6 

11 

1.6 

FEMALE 

26 

7.3 

15 

6.3 

5 

1.5 

MALE 

31 

7.1 

19 

6.6 

6 

1.6 

PROFESSIONAL: 

full-time 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

U 

.0 

0 

.0 

0 

.0' 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

J 

.0 

0 

.0 

TOTAL  . NNITE  * ..  MHESIDIM 

1 NINOAIIV'  ’ NON-HISAANIC  ALIEN  TOTAL 

• ■ / 

NUH6EA  x mm  x nunbea  i mm  * , number 


I 


3 

.1 

677  16.9 

3)752  82.7 

106 

2.3 

6.535 

1 

,0 

390  35.0 

WTO  8J.7 

36 

, 1.) 

, 2)596 

2 

.1 

r 

287  16.8 

1,582  81.5 

% 

72 

3.7 

1,961 

1 

213  'J 

.2 

26,377  Ilf 

82,16)  76.6 

765 

.7 

107,287 

82 

.1 

16,719  25.0 

66,061  76.6 

266 

.6 

59,026 

131 

.3 

9i63J  20*0* 

38,106  791^ 

521 

1.1 

; 61)263 

6] 


27 

1.6 

670 

26.9 

1,612 

76.9 

2 

.1 

1,886 

16 

1.5 

229 

25.0 

688 

'75.0 

0 

.0 

917 

13 

1.3 

261 

26.9 

726, 

#76.9 

2 

.2 

* 967 

61 

1.6 

661 

18.0 

2,106* 

82.0 

0 

.0 

2,567 

25 

1.7 

295 

19.8 

l,19r  80.2 

0 

-.0 

1,693 

16 

1.5 

166 

15.5 

908 

86.5 

j 

0 

.0 

1,076' 

68 

1.5 

921 

20.9 

3,518 

79.0 

h 

.0 

6,651 

39 

1.6 

\ 526 

21.7, 

1,886 

78.3 

0 

.0 

2,610 

29 

1.6, 

607 

19.9 

1,632 

80.0 

2 

.1 

2,061 

6 

2.2 

28 

15.1 

158 

> 

86.9 

0 

.0 

186 

2 

2.8 

11 

15.5 

60 

86.5 

0 

.0 

, n 

2 

1.7 

17 

in.8 

98 

85.2 

0 

.0 

115 

11 

1.9 

87 

15.0 

696 

85.0 

0 

.0 

581 

6 

1.5 

39 

15.0 

221 

85.0 

0 

.0 

260 

7 

2.2 

68 

15.0  . 

*273 

85.0 

0 

.0 

321 

15 

2.0 

113 

15.0 

652 

85.C 

0 

.0 

767 

6 

1.8 

50 

15.1 

281 

86.9 

0 

.0 

331 

9 

2.1 

65 

16.9 

371 

85.1 

0 

.0 

636 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , ' 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

r 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 


* 


4 ' 


'*4V 


10TU  1 
MM II 
Mil 


0 . .0 
0 .0 
0 .u 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0. 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

’ 0 


,*2‘ 

•0 

.0 


0 .0 
o ,»o 
0 .0' 


'i*»yuo*Aon 


F 


-Hue 

t! 


« - ki- 
ll J.« 


m 4,  7 

15  5.6 


31  -[A 
16  1.6 


498-244- 
240  24.) 


UM- 


741  ' 7y.7 


ii 


, 4' 


i 


MIT-T1« 

MMII 

Mil 


ram 

filUlt 

Mil- 


1M 

10.4 

' V 

3. 8 

'84 

7.8 

' 13 

1,4 

238 

23.1 

122 

76.0 

“ 2 

.2 

. iVoii  ‘ 

214 

6.1 

iS 

4.5 

141 

4.5 

32 

'1.7 

548 

17,4 

2,600 

12,6 

0 

.0 

117 

6.7 

(0 

4.6 

108 

6.2 

29 

1.7 

3)4 

19.1  > 

1,419 

80.9  s 

0 . 

.0 

1,73)  > 

97 

■ 61 

4.4 

33 

2.4 

; 2) 

1.6 

“.,214 

1,1(1 

84.7 

v/O,  ’ 

Xv  " 

.0,, 

1,)95  • 

46) 

#.9 

'220 

, 4.2 

<10 

1.4 

.'83 

1.6 

’ 1,04(J 

120.0 

4,170 

79,9 

2 

•o 

5,211 

24# 

• 9.0 

118 

A.  3 

16) 

5.9 

, 4J 

1.6 

57* 

20.9 

2,167 

79.1 

0 

.0  ^/*74l 

<15 

(.7 

102 

4.1 

117 

4.7 

38 

1.3 

.472 

19.1 

2,00) 

10.4 

; . • 2 

,\r  2,477 

UNCUSSIFIIDl 

,T5T6L  929  7.0 

FEMLl  521  6.9 

MALI  40#  7.2 


564  4.) 

)14.  4.2 
2)0  4.4 


1(9  1.4  2)9  1.1 

10)  1.4  a ' 1)2  1.8 

(2  1.4  ' 107  1.9 


4 


TOTAL  IMMUNE  NT  r 
TOTAL 
- ‘FINALE 
. MLl  623  7.» 


4i)92  1.6 

. 769  7.9 


7(4  4.) 

4)2  4.2 

392  4.3 


469  2.9 

266  2.6 

199|  2.4 


AAU0NA 


I 


21  INSTITUTIONS) 


UNMIMADULUSl 
/uu-tine un*  v 


j 


FINALE 

ML?' 


669  3.2 

64#  3.2 


1,691  3.2 

704  2.6 


994  3.7 


343 

174 

169 


.6 

.7 

.6 


022 

177 

149 


4,816 

1,8(8 

2,921 


9.0 

iK 


PAAHWE 

2,210 

4.0 

1,743 

3.1 

362 

.7 

5,418 

9.7 

finale 

1,298 

4.5  i 

750 

2.6 

196 

.7 

2,422 

8.3 

- NAL( 

912 

3.4  \ 

^ 993 

3.7  , . 

166 

.6 

,2,996 

11.3 

TOTAL 

3,92A 

3.6 

3,441 

3.2 

705 

.6 

10,234 

/ 

9.4 

FINALE 

2,16) 

3.9 

1,454 

2.6 

370 

.7 

4,310 

7.7 

nale 

1*760 

3.3 

1,987 

3.7 

335 

.6 

5,924 

11.1 

0AAOUATE1 

fkl-TINE 
' FENALl 

35 

1.1 

35 

1.1 

20 

.6 
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.3 

143 

2.9 

494 

9.9' 

135 

2.7 

786' 

15.'|7 

4,035 

$0.6 

184 

3/7 

5,005 

FEMALE 

0 

.0 

33 

4.9 

178 

15.6 

23 

2.0 

256 

22.7 

836 

74.1 

36 

3.2 

1,128 

MALE 

14 

.4 

» 

66 

2.3 

316 

8.2 

112 

2.9 

530 

“1 

3,199 

82.5 

148 

3.8 

3,877 

UNIX  GRAD  tPROP 
FULL-TIME 

» 

♦ 

6,978 

1.4 

43,276 

8.8 

28,507 

5.6 

47,973 

9.4 

128,734 

25.11 

372,520 

72.6 

11,653 

2.3 

512,907 

FEMALE 

3,3lB 

l.J 

23,7*3 

9.3 

14,643 

5.7 

21,602 

8.5 

63,306 

24.8 

| 187,419 

73.4 

4,503 

1.8 

255,228 

MALE 

3,660 

IA 

21,333 

8.4 

13,864 

5.4 

26,371 

10.2 

65,428 

25.4 

185,101 

71.8 

7,150 

2.8 

2*7,679 

PART-TIME 

9,637 

1.6 

55,253 

8.9 

25,641 

4.1 

’ 58,112 

9.3 

148,663 

23.9 

467,077 

75.0 

7,201 

1.2 

622,941 

FEMALE 

3,194 

1.3 

28,649 

8.5 

13,506 

4.0 

28,045 

8.2 

75,594 

22.2 

1 262,230 

76.4 

3,431 

1.0 

341,255 

MALE 

4,4o3 

1.6 

26,404 

9.4 

12,135 

4.3 

30,067 

10.7 

73,069 

25.9 

1-  204,647 

1 

72.7 

3,77.0 

1.3 

281,686 

TOTAL 

16,633 

1.3 

100,529 

6.9 

54,148 

4.6 

106,085 

9.3 

277,397 

24.4 

',839,597 

73.9 

■ 18,854 

1.7' 

1,135,848 

FEMALE 

6,312 

1.4 

32,342 

8.8 

28,149 

4.7 

49,647 

8.3 

- 138,900 

23.3 

1449,649 

75.4 

7,934 

1.3 

596,483' 

MALE 

8,123 

1.3 

47,937 

8.9 

25  , 999 

4.8' 

56,438 

10.5 

138,497 

25.7 

1389,948 

. 1 

72.3 

10,920, 

1 

2.0 

539,365 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

2,363 

1.1 

11,060 

5.3 

'9,943 

4.8 

12,415 

6.0 

35,803 

17.3 

• 1 
1 

167,663 

80.8 

1 

3,940  ! 

1.9 

207,406, 

FEMALE 

1,327 

1.2 

6,331 

5.6 

3,407 

4.8 

5,758 

5.1 

18,823 

16.5 

93,456 

82.1 

1,535 

1.3 

113,814 

male 

l,u5B 

1.1 

4,729 

3.1 

4,536 

4.8 

6,657 

7.1 

16,980 

18.1 

(4,207 

79.3 

2,405  1 

2.6 

l 

93,592 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  19,020 

1.4 

111,569 

6.3 

64,091 

4.8 

118,500 

8.8 

313,200 

23.3  1,00^,260 

75;C 

22,794 

1,343,25$ 

FEMALE 

9,639 

1.4 

.58,923 

8.3 

33,556 

4.7 

55,405 

7.8 

157,723 

22.2 

543,105 

76.5 

9,469 

' 1.3 

710,297 

MALE 

9,181 

1.5 

32,666 

8.3 

30,535 

• 4.8 

63,095 

10.0 

155,477 

24.6 

. 46^,155 

73.3 

13,325 

2.1 

632,957 

o 

KLC 


V • 


.UkOMM  . 

1 

>7  lM>T(Tur(DM>) 

* 

\ ; > 

• 

* t ‘ 

/ : UMXfttHADUATES: 

« 

N 

\ 

1 

• . - 

4 

• V 

399s 

Fou-tme 

»7 

.9 

2,428  4.1 

664 

1.1 

4.663  ■ 

7.8 

8.102 

13.9 

30,787  85.1 

1.0  -■ 

59,488 

fewee 

314. 

1.0 

‘ 1.116  . 3.6 

347 

l.l 

1.971 

6.3 

1,748 

11.9 

27,612  87.6 

159 

.5 

11,519 

MALE 

243 

,.9 

1,112  v 4.7 

117 

U1 

2,662 

9.5 

4.664 

16.2 

23,175  82.3 

440 

1.6 

28,169 

. >AM-TIMt 

149 

.6 

96b  4.1 

196 

.0 

1.724 

7.1 

1.017 

12.9 

20.312  i«.4,  , 

171 

.7 

11.520 

fbMAlE 

V 

’.6 

426  3.6  , 

113 

.9 

783 

6.4 

1,195 

U.l 

10,129  88.1 

73 

.6 

' 12.297 

— ‘-—MU- 

-46. 

• .7 

- - 642  '4.6  ... 

.'83. ... 

. .7. 

...  .9.41.. 

1.4  - 

1*642 

.14^ 

,9.481.14*1,-- 

98 

x 

V 

IW21 

iqtal/V* 

106 

.b 

3.396  4.1 

860 

1.0' 

6,177 

7.7 

11.139 

# 13.6 

71,099  13.4 

770 

A 

81.208 

FEMALt  • 

387 

.9 

1,64  2 3.6 

460 

J.O  . 

2,764 

6.3 

5.143 

11.7 

38.441  87,7  ^ 

232 

.‘.5 

43T816 

HjtE'  ( 

Jl9 

.'tt 

1,664  4.7 

400 

i • i 

1.0 

f 

3,623 

9.2  ■ 

6,196 

15.2  ‘ 

32,658  82,9 

538 

1.4  . 

39,192 

oAAOOATEi  . 


f 04*7181  ' 

14 

.1 

luO 

1.9 

36 

.7 

149 

2.8 

301 

5.7) 

4,741  96.5  - 

196.  3.7 

5.231 

'FEMALE  ‘ 

4 , 

. .2 

40 

’ 1.5 

23 

,9 

54, 

2.1 

121; 

.4.6^ 

2,468  /93.9  ' 

40  1.5. 

2,629 

MALE 

10 

, .4 

vO 

2.J 

16 

.6 

95 

3.6  ' 

. no 

6.9 

2,273  - 87.1, 

156  ‘ 6.0 

2,609 

PAAf-IlME 

4 

'.1 

63 

1.6 

• - 21 

‘ .6 

90 

2.6 

169 

4.8 

3,276  ' 92.9 

.80''  2.3 

3,525 

FEMALE 

'2 

.1, 

21 

l.l 

8 

. .4 

35 

1.8 

66 

i.4 

1,821'  95.1 

• 27  4.4 

1,914 

male 

2 

.1 

'32 

2.o ,' 

14 

.9 

.66 

3.4 

• 1« 

6.4 

1,455  *90.3  - 

* 1 53  ' 3.3 

1,611 

1 

IuTAL 

18 

.2 

IV 

1.7 

60 

,T 

239 

2.7 

■ .470, 

5.4 

8,017  X. 5' 

.276  3.1 

1 

8,763  , 

Ft MAIL 

6. 

.1 

Ol 

1.3 

31 

.7 

89 

2.0, 

187 

4.4 

4,285  94.4, 

6*.  1.5' 

4,543  ‘ 

MALE 

12 

.3 

92 

2.2 

29 

.7 

150 

3.6 

20T 

6.7 

3,728  88.3  XJ09  5.0 

; 4,220  ‘ 

1 , t 1 

PKUFtSSlUNAli 

* 

\*4 

'* 

/ • ’ N 

• 

FuLL-riME 

0 ’ 

.0 

4 

1.3 

2 

.7 

' - 2 

/? 

8 

2.6 

. 286  94,  1 , 

10  3.3 

304 

* FEMALE 

0 •' 

•o' . ; 

1 

2.9 

0 

.0 

• 0 

.0 

■ ’1 

2.9 

33  94.3  • 

35 

male 

0 

.0' 

3 

• l.l 

- 2 

,.7 

2 

.7 

7 

2.6 

253'  94.1  , • 

. > ¥ 

269 

PARl-flME 

• 0 

.0 

2 

2.4 

U 

.0 

’ 0 

' .0 

l 

2.4 

4 81  95.3'  ' 

" A ,a.4.  • 

8K 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0" 

..0, 

, ' 0 

.0 

17  94.4 

, i M 

18 

male  - 

0 

.0  ' 

2 

3.0  , 

0* 

.0 

, 0 

.0 

2 

| 

3.0 

64  95.5  ' 

' r-,  ™ 

67  . 

fJTAl 

u 

.0  ' 

6 

1.5‘, 

■2 

.6 

2 , 

,5 

1 10 

2.0 

367  94.3  • ' 

12^!l 

; 389  , 

Ft.MAlE 

. 0 

.0 

1 

1,9  • 

0", 

.0 

o. 

.0 

•*  . .1 

1.9 

50  94.3 

2 3.8  . 

, 

MALE 

' 0 

.0  . 

6 

1.6 

2 

.6 

2 

.6 

• 9 

2.7 

317'  94,3 

10  3.0 

336 

UNOWAD+PROK  ' 


PuLlfllME 

. 671'  . 

.9 

2,532  s 

3.9 

704 

l.l. 

4,804 

7.4. 

8,611 

13.2 

t 55,814 

85.6  . 

805 

1.2 

65*230 

FfcJlALE 

Alb 

.9 

1,157 

3.4 

370 

1.1 

2,026 

'5.9' 

3,870 

11.3 

30,113 

88.1 

. 200 

.6 

34,183  . 

male- 

.253 

.6 

1,37} 

4,4 

334 

1.1 

2,779 

5.0 

4,741 

15.3 

25,701 

82.8 

■ 605 

1,9 

' 31,047 

PART-TIME 

'.153  - 

.6 

1,023 

3.8' 

.218 

J.9' 

1,814 

, 6.7 

.3,208 

11.8 

-21,669 

87.2 

2V 

.9 

‘ ,27,130 

. female 

T5 

.3  ' - 

(47 

3.1 

7 121. 

, .9 

8f8 

5.7 

1,461 

10.3 

12,667 

89.0 

13 

.) 

.14,229 

0 MALE  , 

76 

• 6 

« 

576 

4.3, 

, 97 

.8 

. 996 

.7.7 

1,747 

13.5 

11,002 

85.3 

15. 

..2 

- 12,901 

lOlAL 

724 

.8 

3,*5>5 

3.8  . 

922 

1.0 

i 

‘6,618 

7.2 

. l\,819 

12.8 

79*483 

86.1 

1,056 

1.1 

• 92,J'6'0 

’ FEMALE  ; 

393 

.6 

1,604 

3.3 

• 491 

1.0 

2,843 

5.5 

5,331 

11.0 

42,780 

86.4 

301 

.6 

'48,412 

MALE  ' 

JJl 

.8 

1,961 

4.4 

43i“ 

1.0 

3,775 

8.6 

6,488 

14.8 

36,703 

83.5 

757 

1.7 

43,948 

uNLLAiSIFlEO.: 

total 

70 

o 

jo<8 

2.4 

83 

.5 

\ > 

951 

6.3  i 

t 

1,468 

9.7 

13,528'' 

85.5 

111 

.7 

15,107 

, - female 

32 

,4 

l6l 

2.0 

.48 

.6 

401 

5.1 

> 642 

8.2 

7,162 

91,3 

42 

.5 

17,866 

MALE 

36 

.5 

• 203 

2.0 

36  ■ 

.6 

-550 

- f 

7.6  • 

826  - 

11*4 

6,346 

87.6 

' 69 

1.0 

7,241 

TOTAL  'ENROLLMENT: 

TOTAL  • • 794  ■ 

.7  ' 

3,919 

J 

1*005 

.9 

* ' 6 

7,565 

7,0 

■ ; , 

13*287 

12.4 

93,011 

66.5 

1,169 

l.l 

. 1 

t. 

107,467' 

' FEMALE  « . 

425 

.8 

1,7o6 

3.1-  . 

535 

1.0 

-3,244 

5.8 

5,973 

10.6 

44,962 

88.8 

343 

.6 

56,278 

"ALt 

309 

» 

.7 

2,154 

4.2 

466 

.9 

4,325 

8.4  X*7,314 
• 

14.3 

43,049 

64.1 

* 

826 

1.6 

51,189 

* 

1055 


0 


m 
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TRUE  17  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  07  HIGHER  FOUCATICN  701  SCUCTEO  MAJOR  FIELDS  07  STUOT  RNC  LEVEL  07  ENROLLMENT 
17  RACE  EThnICI TT  MO  SEAl  STATE,  1976 

l 

’ MAJOR  7IU0  1000  - AU  OTHERS 


AMERICAN  INLiIAN  BLAG*  ASIAN  OH 
AUSAAN  NATIVE  NON-HI SPANli  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


total  nhiie  non-resioent 

MINORITY  NON-H IS PANIC  ALIEN  TOTAL 


¥ 


NUMBER 

* 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

; 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

CONttCIICoT 

t 

1 

Aft  INSTITUTIONS) 

4 

ONOERGRAUUATES: 

{ 

6 

FoU-TIME 

A) 

u 

" 3,240 

7.7 

310 

.3 

'934 

1.6 

4,573 

8.0 

31,772 

91.1 

488 

.9 

56,833  ‘ 

female 

49 

.2 

l,ft87 

7.7' 

173 

.3 

487 

1.6 

2,376' 

7.7 

28,092 

91.6 

202 

.7 

30,670 

male 

AO 

u 

1.777 

7.9 

131 

.6 

447 

1.7 

2,197 

8.4 

23,680 

90.5 

286 

1.1 

26,163 

PARI -TIME 

123 

.7 

l,7o5 

6.3 

.-107 

.A 

471 

1.7 

2.466 

9.1 

24,600 

90.3 

173 

.6 

•27,239 

FEMALE 

#5 

.A 

l.oov 

6.7 

62 

.A 

237 

1.7 

11383* 

9.2 

13,462 

90.0 

108 

.7 

14,953 

male 

78 

, .7 

75ft 

6.2 

43 

.A 

224 

1.8 

1.063 

8.8 

‘11,138 

90.7 

65 

.5 

12,286 

total 

iXl 

. 3 

5,00} 

6.U 

A17 

.3 

1.403 

1.7 

\ 

7,039 

f 8.4 

76,372 

90.8 

661 

.8 

84,072 

female  , 

114 

.2 

2.69A 

7.9 

217 

.3 

734 

1.6 

3,739 

8.2 

41,554 

91.1 

310 

.7 

45,623 

MALE 

18 

.3 

2.311 

6.0 

200 

.3 

671 

1.7 

3,280 

8.3 

34,818 

90.6 

351 

.9 

38,449 

GRADUATE  > 
FULL-TIME 

6 

.1 

156 

3.3 

36  .8 

52 

1.1 

.8  1 

250 

3.3 

4,105 

87.6 

329 

7.0 

4,684 

female 

3 

.1 

71 

3.1 

n .7 

18 

109 

4.8 

2,055 

90.5  ' 

106 

4*7 

2,270 

NAlh^>, 

3 

.1 

66 

/•> 

19'  .8 

34 

141 

5.8 

2,050 

84,9 

223 

9.2 

2,414 

PART-TIME* 

27 

.2 

263 

/2.0 

44  .3 

83 

1.6 

417 

3.2 

12,640 

96.0 

112 

.9 

13,169 

FEMALE  ¥ 

16 

.2 

144 

1.8 

24  .3 

49 

K 6 

233' 

2.8 

7,900 

96.5  ' 

53 

.6 

8,186 

MALE  Ur 

11 

.2 

119 

\2. 4 

20  .4 

34 

.7 

184 

3.7 

4,740 

95.1 

59 

1.2 

4,983 

total 

3; 

.2 

419 

2.3 

80  .4 

135 

.8 

667 

3.7 

16,145 

93.8 

441 

2.5 

17,853. 

female 

19 

.2 

2l> 

2.1 

41  .4 

67 

.6 

342 

3.3 

9,955 

95.2 

159 

1.5 

10,456 

MALE 

14 

.2 

, ** 

2.6 

39  .5 

68 

.9 

325 

4.4 

6,790 

91,8 

262 

3.8 

7,397 

PROFESSIONAL: 

full-time 

0 

.0 

19 

6.2 

C .0 

0 

.0 

19 

6.2 

286 

93.8 

0 

.0 

• 305 

FEMALE 

0 

.0 

4 

3.4 

0 w .0 

0 

.0 

4 

3. ,4 

112 

96.6  ' 

0 

.0 

116 

MALE 

0 

.0 

13 

7.9 

o \o 

0. 

.0 

15 

7.9 

174 

92.1 

0 

.0 

189 

PART-TIME 

0 

4 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

26  100.0 

0 

.0 

26 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  ‘ 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.C 

0 

.0 

11 

MALE 

0 

.0 

0 

.0# 

0 .0 

6 

0 

.0 

0 

.0 

< 15  100.0 

0 

.0 

15 

tutai 

0 

.0 

‘ 19 

5.7 

0 .0 

0 

.0 

19 

3.7 

312 

94.3 

0 

.0 

» 331 

FEMALE 

0 

.0 

4 

3.1 

0 ,0 

0. 

.0 

4 

3.1 

123 

96.9 

0 

.0 

127 

male 

0 

.0 

13 

7.4 

0 .0 

0 

.0  • 

15  ' 

7.4 

189 

92.6 

, 0 

.0 

204 

V 

UNO+ORAO+PUF; 

full-time 

95 

.2 

3,415 

5.3 

346  ^.6 

986 

1.6 

4,842 

7.8 

56,163 

90.6 

817 

1.3 

61,822 

female 

52 

.2 

1,760 

5.3 

172  .3 

305' 

1.5 

2,489 

7.5 

30,259 

91,5 

308 

.9 

33,056 

NAlE 

21 1 ^PART-TIME 
FEMALE 

43 

ftl 

1,635 

5.8 

174  .6 

481 

1.7 

2,353 

8.2 

25,904 

9Q.r 

509 

1.8  ' 

28,766 

150- 

.4 

2,028 

5.0 

151  .4 

554 

1.4 

2,883 

7.1 

37,266 

92.2 

285 

.7 

40,434 

81 

■.3  - 

1,153 

5.0 

86  .4 

296 

1.3 

1,616 

7.0 

21,373 

92.3 

161 

.7 

23,150 

male 

69 

.4 

675 

3.1 

65  .4,  - 

258 

1.5 

1,267 

7.3 

15,893 

92.0 

124 

.7 

17,284 

\ . O' 

ERIC  ' 


♦ >. 


\ 


4 


I 


I * 


tom 

44) 

.2 

>,♦4) 

).i 

447 

.). 

M40 

1.) 

7,72) 

7.4 

41,424 

41.4 

1,102 

1.1 

102,2)4 

FtMit 

1)1 

2.41) 

).2 

2)1 

.) 

• ■ 101 

1.4 

4,10) 

7.J 

)M)2 

41.4 

444 

.1 

)4,704 

mu 

11) 

.1 

2,))Q 

>.) 

2)4 

.) 

7)4 

1.6 

1,420 

7.9 

41,747 

40.1 

.43) 

1.4 

44,0)0 

♦ 

MClA))|P||fil 

TOTAL 

14 

.2 

14) 

4.U 

JO 

.) 

134 

1.6 

)2l 

4.0  . 

8,044 

41.4 

11 

.4 

1,411 

MNAki 

11 

.2 

i ID 

4.) 

1) 

.) 

61 

1.) 

247 

4.1 

4,))) 

4).) 

II 

.4 

4,841 

MALI 

) 

.1 

U) 

).) 

1) 

.4 

7) 

1.9 

224 

4.0 

Ml) 

91.7 

1) 

.) 

3,7)0 

TOTAL  t>iK0u.M{HT  i 
TOTAL  2)1 

• i 

5,786 

5.4 

)27 

.) 

1,674 

1.) 

8,246 

7.4 

101,49) 

41.) 

1,1)) 

1.0 

110,874 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY- RACE  ETHNICITY  ANO  SEX:  STATE,  1976 
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ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


number 

X 

NUMBER 

. i 

NUMBER 

J 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

L. 

X 

NUMBER 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  * 

/ , 

O' 

.3) 

or 

.0 

i 

0 

.0 

0 

female 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

v 0 

-,  .0 

0 

, .0 

.0 

.0 

o 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 0 

.0 

0 

aO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

% 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

■ o 

.0 

0 

MALE  ‘ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

0 

N .0“ 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

rUTAL  • ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

! 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

MALE 

0 

’ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

} 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

■V  o 

UND+GRAO+PRQF: 

FULL-TIME 

440 

.'3 

22,009 

14.7 

1,244 

.8 

' 8,060 

5.4 

t , 

31,753  / 

21.2 

115,448 

76.9 

f 

, < 2,918 

1.9 

150,119 

FEMALE 

194 

.3 

’ 13,062 

17.4 

6&8 

.8 

4,322  ■ 

5.7 

16,206 

24.2 

56,030 

74.5 

992 

1.3 

' 75,228' 

MALE 

246 

.3 

8,927 

11.9 

636 

.8 

3,738 

5.0 

13,547 

18.1 

59,418 

79.3 

1,926 

2.6 

74,891 

PART-TIME 

322 

.3 

10,270 

10.1 

’ 863 

.9 

7,445 

7.3 

18,900 

18.6 

81,650 

80.7 

669 

.7 

101,419-. 

FEMALE 

161 

’.3 

6,023  • 

11.2 

409 

.8 

3,859 

7.1 

10,454 

19.4 

43,262 

80.1 

264 

.5 

53,980 

. MALE 

161 

.3 

4,245 

8.9 

454 

1.0 

3,566 

7.6 

8,446 

17.8 

38,568 

81.3 

405 

,9 

' 47,439 

TOTAL 

hi 

.3 

32,279 

12.8  1 

2,107 

.8 

15,505 

6.2 

50,653 

20.1 

197,298 

78.4 

3,5&7 

1.4 

251,538 

FEMALE 

355 

.3 

19,107 

14.6 

1,017 

.8 

8,181 

6.3 

28,660 

22.2 

99,292 

76.8 

1,256 

1.0 

129,208 

MALE 

407 

.3 

13,172 

10.8 

1,090 

.9 

7,324 

6.0 

21,993 

18.0 

98,006 

80.1 

2,331 

1.9- 

122,330 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

64 

..3 

2,901 

10.0 

232 

.8 

1,108' 

3.8 

4,325 

l 

14.9 

/ 

24, 1 477 

84.5 

181 

.6 

28,983. 

female 

40 

.3 

1,793 

11.1 

116 

.7 

610 

3.8 

2,565 

15.9 

13,493 

83.6 

85 

.5 

•'  16,143 

MALE 

36 

.3 

1,108 

8.0 

116 

.9 

498 

3.9- 

1,760 

13.7 

10,984 

85.5 

96 

.7 

12,840 

TOTAL'  ENROLLMENT: 


TOTAL 

B4t> 

.3 

>5,160 

12.5 

2,339- 

.8 

16,613 

5.9 

54,978 

19.6 

221,775 

79.1 

3,768 

1.3 

280,521 

FEMALE 

401 

.3 

20,900 

14.4 

1,133 

.8 

8,791 

6.0 

31,225 

21.5 

112,7-85 

77.6 

1,3*1 

-.9 

145,351 

MALE 

445 

.3' 

14,280 

10.6 

1,206 

.9 

• 7,822 

5.8 

23,753 

17.6 

108,990 

80«t 

2,427 

1.8 

135,170 

GEORGIA 

1 

67  INSTITUTIONS) 

** 

UNDERGRADUATES: 

* 

FJLL-T1ME 

211 

.3 

15,023 

22.1 

270 

.4 

257 

.4 

15,761 

23.1 

51,756 

76.0 

566 

.8 

68,08$ 

FEMALE 

99 

.3 

9,105 

24.0 

124 

'.3 

130  ■ 

-,.3 

9,458 

24.9 

28,257 

74.5 

237' 

.6 

37,952 

MALE 

112 

.4 

5,918, 

19.6 

146 

.5 

127. 

.4 

6,303 

20.9 

23,499 

78.0 

331 

1.1 

30,133 

PART-TIME 

171 

.8 

3,362 

15.2 

73 

.3 

81 

.4 

3,707 

16.6 

18,452 

82.8 

134 

.6 

22,293 

FEMALE 

93 

.8 

1,834 

15.4. 

42 

.4 

' 38 

.3 

2,007 

16.8 

9,844 

82.6 

71 

.6 

11,922 

MALE 

78 

.6 

1,548 

14.9 

32 

.3 

43 

.4 

1,700 

16.4 

8 1 608 

83.0 

63 

.6 

10,371 

0 


TOTAL 

382 

.4 

1 8 f 4s)5 

20.4 

343 

.4 

FEMALE  • 

192 

.4 

10,939 

21.9  - 
IS.  4^ 

ii’  166 

.3 

HALE 

190 

.5 

7,466 

Sr  i77 

F5u 

.4 

GRADUATE: 

FUU-TIHE 

12 

.2 

1,048 

16.6 

22 

.4 

FEMALE 

7 

.2 

799 

21.2 

5 

MALE 

5 

.2 

249 

10.0 

17 

77 

PART-TIME 

23 

.2 

1,522 

16.3 

35 

.4 

FEMALE 

13 

.2 

1,103 

17.6 

19 

.3 

MALE 

10 

419 

13,3 

16 

.5 

TOTAL  V 

35 

.2 

2,570 

16.5 

57 

.4 

FEMALE 

20 

.2 

1,902 

19.1 

24 

.2 

MALE  ' 
PROFESSIONAL: 

15 

.3 

668 

11.9 

« 

33 

.6 

FULL-TIME 

0 

.0 

, 209 

28.0 

1 

.1 

FEMALE 

u 

.0 

32 

31.1 

0 

.0 

. MALE 

0 

.0 

177 

27.5 

1 

.2 

PART-TIME 

0 

.0 

6 

6.8 

0 

.0 

FEMALE 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

u 

.0 

8 

7.8 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

217 

25.1 

1 

.1 

female 

u 

.0 

32 

27.1 

0 

.0 

MALE  ' 

0 

.0 

' 185 

24.8 

1 

.1 

UNI^GRAUtPROf: 

FULL-TIME 

223 

.3 

lo,280 

2U7 

293 

.4 

FEMALE 

106 

• 3 

9,936 

23.8 

129 

.3' 

MAlE 

117 

*4 

6,344 

19.1 

164 

.5 

PART-TIME 

194 

• 0 

4,912 

. 15.5 

108 

.3 

’•  FEMALE 

106 

«6 

2,937 

16.2 

61 

.3 

MALE 

88 

.6 

1,975 

14.5 

•47 

.3 

TOTAL 

417 

.4 

21,192 

19.8 

401 

.4 

FEMALE 

iU 

.4 

12,673 

21.5 

190 

.3 

MALE 

205 

.4 

8,319 

17.7 

211 

.5' 

UNCLASSIFIED: 

total  ‘ 

24 

.3 

1, 618 

20. U 

58 

.6 

FEMALE 

10 

.2 

1,000 

20.5 

31 

.6 

.MALE  14 

TOTAL  ENROLLMENT: 

.3 

618 

19.4 

27 

.6 

TOTAL 

441 

.4  . 

23,010 

19.8 

459 

.4 

FEMALE 

222 

.3 

13,673 

21.4 

221 

.3 

, MALE 
HAMAH 

UNDERGRADUATES: 

219 

.4 

( N 

9,137  17.9 

l 

11  INSTITUTIONS) 

* 

238 

.5 

FULL-TIME 

40 

.2 

206 

.9 

15,991 

72.2 

' FEMALE 

16 

.1 

75 

.6 

8,525 

72.5 

MALE 

24 

,2 

131 

1.1 

8,466 

71.8 

PART-TIME 

26 

"•3  , 

149 

1.5 

6,246 

63.6 

FEMALE 

10 

. .2 

45 

1.0 

2,749 

61.'  3 

MALE 

:r|c^24 

f • i 

18 

,•3 

104 

* 

1.9 

3,497 

r . 

/ 

* / 

65.5 

/ 

P 

.4  19,468  21,5  70,208 1 77,7  - '7D2  j 90, 3W 

.3  11,465  23.0  38.101'  76.4  ’ l£08  • $W,874 

.4  8,003-  19*8  • 32,107  ,79.}  i ;.  >96,  M ,40^504 

'*  „ . 4 

<■  J • r •*'  .•  ' V 


.2 

.2 

1,094 

818 

17.5^i 

21.7 

4^39  79J0 ' 
\ ^>$86  16.6 

l-  " 215 
" 65 

3.4 
1.7  ; 

. • 6', 248  - 
- 3,769 

.2 

276 

11.1 

. ?,053  m 

150 

6.1 

' 2,479'- 

.2 

1,595 

17.1- 

7,637  «flP 

S,  103 

1:1 

9,335 

.2 

1,146 

18.5  ; 

; , 54)08  814 

\ 27 

.4 

..  6,181 

.1 

‘ \ 449 

14.2 . 

1 12,^29,83.4 

1 ■ ■ yT \ 

2.4 

3,154 

/ 

.2 

2,689 

'17.3 

*12  8017 

318 

2.0, 

f f 

15,583 

•2  , 

. 1,964 

19.7 

/ 92 

A 

9,950 

.2 

725 

* 

12.9 

V## 

226 

4.0 

t 

5,633 

» 

1.1 

218 

4 s 

29.2 

69.2 

12; 

' %6 

746 

2.9 

35 

34.0 

/ ,68  ,-66.0; 

;0 

. -o 

■r  /103 

*4 

■ 183 

26.5 

£ 448  69.7 

. 12 

14 

643 

.0 

8 

6.8 

f ’*  108  .92*4} 

.1 

.8 

118 

.o' 

0 

.0/ 

• • . tftfOIVtf'; 

>;  / ‘.0 

/•o 

15  . 

.0 

8 

7.8 

■ 

f\  1 

1.0 

103 

.9 

* 

226 

26.2 

1.5 

864 

2.5 

* 35 

.29.7 

■1:  m 

•V.'  o 

.0 

118  , 

.7 

• ••.  ,n.i 

25.6 

542  fe.T 

•>r  13 

1.7 

746 

.4 

17,073 

>.  > -:v 

2*.  7* 

V ■ A A 

57,*  11  Jfi* 

;-\  V 795 

1.1 

75,079 

A 

1<*311 

24.7 

31,211 

t V 302 

.7 

41,624 

.4- 

‘6,762 

20.3 

26,000 

#2 

: *93 

1.5 

33,255 

.3  ■ 

,'5,310 

16.7 

26,198 

a 

. 238 

.7 

31,746 

.3 

3,153 

17,4 

14,867 

82.1 

\ ••'  98 

.5 

18,118, 

.3 

2,157 

15.8 

11,331 

83.1 

V l" 

l.Ov 

13,628 

.3 

‘ 22,383 

21.0 

83,409 

78.1, 

• ' W 

1.0 

106,825 

.3 

13,464 

22.5 

46,07% 

76.9 

\ \«bo 

m 

A l , 

.7 

59,942 

.4 

8,919, 

19.0 

37,331 

29,6 

V * . 

1.4 

46,883 

1 

.5 

1,947  -21.4 

7,017 

, -y  ' 

77.1 

.1.5 

9,103 

.5 

. 1,065 

21.8 

3,738 

76.6 

••  iP,h9 

T.6 

4,882 

.5 

: 882 

20.? 

3,279 

77.7 

' < . 60 
v .\N  t.\  A 

>>4  V - 
\ :■ 

1,4 

r 

4,221 

.4 

24,330 

21.0 

90,426 

78.0 

v*wt 

HO  ' 

115,926 

• .3 

14,529 

22.4, 

49,616 

76.8 

x .r  479; 

\ .7 

64,824 

.4 

9,801 

S 

19.2  • 

40,610 

79.5 

\t,  n 

\ . 

51,104 

Y , 

2.8 

t* 

17,895 

76.0 

4,919 

20.9 

\ 

731 

4‘  V 
0- 

}.i ; 

23,545 

2.5 

8,904. 

75.6 

2,512 

21.4 

/ 335 

2.9 

11,751 

3.1 

8,991 

76.2 

2,407 

20A 

i 396 

3.4 

- 11,794 

3.8. 

6,795 

69.2 

2,842 

28.9 

187 

1.9  \ 
2.1 

' 9,824 

3.1 

2,943 

65.7 

1,446 

32.3 

93 

4,482 

4.4  i 

3,852 

72.1 

l.,396 

26.1 

J 94  * 

1.8 

a 

5,342 

> 

■ 

-2125 

338 

166 

170 

12 

7 

5 

15 

11 

4 

27 

18 

9 

8 

3 

5 

0 

0 

0 

8 

3 

5 

277 

140 

137 

96 

49 

47 

373 

$ 

47 

24 

23 

420 

213 

207 

658 

288 

370 

372 

139 

233 


1061 


TAKE  17  - TOTAL  £A(WCLHENT  ,IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
- BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEx:  STATE,  4976  * 


MAJOR  flElO  9000  - ALL  OTHERS 


fp  AMERICAN  INDIAN 


BLACK  ASIAN  OR 
AlASlUN  NATIVE  NON-HlSPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  . ; WHITE  NON-RESIDENT 
MINORITY  NliN-HlSPANIC  ‘ ALIEN 


TOTAL  - } ■-  D 

FEMALE  0 
MALE  \ 0 


.0 

.0 

.0 


0 ' r*  0 

D iO 

0 ’.0 


0 ,.0* 


UN0*GRA0*PRQF: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


43 

17 

lb 

28 


.2 

.1 

.2 

.3 


0.  .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0* 

0 .0 

0 .0 


.0 

A 


0 .0 


10-  .2 • 


16  .3 


TOTAJ. 


71  .2 

.2 
.2 


.2 


total 


* 

NUMBER 

l 

number 

■* 

' NUMBER 

I , 

NUMBER 

: 

NUNBER  ■ X ■ 

1 

NUMBER 

* , 

7,761 

X 

NUMBER 

- X 

l i ■ 

NUMBER  ’ , 

HAWAII  _ , 

TOTAL  , 

o6 

'CONTINUED 
U 355 

1.1  ' 

23,237 

69.6 

1,030 

3.1 

24,690  * 74.0 

23.3 

i 1 

918 

2.’8 

1 

33*369 

FEMALE 

26 

.2 

120 

.7 

11,274* 

>69.5 

427 

2.6 1 

11,847  73.0 

3,958 

2,4.4 

428 

2.6 

16,233 

' MALE 

. 42 

•U 

235 

1.4 

11,963 

# 

69.8 

603 

r 

3.5  ' 

12,843  ^4.9 

3,803 

Li 

490 

2.9 

17,136 

GRADUATE: 
FULL-TIME  , 

3 

14 

1.0 

557 

38.7 

21 

.1.5 

595  41.3 

788 

54.7 

• 58 

4.0 

1,441' 

female 

‘ 1 

.1 

ID 

y ■ 

337 

40.6 

15 

1.8 

363  43.9 

. 434' 

52.5 

29 

3.5 

826 

MALE 

2 

' ' *3  * 

4 

17 

220 

35.6 

6 

1.0 

232  37.7 

354 

57,6  ' 

29 

4.7 

615 

PART-TIME 

0. 

.0 

2 

.2V 

478 

45.6 

13 

1.2 

493  47.0 

548 

52.2 

8 

.8 

1,049 

FEMALE 

0 

.0 

1 

.2. 

263 

48.0 

'4 

.7 

268  48.9 

. 274 

50.0 

6 

1.1 

548 

MALE 

• 0 

.0 

1 

.2 

215 

42.9 

9 

1.8 

225  ,44.9 

; 274 

54,7 

2. 

.4 

' 501  ■ 

TOTAL 

3 

.1 

lo 

.6 

1,035 

41.6 

34 

•j  lt4 

1,088  43.7 

1,336 

53.7 

r 66  , 

2.7 

2,490 

FEMALE 

1 

.1 

11 

.6 

600 

43.7 

19 

1.4 

631  45.9 

708. 

51.5 

35 

2.5 

1,374 

MALE 

* L 
1 

.2 

- 5 

.4 

435 

39.0 

15 

1.3 

•457  ,40.9 

628 

56.3 

' 31 

j 

4 

0 

2.8 

1,116 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME* 

) 

•o . 

•0 

S 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  ’ 

0 

. .0 

'.0  * 

0 

’ female 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

O' 

■ .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE  ' 

0 

.0 

0 

"■.0 

,0 

.0 

'0 

.0 

0 .0 

0 

A • 

0 

.0 

0 - 

PART-TIME  ‘ 

, u 

.0 

' <0 

' .0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 .0 

0 

•Oi ' 

0 

.0  • 

.0 

0 , 

female 

0 

A 

0 

-.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 .0 

* 0 

.0 

0 '« 

) MALE 

0 

.o ; 

0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

. ' 0 .0 

.0 

* 0 

• .0 

0 

220 

,9 

17,548 

70.2 

679 

2.7 

18,490 

74.0 

* 5,70T 

22.6 

789 

3.1 

24,986 

85 

.7 

.8,662 

70.5 

* 303 

2.4 

*9,267 

73.7 

2,946 

23.4 

364 

'2.9 

12  ,‘577 

135, 

1.1 

. 8,686 

TO.O 

376 

3.0 

9,223 

74.3 

2,761 

22.2 

425 

3,4 

- 12,409 

151 

1.4 

6,724 

61.8 

385 

3.5 

7,288 

67.0 

3,390 

31.2 

« 195 

1.8 

. 10,873 

46 

.9 

3,012 

59.9 

143 

2.8 

3,211 

63. 8 1 

1,720 

34.2 

99 

2.0 

5,030 

105 

1.8 

3,712 

t 

63.5 

242 

4.1 

4,07.7 

69.8  ' 

1,670 

28.6 

96 

1.6. 

•5,843 

371 

1.8 

24,272 

67,7 

' 1,064 

3.0 

25,778 

71.9 

9,097 

25.4 

984 

2.7- 

35,859 

131 

.7 

11,874. 

67.4. 

. '446 

2.5 

12,478 

70.9 

4,666 

26.5 

463 

2.6 

17,607 

240 

1.3 

12,398 

67.9 

618 

3.4 

13,300 

72.9 

4,431 

24.3 

521 

2.9 

^8*252 

38 

1.0 

1,906  .49.2 

102 

2.6 

2,056 

53.1 

1,714 

44.2 

''  104 

2.7 

/ 

3,874 

P 

.5 

1*,  081 

48.9 

53 

2.4 

1,152 

52^  • 

1,005 

45.5 

' 52 

2.4 

2,204 

1.6 

825 

49.5 

49 

2.9 

904 

54;3 

709 

42.6- 

52 

3.1 

1,665 

.2127 


UTAL  ENROLLMENT:1 
' TOTAL  81 

.2 

409 

1.0 

26,178 

65.9 

1,166 

, FEMALE 

33 

.2 

143 

.7 

12, 955 1 

165.4 

499 

MALE 

48 

.2 

266 

1.3 

13,223 

W.4 

667 

IDAHO  * 

• • ( 

UNOERGAADUATES: 

FULL-TIME 

177 

I 

1.0 

9 INSTITUTIONS! 

/ 

■123  .7  • 

215 

1.2  1 

218 

' FEMALE 

94 

.9 

.29 

.2 

96 

1.0 

101 

MALE 

83 

1.0 

99 

1.2 

119 

1.5 

117 

PART-TIME 

83 

1.3 

56 

.9  • 

55 

.9  • 

63 

, FEMALE  • 

o3 

1.7 

13 

.4 

32 

.9 

41 

. MALE 

10 

.8 

43 

1.6 

23 

.9  . 

22' 

«• 

•’  TOTAL 

l oO 

;Vl.l 

179 

.7 

270 

1.1 

281 

FEMALE 

157' 

•7*4.1  . 

37 

.3 

128 

.9 

142 

MALE 

103 

.•1.0; 

142 

i 

1.3 

•142 

1.3 

139 

"graduate: 

: tfULL-TIHE 

5 

V , 

.8 

12 

1.8 

12 

1.8 

11 

FEMALE 

1 

i .4 

3 

1.1 

2 

* .7 

6 

r male 
part-time 

4 

1.0 

9 

2*4 

10 

2.5 

5 

f 

.0 

19 

’.l 

“44 

1.3 

44 

FEMALE 

0 

. tO 

2‘ 

22 

1.3 

20 

MALE 

1 

> .1 

17 

1.0 

22 

1.3 

24 

TOTAL 

J 

6 

‘ .2 

«•  31 

.8 

56 

(1.4 

55 

FEMALE 

1 

.1 

' 3- 

.3 

24 

1.3 

26 

MALE 

5 

.2 

26 

1.3 

32 

' 1.6 

* 29 

professional: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

u 

■-9 

’ 0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

'.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.o' 

01 

.0 

,0 

.0 

0 

• male  , 

0 

.0 

o\ 

.0 

0 

.0 

c 

TOTAL  > 

0 

.0 

r' 

0 

.0 

; 0 

.0 

. 0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

' 0 

V 

MALE 

u 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

..  o 

UNDtGKAD+PftOF: 

.Full-time 

1#2 

■ f. 

1.6 

. 135 

i 

’ .7 

22  K 

229 

FEMALE 

9b 

.9 

27 

.3 

98 

1.0  ' 

107 

■ MALE 

87 

1.0 

1(18 

1.3 

129 

1.5 

122 

■ PART-TIME 

64 

.9 

75 

.6 

99 

1.0 

107 

FEMALE 

63 

1.2 

15 

.3 

54 

1.0 

61 

MALE  ' 

21 

.3 

60 

1.4 

45 

1.1 

46 

TOTAL 

260 

.9 

’ ' 210 

v.7. 

• 326 

1.2 

336 

female'  * 

138 

1.0 

* 42 

.3  '• 

152 

1.0 

168 

MALE 

106 

.9 

168 

1.3  . 

174 

1.4 

168 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

12 

1 

.1 

4 

6 

FEMALE 

9 

1.8 

0 

.0 

4 

. eJ 

5 

MALE 

3 

1.0  ‘ 

1 • 

.3 

0 

<0 

1 

2.9 

27,834 

70.1 

• 10,811 

27,2 

1,088 

2,7 

39,733  ■ 

2.*5 

13,630 

68.8 

5,671 

28.6 

515 

2.6 

- . 19,816 

3.3 

14,204 

71.3 

5,140 

25.8 

573 

♦ 

2.9 

19,917 

> 

• 

* 

4 

1.2 

733 

4.1 

16,922 

94.2 

. 306 

1.7 

17,961 

1.0 

315 

3.1 

9,544 

95.2 

1.7 

10,030  / 

1.5 

418 

5.3 

7,378 

93.0  ’ 

135 

1.7 

7,931 

1.0 

257 

4.1 

5,971 

95.5 

24 

.4 

6,252 

1.1 

149 

4.1 

3,477 

95.7 

; 9 

.2 

3,635 

.8 

108  ’ 

4.1 

2,494 

93.3 

.6 

2,617 

1.2 

990 

4.1 

22,693 

94.5 

330/ 

1.4 

•i*  24,213  ’ 

1.0 

484 

3.4 

13,021 

95.3 

■180 

1.3 

13,665 

1.3 

526 

5.0 

9,872 

93.6 

150 

1.4 

l(/,548  , 

1.7 

40 

6.0 

■ 600 

90.6 

22 

3.3 

662 

2.2 

12 

4.5 

251 

94.0 

4 

1.5 

267 

1.3 

28 

7.1 

349 

88.4  ' 

16 

4.6 

395 

1.3 

108 

3.3 

3,172 

96.5, 

7 

.2 

3,287 

1.2 

44 

2.7 

1,594 

97.1  v 

3 

.2 

1,641 

1.5 

64 

3.9 

1,578 

95.9 

4 

.2 

1,646 

1.4 

148 

3.7 

3,772 

95.5 

29 

.7 

3,949 

1.4 

56 

2.9 

1,845 

96.7  ■ 

7 

.4 

1,908 

1.4 

92 

4.5 

1,927 

94.4 

22 

1.1 

2,041 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•'  0 

.0 

0 

■.o 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•q 

0 

.0 

0 

1.2 

773 

4.2 

17,522 

94.1 

328 

1.8 

18,623 

1.0 

327 

3.2 

9,795 

95.1 1 

175 

1.7 

10,297 

1.5 

446 

5.4 

7,727 

92.8 

153 

1.8*  8,326 

1.1 

365 

3.8 

9,143 

■ 95.8 

31 

.3 

9,539 

1.2 

. 193 

3.7 

.*  5,071 

w96.1 

12 

.2 

5,276 

1.1 

172 

4.0 

4,072 

95.5 

19 

.4 

4,263 

1.2 

1.,  138 

.4.0' 

26,665 

94.7 

359 

1.3 

% 28,162 

1.1 

520 

3.3 

14,866 

95.5 

167 

1.2 

15,573  * 

1.3 

618 

4.9 

11,799 

93.7 

f 

172 

1.4 

I 

12,589 

.8 

23 

2.9 

765 

96.5 

5 

.6 

793 

1.0 

18 

3.6 

474 

95.4 

5 

1.0 

497 

.3 

5 

1.7 

291 

98.3 

0 

.0 

296 

2129 


1084  '4 

1 • ' % 

man  - TOTAL  ENROLLMENT  in  INSTITUTIONS  of  highep  education  for  selecteo  major  fields  of  stuoy  ANO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
bY  RACE  ETWUCITY  ANO  SEX:  'STATE,  1976 

J % 1 \ 

MAJOR  FIELD  9(X)6  - ALL  OTHERS 


American  Indian  black  asian  or  total  vhite  ncn-resioent 

AUSUN  NATIVE  NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  ■ •,  TOTAL 


NUMBER 

I 

NUHbER 

i 

NUMBER 

I 

IDAHO  . 

■ 

CONTINUED 

} 

TOTAL  ENROLLMENT:  . 

* 

'■ 

TOTAL 

. M 

1.0 

211 

.7 

330 

l.l 

female 

167 

1.0 

42 

.3 

156 

1.0 

MALE 

ifi 

.9 

io9 

1.3 

.174 

.1.4 

ILLINOIS 

V 

1 

144  INSTITUTIONS! 

\ 

UNDERGRADUATES: 

■ FULL-TIME  617 

.3 

32,671 

16.1 

1,850 

.9 

FEMALE 

261 

.2 

19,534 

17.9 

954 

.9 

MALE 

256 

.3 

14.0 

896 

1.0 

PART-TIME 

52a 

.3 

443s 

13.8 

1,770 

1.1 

FEMALE 

271 

.3 

*479 

14.4 

1,039 

1.1 

MALE 

HI 

. .4 

^56 

13.0  , 

731 

1.1 

total 

1,039 

.3 

' ssSSr 

15.1 

3,620 

1.0 

FEMALE 

532 

.3 

33,013 

16.3 

1,993 

1.0 

MALE 

507 

.3 

22,093 

13.6 

1,627 

1.0 

GRADUATE: 

full-time 

27 

.2 

1,040 

7.3 

185 

1.3 

female 

10 

.1 

63d 

9.3 

85 

1.2 

' MALE 

17 

12 

404 

5.4 

100 

1.3 

part-time 

59 

•2 

2,491 

9.8 

223 

.9 

'FEMALE 

J5 

.2 

1,667 

11.7 

121 

.8 

MALE' 

26 

.2 

824 

7.4 

102 

.9 

/ 

total 

86 

« 

.2 

3,331 

8.9 

408 

1.0 

female 

45 

.2 

2,303  ' 

10.9 

206 

1.0 

male 

4l 

.2 

. 1,228 

b.6 

202 

1.1 

professional: 

full-time 

, * 

.1 

* 

93 

2.4 

'38  ’ 

« 

1.0 

female 

, l 

.2 

• 19 

U4 

6 

1.3 

. HALE 

3 

.1 

74 

2*2  ‘ t 

32 

.9 

PAPfMtNE 

0 

.0 

3 J 

2.5 

. 2 

1.6 

female 

*U 

.0 

1 ' 

2.9 

^0 

.0 

. MALE 

0 

.0 

2 

.2.3 

2 

2.3 

tutal  , 

4 

.1 

; X 

96' 

2.4 

40 

1.0 

FEMALE 

l 

.2 

20 

4.0 

6 

1.2 

MALE 

3 

.1 

76 

2.2  , 

34 

•1.0 

( 


ERLC  > 


NUMBER; 

' ■ ’»  1 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

342 

1.2 

1,161' 

4.0 

27,430 

94.7 

364 

1.3 

28,95V  * 

173 

1.1 

5J8 

3.3 

15,340 

95.5 

192 

1.2 

16,070 

; 169 

1.3 

623 

4.8  fl 

12,090 

93.8 

172 

1.3 

12,885 

\ 


4,448 

2.2  - 

39,4(6 

19.5 

160,906' 

79.4 

2,290 

l.l' 

202,682 

2,269 

2.1 

23,018 

2l.i 

85,037 

78.0 

*920 

.8 

108,975 

2,179 

2.3 

16,468 

17.6  • 

' 75,869 

8l.(K 

1,370 

1.5 

93,707 

4,050 

2.5 

28,777 

LM 

132,350 

1,290 

.8 

162,417 

2,068 

2.2 

16,857 

18.0 

76,008* 

81.3  , 

667 

.7 

93,532 

1,982 

2.9 

11,920 

17.3 

56,342 

81.8 

623 

.9 

68,685 

8,498 

2.3 

68,263 

18.7 

293,256 

80.3 

3,560 

1.0 

365,099 

4,337 

2.1 

39,875 

19.7 

161,045 

79.5 

1,587 

.8 

- 202,507 

4,161 

2.6 

28,388 

17.5 

132,211 

81.3 

1,993 

1.2 

162,592 

181 

1.3 

1,433 

10.0 

11,573 

81.0 

1,278 

8.9 

14,284 

84 

1.2 

, 815 

12.0 

' 5,649 

82.9 

. 351 

5.2 

6,815 

97 

1.3 

618 

8.3 

5,924 

79.3 

927 

12.4 

' 7,469 

253 

1.0 

‘ 3,026 

11.9 

21,768 

85.7 

599 

2.4 

25,413 

127 

.9 

1,950 

13.7 

12,031 

84.5 

260 

1.6 

14,241 

126 

l.l 

1,076 

^ 9.6 

9,757 

87.3 

339 

.3.0 

11,172 

434 

1.1 

4,459 

11.2 

33,361 

84.0 

1,877 

4.7 

39,697 

211 

1.0 

2,765 

13.1 

17,680 

84.0 

611 

2.9 

. 21,056 

223 

1.2 

1,694 

9.1 

15,681 

84.1 

1,266 

6.8 

18,641 

24 

.6 

159 

4.1 

3,605 

93.3 

99 

2.6 

3,863 

3 

.6 

29 

6.2 

427 

91.6 

9 

1.9 

465 

21 

.6 

H 130 

3.6 

3,178 

93.5 

90 

2.6 

3,398 

■1 

.8 

1 6 

4.9 

115 

94.3 

, 1 

.8 

122 

■0 

.0 

f 1 

2.9 

33 

97.1 

0 

.0 

34 

1 

l.l 

5 

5.7 

82 

93.2 

1 

1.1 

88 

.6 

165 

4.1 

3,720 

93.4 

100 

2.5 

3,985 

3 

.6 

30 

6.0 

460 

92.2 

9 

1.8 

499 

22 

.6 

135 

3.9 

3,260 

93.5 

91 

2.6 

3,486 

t 


J 


>e 


UNp*MAt>*PKQf  1 


FUU.-TH6 

548 

.2 

33,804 

15.3 

2,073 

.9 

4,653 

2.1 

41,078 

18.6 

176,084 

79.7 

3,667 

1.7 

220,829 

FEMALE 

272 

.2 

20,189 

17.4 

1,045 

' .9 

2,356 

2.0 

23,862 

20.5 

91,113 

76.4 

1,280 

lX 

' 116,253 

MALE 

i 74 

.3 

13,615 

13.0 

1,028 

1.0 

2,297 

2.2 

17,216 

16.5 

84,971 

81.3 

2,387 

2.3 

104,574 

PART-TIME 

>81 

.3 

24.929 

13.3 

1,995 

1.1 

4,304 

2.3 

31,809 

16.9 

154,253 

82.1 

1,890 

1.0; 

187,952 

fUUlE 

308 

.3 

13,147 

14.  k1 

1,160 

1.1 

2,195 

2.0 

if, 808 

17.4' 

88,072 

81.7 

927 

.9 

107,607 

-V  MALE 

275 

.3 

9,762 

12.2 

835 

UO 

2,109 

2.6 

13,001 

16.2 

66, 181 

82.6 

963 

1.2 

80,145 

TOTAL . 

1. 129 

.3 

58,733 

14.4 

4, 068 

1.0 

8,957 

2.2 

72,68  7 

17.8 

330,337 

80.8  . 

5,557 

r.4 

408,781 

4 FEMALE 

578  - 

*3 

33,336 

15.6 

2,205 

1.0 

4,551 

2.0 

A2*67C 

19.0 

179,185 

80.0' 

2,207 

1.0 

224,062 

MALE 

>51 

.3 

23,397 

12.7 

1,863 

1.0 

4,406 

2.4 

39,217 

16.4 

• 

151,152 

.81.6  .. 

3,350 

1.8 

164,719 

UNCLASSIFIED: 

total 

214 

.3 

8,631 

12.6 

863 

1.3  ’ 

1,611 

2.4 

11,319 

16.8 

55,004 

8U6 

1,068 

1.6 

* 

67,391 

female 

116 

.3 

3,230 

14.1 

460 

1.3 

.905 

2.4 

6,737 

. 18.1 

30,016 

80.6 

.485. 

1.3 

37,240 

MALE 

98 

.3 

3,395 

11.3 

363 

1.3 

706 

2.3 

4,562 

15.2 

' 24,986 

82.9 

‘ 583 

1.9 

30,151 

TuTAlS^QUMENT: 
TOTAL  1.343 

.3 

67,3o4 

14.1 

4,931 

1.0 

10,568 

2.2 

\ 

84,206 

17.7* 

385,341’ 

80.9 

6,625 

U 4 

\ 

476,172 

FEMALE 

.3 

40,372 

15.3 

2,685 

1.0 

5,456 

2.1. 

49,407 

18.9  ' 

209,203 

80.1 

2,692 

V 

1.8 

261,302 

MALE 

049 

.3 

26,792 

12.3 

2,246 

1.0 

5,112 

2.4 

3^,799 

16.2 

176,138 

82.0 

3.933 

214,670 

INDIANA 

l 

*1  INSTITUTIONS) 

, , 

UNDERGRADUATES: 

FULL-TIME 

183 

.2 

3,092 

6.1 

374 

*<4 

746' 

.8 

. 6,995 

7.5 

* 

85,691 

91.7 

714 

.8 

93,400 

FEMALE 

79 

.2 

3,U»1 

6.1 

189 

.4 

335 

.7 

3,664 

7.3 

46,156 

92.2 

.260 

.5 

50,080 

HALE 

104 

.2 

2»o>l 

6.1 

185 

.4 

411 

.9 

3,331 

7.7 

39,535 

91.3 

454 

1.0 

43,320 

PART-TIME 

. 89 

.5 

2,257 

8.U 

125 

.4 

306 

1.1 

2, 777 

> 9.9 

25,141 

89,6 

’ 149 

.5 

28,067 

female 

38  . 

.3 

1,335- 

9.0 

66 

.4 

139 

.9 

1,578 

10.6 

13*233 

88.9 

81 

.5 

14,892 

MALE 

>1 

.4 

922 

7.0 

59 

.4 

167 

1.3 

1,199 

9.1 

i 

11,908 

90.4 

68 

.5 

13,175 

TOTAL 

272 

.2 

7,449 

0.3 

499 

■ .4 

1,052 

.9 

9,772 

.8.0 

110,832 

91.2 

863 

.7 

121,467 

FEMALE 

117 

.2 

4,396 

6.8 

255 

.4 

474 

.7  * 

5,242 

'8.1 

59,389 

91.4 

341 

.5 

64,972 

male 

153 

.3 

3,553 

6.3 

244 

.4 

578  ' 

1.0 

, 4,530 

•8.0 

51,443 

91.1 

*522 

.4 

56,495 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

26 

.3 

275 

3.7 

50 

.7  • 

61 

.8 

>12  v 

5.5 

6,391 

84.9 

724 

9.6 

7,527 

FEMALE 

12 

.3 

lo3 

4.7 

26 

.8 

24 

,7 

225 

' 6.5 

2,994 

86,6 

239' 

6.9 

3,458 

MALE 

14 

.3 

112 

2.8 

24 

.6  • 

J7 

.9 

.187 

4.6 

3,397 

83.5 

485 

11.9 

4,069 

part-time 

>0 

.3 

021 

3.8 

65 

.4 

72 

.4 

§808 

5.0 

15,151 

92.9 

356 

2.2 

16,315 

FEMALE 

27 

.3 

410 

4 ,i 

36 

.4 

27  ■ 

.3 

500 

5.2 

9,007 

93.4 

138 

1.4 

, 9,645 

male1  • 

23 

.3 

211 

3.2 

29 

.4 

45 

.7 

3tf8 

4.6 

.6,144 

92.1 

218 

3.3 

'6,670 

total 

76 

.3 

896 

3.8 

115 

.5  ' 

133 

‘ .6 

* 1,220 

5.1 

21 #542 

90.4 

1,080 

4.5 

23,842 

female  :■ 

39 

• .3 

573 

4.4 

62 

.5 

51 

.4 

72? 

5.5 

12,001 

91. f 

377 

2.9 

13,103 

MALE 

..37 

.3 

323 

3.0 

53 

.5  f 

82 

.8 

495 

4.6 

' 9,541 

88.8 

703 

6.5 

10,739 

PROFESSION  aL:. 

full-time 

30.4 

27 

2.0 

‘ 9 

.7 

18 

1.4 

456 

34.3 

648 

64.2 

.*  17 

1.3 

1,321 

female 

’U 

.0 

9 

0.9 

1 

.8 

- 1. 

.8 

11 

8.4 

119 

90.8 

• 1 

.8 

131 

MALE 

432 

33.8 

, 18 

1.3 

8 

.7 

17' 

M 

445 

37.4 

. 729 

61.3 

• 16 

.1.3 

1,190 

part-time 

0 

' .0 

10 

2.9 

0 

.0 

l 

A ■ 

11 

3.2 

328 

96.8 

0. 

.0 

339 

FEMALE 

0 

.0 

2 • 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

* 2 

4.2 

46 

94.8 

0 

.0 

48 

MALE 

0 

.0 

8 

2.7 

O' 

.0 

1 

.3 

i 9 

3.1 

282 

46.9 

0 

.0 

291 

total 

4U2 

24.2 

37 

2.2 

9 

.5 

19 

1.1 

467 

28.1 

•1,176 

70.8 

17 

• 1.0 

1,660 

FEMALE 

U 

.0 

11 

'6.1 

1 

.6 

■ 1 

.0 

13' 

7.3 

165 

92.2 

. 1 

.6 

179 

Male 

402 

27.1 

20 

6 

.5 

18 

1.2 

454 

30.7 

1,011 

68.3 

16 

l.l- 

■1,481 

Mi  if  • total  enrollment  in  Institutions  w higher  elation  for  selecteo  major  fields  of  stuoy  ano  level  of  enrollment 

41  RACE  ETHNIC  tfV  MO  SEX:  STATE,  1976 

, * I 

MAJOR  flELO  9000  - ALL  OTHERS  * v 


/* 


AMERICAN  l NOUN 
ALASAAN  NATIVE 


BLAU  ASIAN  OR 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANCER  HISPANIC 

4 


TOTAL  unite  NON-RESIOENT 

MINORITT  NCN*h|SPANIC  ALIEN 


- NUN»ER  l NUMBER  l . NUMBER 


number 


NUMBER  I NUMBER  t NUMBER  X 


NUMBER 


IOANR  CONTINUED 


UNO»GRAO*PROft 


FULL-TIME 

611 

.6 

>,996 

>.9 

, *33 

‘.6 

B25 

.6 

7,863 

9.7 

92,930 

90,9  r 

1,655 

1.6 

102,266 
• 53,66*' 

female  \, 

91 

.2 

3,233 

6.0 

216 

.6 

360 

.7 

3,900 

7.3 

. 69,269 

91.6  > 

' 500 

.9 

MALE 

>20 

1.1 

2,761 

>.7  . 

217 

.6 

665 

1.0 

3,963 

6.2 

63,661 

69.9 

955 

2.0 

66,579 

PAir*TIME 

139 

.3 

2,SSB 

6«> 

190 

.6 

379 

.8  . 

3,596 

6.0 

60,620 

90.6 

505 

1.1 

66,721 

FEMALE 

6> 

.3 

, 1,767 

7.1 

102 

.6 

166 

.7  . 

2,060 

6.5 

22,266 

90.6 

219 

.9 

26,565 

MALE 

76 

.6 

1,161 

6.7 

68. 

.6 

213 

t 

1.1 

1,516 

7.5 

16,336 

91.1 

266 

1.6 

20,1)6 

TOTAL  • 

h o 

.> 

8,862 

o.O 

623 

.6 

1,206 

.6 

11,659 

7.8 

133,550 

90.9 

1,960 

1.3 

166,969 

FEMALE 

‘l>6 

.2 

6,9«0 

6.6 

316 

.6 

526 

.7 

5,960 

7.6 

71,  >» 

91.6 

719 

.9 

76,256 

MALE 

596 

.9 

J,9u2 

5.7 

30> 

.6 

676 

1.0 

5,679 

6,0 

61,995 

90.2 

1,261 

i 

1.6 

66,715 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

31 

.2 

907 

7.0 

59 

.5 

66 

.7 

1,065 

11,671 

90.0 

i 

207 

1.6 

12,963 

female 

17 

.2 

SOI 

6.9 

31 

.6 

63 

.6 

592 

6.1 

6,602 

90.6 

95 

1.3 

. 7,269 

MALE 

16 

.2 

606 

hi 

V 

.5 

65 

.8 

693 

6.7 

5,069 

19,3 

112 

2.0 

5,676 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  7dl 

.> 

9, 7d9 

».l 

682 

.6 

, 1,292 

.6 

12,566 

7.6 

165,221 

90.6 

2,167 

1.6 

i 

159,932 

female 

173 

.2 

>,661 

9.6 

369 

.6 

569 

.7 

6,572 

7.7 

76,157 

91.6 

616 

1.0 

65,563 

MALE  ' 

6UB 

.B 

6, job 

5.6  . 

3<L 

.6 

723 

1.0 

5,972 

d.O 

67,066 

/0.2 

1,353 

1.6 

76,369 

1UMA 


Ol  INSTITUTIONS) 


UNOERGRAUUATES: 


full-time 

(16 

.3 

1,692 

2.6 

336 

.5 

325 

.5 

2,569 

3.9 

63,090 

95.1 

676 

1.0 

66,333 

female 

90 

.3 

717 

2.1 

119 

.3 

451 

.6 

1,077 

3.1 

33,053 

96.0 

295 

.9 

36,625 

MALE 

126 

.6 

975 

3.1 

217 

.7 

176 

.5 

1,692 

6.7 

30,037 

96.1 

• 379 

1.2 

31,906 

PART-TIME 

36 

.3 

210 

1.9 

36 

.3 

56 

336 

3.0 

10,611 

96.6 

66 

.6 

11,209 

FEMALE 

16 

.3 

133 

2a 

13 

.2 

30 

.5 

196 

3.0 

6,199 

96.5 

32 

.5 

6,625 

MALE 

lo 

.3 

77 

1.6 

21 

.6 

26 

.5 

160 

2.9 

/ 

6,612 

96.6 

32  j. 

.7 

6,766 

total 

250 

.3 

1,902 

2.5 

370 

.5 

361 

.5 

2,903 

3.7 

73,901 

95.3 

no 

1.0 

77,562 

FEMALE 

108 

.3 

650 

2.1 

132 

.3 

161 

.6 

1,271 

3.1 

39,252 

96.1 

327, 

.6 

60,650 

male 

162 

.6 

1,032 

2.9 

236 

.6 

200 

.5 

1,632 

6.6 

36,669 

96.6 

611' 

ia 

36,692 

CAAOUATE: 

full-time 

12 

.3 

126 

3.5 

36 

1.0 

21 

.6 

193 

5.5 

3,011  566.0 

296 

6.5 

3,502 

female 

7 

.5 

62 

6.1 

17 

1.1 

7 

.3 

'93 

6.1 

1,326 

67.1 

103 

6.6 

1,520 

MALE 

< 5 

.3 

62 

3.1 

19 

1.0 

16 

.7 

100 

5.0 

1,687 

65.1 

195 

9.8 

1,982  ^ 

- ' PART-TIME 

2134  Ft;:i 

11 

.2 

106 

2.3 

22 

.5 

6 

.2 

165 

3.2 

6,190 

92.6 

200 

6.6 

6,535  ' 

3 

.1 

53 

2.1 

11 

.6 

3 

.1 

70| 

12.6 

2,377 

95.0 

56 

2.2 

2,503 

6 

.6 

51 

2.3 

11 

.5 

5 

.2 

4 

r 3*7 

1,613 

89.2 

166 

7.1 

2,032, 

O 

ERIC 


I 


TOTAL  4 
FEMALE 
. MALE 

PROFESSIONAL* 
FUU-TIME 
I*  (MALE 
KALE 
PART-TIME 
FEMALE 
HALE 


2) 

10 

li 


.3 
• 2 
.1 


.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 


22 8 2. A 

US  2.9 
113  2.1 


SO  .7 
28  .7 

30  .7 


17 

3 

It 

0 

0 

0 


.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 


It 

3 

11 

0 

0 

0 


.t 

.a 

.t 

.0 

.0 

.0 


29  .t 
MO  .2 
19  .5 


4 b 

2 

20 

0 

O' 

0 


TOTAL  ' 

5 

..  .2 

17 

.3 

It 

.4 

22 

FEMALE 

1 

.2 

3 

.7 

3 

• 7 

2 

MALE  .... 

,.t_ 

.-*1 . 

__.lt 

.5 

11 

20 

, , UND*GAAD*PRQF»' 

FUU*T  WE 

J3 

.3 

i.«ii 

386 

.5 

368 

female 

98 

.3 

782 

2.2 

139 

' 160 

MALE 

135 

.t 

1.051 

2.9 

2t7 

♦7 

208 

PART-TIME 

t5 

.3 

3lt 

2.0 

56 

\ •* 

. At 

FEMALE 

21 

.2 

186 

'2.1 

2t 

• 3 

33 

MALE 

2t 

.6 

128 

1.9 

32 

.5 

31 

‘ TOTAL 

278 

.3 

2,lt7 

2.t 

tt2 

.5 

t32 

j.  FEMALE 

119 

.3 

968 

2.1 

163 

193 

f MALE 

139 

.t 

V 1.179 

2.7 

279 

.6 

' 239 

UNCLASSIFIED* 

TotAL 

8i 

.1 

62 

1.0 

25 

.4 

\ 

V ( 

13 

FEMALE  . 

,5 

..1 

3t 

.9 

18 

• 5 

5 

8 

MALE 

3 

.1 

28 

1.1 

7 

.3 

.7 

.$ 

.7 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.7 


.5 

*t 

.6 

.t 

.t 

.5 

.3 

•t 

.6 


.2 

.1 

.3 


' -TOTAL  ENROLLMENT: 
'TOTAL  * 286 

FEMALE  , 12t 

. MALE  162 

> 


KANSAS 


I 


.3 

.3 

.t 


2.209  2.3 

1.002  2.0 

1.207  2.6 

t>' 

52  INSTITUTIONS! 


467  '.5 

181  .4 

286  .6 


tt5  .3 

198  .t 
247  .5 


338 

t.2 

7.201 

89.6 

t90 

6.2 

6,037 

163 

t.l 

3.701 

92.0 

139 

t.0 

4*023 

173 

t.t 

3.300 

87.2 

JJ9 

8.t 

4.014 

1 

38 

1.9 

2,779 

89.0 

285 

9.1 

3.122 

9 

2.3 

378 

93.2 

10 

2.3 

397 

t9 

1.8 

2.601 

88.1 

273 

10.1 

2,725 

0 

, .0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

7 100.0 

0 

.0 

7 

58 

1.9 

2.791 

69.1 

285 

9.1 

3, lit 

9 

2.2 

383 

93.3 

10 

2.5 

t02 

t9 

1.8 

'2.908 

88.1 

275 

10,1 

2,732 

2,820 

3.9 

68,880 

9t.t 

K.237 

1.7 

72,957 

1,179 

3.2 

34, 735 

95.6  " 

too 

1.1 

36*342 

1*641 

t.S 

- 34.125 

93.2 

849 

2.3 

36*615 

t79 

3.0 

15,013 .15.3 

26t 

1.7 

15.756 

264 

3.0 

8.581 

96.1 

88 

1.0 

8,933 

215 

3.2 

6.432 

9t,3 

176 

2.6 

6,623 

3,299 

3.7 

83,893 

94^6 

1,521  *, 

1.7 

88,713 

l,tt3 

3.2 

t3,336 

95.1 

496 

l.l 

' 45,275 

1,856 

4.3 

tO, 557 

93.t 

1.025 

2.t 

t3,t38 

108 

K7  • 

6,087 

97.2 

69 

1.1 

6,264 

■ 62 

1.6 

3,669 

97.3 

tl 

1.1 

3,772 

t6 

1.8 

2,tl8 

97.0 

28 

1.1 

2,t92 

3,407 

3.6 

89,980 

9t.7 

1.590 

1.7 

9t,977 

1.505 

3.1 

t7,005 

95.8 

537 

1.1 

t9,0t7 

1.902  ' 

t.l 

t2,975 

93.6 

1,053 

2.3 

45*930 

I 


UNDERGRADUATES* 


FULL-TIME 

1,049 

2.1 

FEMALE 

t6t 

1.7 

MALE 

. 585 

2.5 

part-time 

M 

1.3 

FEMALE 

112 

1.1 

MALE 

128 

1.6 

total 

1,289 

1.9 

FEMALE 

576 

1.6 

male 

713 

2.3 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

2t 

.8 

FEMALE 

7 

.5 

MALE 

17 

l.l 

PART-TIME 

55 

.6 

FEMALE 

21 

.t 

- MALE 

3t 

.9 

A 


2,'Ht 

5.t 

269 

.5 

777 

1,283 

4.6 

122 

.5 

375 

*1*431 

6.1 

147 

.6 

402 

967 

5.5 

102 

.6 

385 

460 

4.7 

46 

.5 

160 

527 

6.5 

56 

.7 

225 

3',  701 

3.t 

, 371 

.5 

1,162 

1,743 

4.7 

J 168 

.5 

535 

1,958 

6.2 

203 

.6 

V* 

627 

118, 

3.8 

20 

.7 

45 

59 

t.0 

9 - 

.6 

17 

39 

3.7 

11 

.7 

28 

233 

2.4 

42 

.4 

88 

123 

2.1 

16 

.3 

36 

110 

2.9 

24  ^ 

.6 

52 

1.5 

4,809 

9.6 

44,776 

69.1 

1.4 

2,244 

8.4 

24,371 

90.9 

1.7 

2,565 

10.9 

20,405 

87.0 

2.1 

1,714 

9.5 

16,245 

90'.0 

1.6. 

778 

7.9 

9,071 

91.7 

2.8 

936 

11.5 

7,174 

88.0 

1.7 

6,523 

9.6 

61,021 

89.3 

1.5 

3,022 

8.2 

33,442 

91.1 

2.0 

3,501 

11.1 

27,579 

87.3 

1.5 

207 

6.8 

*2,531 

83.0 

1.2 

92  , 

o.3 

1,266 

86.2 

1.8 

115 

7.3 

1,265 

80.1 

.9 

418 

4,4 

9,005 

93.8 

.6 

198 

3.4 

5,586 

95.3 

1.4 

. 220 

,'5J9 

3,419' 

91.4 

1067 


673 

1.3 

50,258' 

202 

.8 

26*817 

471 

2.0 

23,441 

82 

.5 

18,041 

38 

.4 

9,887 

44 

.5 

8,154 

755 

1.1 

68,299 

240 

.7 

36,704 

515 

1.6 

31,595 

311 

10.2 

. 3,049 

111 

7.6 

1,469 

200 

12.7 

1,560 

1*78 

1.9 

9,601 

76 

1.3 

5,860 

102 

2.7  • 

3,741 

2137 


Vt/ 


1008 


»; 


C 1 


I . 


' Will  - total  enrollment  in  institutions  OF  HIGHER  EDUCATION  FONMECTEO  major  fields  of  stuoy  ano  level  of  enrollment 
IV  DACE  CTMNICITV  ANO  SEXI  STATE.  1976  * 


IV I ACE  ETHNICITY  ANO  SEXI  STATE.  1976 
MAJOR  FIELD  9000  * All  OTHERS 


AMERICAN  [NOUN  hack  * ASIAN  of 
ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 

minority 


VHITE 

non-hjspanic 


JlON-RESIOENT 


TOTAL 


NUMIEI 

S 

NUNIEA 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

* 

nOmier 

1 

NUNBIR 

1 

• 

NUMBER 

X 

NUHIER 

4 KANSAS 

CONTINUED 

. (1 

P 

i 

p 

' TOTAL 

79 

.6 

351 

2.6 

62 

.5 

133 

1.1 

625 

6.9 

11,536 

91.2 

689 

jj.9 

12,650 

FINALE 

21 

.6 

182 

2.5 

27 

.6 

53 

.7 

290 

6.0 

6,(52 

93.5 

187 

If, 6 

7,329 

" MALE 

Minccf  f rnuAi  r 

.SI 

1.0 

169 

3.2 

35 

.7 

80 

1.5 

335 

6.3 

6,686 

(8.0 

( 1 

’302 

*5.7 

5,321 

rWrtWifiPMlr 

FULL-TIME 

1 

1.6 

6 

9.7 

0 . 

.0 

C 

\0 

7 

11.3 

53 

85.5 

2 

3.2 

62 

.female 

1 

11.1 

1 

11.1 

0 

.0 

.0 

.0 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

9 

t MALE 

0 

.0 

5 

9.6 

0 

.0 

C 

.0 

5 

9.6 

66 

86.8 

2 

3.8 

53 

PAW-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

’FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, ' .0 

' ' MALE  . 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

TUTAL 

1 

1.6 

6 

9.7 

0 

.0 

0 

.0 

, ? 

11.3 

53 

85.$ 

2 

3.2 

62 

FEMALE 

1 

1111 

1 

11.1 

0 

.0 

0 

.0 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

9 

MALE 

u 

.0 

• 5 

9.6 

0 

.0 

0 

.0 

5 

9.6 

(6.8 

2 

3.8 

53 

UNDPttADtPROFl 

, 

• 

i 

Full-time 

1.076 

2.0 

' 2,638 

5.3 

289 

.5 

822 

1.5 

5,023 

9.6 

67,360 

86.7 

986 

1.8 

53,369 

-FEMALE 

672 

1.7 

1,363 

6.7 

131  , 

.5 

392 

1.6 

2,338 

•8.3 

25,666 

90.6 

313 

1.1 

26,29$ 

MALE 

602 

2.6 

1,695 

6.0 

158 

.6 

63C 

1.7 

2,685 

10.7 

21,716 

86.6 

673' 

2.7 

25,076 

PAW-TINE 

29S 

1.1 

1,220 

6.6 

166 

.5 

673 

1.7 

2,132 

7.7 

25,250 

91.3 

260 

.9 

.2 7,662 

- . FEMALE 

Hi 

.8 

583 

3.7 

66 

.6 

• 196 

1.2 

976 

6.2 

16,657 

93.1 

116 

.7 

15,767 

male 

162 

1.6 

' 637 

5.6 

80 

.7 

277 

2.3 

1,156 

9.7 

'10,593 

89.1 

166 

1.2 

11,89$ 

TOTAL 

1.369 

11.7 

6,058 

5.0 

633 

.5 

1,295 

1.6  > 

7,155 

8.6 

72,610 

89.6 

1,266 

1.5 

81,011 

FEMALE 

605 

1.6 

1.926 

6.6 

195 

.6 

588 

1.3 

3,316 

7.5 

60,301 

91.5 

627 

1.0 

66,062 

MALE 

766 

2.1 

2.132 

5.8 

r 238 

j 

.6 

707 

3,861 

10.6 

32,309 

87.6 

119 

2.2 

36,969 

\ 

^CLASSIFIED: 

F 

* 1 

. TOTAL 

57 

.5 

351 

3.6 

60 

.6 

115 

1.1  • 

583 

5.6 

9,565 

91.3 

331 

3.2 

10,659 

female 

18 

.3 

160 

3.0 

23 

.6 

69 

.9 

250 

6.7* 

6,899 

93.0  . 

117 

LI 

5,266 

male 

‘ 39 

.8 

191 

/ 

3.7 

37 

V 

.7 

66 

1.3 

333 

616 

6,666 

89.5 

216 

U 

5,193 

total  enrollment: 

\ 

S 

. 

TOTAL 

1.626 

1.6 

6,609  . 

' 693 

.5 

1,610 

1.5 

7,738 

8.5  ' 

82,155 

89.8 

1,577 

1.7 

91,670 

FEMALE 

623 

1.3 

2,086 

V 

' 218 

.6 

637 

1.3 

3,566 

7.2 

65,200 

91.7 

$66 

1.1 

69,308 

MALE  ' 

603 

1.9 

2,323 

5.'5 

275 

.7 

773 

1.8 

6,176 

9.9 

36,955 

87.7 

1,033 

2.5 

62,162 

2139 


o 

ERIC 


v 


lltfUCM 


il 


INST1 f UT IONS) 


3,452  9.) 

3,016  9.’5 

2,366  9.) 

1,4)6  7.3 

i«r  6.) 

749  6.3 

6,661  6.9 

3,77)  6.7 

3,lli  9.2 


100 
M 
49 
60 
" 37 
2) 


.2 

.2 

.2 

.3 

.3 

.3 


160  .2 

. 61  .2 

\ 72  .2 


121 

36 

70 

61 

16 

32 

196 

74 

122 


'.2 

.2 

.3 

.3 

.2 

.3 

.2 

•6 


3* 166  10.2 
3,291  lO.'l 
2,573  10.4 
1,607  1.2 

757  M' 
1)0  9.3 

7,47l»  9.7 
4,041  '9.4 
3,42)  10.1 


k 


,922  il.l 
29,096  19.3 
21,126  11.1 
17,177  91.2 
9,106  92.4 
1,071  19.1 

61,799  19.4 
31,902  90.1 
29,197  II.) 


31)  1.0 

19)  .6 

311  1,6 


111 

46 

6) 


.6 

.4 

.7 


694  .9 

241  .6 

45)  1.) 


( 

57,3*9 
32,512 
24, 1* 
19,59) 
10,609 
1,916 

76,964 

43,191 

,33,77) 


GRAOWTEl 

mrlUH- 


...i . .1  165  3*1  5.  .2 

FEMALE  . 1 .1  94  3.9  1 .1 

HALE  \i  .2  71  4.3  4 .2 

PART-TIME  4 . 0 420  4.0  11  .1 

FEMALE  3 .0  276  4.1  / 6 .1 

HALE  1 .0  144  3.9  ( 3 .1 

, Tjtti!  1 .1  58)  4.3  16  .1 

FEMALE  4 .0  370  4.4  7 .1 

MALE  4 Kl  21)  4.1  . 9 v .2. 

PROFESSIONAL! 

‘fllLL-TIME  l .1  6 .9  0 .0 

female  -0  .0  . I l.A  o .0 

MALE  1 .2  3 .6  o .0 

PART-TIME'  0 .0  0 .0  l 1.1 

FEMALE  0 .0  0 .0  0 » 

MALE  0 .0  0 .0  1 1.3 

TOTAL  1 .1  6 .8  1 ,1 

FEMALE  0 .0  1 1.0  0 .0 

MALE  1 '.1  ) .7  1 .1 


17  .) 

.1 
.2 
,1 

9 .1 

6 .2 


11  .1 

l)  \ .1 


32  .2 

22  .3 

10  .2 


1 

.•  0 
1 
0 
0 
0 


.1 

.0 

.2 

,•0 

.0 

.0 


1 .1 

0 .0 

1 .1 


191_  1.9 
|09  6.1 

12  ).0 

4)0  4.) 

294  4.4 

156  ,4.3 

641  4.7, 

403  4.1 

231  4.5 


1 l.l 

1 1.3 

7 1.1 

l 1.1 
0 ,.0 
1 1.3 

9 1.1 

1 1.0 
1 1.1 


2,176  19.2 
1,421  19.7 
1,441  11. 7 
9,174  93.0 
6,409  9),3 
3,46)  94.) 

12,7)0  93.6 
7,1)7  94.2 
4,913  92.7 


672  9), 9 
7)'  93.1  * 
597  96.1 
93  91.9 
16  100.0 
77  J1.7 

765  96.2  > 

91  94.1 
674  96.4 


1)1  4,9 

5)  3.) 
103  6.3 

69  .7' 

22,  .3 

47  1.3 

227  1.7 

77  .9 

130  2.1 


m 

4 

17 

0 

0 

0 


3.0 

5.0 
2.7 

.0 

.0 

.0 


21-  2.6 

4 4.2 

17  2.4 


3,225 

1,392 

4,633 

10,39) 

6,72) 

3,661 

'13,611 

1,317 

3,301 


701 

10 

621 

94 

16 

71 

795 

96 

699 


UND+GRAOlPRQF: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

HALE 

TOTAL 

' FEMALE 
MALE' 


169 

97 

92 

47 

20 

27 


.3 

.3 

.3 

.2 

.1 

.2 


2) 5 .3 

117  .2 

119  .3 


5,423 

3,141 

2,442 

1,154 

963 

893 


9.2 
9.  j 
9.0 

4.2 
5.4 

T.O 


7,479  8.2 

4^44  6.0 

3,33)  8.4 


10) 
) 2 
53 
72 
43 
29 

177 

95 

82 


.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

A 

.2 

.2 

.2 


146 

71 

75 

83 

2) 

58 

229 

96 

133 


• 2 , 

A 

.3 

.3 

.1 

.5 

‘.3 

.2 

.3 


6,063  9.9 
3,401  9.9 
2,662  9.8 
2,038  6.8 
1,031  . 6.1 
1,007  7.9 

8,121  8.9 
4,432  8.6 
3,669  9.2 


,54,470  88.9 
30,599  89.3 
23,871  88.3 
27,844  92.6 
16,231  93.6 
11,613  91.2 

82,314  90.1 
46,830  90.7 
3), 484  89.2 


762  1.2 

2)4  .7 

308  IA 

180  .6 

68  .4 

112  .9 


61,295 

34,254 

27,041  » 

30,082 

17,350 

12,732 


942  1.0  91,377 

322  .6  • 51,604 

620  1.6  , . 39,773 


UN&ASSIFIEO:  f 

TOTAL  77  3.1  127  3.1 

FEMALE  , 57  i.J7  79  5.1 

MALE  9.  20  2.1  48  3.0 

Total  enrollment : 

TOTAL  313  .3  7,406  6.1 

FEMALE  , 174  .3  4,223  7.9 

MALE  ' 139  .5  3,383  8.3 


ERJCi 

iisssi&j  Q II 


e .3 

4 .3 

4 .4 


.183  .2 

99  .2 

86  .2 


3 .2 

2 .1 

3 .3 


234  .2 

98  .2 

136  .3 


1060 


217  8.7 
142  .9.1 
7)  7.9 


2AD  9D.7 
1,396  90.1 
875  91.6 


8,338  8.9  84,587  90.1 

4,594  8.6  48,228  90.7 

3,744  9.2  36,359  89.3 


17 

12 

5 


.7  2,507 
.$  1,552 
.5  955 


. / 

. 1.0^  93,684 

3*4  ‘ .6  . 53,156 

625  1.5  \ 40,728 


2141. 


TABLE  17  * fUtAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HICHER  CDUCATtON  FOR  SELECTED  MAjOi  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  MO  SUi  STATE,  1976 
f 

MAJOR  FIELD  9000^-  AU  OTHfAS 


AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR  TOTAL  NH|TE  NON-RISIOENT 

ALASKAN  NAllVt  NUfc-HlJPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  RON-M|SPAN|C  \|fN  TOTAL 

1 

NUMBER  I NUMBER  . I N UNDER  I NUMBER  I NUMBER  • | NUMBER  \ NUMBER  ! NUMBER 


LOUISIANA  , 

1 

31  INSTITUTIONS! 

UNOERGRAOUATESi 

i 

J 

full-time  . 

IDS 

.2 

19,302 

30.0 

3S2 

.5 

FfWCT 

66 

71 

12,232 

31.9 

1ST 

.A 

MALE 

, W 

.1 

7,570 

•27.A 

197 

.7 

PART-TIME 

JA 

’ .2 

9,117 

2A.3 

172 

.9 

FEMALE 

13 

.1 

2, 3<9 

22. S 

61 

•6 

MALE 

21 

.2 

' 2,  SAD 

26.3 

111 

i.i 

tutal 

139 

.2 

2A.679 

2B.7 

S2A 

.6 

FEMALE 

T9 

.2 

LA, SOI 

29.9 

216 

.A 

MALE 

60 

.2 

1(S,  118 

27.1 

308 

.8 

URfDUATEi 

FULL-TIME 

O' 

.2 

AA1 

11.1 

2S 

.6 

female 

i 

.2 

27S 

1A,T 

10 

.5 

MALE 

i 

.1 

loo 

7.9 

IS. 

.7 

’ PART-TIME 

n 

.1 

2,160 

29.2 

23 

.3 

FEMALE 

j 

.0 

1,603 

20.3 

16 

.3 

"i  male 

B 

.3 

SOS 

19.U 

7 

.2 

. tutal 

IT 

.1 

2,009 

20.2  ■ 

A8 

• A 

\ female 

0 

.1 

1,876 

23.6 

26 

.3 

MALE 

11 

.2 

731 

1A.7 

22 

.A 

PmuFESSIONAl: 

FULL-TIME 

0 

.J 

19 

0 

.0 

. female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

19 

A.A 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

l 

3.2 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MAiE 

u 

•u 

1 

3.2 

0 

.0 

, TOTAL 

u 

.0 

20 

A. 2 

0 

.0 

'FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

20 

A. 3 

.0 

.0 

UND»GRAO»PRQF: 

FULL-TIME 

111 

20,2o2 

2d.  6 

377 

.5 

. FEMALE 

l»9 

• 2 

12,  SOT 

31.1 

165 

.A 

MALE 

w 

.1 

7,7>S 

25.7 

212 

.7 

PART-TIME 

AS 

.2 

7,046 

2A..3  * 

' 195 

.7 

' FEMALE 

10 

.1 

3,932 

23.9 

77 

.5 

* MALE 

2U% 

ERIC 

29. 

.2 

3,11  A . 

2 A.  8 

118 

.9 

/ 


759 

1.1 

21,018 

31.8  * 

99,357 

67.2 

6A7 

1.0 

66,022 

373 

1.0 

12,926 

33.  A 

25,121 

65.9 

250 

" .7 

31,197 

386 

1.9 

8,192 

29,7 

19,039 

66,9 

397 

l.A 

27,626 

291 

1.5 

5,379 

2l.8 

19,961 

72.1 

215 

1.1 

20,0)0 

120 

1.2 

■2,521 

24.3 

7,767 

7A.9 

76 

.7 

• 10,366 

171 

*1.8 

2,891 

29.9 

6,699 

69.1 

W 

l.A 

9,614 

1,050 

1.2 

26,192 

30.7 

58,818 

68.3 

862 

1.0 

66,072 

A93 

L.O 

15,399 

31.5 

13,088 

67.9 

326 

.7 

68,763 

557 

1.5 

11,093 

29.0 

25,730 

69.0 

536 

l.A 

37,309 

90 

2.3 

562 

19.1 

3,2(1 

62.5 

132 

3.3 

3,975 

A9 

2.9 

332 

17.8 

1,989 

?9,A 

51 

2.8 

1,669 

A6 

2.2 

230 

10.9 

1,797 

85.3 

79 

3.8 

2,106 

131 

1.5 

2,333 

20.1  ' 

6,557 

73.3 

59 

.7 

8.9A9 

69 

1.1 

1,691 

27.8 

A, 365 

71,7 

3A 

.6 

6,090 

62 

2.2 

692 

22.5 

2,192 

76.7 

25 

/ 

.9 

2,659 

221 

1.7 

2,895 

22.9 

9,638 

76.1 

191 

1.5 

12,926 

113 

1.9 

2,023 

25.9 

5,649 

73.5 

87 

1.1 

7,959 

108 

2.2 

872 

17.6 

3,989 

60.3 

IQA 

2.1 

A, 965 

A 


7 

1.6 

26 

5,9 

A09 

92.1 

9 

2.0 

AAA 

0 

.0 

0 

;o 

9 100.0 

0 

.0 

9 

7 

L.6 

26 

6.0 

AOO 

92.0 

9 

2.1 

A35 

0 

.0 

■ 1 

3.2 

30 

96.8 

0 

.0 

31 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

' .0 

l 

3.2 

30 

96.8 

*0 

.0 

31 

7 

1.5 

27 

5.7 

A39 

92. A 

J 

1.9 

A75 

0 

.0 

o 

.0 

9 100.0 

f 

.0 

9 

7 

1.5 

27 

5.8 

A30 

92.3 

1.9 

A66 

856 

1.2 

> 21,606 

30.7 

A8,0A7 

68.2 

788 

1.1 

70,641 

A17 

1.0 

13,158 

32.7 

26,816 

66.6 

303 

•8 

60,275 

A39 

1.5 

8,A46 

28.0 

21,233 

70,6 

A85 

1*6 

30,166 

A22 

7,708 

26.6 

21,068 

72.5 

2 76 

.9 

29,030 

189 

i.i 

A.21A 

25.6 

12,132 

73.7 

110 

.7 

16,656 

233 

1.9 

3,494 

27.8 

8,916 

70.9 

16A 

1.3 

12,576 

:i  • 

* 


A 


■4  / 


J 


roru  i u a 

FtMAll  <5  >1 

mu  n u 

ittUAMIFItOi 

IfltH  U u 

fwau  » a 

j , MALE  » .3 

TDTU  hAuUMNTi 

total  i»i  %i 

flmaii  «i  u 

MU  77  .2 


f , 


2M06 

27.) 

i)77 

.6 

1*276 

1.1 

2 if  MV  29.) 

69,00 

69.) 

1,062 

1.1 

99,471 

16,419 

29.0 

242 

.4 

606 

1,1 

t|3W  30.6 

16,946 

66.7 

41) 

.7 

36.T11 

10*669 

2),4 

\ 

3)0 

.6 

672 

1.6 

•OT' iU 

MV 

30,149 

70.) 

649 

1.) 

42,740 

717 

l\7 

16 

1.1 

41 

.6 

Wm  r IV-1 

3,9)7 

60.9 

' 109 

2.2 

4.692 

>U9 

ITU 

26 

.9 

11 

.4 

mk 

2,262 

76.7 

66 

2,3 

2,900 

2U6 

10.4 

30 

l.) 

30 

1.) 

1*67) 

19.1 

4) 

2,2 

1,912 

26,02) 

26.9 

626 

.6 

1*119 

1.) 

.M  26.9 

73,0)2 

70,0 

1.171 

l.l 

104,36) 

16,946 

26.4 

266 

.4 

617 

1.0 

,*WS974  * W.l 

41.221 

69.1 

479 

.6 

)9,6Jl 

11*077 

24,6 

160 

.6 

702 

1.6 

*12*216  27.3 

31,624 

71.1 

492 

l.) 

64,7)2 

' MAIM  ( U iNiflluTlONil 


UNOEAOAAWATESi 
PWL-T1MR 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
7 EMU 
MU 


TufAL 

FEMALE 

MU 

WiADUATE<  , 
FULL-TIME 
FEMALE 
MAU 
PART-TIME 
FEMALE 
' MU 


total 

EEMU 

MALE 

PROFESSIONAL* 

full-time 

female 

MALE 

part-time 

female 

MLE 


total 

female 

male 


uno+uaad+prof: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PAAT-TIME  . 
FEMLE 

male 


ERJCMAA 


i 


6) 

4 ) 

U1 

.V 

)1 

.3 

34  .2 

309 

1.7 

17,774 

97.7 

117 

.6 

31 

62 

.7 

21 

.2 

14  .2 

1)0 

1.4 

9,069 

96.) 

27 

.3 

30 

J 

99 

1.1 

30 

.3 

20  .2 

1-79 

2.0 

6,70) 

17.0 

90 

1.0 

11 

• 6 

4 

.2 

1 

.1 

2 .1 

16 

1.0 

1,6)3 

91.4 

12 

.6 

> 

.!> 

2 

.2 

0 

.0 

0 * .0 

T 

.7 

947 

96.)  . 

7 

.7 

6 

.7 

2 

.2 

1 

.1 

0 

2 ..2 

11 

3*2 

666 

96. 

5 

.6 

74 

*4 

16) 

.6 

52 

.3 

36  ' .2 

327 

1.6 

19,607 

17.7 

129 

.6 

36 

• 4 

64 

,6 

21 

.2 

14  .1 

1)7 

1.3 

10,016 

18.) 

34 

.3 

36 

• 4 

101 

1.0 

31 

.3 

22  .2 

190 

1.9 

9,591 

17.1 

9) 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

60) 

93.9 

26 

4.1 

V 

<0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

267 

95.7 

12 

4.3 

0 

<u 

0 

.u 

c 

.0 

0 .0 

0 

.0 

3)6 

96.0 

14 

4.0 

0 

•u 

1 

.2 

1 

.2 

1 .2 

3 

.3 

59) 

99.2 

2 

.3 

0 

•u 

0 

.6 

l 

.3 

1 .3 

2 

.) 

372 

98.9 

2 

.) 

u 

• l) 

l 

.) 

0 

.0 

0 .0 

1 

.3 

221 

99.5 

0 

.0 

0 

• 0 

1 

U 0 

1 

.1 

1 .1 

’ 3 

.2 

1,196 

97.5  ' 

26 

2.3 

0 

«u 

0 

.0 

1 

.2 

1 .2 

2 

.3 

639 

97.6 

14 

2.1 

u 

•1) 

1 

0 

.0 

0 * .0 

l 

.2 

5)7 

97,4 

14 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

87 

98.9 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

21  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

66 

98.5 

1 

1.5 

0 

''.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 100.0 

0 

.0 

'll 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

u 

, 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

a 

4 100.0 

0 

.0 

0 

.u 

0 

i 

.0 

V- 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

44 

98.9 

l 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

\ o 

• .0 

24  100.0 

0 

.0 

■o 

.0 

0 

.0 

/.  0 . 

* 

.0 

0 

.0 

\ 0 

.0 

\ 

70 

96.6 

1 

1.4 

63 

.3 

161 

.9 

t 

.3 

34 

.2 

’ 309 

1.6' 

18,464 

IT.t 

144 

.6 

'31 

.3 

62 

.7 

21 

.2 

14 

.1 

130 

1.4 

9,357 

98.2 

•39 

.4 

30 

.3 

99 

*1.1 

30 

.3 

20 

.2 

179 

1.9 

9,107 

97.0 

105 

1.1 

Ll 

.4 

5 

.2 

2 

.1 

, 3 

.1 

21 

.9* 

2,433 

98.6  ' 

14 

..6 

) 

.4 

2 

.1 

1 

.1 

1 

.1 

9 

.7 

• 1,322 

96.7 

9 

.7 

6 

,) 

3 

.3 

. 1 

.1 

2 

.2 

. 12 

1.1 

1,111 

98.5 

5 

, .4 

’1071 


16,200 

9,226 

6,974 

1,66) 

<61 

<02 

20*06) 

10.167 

<.676 


629 

279 

3)0 

)<6 

376 

222 

1*227 

6)5 

572 


66 

21 

67 

7 

) 

6 

<5 

24 

71 


18,917 

9.526 

9*391 

2*466 

1,340 

1,126 

2I45 


, ion 

Uni  t?  • ^1  Jl^IhlT t TM lOWl^Q^ tOuCAMON  fW  llllCUO  «AJ0»  ftllOt  OF  IfyOT^NO  CIVIL  V IMOLLNfNf 

NAjOAFIkO  tOOO  * AIL  OTmCAS 

< ' 


ANHICAN  I NOUN  ILACA  ASIAN  01 
AUSUN  NAUM  NON-HlJFANll  FACIFIL  IJIANOU  MlJFAMC 


WAl  NNITI  NOMISIOfNT 

KlNOitVT  NON*M|SFANtC  AKIN  fOfAl 


NyNlll  | Will  t NUNlll  | Mid  | 
MINI  CUHTINUCO 


total 

74 

,) 

144 

.1 

5) 

.2 

>7 

.2 

MNAll 

U 

. 44 

.» 

22 

.2 

1) 

.1 

N All 

1* 

.) 

102 

1.0 

)1 

.1 

22 

.2 

UNUASSIFIIOl 
TOTAL 

AC 

.4 

j 

12 

.7 

3 

.0 

T 

.1 

FtMU 

15 

.4 

2 

.0 

0 

.0 

) 

.1 

MALI 

15 

.5 

10 

•’  s 
• 6 

) 

.1 

4 

.1 

TOTAL  INAQlLNCNTl 
TOTAL  104 

.4 

• 171 

54 

.2 

44 

.2 

FINALE 

>3 

.4 

M 

22 

.1 

11 

.1 

MU 

51 

.4 

112 

.8 

)4 

.2 

24 

.2 

MWLANO  I U INSUIUtlJNSI 


UNOiMKAOUAUSt 


FHU-IINI 

244 

.4 

16,3V0 

2U0 

625 

.8 

479 

.6 

FINAL! 

142 

.4 

9,12) 

22.9 

326 

.1 

256 

.6 

MU 

124 

.4 

6,)b) 

11.7 

299 

.9 

22) 

.6 

PANT-TINE 

19) 

.) 

11,502 

18.3 

407 

1.0 

472 

.1 

FINAL! 

10J 

.3 

7,051 

20.4 

332 

1.0 

2)3 

.7 

Ml( 

90 

• i 

4,444 

15.7 

27) 

1.0 

2)9 

.1 

TOTAL 

479 

.3 

27,192 

19.8 

1,232 

.9 

951 

.7 

FINAL! 

2»S  / 

.3 

1Mb) 

21.8 

6)1 

.9. 

489 

.6 

ML! 

214 

.3 

11,009 

17.4 

574 

.9 

462 

.7 

UUDUATEl 
< FUU'IIN! 

it 

.3 

4C9 

8.) 

40 

• 8 

41 

f 

UO 

finale 

4 

.2 

2h 

10.7 

20 

6 8 

27 

1.0 

MU 

10  f" 

.4 

1)4 

5.6 

2C 

.8 

21 

.9 

PANT-TINE 

26 

.2 

1,595 

13.7 

51 

.4 

59 

.5 

rtlAli 

10 

.1 

1,112 

15.0 

37 

.4 

37 

.5 

MU 

l« 

.4 

483 

11.3 

1 19 

, 

91, 

.4 

22 

.5 

■ TOTAL 

. 42 

.3 

2,004 

12.1 

*5 

107 

.6 

fenale 

16 

.2 

1,387 

1)19* 

52 

.5 

44 

.6 

MLE 

, *1 

.4 

617 

9,  i 

39 

t 

.6 

’ A) 

«6 

* 

o’146 

ERIC 


NVMfl 

1 

NUMfl 

t 

NWtl 

1 

1 

NUMW 

3)0 

1.) 

20,147 

47,7 

151 

.7 

2l,)85 

1)9 

1.) 

10,479 

41.) 

41 

.4 

10,144 

191 

1.8 

10,211 

1,  ‘ 

47,1 

no 

1.0 

10,514 

« 

“ )2 

.7 

T,)04 

44.0 

24 

.3 

7,)I0  ' 

'20 

.5 

4,012 

44.1 

1*1 

.4 

4,111  ■ 

32 

1.0 

3*272 

41.1 

r 

f 

3,242 

382 

1.) 

21,201 

91.0 

112  ' 

L 

21,745 

1)4 

1.1  j 

14,741 

41.5 

44 

,4 

14,414 

22) 

1*6 

13,440 

47.) 

111 

.9 

13,711 

IMIO  22.1  Sl,)l4  74.1 

I Of  JAN  24.7  31*52)  73.4 

7.211  20.)  24.7S4  H.J 

12.T7A  2044  49,022  71.1 

7,724  2244  24,315  76.2 

5.044  17.4  22.707  10.4 

J0.JJ4  21.7  107,334  74.) 

14,293  23.7  57,140  74.1 

12,254  19.4  49,494  74.1 


1,141  2.4  77,942  J 

72)  1,7  42, llir 

1,12)  ).2  33,123 

947  US  42,74) 

442  1.4  34,33) 

475  1,7.  21,2)0 

2,115  2.0  140,70)  ' 

1,217  1.4  77,332 

1,591  2.5  |A),)5) 


51) 

10.4 

4,0)1 

11.9 

)I1 

7.7 

4,945 

321 

12.1 

2,132 

12.4 

112 

4.4 

2,572 

115 

7.1 

1,914 

10.4 

269 

U,) 

2,)7) 

t,T)| 

14.1 

9,40) 

12.2 

344 

U 

11,610 

1,191 

16.1 

6,061 

11.7 

141 

2.) 

7,420 

540 

12.7 

3,542 

l).l 

171 

4.2 

4,240 

2,244 

15.) 

13,454 

12.1 

727 

4.4 

16,62) 

1,519 

15.2 

1,19) 

12.0 
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2.1 

9,942' 

72) 

1019 

5,461 

82.) 
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4*? 

6,6))' 

k 
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.1 

MUM 
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.1 
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.1 
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.1 
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.9 
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Mi 

.1 
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1.114 

.1 
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10.9 
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.1 
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.1 

11.611 

U.6 
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.9 
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* 

.1 

1,6/7 

IJ.J 

' 161 

.1 

MMil 

11 

.1 
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D.l 

II 

.7 

Mil  20 

lltMi  1MUUM4M 

.4 

VVI 

11.7 

11 

.9 

IJTil 

>47 

ii»>7> 

11.4 

1,414 

.1 

MMU 

JJ7 

19,919 

10,  J 

791 

.1 

Mil 

MUiCMiUMi 

260 

• J 

( 

11,6.6  16. U 

1UI  iMtllyllOMr* 

49) 

.9 

UNUlttMUUitlll 

Mll-UM 

746 

• > 

l|» 

t.) 

1,114 

.1 
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»6 

.1 

JlOl 
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6)9 

.1 

MU 
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»> 

# M* 
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)1) 

.« 
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>0 

lit 
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.6  ' 

MMil 

U 

• J 
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, ).l 

71 

.6 
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19 

W 

M 

67 

.6 

TOTAL 
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6> 
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t.J 
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.1 

MMil 
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• 6 

t.t 

M0 

.7 
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10  9 

.J 

if  0)1 

4.1 

)92 

.1 
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lUii-flM 

19 

.i 
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4.1 
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1.0 

MMil 

1 

.t 

1>1 

4.1 
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.9 
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.i 
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4.0 

71 
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ID 
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• 6 
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l) 

ll 

1)0 

1.1 

61 

• 6 
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.1 

Hi 

1.9 

)1 

.7 
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♦7 
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94i 

1.1 
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.1 
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11 
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666 

i.O 
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.7 

er|c48  .. 

16 

■ .1 

4)7 

1,4 
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1 

.4 

0 

.9 

1 

i.) 

HI 

99.9 

9 
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199 

0 

,9 

9 

.0 

1 

99,7 

1 
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) 

0 

.0 

I 

1,1 
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99,9 

) 

1.4 
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0 

.9 

9 

,0 

f 10920 

0 

.0 

9 

0 

.9 

9 

.9 
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9 

,9 
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0 

.9 

9 

.9 
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#0 
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0 

.9 
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9 ■ 
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.9 

9 

.0 

6 
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9 
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) 

U9 
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.1 

19.997 
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.1 

7,199 

19.6 

11.199 

79.7 
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17,999 
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.7 
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19,9)9 
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' 1,11) 
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79,991 
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.1 

9.917 
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91,999 
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.1 
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17,2 
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12.191 
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79,9 
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197.9)9 
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.1 
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71,9 

1.991 
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.7 
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9) 

.) 
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7,791 
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.7 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLHI 
BY  RACE  ETflTCIIY  AND  SEX:  STATE,  1976  ' : 

' . ' V • ■ , . 

MAJOR  Fiao  9000  - ALL  OTHERS  ' » 


AMERICAN  INDIAN  . BLAG*  ASIAN  OR 
AUSAAN  NATIVE  NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ' ALIEN 


i 

totIl 


NUMBER 

X 

NUMBER 

l 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

/ 

NUMBER 

1 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

r '• 

4,.  ' 

• 

i 

PROFESSIONAL:' 

FULL-TIME 

1 

.1 

55 

3.7 

. 21 

1.4 

yw!>i.2 

95 

.6.5 

1,351  92.0 

22 

1.5 

1,466 

FEMALE 

0 

.0 

12 

3.6 

2 

.6 

* .6 

16 

4.8 

313  94.0 

4 

1.2 

333 

- ' MALE  . 

1 

.1 

43 

3.6 

19 

1.7 

16  1.4 

79 

7.0 

1,038  *91.5 

18 

1.6 

1,135 

PART-TIME 

0 

.0 

1 

1.9 

0 

,.o 

11.9 

2 

3.7 

49  90.7 

3 

5.6 

• 54 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

19  100.0 

0 

.0 

19 

MALE 

0 

.0 

1 

2.9  ■ 

0 

.0 

1 2.9  ‘ 

-2 

5.7 

30  85.7 

3 

8*6 

35 

IOJAL 

, 1 

.1 

56 

3.7 

21 

1.4 

19 

1.2 

97 

6.4 

1,400 

92.  C 

25 

1.6 

' 1,522 

FEMALE  ' 

0 

.0 

12 

3.4 

2 

.6 

2 

.6 

16 

4.5 

•332 

94.3 

4 

1.1 

352 

MALE 

1 

.1 

44. 

3.8 

19 

1.6 

17 

1.5 

81  . 

6.9 

1,068 

91.3 

21 

1.8 

1,170 

UNO+GRAD+PRQF 

FULL-TIME 

* 

765 

.5 

' 7,135 

4.5 

’ 1,309 

.8 

2,2ft’ 

1.4 

l 

11,470 

7.2 

143,553 

90.5*  * 

3,563 

2.2 

158,586 

‘ FEMALE 

564 

' .6 

4,104 

4.5 

694 

•6 

1,131 

1.3 

6,493 

7.2 

82,243 

91.1 

1,586 

1.8 

90,322 

MALE 

201 

.3 

3,031 

4.4 

615 

. .9 

1,130 

U1 

4,977 

r.3 

61,310 

89.8 

1,977 

2.9 

66,264 

PART-TIME 

79 

.2 

1,103 

2.7 

252 

.6 

387 

.9, 

1,821 

4.5 

38,490 

94.3 

501 

1.2 

40,812 

FEMALE 

*4 

.2 

595 

2.7 

134 

.6 

215 

uo 

988 

4.S* 

20,804 

94.4 

253 

1.1 

22,045 

"MALE 

35 

.2 

508 

2.7 

116. 

.6 

172 

.9- 

833 

r • 

4.4 

17,686 

94.2 

/ 

248 

1.3 

18,767 

total 

844 

.4  ' 

8,238 

4.1 

1,561 

.•8 

2,648 

* 

1.3 

13,291 

6.7 

182,043 

91.3 

4,064 

2.0 

199,398 

FEMALE 

608 

.5 

4,699 

4.2 

828 

.7 

1,346 

1.2 

7,481, 

6.7 

103,047  J9M 

1,639 

1.6 

112,367 

MALE 

236 

.3 

3,539 

4.1 

733 

.8 

1,302 

1.5 

* 5,810 

6.7 

78,996  1 

90.8  • 

2,225 

*2.6 

87,031 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

ro- 

.4 

1,427 

2.9 

299 

j .6 

547 

1.1 

2,447 

4.9 

46,406 

93.5 

757 

> 

1.5  V 

49,610 

FEMALE 

iii 

.4 

807 

2.9 

176 

.6 

323 

1.2 

1,417 

5.1 

26,203 

93.7 

, 357 

1.3 

27,977 

MALE 

63 

.3 

620 

2.9 

•123 

.6 

224 

1.0 

1,030 

4.8 

20,203 

93.4 

'400 

1.8 

21,633 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  .1,018 

.4 

9,665 

3.9 

1,660 

.7' 

3,195 

1.3 

15,738 

/ 

6.3 

228,449 

9M  t 

4,821 

% 

1.9 

249,008 

FEMALE 

719 

.5 

5,506 

3.9 

1,004 

.7 

1,669 

, 

8,898 

6.3 

129,250 

92.1 

2,196 

L6 

140,344. 

' MALE 

299 

.3 

•4,159 

3.8 

* 856  . 

.8 

1,526 

1.4  ' 

6,840 

6.3 

99,199 

91.3 

2,625 

.2.4 

108,664 

MICHIGAN  ' 65  INSTITUTIONS) 


* 


UNDERGRADUATES 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME  , 
FEMALE 
MALE 


1,006 
456 
550 
626 
407 
• 421 


* 


4 

.6 

.5 

.7 

.7 

.7 

.7 


23,127  13.1 
13,766  14l7 
9,3ol  11.3 
13,379  11.2 
7,469  12.4 
5,910  9.9 


893 

418 

475 

573 

264 

309 


i 


.5 

.4 

.6 

.5 

.4 

.5 


» 


1,629 

, .9 

26,655 

15.1 

146*904 

B3.2 

2,981  1.7 

176,540 

78A 

•'  .8 

15,424 

16.5 

76,780 

82.2 

1,209  1J 

93,413 

845 

1.0 

11,231 

13.5. 

70,124 

84.4  . 

1,772  , 2.1 

83,127 

1,171 

1.0 

15,951 

13.3 

102,977 

85.8 

1,060  .9 

119,988 

491 

.6 

8,631 

14.3 

51,316 

85.0 

460  .8 

60,457 

680 

1.1 

7,320 

12.3  • 

51,611 

86.7 

600  i;o 

59,531 

4 . 


« 


ERIC 


: TOTAL 

U36 

.6 

36,506 

12.3 

• "•  FEMALE  * ' 

•63  • 

.6 

L 21,235 
> 15,271 

13.8 

* . male  / 

,971; 

V 

.7 

10*7 

t MAftMTEs 1 ’ 
* FULL-TIME 

60 

.5  i 

1,317 

10.3 

FEMALE 

26 

.6 

763 

12.7 

-MALE 

36 

.6 

556 

8.1 

• PART-TIME 

69 

.3 

, 1,905 

7.5 

FEMALE 

6> 

.3 

' 1,286 

'8.0 

MALE 

26  * 

,.-3 

ol9 

6.6 

TOTAL 

129 

•3 

3§>2 

' 8.6 

FEMALE 

69 

.3 

2,p49 

9.3 

MALE: 

60' 

.6 

1,173 

7.3 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

6 

.1 

\ 209 

7.6 

FEMALE 

2 

.2 

’ 102 

10.6 

MALE 

2 

,.l 

107 

6.0 

PART-TIME 

0 

.0 

9 

* 6.6 

FEMALE 

6 

.0 

0 

.0 

MALE 

o . 

.0 

9 

8.2 

' TOTAL 

, 6 

.1 

218 

7.6 

FEMALE 

2 

.2 

102 

10.3 

MALE 

1‘ 

.1 

116 

.6.2 

UNO+OAAD+PAQF: 
FULL-TIME  ,1,070 

.6’ 

26,o53 

12.8 

FEMALE 

682 

'.5 

16,631 

16.6 

MALE 

588 

.6 

10,022 

10.9 

PART-TIME 

897 

•6. 

15,293 

10.5 

FEMALE 

652' 

>•6 

8,755 

11.6 

MALE 

' 665 

.6 

6,538 

9;,  5 

' TOTAL 

1,967 

.•6 

39,966 

11.6 

FEMALE 

936 

.5 

23,366 

13.2 

MALE 

1,033 

.6 

. 16,560 

10.3 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

113 

.6 

3,625 

20.  o 

FEMALE 

65 

.7 

2,192 

22.7 

MALE 

68 

.6 

1,633 

18.1 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL  2*060  . 

.6 

63,571 

12.3 

FEMALE 

999 

.5 

25,578 

13.7 

MALE 

l|U&i 

.6 

17,993 

10*7 

. AlftESQU.  • 6i  INSTITUTIONS) 

^ * 


1,66V 

.5 

2,800 

. .9 

62,606 

16.6, 

682  ' 

- .4* 

1,2751 

.8 

26,055 

15.6 

786 

.5 

1,525 

1.1 

ir,5H 

13.0 

188 

* 

*1.5 

229 

1.8 

1,796 

16.0 

75 

1.2 

103 

1.7 

965 

1^0 

. U3 

1.7 

126 

1.9 

,829 

12.2 

113 

" .6 

223 

.9 

2,310 

9.1 

67 

.6 

126  ’ 

.8 

•1,526 

9.5 

66 

.5 

97 

1.0 

786 

8.4 

.301  . 

A 

■ .8 

J 

652 

1.2 

6,106 

10.7 

162 

,6  . 

. 229 

1.6 

2,689 

lU 

159. 

1.0 

223  ; 

' 1.6 

1*615 

n 

16.6 

65 

1.6' 

79 

2.9.' 

6 

337 

12.3 

13 

1.6 

35 

3.6 

152 

15.8 

32 

1.6 

66 

2.5 

185 

104 

• 2 

1.5 

2 

U5 

* 13 

9.6 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

2 

1.8 

*2 

1.8 

. 13 

11.8 

67 

1.6 

81 

2.8 

350 

12.2 

13 

1.3 

35 

3.5 

152* 

15.4 

36 

1.8 

66 

2.6 

' 198. 

10.5 

1,126 

.6 

1,937 

1.0 

28,786 

15.0 

506 

.5 

922 

' .9. 

14,541' 

16.5 

620 

.7 

1,015 

1.1 

12,265 

13.4 

688. 

.5  • 

1,396 

. 1.0 

18,276. 

12.6 

331 

.6 

617 

.8 

10,155 

13.3 

357 

. .5 

' 779 

1.1 

8,119 

11.8 

1,616 

.5 

3,333 

1.0 

47,060 

13.9 

837 

.5,  ' 

• 1,539 

.9 

26,696 

15.1 

977 

• .6  . 

1,794 

Ul 

20,364 

12.7 

103 

, .6 

167 

.9 

4,008 

22.8 

57 

1 .6 

93 

,1.0 

• ■ 2,407 

24.9 

66 

.6 

76 

.9 

1,601 

20.2 

1,917 

.5. 

3,500 

f 

1.0* 

51,068 

14.4 

896 

.5 

1,632 

• .9 

'.29,103 

15.6 

1,023' 

.6 

1,868 

*• 

( 

t 

1.1 

21,965 

13.0 

269,881 

84.3 

4,041 

1.4 

296,526 

128,166 

83.3 

.1,669 

' Ul 

153,570 

121,735 

85.3 

2,372 

1.7 

142*58 

9,674 

75.4 

1,354 

10.6 

12,822 

4,608 

76.5 

449 

7.5 

6,022 

5,066 

74,5? 

905 

13.3 

6,500 

22,482 

88.6 

• 589 

2.3 

25,381 

14,268 

88.9 

263 

1.6 

16,055 

8,214 

884 

326 

3.5 

9,326 

32,156 

84.2 

1*943 

5.1 

38,203 

18,876 

13,280 

85.5 

712 

3.2 

22,0 77 

82.4 

1,231 

•7.6 

16426 

2,156 

78.5 

243 

8.9 

> 

1 2,734 

766 

79.7 

43 

. 4.  5 

961 

, 1,388 

78,3 

200^,11.3 

1,773 

. 108 

79.4 

' 15 

11.0 

136 

26  100.0 

0 

,0 

26 

82 

74,5 

•15 

13.6 

110 

2,262 

78.8 

258 

' 9.0 

2,670 

' 792 

80.2 

43 

4.4 

987 

1,470 

78.1 

215 

11.4 

1,883’ 

156,732 

82,154 

82.6 

4,578 

« % 

2.4 

192,096 

81.8 

1,701 

1.7^ 

100,396 

76,578 

83.5 

2,877 

3.1 

91,700 

1251567 

86.3 

1,664 

1.1 

1 145,505 

65,660 

85.8 

723 

.9 

76,538 

59,907 

86.? 

i “ 

1*4 

68,967 

284,299 

84.2 

6,242 

1.8 

337*601 , 

147,814 

83.5 

2,424 

' 1.4 

176,934 

136,485 

84‘.9 

3,818 

2.4 

160,667 

13,201 

75.1 

377 

2.1 

17,586: 

7,092 

73.3 

172 

1.8 

9,671 

. 6,109 

77.2 

. 205 

• -2.6  ^ 

7,915 

297,500 

83.8 

6,619 

1.9 

355,187 

154,906 

83.0 

2,596 

1.4 

186,605 

142,594 

84.6 

4,023 

f, 

2.6 

168,582 

\ V ' f*  ■ • 

UNOERGRAOUATES:  s 

FUU-TIME  763  .9 

V FEMALE  620  .9 

HALE*  323  .9 

PART-TIME  163  .5 


1,526. 

1.6 

555 

V 

697 

U5 

279 

.6 

629 

2.2' 

276 

.7 

667 

2.0 

183 

.5 

367, 

1.9 

78 

.4 

320 

2.1 

105 

.7 

879  1.0  . 3,703  6.6 
628  .9  1,826  3.9 
651  1.2  lr879  . 5.0 
250  .7  1,283  3. 
102  .5  660  3. 
168  1.0  663  6. 


1075 


’ 1 

79,306  *96.3,  . 1,051 

66,367  95.3  • 379 

36,957  93.2  ' 672 

32,813  95.7  176 

6 18,200  96.2  75 

16f6 13  95.2  99 


1.3 

14,058 

.8 

46,550 

1.8 

37,508 

.5 

34,27(3 

.4 

18,915 

.6 

15,355' 

v 2153 


: ‘ i»,; , " • “ r"; . : * . s 
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TAUE 17  - TaiAC  EtumUNEMT  IN  i<STiTUTI0NS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELOS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLMENT  % 
6V  RACE 'ETHNIC  ITY  ANO  SEX:*  STATE,  1976  ^ ‘ ' ' • 

MAJOR, FIELD  9000  * AIL  OTHERS  \ 


• 


IWNBOTA 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  - 
ALASKAN  NATIVE  . NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


I . NUMBER  t 


NUMBER  X 

- NUNBER 

•'  X 

NUMBER 

l 

CONTINUED 

, 

t 

906  . .8 

2,213] 

1 !f9 

738  . 

.6 

513’  .8 

■i,  064 1 

uj6 

357, 

.5 

393  .7 

• 381 

.7 

TOTAL 

MINORITY 

NUMBER 

■ i 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIOENT 
ALIEN  TOTAL 


X NUMBER  I NUMBER  t NUMBER 


1.129  . 1.0 
S30  .8 

599/  1.1 


♦ 


4,986  ' 4.2 
2,464  , 3.8 
2,522  4.8 


112, 117  94.8 
62,547  95.5 
49,570  93.8 


1,225  1.0  118,328 

454  .7  ‘ 65,465 

771  1,5  ' 52,863 


GRADUATES 


FULL-TIME 

38 

.5 

’■tbi  1 

7 2.3 

‘ 87 

1:2 

56 

.8 

349 

4.6 

* 6,266  86.3 

646 

8.9 

7,261 

FEMALE 

15 

.5 

2.9 

36 

U2, 

19 

.6 

161 

5.2 

J,760  89.9 

> 149 

4.9 

3,070 

MALE 

23 

.5 

1 79‘ 
i 105 

1.9 

49 

1.2 

'37 

188 

4.5 

3,506  83.7 

497 

11.9 

4,191 

PART-TIME 

15 

>2 

1.3  * 

18 

.2 

13 

151' 

1.9 

‘ 7,948  97,5 

51 

.6 

■ 6,150 

FEMALE 

10 

4.2 

39 

.9 

13 

.3 

i 

10 

.2 

72 

i;6 

. 4,347  98.1 

13 

.3 

4,432 

. MALE  ; 

t 

5 

I-1 

66 

1.8 

5 

.1 

3 

.1 

79 

2.1 

3,601  96.9 

38 

1.0 

3,718 

TOTAL  ' . 

53 

.3 

273 

1.8 

105 

.7 

69 

«4‘, 

500 

3.2 

14,214  92.2 

697 

4.5 

* 15,411 

female  * 

25 

.3 

128 

1.7 

51 

>.7 

29 

.4 

233 

3.1 

7,107  94.7 

162 

2.2 

7,502 

MALE 

28 

.4 

145 

1.8  ■ 

54 

.7 

40 

.5 

267 

3.4 

7,107  89,9 

535 

6.8 

7,909 

PROFESSIONAL: 

FULL-TINE 

1 

.1 

4 

.3 

. 5 

’•  .4 

3 

.2 

13  , 

.9 

1 

1,340  97.0 

l 

29 

2.1 

. 1,382 

FEMALE  . 

0 

.0 

‘l 

.7 

1 

.7  ’ 

0 

.0  ’ 

2 

1.3 

143  96.0 

4 

2.7 

‘149 

MALE 

1 

.1 

3 

.2 

4 

.3 

3 

.2' 

11 

.9 

1,197  97.1  , 

25 

2.0 

1,233 

PART-TIME 

0 

. .0 

’ 0 

.0 

, 0. 

.0 

0 

‘.0 

’ 0 

.0 

103  99.0 

1 

1.0 

104 

FEMALE 

0 

•.0 

0 

.0 

0 

*0 

>0. 

.0 

0 

.0 

: 31  100.0 

0 

'.0 

31 

IJALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0, 

0 

.0 

.,  72  98.6 

• 1 

1.4 

73 

TOTAL 

1 

.1 

4 

► 

.3 

' 5 

.3 

* 

3/ 

.2 

* 13 

.9 

1,443  97.1 

30 

2.0; 

1,486 

FEMALE 

0 

.0 

l 

.6 

1 ‘ 

.6 

/ 

,0' 

•.0 

2 

1.1 

174  96.7  ' 

'4 

2.2 

180 

MALE  ■ 

l 

.1 

3 

> 

.2 

4 

.3 

* '3 

* «• 

4 

.2 

11 

.6 

1,269  97.2 

26 

2.0l 

1,306 

UNO+GRAO+PRJF: 
FULi-lIME  782 


FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

HALE 


.8 

, .435  .9 

347*  .8 

'178  ,4 

"103  .4 

V 75  .4 


1,698 

■787 

911 

792 

406 

386 


1.8 

1.6 

2.1 

1.9 

1.7 

2.0 


‘938  1.0 

‘447  .9 

491  1.1 

. 263  .6 

.5 

.6 


4,065  * 4.4 
1,987  , 4.0 


2,078 

1,434 

712 

722 


4.8 
3.4 
3.0 

3.8 


86,910  >9748 
4*7,250  94.9 
39,660  92.4 
40,864  96.1 
22,578  •' 96.6 
18,286  95.5 


v;: 


'TOTAL 

9#0 

.7 

2,490 

1.8 

848 

.6 

1,201  .9  < 

5,499 

4.1 

127,774 

94.5 

FEMALE 

638 

.7 

1,193 

1.6 

409 

.6 

. 559  . ,8 

2,699 

3.7 

69,828 

95.5 

1 

• HALE. 
UNCLASSIFIED:, 

422 

, ' ) 

.7 

1,297 

2.1 

439 

.r 

\ 642  1.0 

, t 

2,800 

4.5 

57,946 

93.3 

‘ I,; 

TOTAL 

79' 

.6 

109 

.8 

72 

.6 

•32  .2 

»’  2.92 

2.3 

12,265 

95:3 

i 

FEMALE 

■42 

.6 

<9 

.4 

• 35 

.5 

•If:  .2 

. . 122 

1.7 

6,878 

95.4 

i 

1 

1ERLC  !“. 

, ■ vy 

37’ 

.7 

80 

1.4 

37 

4 

.7 

• 16,  .3 

170 

3.0 

5,387 

95.1 

’ i . 

.( 

92,701 

49,769 

42,932 

42,524 

23,378 

19,146 


620  .8  , 73,147 


316  2.5 
206  2.9 
’UO  1,9 


12,873 

7,206 

5,667 


I 


..  * " • * 

.ia  . 

• 

TOTAL  ENtfUJUrt 
TOTAL  1,039 

.7 

* 

2,599 

1.8 

920 

'FEMALE  560 

,7. 

1,222 

1.5 

444 

HALE  '459 

.7 

1,377 

2.0 

476 

MISSISSIPPI  45  INSTITUTIONS) 

' » '■ 


UHOEUMOUATESi 
FOlt-TIHE  , 124 

.3 

15,977 

33.2 

107 

FEMALE  70 

.3 

6,790 

33.0 

54 

HALE  '54 

.3 

If,  167 

33.3 

53 

P6AT-TIHE  74 

.8 

^524 

25.8  i 

31 

FEMALE  44 

• 8 

▼322 

'25.1 

10 

HALE  30 

.7 

. 1,202 

26.7 

21 

TOTAL 

198 

.3 

13,501 

31.9 

138 

.2 

FEMALE 

114 

..4 

10,112 

31.7 

64 

.2 

MALE 

64 

.3 

8,339 

32.2 

74 

.3 

UUOoATcS 

FULL-TIME 

l 

.0 

436 

21.4 

9 

.4 

FEMALE 

0 

.0 

258 

23.6 

" -A 

7 

.2 

HALE 

1 . 

.1 

17a 

18.6 

.7 

PART-TIME 

4 

A 

1,554 

31.6. 

14 

‘.3 

FEMALE 

2 

A 

1,041 

34.6  ‘ 

V7 

.2 

. MALE 

\ 

2 

A 

I 

513 

27.2 

’7 

.4 

TOTAL 

5 

.1 

1,990 

28.7 

23 

.3 

FEMALE 

2 

.’0 

1,299 

31.8 

9 

.2 

MALE 

3 

.1 

691 

24.3 

14 

.5 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

l 

.8 

6 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

*8#  3 

MALE 

0 

•0, 

2 

.8 

5 

2.1 

PART-TIME 

0 

.0 

U 

.0 

0 

•0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

MALE 

0 

.0 

u 

.0 

0 * 

• O' 

TOTAL 

1, 

.0 

2 

’ .7 

6 

2.2 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

3*6 

MALE 

0 

.0 

, l 

.8 

5 

2.0 

UJllHGRAIHPAUP: 


FULL-HME 

125 

. .2 

FEMALE 

70 

.3 

• MALE 

55 

.2 

PART-TIME  • 

- 78 

.5 

FEMALE 

46 

.6 

MALE 

>2 

TOTAL 

t03 

.3 

FEMALE 

116  , 

.3 

, MALE 

a 

.3 

UNCLASSIFIED: 

• 

TOTAL 

23 

.4 

• FEMALE  i 

’ 15 

.5 

' MALE 

8 

.3 

16,4/ 

32.5 

122 

.2 

9,048 

32.6 

57 

.2 

7,367 

32.4 

65 

.3 

4,078 

27.8 

45 

.3 

2,363 

28.5 

17 

.2 

1,715 

* 

26.8 

28 

.4 

20,493 

31.4 

167 

.3 

11,  ill 

31.7 

* 74 

.2 

9,082 

31.2 

93 

.3 

1,773 

V32.0 

t7  .y 

1,165 

86.1 

7 & 

608 

26.3 

■ 10  >4# 

» 


1,233' 

.8 

5,791  ‘3.9 

140,039 

94.6 

2,268 

1.5 

575 

.7 

2,821  3.5 

76,706 

95.5 

826 

1.0 

6?e 

1.0 

2,970  4.4 

63,333 

■93.5 

1,442 

2.1 

44 

.1 

16,252 

33.7 

30,640 

63.6  .■ 

1,299 

2.7 

26 

£ 

8,940 

33.6 

17,007 

63.8 

• 689 

2.6 

18 

A 

7,312 

33.9 

13,633 

63.2 

610 

2.8 

20  ’ 

.V 

2,649 

27.1 

6,228 

63.7 

■ 899 

9.2 

9 

.2 

1,385 

26.3 

3,48$ 

66.1  ' 

406 

‘ 7.7 

11 

.2 

1,264 

28.1 

2,743 

\ . 

61.0 

64 

.1 

18,901 

32.6 

\ 

36,868 

63.6 

2,198 

3.8 

35 

.1 

10,325 

32.4 

20,492 

64.2 

1,095 

3.4 

29 

.1 

8,576 

32.9 

16,376 

62.9 

‘1,103- 

4.2. 

2 

.1 

448 

■22.0 

1,833 

75.2 

58 

2.8 

.1 

.1 

1 261 

24.1 

.801 

74.0 

)2 1 

1.9 

1 

.1  ' 

187 

19.0 

732 

76.6 

/ 37 

3.9 

2 

.0 

'1,574 

32.2 

3,293 

67.3 

24 

.5 

2 

.1 

1,052 

35.0 

1,943 

64.6 

11 

' .4 

0 

.0 

522 

27.7 

1,350 

71.6 

13 

.7 

4 

.1 

2,022 

29.2 

4,826 

69.6 

82 

1.2 

3 

.1 

1,313 

32.1 

2,744 

67.1 

32 

1 

.0 

709 

25*0 

2,082 

73.3 

50 

1.8 

0 

.0  ' 

'8 

3.2 

232 

92*6 

10 

4.0 

0 

.0* 

l 

8.3 

11 

91.7 

0 

.0/ 

0 

.0 

7 

2.9 

221 

92.9 

10 

4.2 

0 

.0 

0 

.0 

22  100.C  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

lOO.’t-v 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

6 

100.0 

# 

0 

.0 

0 

.0 

6 

2.9 

254 

93.4 

10 

3.7 

0 

.0 

1 

3.6 

27 

96.4  - 

0 

.0 

0 

.0 

7 

. 2.9 

227 

93.0 

• 10 

4.1 

46 

.1 

16,708 

33.1 

■ 32,405 

64.2 

1,367 

2.7 

27 

.1 

9,202 

33.2 

17,819 

64.3 

710 

2.6 

19 

.1 

7,506 

33.0 

14,586 

64.1 

657 

2.9 

22 

.1 

4,223 

28.7 

.*  9,543 

65.0 

923 

6.3 

11 

<1- 

' 2,437 

•29.4 

« 5,444' 

65.6 

417 

5.0 

11 

.2 

1,786' 

;27.9 

4,099 

64.1  : 

506 

7.9 

68 

.1 

20,931 

32.1 

.'41,9*8 

■64.4  T 

2,290 

3.5 

38 

.1 

11,639 

32.3 

23,263 

64.1 

1,127 

3.1 

30, 

.1.' 

9,292 

/ 

31.9 

16,665 

64.1 

1,163 

4.0 

t 

2, 

.0 

i * 

1,815 

. 32.8 

•3,698, 

66.8 

26 

.5 

.1 

1,169 

36.8 

2,033 

63.4 

7 

.2 

0 

.0 

626 

27.1* 

1,665 

72.1 

19 

.6 

1077 


. r 


s 


149.098  ' 
60.35) 
67.745 


48.191 
• 26.636 
21.555 
9,776 
5,276 
4,500 

57,967 

31,912 

26,05$ 


2.039 

1,083 

956 

4,691 

3,006 

1,885 


6,930  ; 

4,089 

2,841 


250 

12 

23# 

22 

16 

6 

272 

26 

244 


50,480 

27,731 

22,749 

14,689 

8,298 

6,391 

65,169 

36,029 

29,140 


5.539 

3,229 

2,310 


' ' 103® 

* » I 

i I ‘ k 

' TMU  17  - TOTAL  ENROLLMENT  ttf  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  ANO  S»:  STATE,  1976  / 

I i . , ^ i 

I ■ i 


MAJOR  FiaO  9000  • ALL  OTHERS 


ANERICAN  INDIAN  . BLACK  ASIAN  OR  , 

ALASKAN  NATIVE  N0N*HI$PANIC  PACIFIC  ISLANDER 

k * 


number 

8 

1 

'NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NESSSVPI. 

continued 

V • 

TOTAL  ENROLLMENT: 

4 

TOTAL 

m 

.3 

22,266 

31.5V 

184 

.3 

FENALE 

i>i 

.3 

12,576 

32.0  , 

81 

.2 

HALE 

95 

.3 

9,690 

30.8 

193 

.3 

MISSOURI 

I 

83  INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

full-time  , 

295 

.3 

8,472 

9.2 

373 

*.4 

FEMALE 

135 

.3 

4,787 

9.9 

180 

.4/ 

• MALE 

hO 

.4 

3,685 

8.5  • 

193 

.4 

PART-TIME 

153 

.4 

4,728 

11.7 

215 

.5 

FEMALE 

83 

.4 

2,835 

: 12.8 

97 

A 

MALE 

70 

.4 

1,893 

10.3 

ue 

•4 

t 

TOTAL 

948 

.3 

13,200 

10.0 

588 

.4 

FEMALE 

218 

•3 

7,622 

10.8 

277 

.4 

MALE 

230 

.4 

5,578 

9.1 

311 

.5 

l 

i 

total  unite  NON-RESIOENT 
HISPANIC  MINORITY  * NON-HISPANIC « ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

i 

t 

HUMBER 

I 

NUMBER  1 ' 

NUMBER 

I 

NUMBER 

1 ' 

70 

.1 

1 22,746 

32.2 

45,648.  64.6 

2,316 

3.3 

70,708 

40 

.1 

12,828 

32.7 

25,296  64.4 

1,134 

2.9  . 

39,258 

i M 

.1 

9,918 

31.5 

20,350.  64.7 

1,182 

3.8 

31,450 

513 

.6 

9,653 

10.5 

81,269 

88.7 

,-450 
^ 272 

.8 

91,672 

218 

.4 

5,320 

11.0 

42,969 

88.5 

.6 

48,561 

295 

.7 

4,333 

10.1 

38,300 

88.8 

478> 

1.1 

43,111 

220 

.5 

5,316 

13.1 

34,984 

86.3 

231 

.6 

40,531 

103 

.5 

3,118 

14.1 

18,842 

85.3 

119 

.5 

22,079 

117 

• 6 

2,198 

11.9 

16,142 

87.5 

112 

.6 

18,452 

733 

.6 

14,969 

11.3 

116,253 

87.9 

981 

il 

132,203 

321 

.5 

8,438 

11.9 

61,811 

87,5 

391 

•6 

70,640 

412 

.7 

6,531 

10.6 

54,442 

88.4 

590 

1.0 

61,563 

GAAOUATE:  ' " * 


FULL-TIME 

27 

.5 

366 

6.3 

67 

1.2 

39 

.7 

499 

8.6 

4,911 

84.9 

373 

4»4 

5,783 

FEMALE 

12 

.5 

197 

7.6 

23 

.9 

15 

•4 

247 

9.6 

2,215 

85.7 

123 

4.8* 

2,565 

MALE 

15 

.5 

169 

5.3 

44 

1.4 

24 

.8 

252 

7.9 

2,696 

84.3 

250 

7.8 

• 3,198 

PART-TIME 

36 

.3 

601 

*5.2 

47; 

.4 

45 

.4 

729 

6.4 

10,482 

91.4 

256 

2.2 

11,467  ' 

FEMALE 

16 

.2 

390 

5.9 

20 

.3 

23 

.4 

449 

6.8 

6,008 

91.6 

99 

1.5 

6,556 

MALE 

20 

.4 

211 

4.3 

27 

.5 

’ 22 

.4 

280 

5.7 

4,474 

91.1 

157, 

1 

3.2 

4,911 

total 

63 

.4 

967 

5.6 

114 

.7 

84 

.5 

1,228 

7.1 

15,393 

69.2 

\ 

629 

3.6 

17,250 

FENALE 

28 

.3 

587 

6.4 

43 

.5 

38 

.4 

696 

7.6 

8,223 

90.0 

222 

2.4 

9,141 

4 male 

4 

35 

380 

4.7 

71 

.9 

46 

•4 

532 

6.6 

7,170 

88.4 

407 

5.0 

8,109 

professional: 

* FULL-TIME 

11 

.3 

37 

1.1 

20 

•4 

9 

.3  * ' 

; 77 

2.4 

3,123 

95.4 

75 

2.3 

3,275 

'FEMALE 

3 

.9 

12 

3.5 

3 

.9 

l 

.3 

19 

5.6 

313 

92.3 

7 

2.1 

339 

male  % 

8 

.3- 

25 

.9  - 

17, 

•4 

. 8 

.3 

58 

2.0 

2,810 

95.7 

'“t 

2.3 

2,936 

; PART-TIME 

0 

.0 

12 

4.5^ 

■ 2 

.8 

2 

.8 

" 'l6 " 

6.0 

243 

91.4 

2.6 

266 

female  ’ 

' 0 

.0 

5 

7.0  ' 

2 

2.8 

' 0 

.0 

7 

9.9 

61 

85.9 

3 

4.2 

71 

MALE 

0 

.0. 

' 7 

•3.6  , 

0 

.0 

2 

1.0 

9 

4*4 

182 

93.3 

4 

2.1 

195 

TOTAL 

11 

.3 

49 

\ 1.4 

22 

.6 

11 

.3 

93 

2.6 

3,366 

95.1 

82 

2.3* 

3,541 

3 

.7 

17 

4.1 

5 

1.2 

l 

.2 

26 

6.3 

374 

91.2 

10 

2.4 

’ 410 

158  we 

8 

.3 

! X 

U.Q 

. 17 

.5 

10 

.3 

67 

2.1 

2,992 

95.6 

% 

72 

2.3 

“SI 

ERIC 


r UW»<MO**OF* 


FULL-TIME  • 

m 

.3 

8.875 

1.6 

f£MLE. 

150 

.3 

4,996 

9.7 

' MALE 

18) 

.4 

i,»79 

7.9 

tttj-twe 

109 

.4 

5,341 

10.2 

female 

99 

.3 

3,230. 

a.) 

■-  MALE 

90 

.4 

2,111 

9.0 

total 

>22 

.3 

14,216 

■'9.3 

FEMALE 

269 

.3 

8, 226 

10.)  ' 

„ ■ male 

WtAWFlEO* 
IuIaL  ‘ . 

273 

.4  ‘ 

5,990 

6.2 

V 

»» 

• ith) 

22.) 

. FtWfi.E 

a 

.3 

2,.  Vi. 

25.5 

MALE 

it 

.2 

l,*f* 

18,7 

TOTAL  ENAOLLMENT  J 
TOTAL  567 

.3 

17,939 

10.0 

FEMALE  . 

276 

.3 

10,475 

11.6 

. MALE  *• 

291 

.4 

7,404 

9.2 

MONTAMA 

1 

12  INSTITUTIONS) 

UWERMAflJATESi 

FULL-TIME 

609 

4.9 

93 

.7 

female 

387 

4.9 

21 

.3 

MALE 

302 

4.9 

* 72 

1.2  ' 

FAAT-TIME 

83 

3.2 

15 

.0 

FEMALE 

62 

3.9 

0 

.4 

'MALE 

23 

2.2 

9 

.9 

TOTAL  ' 

774 

4.0 

108 

.0 

FEMALE 

449 

4.7 

27 

.3 

MALE  ■ 

323 

4.5 

61 

1.1 

■GRADUATE! 

full-time 

11 

2.3 

2 

.4 

female 

7 

3.1 

l 

.4 

MALE 

4 

1.0 

l 

.4 

part-time 

11 

1.4 

0 

.0 

female 

5 

1.3 

. 0 

.0 

MALE 

6 

1.5 

0 

* .0 

TOTAL 

22 

1.8 

2 

.2 

FEMALE 

12 

2.0 

1 

.2 

MALE 

10 

1.6 

l 

.2 

PROFESLIUMAL: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

;o 

PART-TIME 

0 

.0 

! o 

.0 

FEMALE' 

,.ft 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

p. 

.0 

MALE  , 

0 

.0 

0 

iO 

O'  ^ 


kmTiiffiiHaaaa 


460 

.5 

5il 

.6 

10,229 

10.2 

206 

.4 

2)4 

.5 

5,586 

10.8 

254 

.5 

327 

.7 

4,643 

9.4  A 

264 

.5 

267 

.5 

6,061 

11.6 

119 

.4 

126 

.4 

3,574 

12.5 

145 

.6 

141 

•6 

2,487 

10.6 

724 

.5 

828 

.5 

16,290 

10.4  • 

O 

.4 

3t4 

.4 

9«!6p 

11.4 

399 

.5 

466 

.6 

7,130 

9.8 

UO 

.0 

a 

.5 

3,977 

4.6 

.5 

.5 

» <i 

L 4. 

• > 

2,j  ,9 

26.6 

1 

1.0 

}5 

.7 

1,628 

20.0 

o50 

.5 

911 

.5 

20,267 

11.9 

370  . 

.4 

388 

.4 

11,509 

12.9 

480 

.6 

523 

.6 

8,758 

10,9 

ft 


62  ‘ 

.4 

57 

.4 

, 901 

6.4 

30 

.4 

23 

.3’ 

5.9 

32 

.5 

34 

.5 

W 440 

7.1 

13 

.5 

9 

.3 

122 

4.6 

4 

.2 

• 5 

.3 

rr 

4.8 

9 

.9 

4 

.4 

45 

4.3 

75 

• ^ a 

66 

.4 

1,023 

6.1 

34 

.4 

26 

.3 

538 

5.7 

41 

.6 

38 

.5 

465 

6.7 

3 

.6 

i 

.2 

17 

3.6 

1 

.4  • 

0 

.0 

9 

4.0 

2 

.8 

l 

.4  * 

8 

3.3 

0 

.0 

l 

A 

12 

1.6 

0 

.0 

1 

.3  ' 

,6 

1.6 

0. 

.0 

0 

.0 

6 

1.5 

3 

.2 

2 

,2 

. 29 

2.4 

1 

.2 

1 

.2  * 

15 

2.5 

2 

.3 

l 

.2 

14 

2.2 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

10 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 ’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

t 

0 

.0 

1078 

* 

• 

09,303 

88.7 

1,198' 

1.2 

100,7)0 

,,45,497 

88.4 

402 

• 1 

51,485 

43,604 

69.0 

796 

1.6 

49,249 

’ 45,709 

67.5 

494 

.9 

52,264 

24,911 

66.6 

221 

.6 

26,706 

20,798 

86.3, 

273 

1.2 

23,550 

135,012 

86.2 

1,692 

1.1 

152*994 

70,408 

67.6 

• 623 

.6 

90,191 

' 44,604 

88.7 

1,069 

1*5 

72,003 

12,507 

7*.* 

2*0 

1.4 

16,724 

6,  *2) 

72.7 

V 61 

.7 

8,833 

.'6,014 

77.1 

179 

2.) 

7^1 

147,519 

t 

86.9 

1,932 

Sul 

f 

169,711, 

76,831 

86,3 

684 

•8 

89,024 

70,688 

87.6 

1,248  • 

1.5 

, 80,694 

13,106 

93.2 

57 

.4 

14,066 

‘ *7,390 

93.9 

' 20 

.3 

7,871 

5,718 

92.3 

37 

.6 

6,195 

2,516 

95.2 

6 

.2 

2,644 

1,524 

95.0 

3 

•2> 

1,604 

992 

95.4 

3 

.3 

1,040 

- 15,624 

93.5 

63 

.4 

16,710 

8,914 

94.1 

29 

.2 

9,475 

6,710 

92.7 

40 

.6 

7,235 

450 

3 

. Jk 

• 470 

214 

95.1 

2 

.9 

'*  225 

236 

96.3 

1 

.4 

"245 

.745 

«.o 

3 

•4  • 

7(0 

38| 

91.1 

1 

, *3 

3t2 

, 36$ 

t».9 

2 

• .5* 

388 

1,195 

97.2 

6 

.5 

1,230 

579 

97,0 

3 

.5 

597 

616 

97.3 

3 

.5 

633 

0 

.0 

0 

.0 

a 0 

0 

•V 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

,0  . 

0 

.0 

A 0 

0 

.0  • 

0 

.0 

V 

t o 

l 

\r>’ 

2161 

«*■  . 


(&• 


Ttkc  17  • E0UWTI0N  fCI  i^KUO  MAJOR  FIELDS  Of  STuOt  MO  LtVH  Of  ENROLLMENT 

86AGRFI&0  MOO  * ALL  OTttU 


mm'min  am  asian  ok 

AUION  NATIVE  N3N-H|$RAN1C  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


WAl  HHlTt  NON-RESIDENT 

PIMUTY  NON-HISPAN1C  ALIEN  . TffTAL' 


NUUER  I NUN8ER 
MISSOURI.  CONTINUED 


» NUNbER  * MU6ER  X NUMB  X NIMER  1 HUBER  I 


WNfER 


UNO+fiJUD*PROFi 

FUL-TINE 

700 

4.1 

9$ 

.7 

6$ 

.4 

$8 

fEJULE 

.39* 

4.9 

22 

- .3 

31 

.4 

23 

NILE 

>0* 

4.1 

73 

1.1 

34 

.$ 

3$ 

• M-TlNE 

9* 

M 

1$ 

.4 

13 

.4 

10 

fENALE 

*7 

3.4 

* 

.3 

( ♦ 

•2# 

* 

KALE  * 

29 

2.0 

9 

.* 

l 9 

.6 

4 

total 

79* 

4.4  .. 

110 

.* 

’ 78 

.4 

*6 

FEJULE 

4*1 

4.6 

21 

.3 

3$ 

. .3 

29 

' MALE 

33$ 

4.3 

82 

1.0 

43 

.5 

39 

UNCLASSIFIED)  ' 

TOTAL 

77 

1 4.2  1 

14 

.6 

7 

.4 

6 

FEJULE 

' 43 

4.3' 

6 

.6 

3 

.3 

4 

kt 

34 

Vl 

8 

1.0 

4 

.$ 

r- 

2 

TOTAL  ENROLLMENT : 
TOTAL  673 

I 

4.4 

124 

.* 

8$ 

.4 

' 74 

FENALE 

$04 

4*4 

34 

.3 

36 

.3 

33- 

JULE 

3*9 

4.2 

90 

1.0 

47 

.5 

41 

.4 

916 

*.3 

13,358 

934 

*0 

.4 

14,9)6 

.3 

470 

M 

7,604 

91.9 

22 

.3 

1,096 

.5 

446 

7.0 

5,954 

92.$ 

38 

.6 

6,4*0 

.3 

13* 

3.9 

3,281 

9).l 

9 

.3 

3,404 

.3 

83 

4.2 

1,869 

95.6 

♦ 4 

.2 

1,976 

.3 

$1 

3.* 

' 1,372 

36.1 

5 

.4 

1,421 

.4 

1.0$2 

$.9 

16,819 

93.8 

*9 

.4 

17,940 

.3 

SS3 

$.5 

9,493 

94.3 

26 

.3 

10,072 

.$' 

499 

6.3 

7,32* 

93,1 

43 

1 

.$ 

7,141 

.3 

104 

5.7 

1,721, 

93.4 

10 

.5 

1,83$ 

.4 

$* 

5.6 

939 

93.9 

$ 

.5  - 

1,000 

.2 

48 

5.7 

782 

93.7 

$ 

.6 

83$ 

.4 

1 

Ul$*. 

5.8 

16,540 

93.1 

79 

.4 

19, 775 

.3 

*09 

5.5 

10,432 

94.2 

31 

.3 

1,1,072 

.$ 

547 

• 

6.3 

6,106 

93.2 

48 

.6 

1,703 

NE8RASAA  29  INSTITUTIONS) 


UNOERORAOUATES:  a 


FULL-TIME 

135 

.4 

1,149 

3.1 

161 

.4 

FENALE 

’ 55 

.3 

543 

2.9 

76 

.4 

JULE 

80 

.4 

*06 

3.3 

63 

.5 

part-time 

27 

.2 

810 

5.9 

41 

.3 

, female 

17 

.2 

431 

5.6 

22 

.3 

male 

10 

.2 

379 

*.l 

19 

.3 

TuTAL 

1*2 

.3 

, 1,959 

3.9 

202 

.4 

female 

72 

.3 

974 

3.7 

100 

.4 

MALE  . 

90 

.4 

965 

4.0 

102 

.4 

CAAOOATEi  . 

full-time 

7 

.* 

22 

1.7 

4 

.3 

female 

3 

.5 

9 

1.* 

2 

.4 

MALE 

4 

.* 

13 

1.6 

2 

.3 

PART-TIME 

7 

.1 

139 

2.9 

10 

.2 

FENALE 

2 

.1 

74 

2.7 

5 

.2 

male  ' 

216J 

5 

.2 

65 

3.2 

5 

.2 

ERIC  v 


292 

127 

1*5 

12$ 

*1 


All 

161 

229. 


23 

11 

12 


.8 

1,737 

4.7 

'35,030 

94.$ 

300  ^.8 

37,067 

.7 

803 

4.2 

16,059 

95.2 

98 

.5 

18,966 

.9 

934 

5.2 

16,971 

93.7  v 

202 

1.1 

18,107 

.9 

1,003 

7.4 

12,562 

92.3 

53 

.4 

13,638 

•i 

531 

7.2  . 

6,8)5 

92.) 

21 

.3 

7,407 

1.0 

472 

7.6 

5,727 

91.9 

32 

.5 

6,231 

.8 

2,740 

$.4 

47,612 

93.9 

353 

.7 

50,705 

.7 

1,334 

5.1 

24,914 

94.5 

119 

.5 

26,367 

.9 

1,406  • 

5.6 

22,696  9*.3 

234 

1.0 

24,338 

1.3 

50 

4.0 

, 4,197 

94.7 

IT 

1.3 

1,264 

1.3 

21 

3.6 

533 

95.3" 

5 

.9 

559 

1.4 

* 2* 

4.1 

6*4 

94.2  * 

12 

1.7 

705 

.5 

179 

3.6 

4,534 

95.2 

52' 

1.1 

. 4,765 

.4 

92'?.4 

2,624 

96.4 

4 

.2 

2,722 

.6 

87 

i 

4.3 

) , 

1,910 

93.5 

46 

* 

4 

2.3  - 

2,043} 

I 


$1$ 


14  , .2 
5 .2 
9 .3 


14 

7 

7. 


r 


total 

FHULE 
MU  (1 

PROFESSIONAL! 

VuiL-TlME  r » •<>' 

female  0 .0 

• MALE  0 *0 

PMWINE  0 •0 

FEMALE  0 .0 

MALE  0 .0 


total 

0 

.0 

fEMALE 

0-  1 

.0 

MALE 

•o  ‘ 

.0 

UN0»GRAD»PRDFi 

• • 

foil-time 

142 

.4 

FEMALE 

5V 

• 3 

MALE 

14 

.4 

PAAT-TINE 

34 

.2 

FEMALE 

19 

.2 

MALE 

IS 

.2 

total 

176 

> 

.3 

female 

77 

.3 

MALE 

99 

.4 

UNCLASSIFIED: 

total 

H 

.4 

female 

7 

.5 

MALE 

1 

.1 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL 

164 

.3 

FEMALE 

84 

.3 

MALE 

100 

.4 

NEVADA 

f 6 

UNDERGRADUATES: 

Foa-lIHE  1 

bo 

1.0 

female 

34 

1.2 

MALE 

32 

.9 

PART-TIME  * 

99 

1.3 

FEMALE 

54 

1.4 

MALE 

45 

1.2 

TOTAL 

165 

1.2 

FEMALE 

88 

1.3 

■■  MALE 

77 

1.1 

GRAOOATE: 

FULL-TIME 

0 

.0 

' 5 FEMALE  • • 

0 

.0 

.MALE 

• 0 

.0 

PART-TIME 

’3 

FEMALE 

2 

.4 

‘MALE 

• 1, 

‘3  , 

* • i 


0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  „ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0/ 

0 

.0 

0 

.0 

iu 

0 

.0 

, ■ D 

-vQ- 

0 

.0 

. 0 

.0^ 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0* 

•0. 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

p 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1*171 

• 3.0 

165 

.4 

309 

.8 

552 

2.8 

80 

.4 

134 

.7 

619 

3.3 

85 

.5 

175 

.9 

949 

5.2 

51 

.3 

148 

505 

5.0 

IV 

.3 

72 

.7 

444 

5.4 

24 

.3 

76 

.9 

2.120' 

3.7 

216 

, .4 

457 

.8 

1*057 

3.6  > 

107 

.4 

206 

.7 

1.0O3 

3.9 

109 

*4 

, 

251 

.9 

75 

3.5 

5 

.2 

.11 

.5 

20  . 

1.5 

1 

.1 

4 

.3 

55 

7.1 

4 

.5 

7 

.9 

2.195 

3.7 

221 

.4 

468 

• B 

1,077 

3.5 

108 

.3 

210 

.7 

1*116 

4.0 

113 

.4 

258 

.9 

INSTITUTIONS) 


3o4 

5.6 

62 

1.0 

107 

1.7 

172 

5.9 

27 

.9 

45 

1.6 

192 

5.6 

35 

1.0 

62 

i.e 

V 

341 

4.4 

106 

1.4 

. 184 

2.4 

187 

4.6 

56 

1.4  ' 

91 

2.3 

154 

4.0 

50 

1.3 

93 

2.4, 

705 

5.0 

168 

1.2 

291 

2.1 

359 

5.3 

83 

f*1 

136 

' 2.0 

346 

4.8 

\ 

85 

K 

155 

«2.1 

0 

2.4 

0' 

• .0 

5 

A 

5 

3.8 

0 

.5 

..  4 

■3.1 

1 

.9 

0 

.0 

/ \| 

.9 

50' 

6.2 

.7 

.9 

W 

1.7: 

37 

7.4 

7 

1.4 

VJ5 

/1.0 

13 

4.3 

0 

..0 

\L 

/3.0 

* ' ioei 


t 


229 

3.1 

5(731 

93.1 

113 

3.4 

Jd37 

96.2 

116 

842  . 

2,374 

93.7 

0 

.0 

. Hi  100.0  . 

r 0 

•o' 

66  1Q0.9 

0 

.0 

52  100.0 

t Q 

* ft 

_ 1 JlMi 

"tir — 

0 

.0 

4 1(00.0 

0 

•0. 

3 100.0 

■ 0 

.0 

.123  100.0 

* 0 

.0 

70  100.0 

0 

.0 

53  100.0 

1 

1.787 

4.6 

36,343 

94.5 

824 

4.2 

18.,  638 

93.3 

963 

5.1 

‘ 17,687 

93.1 

M82 

6.4 

17d23 

93.0 

623 

6.1 

9(483 

93.6 

559 

6.8 

7(640 

92.3 

2(969 

5.2 

53(468 

94.0 

1(447 

4.9 

28,141 

94.7 

l?522 

5.6 

25,327 

93.3 

99 

» 

f . • 

4.6 

2(026 

95.0 

32 

2.4 

1(321 

97.3 

67 

8.6 

705 

90.9 

3(068 

5.2  , 

55,494 

94.1 

U479 

4.8 

29(462 

94.8 

U589 

5.7 

26(032 

93.2 

599 

m! 

5(585 

88.4 

278 

9.6  ‘ 

2,576’ 

88.8 

321 

9.4 

3,009 

86.1 

730 

9.4 

6,936 

89.6 

368 

9.9  . 

3(486 

89.1 

. 342 

6.9 

3(452 

90.2 

t 

1(329 

9.5 

12,523 

89.1 

T&66 

9.8 

- 6,062 

89.0 

663 

» 

9.1 

6,461 

89.2 

11 

4.5 

"u 

232 

93.9 

9 

6.9 

. '120 

tl.6 

,2 

1.7 

,U2 

96.6 

74 

. M 

’ 723 

'89.8 

51 

10.1 

- %45 

23 

i 

■ 278 

4 

• •*. 

69' 

l.l 

4,029 

11 

.3 

' 3,211 

51 

2.1 

2,741 

0 

.0 

118 

0 

.0 

66 

0 

.0 

52 

0 

f .0 

__  .7 

0 

.0 

4 

0 

.0  • 

3 

0 

.0 

125 

0 

.0 

70 

0 

.0 

55 

317 

.8 

38,V49 

103 

214 

.5 

1.1 

itf 

105 

•6 

18,410 

17 

.3 

10,133 

78 

.9 

8,277 

422 

.7 

56,859 

130 

.4 

29,718 

292 

1.1 

27,141 

6 

.4 

2,133 

4 

.3 

1,357 

4 

.5 . 

, t > 

776 

430 

* 

.7 

58,992 

134 

' .4 

31,075 

296 

1.1 

27,917 

134 

6,318 

47 

U 

2,901 

87 

h ' 

3,417 

,75 

1.0 

7,743 

40 

1.0 

3,914 

35 

.9 

t 

3,829 

209 

1.5 

14,061 

87 

**  1.3 

6,815 

122 

1.7  ;• 

,7,246 

4 

' 1.6 

247 

2 

1.5. 

131 

2 

1.7 

116 

1 

.1.0 

805 

’ 4 

. .8 ' 

500 

*4 

1.3  . ’ 

' 305 

' fa 

i ' 

arcs  ■ 


1 -y 
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for*  •' 
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AMERICAN  I NOUN  SLACK  ASIAN  OR 
AUSKAN  NATIVE  NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


total 

NINOHITV 


UNITE  NON-RESIDENT 

NCN-HlSPANIC  ALIEN 


NUMBER 


PROFESSIONAL 


FEN  Alt 
HALE 


UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

FEMALE 

NALE 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL 

female 


;.1 


.;r 


o 

ERIC 


\ 


I NUMBER 

CONTINUED 


FULL-TIME  • 

0 

.0 

. FEMALE 

0 

..0 

MALE 

0 

.0 

, PART-TIME 

. 0 

. .0 

. female 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

total 

0 

.0 

female 

0 

.U 

NAlE 

0 

.0 

. UNIN  OR  AO  ♦PROF; 

full-time 

66 

1.0 

female 

36 

1.1 

• male 

n 

r.9 

PART-TIME 

102 

1.2 

FEMALE 

56 

1.3 

MALE  ' 

66 

1.1 

TOTAL 

168 

1.1 

250  1.1 

122  1.2. 
u&  1.0 


I NUMBER  X 'NUMBER  t NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  I 


T 


total 

NUMBER 


5.3 

7 .7 

19 

1.8 

8) 

8.1 

955 

90.8 

12 

1.1 

1,052 

6.7 

7 l.l 

9 

1.6 

60 

9.5 

563 

WS  ' 

6 

1,0 

6)1 

3.3 

0 .0 

10 

2.6 

25 

5.9 

390 

92.6  , 

6 

1.6 

*2l 

.0 

0 .0  ' 

0 

.0 

0 

.0  1 

0 

.0 

0 

.0 

6; 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

c 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

10 

. 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 o 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 .0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

to 

0 

.0 

0 

370 

5.6 

62 

.9 

112 

1.7 

610 

9.3 

177 

5.6 

27 

.9 

69 

1.6 

287 

9.5 

1 193 

5.5, 

35 

1.0 

63 

1.8 

323 

9.1 

391 

6.6 

113 

1.3 

198 

2.3 

806 

9.6 

226 

5.1 

63 

1.6 

96 

2.2 

639 

9.9 

167 

6.0 

50 

1.2 

102  . 

2.5 

365 

M 

761 

3.0 

175 

. 1.2 

‘ 310 

2.1 

1,616 

9.6 

* 601 

5.6 

90 

1.2 

165 

1.9 

726 

U 

360 

6.7 

85 

1.1 

,165 

2.2 

688 

9.b 

626 

5.0* 

117 

- 1.6 

195 

2.3 

818 

9.7 

225 

7.9 

55 

'1.9 

106 

3.6 

616 

16.6 

199  ‘ 

3.6 

62 

91 

1.6 

602 

• 7.2 

1,185 

5.0 

292 

1.2 

505 

2.1 

2,232 

9.5* 

626 : 

6.1 

' 165 

A.6 

269 

'2.6' 

1,162 

11.1 

559' 

>6.2 

* 

. 167 

' ' i 

*1.1 

■ 256 

1.9 

1,090 

8.2 

r 

4 


$.617  88,6 
2 1,696  )88«9 
3*121  / 88,3 
7,661(^69.6 
3,931  89.1 
3,730  90.2 


13,678  89.2 
6,627  89.0 
6,851  89.6 


7,586  90.2 
2,639  85.6' 
5,167  92.7 


9,066  88.0 


/ * 


138 

2.1 

6,565 

69 

1.6 

■ 3,032. 

89 

2.5 

,3,533 

83 

1.0 

’8,568' 

66 

1.0 

■ 6,616 

39 

.9 

6,1)6 

221 

1.5 

15,113 

93 

1.2 

7,446 

128  ' 

1.7 

7,667 

i 

5 

1 

.1 

8,409 

' 2 

.1 

2,857 

3 

.1 

5,552 

' /I  * 

226 

LO 

♦ m * 

/ 23,522 

95 

M 

/ 10,303 

, 131, 

i\p' 

/ 13,219 

< 

♦ * 

i 

2167' 

'i 


V 


DU  NMTMUI  I i 3 INSTITUTION)) 


MUtMOUtmi 


PUU-71NI 

VfWAI 
•V  'ML! 
m mine 

FIMLE  . 
MALE 

2 9 

a 

0 

0 

0 

• 3 

.3  ’ 

.3 

.0 

•0 

_ *_0\ 

423 

150 

273 

1 

3 

5 

2.2 
1.) 
' 3.0 
.4 
.4 
.4 

40 

24 

34 

2 

l 

1 

.3 

.2 

.4 

.1 

.1 

.1 

TOTAL 

54 

.3 

431 

2.0 

62 

.3 

TCHALf 

29 

.3 

153 

1.4 

. 25 

«2 

MLE 

25 

.2 

276 

2.7 

37 

.4 

UiAuUATfel 

FULL-TIME 

5 

1.5 

1 

.3 

2 

.6 

FEMLf  . 

2 

1*2 

'■  0 

.0 

l 

.6 

Wle 

3 

1.7 

1 

.4 

l 

.6 

FART-IINE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.1 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.2 

MLE 

TOTAL 

0 

.0 

0 , 

.0 

.0 

5 

.5 

1 

.1 

3 

.3 

FEMLE 

2 

.3 

0 

.0 

2 

.3 

MALE 

3 

.7 

l 

.2 

l 

.2 

PAOFESSIUMALi 

toll-tine 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

• 0 

0 

. .0 

C 

.0 

MLE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PAAT-T InE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MLE 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

MLE 

J! 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

UN04WA04PR0FJ 

full-time 

59 

.3 

■424 

2.2 

62 

.3 

female 

il 

.3 

bO 

1.5 

, 25 

.2 

male  1 

26 

.3 

274 

2.9 

37 

.4 

PART-TIME  ' 

0 

.0 

1 

.3 

3 

.1 

FEMALE 

0 

.0 

vv 

• i 

2 

.2 

MALE 

0 

.0 

'5 

.4 

1 

.1 

TOTAL*  /, 

59 

.3 

4*2 

1.9 

65 

.3 

FEM4LE  * 

31 

-.3 

153 

1.3 

27 

.2 

MLE 

unclassified: 

28 

.3 

in 

2.4 

t 

36 

.4 

TOTAL 

17 

.5 

13 

.4 

8 

.2 

FEMALE 

5 

.3 

4 

-.2 

7 

.4 

MALE 

TOTAL  EMOUANT 
TOTAL  7 

.12 

• 

• 

.9 

, F 

9 

4 ' 

.6 

1 

.1 

74 

.3 

445 

1.7 

73 

.3 

FEMALE 

34 

.3 

157 

1.2 

34 

.3 

MALE 

40 

.3 

2 88 

2.4 

• v 39 

.3 

E&168 

r 

* 

• 

* 

4 f 

, ♦ 

\ I . 


I 


.5 

4)5 

).) 

HtW 

96.0 

1)5 

J .7 

19iI45 

.4 

244 

2.4 

9,692 

97.2 

54 

.3 

9,970 

.6 

)91 

4.) 

6,70) 

94.4 

101' 

1.1 

*,195 

.2* 

13 

' .7 

1^970 

99.) 

' 1 

.1 

1,914 

.4 

7 

.8 

832 

99.2 

0 

.0 

139 

,0 

4 

.5 

1,1)1 

99.4 

1 

.1 

1,145 

.5 

646 

1 

3.1 

20*363 

96.) 

» 134 

.6 

21,149 

.4 

251 

2.) 

10,524 

97.4 

54 

.) 

10,809 

.6 

397 

3*1 

9,641 

95.2 

102 

1.0 

■ 10040 

.0 

6 

2.3 

326 

96.2 

5 

1.5 

341 

.0' 

3 

1.9 

157 

97.5 

l 

.6 

1 161 

.0 

5 

2.8 

171 

95.0 

4 

2.2 

160 

.0 

1 

.1 

752 

99.9 

0 

.0 

75) 

.0 

1 

.2 

460 

99.8 

0 

.0 

461 

.0 

0 

.0 

272  100.0 

0 

.0 

272 

.0 

9 

.8 

1,080 

96.7 

5 

.5 

1,094 

.0 

4 

• 6 

637 

99.2 

l 

.2 

642 

.0 

5 

1.1 

44) 

98.0 

4 

.9 

452 

.0 

0 

.0 

o! 

•° 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•P 

0 

.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

vj 

.o' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.5 

643 

3.3 

18,723 

96.0  , ’ 

140 

’■  .7 

19,506 

.4 

247 

2.4 

-9,649 

97.2 

35 

.3 

10,131 

.4 

396 

4,2 

8,874 

94.7  l 

105 

1.1 

9,375 

.1 

14 

.5 

2,722 

99.5 

1 

.0 

2,737 

.2 

8 

.6 

1,312 

99.4 

0. 

.0 

1,320 

.0 

6 

.4 

1,410. 

99.5 

\ 

‘1 

.1 

1,417 

.5 

657 

3.0 

21,445 

141 

.6 

22,243 

.4 

255 

2.2 

. 11,161 

17.5 

35 

.3 

11,451 

.5 

402 

3.7 

10,264 

95.3 

106 

\ 

1.0 

10,792 

.2 

46 

1.4 

96.3 

10 

.3 

3,370 

.2 

20 

1.0 

Hay 

98.6 

3 

.2 

1,973 

.3 

26 

1.9 

1,364 

97.6 

7 

.5 

1 ' 

1,397 

.4  . 

703 

2.7 

24,759 

96.7  . 

151 

.6 

25,613 

.4 

275 

2.0 

13,111 

97.7 

38 

.3 

13,424 

.5  • 

428 

3.5 

11,648 

95.6 

113 

,9 

12,189 

■A  : Ji« 

4^  '<  ■ . <**• 


9) 

41 

57 

) 

3 

0 

1 01 

44 

57 

9 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

*! 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

96 

41 

57 

3 

,3 

0 

101 

44 

57 

e 

4 

4 

109 

46 

41 

1063 

i 


1014 
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1,884 

95,6 

10  .5 

*v  - 

1,970 

FEMALE 

iT 

3.1 

• 2 

.2 

4 

.3  ■ 

. 3 

.3 

.46 

3.9 

1, 

128 

9^.6 

6 .5 

1,180 

. MALE 

21 

2.7 

3 

.4 

2 

.3 

4 

.5 

30 

3.8  ’ 

956 

95,7 

1 

• 4:  .5 

790  . ;• 

TOTAL  ENROaMENT: 
TOTAL  hi 

3.3. 

122 

.3 

* 

51 

.2 

56 

.3 

961 

4.3 

21, 

OJO 

\ 

94.8 

192  , .9 

22,2$ 

’ FEMALE  • 

.419 

3.5 

22 

.2 

.27 

.2 

26  , 

,.•2 

494  • 

4.1 

11,468 

55.3 

77  .6 

12,039  . 

■ MALE 

313 

3.1 

1U0 

1.0 

24 

.2 

30 

.3 

467 

4f6 

• 9,602 

94.3 

■ 115  1.1 

10,184 

#; 

OHIO  ' 12*  INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES:  ' 
Fua-TWE  >5ft 

.1 

8 1,002 

11.1 

4 

774  . 

* i 

.4 

1,073 

4 

.6 

, 23,205 

12.3 

163,812 

86.9 

1,562 

.8  188,579 

FEHtp  ; *;•  W2 

.2 

.12,819 

12.2 

373 

.4 

552 

.6 

13,316 

13.3  ' 

86,224 

86.1 

, 554 

.6  100,094 

MALE.  184 

.2 

8,783 

9.9 

. 401 

.5 

521 

9,689 

11.2 

77,58(1 

67.7 

, , 1,008 

1.1  88,485 

' • PARI-HME'  ji;15T 

.2 

9, 

13.0 

332 

.4 

514 

.7 

10,701 

14.3 

63,407 

84.9 

63.7 

' 612 

.8  74,720 

FEMALE'  - \ 97/ 

.2 

6,007 

14.7 

176 

.4  , 

279 

-.7 

6,559 

16.0 

34,016 

296 

.7  40,871 

MALE  ' ftU  ■ 

.2 

1,691 

10.9 

156 

.5 

\ 

235 

.7 

4,142 

12.2 

29,391 

\ - 

86.8 

y ’ 316 

.9  33,849 

er!c;1c. 

l' 

• 

t 

1088 

• 

• . 

' *'.V . 

/*/"  f:, 

! V .<’ 

**  r 
■ ' ; r 

v.: 

* 

2181 

tr  ■ 


1090 


A ' 

" t 

Ir  . 


..<•  • ; 

■ • 

JABU  17  • TOTAL  ENROLLMENT  WA  IMfTITUT IONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  *STUQY  AND  LEVEL  OF,  ENROLLMENT 
. BY  RAtE  ETHMClJ/r  AND  SEX:'  .STATE#  .J976  , , 

HAjOf^  FIELO  900U  - AlJj  OTHERS 


AMERICAN  INDIAN 

SLACK 

' ASIAN  OR  ' 

TOTAL 

NHITE 

NON-RES  IDEU  . 

. * * ' 

ALASKAN  NATIVE 

NON-HiSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 
1 

HISPANIC  r 

minority 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

total 

s ( 

NUNbER 

i 

NUNbER . 

{' 

* \ 

NUNbER  ' 

l 

NLHBER 

I 

8 . 

NUMBER  ' 1 

, NUMBER.  . t. 

NUNBER 

NUNBER"  i 

OMO 

• i 

CONTINUED  i 

* 

t , 

\ 

. 

'f 

" - 

! i f 

TOTAL 

513 

.2 

JO'fto 

11.7 

1,106 

.4  . 

1,587 

.6 

33,906  12.9 

227,219*  86.3 

' 2,174 

.8 

263,299  $ 

FEMALE 

26V 

.2 

18r226 

12*9 

549 

.4 

631 

.6 

19,875  14.1 

120,240  65.3 

850 

.6 

140,965 

MALE 

264 

.2 

12,474 

10.2. 

557 

*- 

.5 

756  . 

.6 

•14,031  11.^ 

\ 

106,979  87.4 

• 1,324 

i 

l.i 

122,334 

GRADUATE: 

, • 

% 

*k 

l 

♦ 

/ 

Full-time 

. 25 

.2 

. 1,437 

.‘9,7 

224 

1.5  . 

215' ' 

1.4 

...  1,921  12*8 

12,080  80.3 

953 

6.4 » 

14,954' 

FEMALE 

12 

.2 

7S0 

|1.5 

‘ 67' 

1.0 

79 

4.2- 

L 938  13.8 

5,551  8U8 

293 

u 

,6,782 

, MALE  ’ 

13 

.2 

. 677 

8.3, 

157 

1.9;,* 

136 

1.7 

983  12.0 

6,529  79.9 

660 

8:1 

8,172 

PART-TIME 

23 

.1 

1,393 

’ 7.7 

* 95, 

.5 

39 

.2 

1 1,550  .8,6 

16,215  90.1 

. 224. 

1.2 

17,989 

FEMALE'  : 

„ 15 

.1. 

681 

* 8,1  • 

6* 

.6 

19' 

.2 

979  9.0 

9,836  90.2 

&■  ■ 90 

•8. 

10,905.  , . 

MALE 

8 

.1 

512 

7.2 

' *' 

31. 

.4 

20 

.3 

571  8.1 

6,379  90.0 

134 

1.9 

7,084  ' 

TOTAL  V 

48 

‘ .1 

2,850 

8.7 

379 

1.0 

254 

.8 

3,471  10.5 

28,295  85.9 

1,177 

3.6 

32,943. 

FEMALE 

<27 

.2 

1,6*1 

9/4 

131 ' 

.7  •, 

*98, 

1,917  10.6  . 

15,387  87,. 0 

383 

2.2 

17,687 

‘ l-mE 

}l 

’ .1 

1,189 

7.6 

Jt* 

168 

/ , 

U2 

156 

1.0 

1,554  10.2 j 

12,908  ,84.6 

t94 

5.2 

15,256 

PROFESSIONAL: 

‘4 

, 

full-time 

l 

.1 

, 98 

5.0 

5 

.3 

5 

.3 

109  5.6 

1,819  92.7 

34 

1.7 

1,962 

female 

1 

.4 

lb 

7.0' 

2 

.8 

2 

.8. 

23  9.0 

231  90,2 

2 

.8 

256 

MALE 

1 

■0 

.0 

bO 

• 4.7 

3 

.2 

3 

.2 

86  5.0 

. 1,588  93.1 

32 

1.9 

1,706 

PART-TIME 

0 

.0 

6 

9.8  • 

0 

' .0 

0 

.0 

6 y 9,8 

•5;  86.9 

2 

H 

61 

'FEMALE' 

0 

.0 

3 

16.7 

0 

.0 

0 

.0. 

3 16.7 

14  77,8 

1 

5.6 

18 

MALE 

0 

•o 

3 

7.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 7.0. 

39  90.7 

1 

2.3 

'43 

TOTAL 

1 

.0 

104 

' \ 

5.1 

5 

.2 

. ,J5 

.2 

115  5.7 

1,872  92.5 

, .36 

1.8 

2,023 

FEMALE 

l 

.4 

21 

. 7.7 

2 

.7 

2 

.7 

26  , 9.5 

245  ,*89.4 

3 

1.1 

274' 

MALE 

0 

.0 

. 83' 

4.7  ' 

3 

.2 

3 

.2 

89  5.1 

' 1,627  93.C 

33 

1.9 

1,749 

UND*GRAU*PR3F: 
FuLL-TlME ' 

1 

Hi 

.2  ' 

22,557 

11.0  . 

1,003. 

.5 

1,293 

.6 

25,235 

12.3 

177,711 

86.5 

2,549 

1.2 

205,495 

; female 

ids 

.2 

13,017, 

12.2 

442 

.4 

633 

.6 

14,277 

13.3 

92,006 

85:9 

849 

18 

107,132 

male 

197 

.2 

9,540. 

9.7 

561: 

.6 

660 

17 

10,958 1 

11.1 

- 85,705 

87.1 

1,700 

1.7 

98,363 

PARI-IIME 

1?0  • 

r2 

11,097 

12.0 

427 

‘.5 

553 

.6 

12,257 

13.2 

> 79,475 

85.9 

838 

.9 

92,770 

• *'  FEMALE 

1F2 

.2 

6,b9i 

13.3 

240 

.5 

, 298  ’ 

.6 

7,541 

14.6 

43,866 

84.7 

387 

.7 

,51,794 

7 male' 

08 

,2. 

4,206 

10.3 

. 187 

.4 

255 

.6  ' 

4,716 

11.5 

. 35,809 

87.4 

1.1 

40,976 

total 

So2 

.2 

33,654 

ii.3 

1,430 

.5 

1,846. 

.6 

37,492 

12.6 

257,386 

86.3 

3,387 

1.1 

298,265* 

' ' FEMALE  ' ■ 

i 97 

.2 

19,90b 

12.5 

682 

.4 

931 

.6 

21,818 

13.7 

135,872 

85.5 

. 1,236 

.8 

158,926  T 

, \ male 

265 

.2 

13,746 

9.? 

748 

.5 

915 

.7 

15,674  ’ 

11.2 

121,514 

87.2 

2,151 

1 

1.5 

139,339 

unclassified: 

182 

■ MAtf  . 

lob 

.0 

2,160 

8.1 

no 

.4 

149 

.6  . 

2,607 

9.7 

24,213. 

89.7 

160 

.6 

26,960 

no 

.7 

1,227 

8.1 

52 

, .3 

81 

.5 

1,470 

9.8 

13,516 

89.7 

75 

.5 

15,061 

Sb 

.5 

953 

• 8.0 

58 

.5 

68 

.6 

1,137 

9.5 

10,697 

89.7 

85 

.7 

11,919 

O 

ERIC 


. 


TOTAL  fMOlLNCNTi 


TOTAL 

73<T 

.2 

• , 35, an 

11.0 

1,540 

.5  - 

1,995 

J FtHAlE 

4*7 

.2 

21,135' 

12.1  ' 

734 

.4 

1,012 

323 

U 

14,699 

9.7 

*806 

.5 

983 

^ ’ 

■ i 

un^kuaouatek 

FULL-TIME.  2,972 

1 

5.1 

42  INSTITUTIONS) 

'a 

4,4o4  7.6 

414 

. -7 

368' 

, female 

>1,619  1 

*5.3 

2,220 

7.3 

,,162 

.5  . 

154 

' . MALE 

1,353 

'.4.6 

2,244' 

8.0 

252' 

. .9 

214 

PlAT-TlHE 

* 749 

3.5 

1,573  ' 

7.3 

4108 

.5 

194 

> V FINAL E 

'497 

4.1 

678 

7.2 

43 

.4 

86 

*.  .HALE 

' 1 

1.52’ 

2.7 

o95 

7.4 

•65 

'.7 

'*108 

TOTAV  I 

*3,721 

4.6 

■ 6j037 

7.5 

522 

^,5 

562 

FEMALE 

2,116 

5,0 

3,098 

7.3 

2Q5 

240 

• hue 

1,605 

413 

#939 

7.8 

317 

• .8 

322' 

URAUUATE:.  ' 
'fUU.-J.IHE 

62 

2.8 

146 

V 

.30 

1.0 

23 

. PENAL t ' 

40 

3.1 

' 71 

13 

1.0 

7 

HALE 

42 

2.5 

' ' 75* 

4.5  • 

IT 

1.0 

16 

PART-TIME 

iOo  ■ 

2.7 

429  ‘ 

. 5.7  : 

* 37 

.5 

• 31 

FhHALE 

1 16 

2.6 

272 

6.0 

21 

.5 

48 

* HALE 

> \ 

90 

5.0 

157 

5.2 

16 

1- 

.5 

, 20 

1 * 

TOTAL 

266. 

2.8 

575 

P-5, 

* A7 

.6 

54,' 

FEMALE 

156 

2.7 

343* 

5.9  ' 

- ..  34 

li- 

HALE 

132 

2.8 

lil 

5.0 

33 

' .7 

ft.. 

PROFESSIONAL. 

I-ULL-T1HE 

u 

.0 

t l 

1 

,9 

3 

2.7 

0 

PEHaLE 

0 

1 .0 

0 

.0 

0 

.0  . 

. 0 

HALE 

0. 

.0 

l 

1.2 

3 

3.5  - 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

* v l 

1.5 

2 

3.0 

0 

female 

0 

,.D 

l 

33.3 

2 

66.7 

0. 

.hale 

% 

. 0 

.0 

o 

.0 

!»  'O 

.0 

A 

0 

total 

0 

.0 

2 

1.1  • 

5 

2.8 

0 

FEMALE 

u 

.0 

1 

3.3* 

2 

6.7  . 

0 • 

HALE 

•.  0 

■ .0 

• '■  1 

; -7  .* 

; > 3 

. 2.0.  . 

0 

UND+0RA0+PR0F: 

FULL-TIME  . 3,0*^.  5.0 

t 

4,611 

7.5 

447 

.7 

' 391 

FINALE 

1,659 

5.2 

2,^91 

7.2 

175 

.6 

161 

MAu 

2,395 

4.7 

2,320 

7.8 

272 

.9 

230 

* part-time 

955 

3.3 

2,003 

6.9 

147 

.5 

225! 

female 

613 

3.7 

1,151 

6.9 

66 

.4 

97 

HALE 

342 

2.7 

652 

6.6 

81 

.6 

128 

• 

total 

41009 

4.4 

6,614 

7.3 

594 

.7 

616 

FEMALE 

2,272 

4.7 

3,442 

7.1 

241 

.5 

258 

HALE 

1,737 

4.1 

3,172 

7.5 

353 

.8 

358 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

154’ 

2.9 

307 

5.7' 

' 56 

1.0 

28 

female 

94 

5.3 

' 142 

4.9 

24 

.8 

11 

HALE 

oU 

2.4 

163 

6.6 

32 

1.3 

17 

ERJCf  oi 

_ ^ Q U 1001 


p t * 

.6  AO, 009  12.3  281,599  86.6  ' 3,547  1.1  325,245 

.6  23,288  13.4  149*388  85.9  1,311  .8  173,987 

.6  16,811  ll.l  33^,211  87.4  2,236  1.5  151,258 


.6' 

8,218 

14.0 

49,434 

84.5 

874 

1.5 

58,526 

.5 

4,155 

13.7 

25,974 

85.5 

* 251 

' .8 

‘30,380 

.8  • 

4,063 

14.4 

23,460 

83.4 

. 623 

2.2* 

.28,146 

.9 

2,624 

12.2 

18,738 

87.0 

172 

.8 

- 21,534  k 

,7  . 

1,504 

12.4 

10,550 

87.1  • 

6P 

,a5 

12,115 

l.’l 

1,120 

11.9  * 

6,188 

86^9\ 

• 111 , 

1.2 

' . ' 9,419 

V • • 

.7 

10,842 

13.5 

66,172 

85.2  " 

1,046 

1*3 

. 80,060/ 

,6 

5,659 

13.3  * 

36,524 

85.9  • 

v 

J 

.9  , . 5, .183  13.8  „ 31,648  84.2  >734.  2,0  3T./565' 

■ ' " ■ 

.8'  281  9.5  2,385  81.0  V 279  9.5  . 2,945 

.5  131  10.1  K0I6  844'"  76  5.9  I.  1,293 


1.0 

150 

9.1 

1,299 

78.6; 

,.203 

12.3 

1,652 

.4 

703 

9.3 

6,578 

87.4 

• ‘ 243 

3.2 

7,524 

.2 

420 

9.3 

3,980 

88.2 

, 115 

2.5 

.4,515 

.7 

283 

9.4 

2,598) 

1 86.3 

V 4 

128 
4 k 

4.3 

^ 3,009 

.5 

984 

9.4 

8,963 

65*6 

522 

5.0 

10*469 

.3 

551 

9.5 

5,066 

, 191 

3.3 

3,808 

.8 

433 

9.3 

t 

3,897 

83.6 

331 

7.1 

1 

4,661 

.0  • 

• 

4 

3.6 

*8913 

4 

7.1 

112 

.0 

0 

.0 

23 

35.2  ‘ 

4 

14.8 

27 

.0- 

'•  4 

4.7 

• 77 

90.6 

. 4 

4.7 

4 05 

.0 

3 

4.5 

f 

95.5 

\i  0 

.0 

67 

.0 

.3 

100.0 

<0 

.0 

0 

.0 

' '3 

.0 

0 

, .0 

64,100.0  . 

0 

.0 

64 

.0 

. 7 

3.9 

«4 

.91.6 

6 

, 4.5 

179 

.0 

3 

10.0 

.23 

76.7 

4 

13;3 

30 

.0 

1 , 4 

'2.7. 

.t'  141 

94.6 

4 

2.7 

149 

.6 

8,503 

13.8 

51,919 

84.3 

1,161 

1.9 

61,583 

.5  ‘ 

4,286 

13.5 

27,083 

85.4 

331 

1.0 

‘ 31,700 

.8 

4,217 

14.1 

24,836 

83.1' 

830 

2.8. 

29,883 

.8 

3,33<k 

>11,4 

25,380 

87.1' 

415 

1.4 

29,125 

.6 

1,927* 

11.6 

14,530 

87.4 

176 

1.1 

16,633 

1.0 

1,403 

11.2 

10,850 

86.9 

239 

1.9. 

12,492 

;7 

11,833 

13.0 

77,299 

85.^ 

1,576 

1.7 

90,708 

.5 

6,213 

12.9 

41,613 

86.1 

507 

1.0 

48,333 

.8 

5,620 

*13.3 

35,686 

84.2 

• 1,069 

2.5 

42,375 

.5 

545 

10.1 

4,744 

88.2 

90 

1.7 

5,379 

.4 

m 

-4 

9.4 

2,665 

69.8 

.8 

t 2,878 

.7 

11.0 

2,159 

86.3 
* ' 

68 

2.7 

‘ 2,501 

2185 


JABLE  17  * TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATICN  fOR  SEIECTEO  MAJOR  FKL0S  OF  STUOY  ANO  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
BY  RACE  EIWICITtUni)  SEX:  STATE,  1976 

major  fiElo  m - all  others L 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 

AlASUN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HlSPANIC  ALIEN 


NUMBER 

X 

NUMBER 

'X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER, 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

QttAWMA 

* 

4 

’if" 

, 

TOTAL  ENROLLMENT: 

r 

( . 

\ 

, / 

i 

♦ 

TOTAL 

4,1*3 

4.3 

6,921 

7.2 

• 65C 

.7 

644 

.7 

12,378 

12.9 

82,043 

85.4 

1,666 

1.7 

‘ female 

2,3*6 

4.6 

31584 

7.0 

265. 

.5 

“ *69 

.5 

6*484 

12.7 

46,198 

66.3 

529 

1.0 

male 

1,797 

4.0 

3,337 

7.4 

385 

.9 

375 

.8 

5,894 

13.1 

37,845 

84.3  ' 

1,137 

2.5 

OREGON 

42  INSTITUTIONS) 

• 

/ \ 

V 

■ ] 

UN0ER6AADUATES:P 

1 

* 

4 

% 

4 

1 

FULL-TIME 

621 

1.1 

936 

1.6, 

• 966 

1.7 

682 

1.2 

3,205 

5.6 

$2,686 

92.8 

875 

1.5 

. FEMALE 

287 

1.0 

370 

1.3 

«1 

1.7 

312 

1.1 

1,450 

5.1 

26,841 

93.6 

• 3 77 

U 

' male 

334 

1.2 

5*6 

’ 2.0  . 

*k 

1.7 

370 

1.3 

1,755 

6*2 

25,645 

92.‘0 

498 

1.8 

PART-TIME 

. 259 

1.0 

310 

1.2 

284 

l.l 

' 207  • 

.8 

1,060 

24,890 

95.5 

101  . 

.4 

• female 

144 

1.0 

136 

1.1 . 

151 

1.1 

109  • 

.8 

560 

4.0  \ 

■ i?,558 

95.7 

53 

.4 

male 

115 

V. 

»4 

1.3 

133 

1.1 

v»- 

.6 

500 

4.2/ 

11,332 

95.4 

46’ 

.4 

total  : 

680 

.1.1 

1,246 

1.5 

1*250  ’ 

1.5 

\ 

889 

1.1 

4,265 

‘ 5.1 , 

77,57*  93.7 

976 

l .2 

FEMALE 

431 

>1.0 

526 

1.2 

T32 

1.5 

‘ 421 

1.0 

2,010 

;4.7 

40,399 1 

94.3 

• 430 

1.0 

' . MALE 

669 

1.1 

.'720 

ii  fl  # ■ 

6l8:' 

1.5 

468 

f 

1.2 

2,255. 

5.6 

'37,171 

93.0 

546 

1.4 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

: female 

MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
• l MALE 

TOTAL 
, FEMALE 
’ MALE. 


53 

22 

31 

.26 

10 

•A 

79 

32 

'67 


1.5 
1.3 
1.7 
.8 
' .5 
1.1 

1.2 

.9 

1.5 


1 

, 61  1.2 

17  1.0  ■* 

' 26  T.3  , 

37  1.1'  ‘ 

16  .8 

21  1.5' 

78  1.2 

33  .9 

65  1.6 


/ 

. 35  1.0 

Ml  ’ 

26  1.3 

’ 30  ,9 

8 .6 
22  1.6 


172 

73 

99 

122 

53 

69 


b- 

5.5 

3.7 

2.8 

4*9 


72  l.l 
62  1.2 
30  .9 


65  1.0  296  4.6 

19  .5  126  3.6 

66  U,6  168  5.2 


2,924  64.6 
1,451  87.9 
l,47y  61.7 
3,020  91.7 
1,776  93.6 
1,266  89.0 

5,966  88.1 
3,227  91.0 
2,717  84.9 


359  10.4 
127  7.7 

232  12.9 
152  4.6 
66.  3.6 
84  6.0 

511  7.6 

195  5.5 

316  9.9 


TOTAL 

NUMBER 


96,067 

51,211 

44,676 


5^,766 
28,668 1 
28,098 
24,056 
14,171 
11,1.80 

. 12, 8U 
42,839 
■ 39,978 


3r455 

1,651 

1,806 

3,294 

1,897 

1,397 

6,749 

3,548 

3,201 


PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 

TOTAL 

•female- 

male 


/ 

o ■ . V 

\LC 


4 .4 

1 1.2 

i 


•0. 

,v 

.0 


4 .3 

1 1.2 

3 .3 


5 .5 

1 1.2 


.4 

.C 

.0 

.0 


5 .4 

1 1.2 

4 .4 


22  2.0 

5 6.1 

17  1.7 
1 1.0 
0 .0 
1 1.0 

23  1.9 

5 '6.0 

18  1.6 


.2 

.0 

.2, 

*0 

.0 


1 1.0 

3 .3 

0 .0 

3 ,3 

V, 


33  9. 3.0 
7 8.5 
26  2.6 
2 2,0 
0 .0 
2 2.1 

' 35  2.9 
7 8.3 
28  2.5 


1,030  93.6 
72  8 7.6 
958  94.0 
95  96.0 
2 100*0 
93  95.9 

1,125  93.8 
74  88.1 
1,051  94.’2 


38  3.5 

3 3.7 

35  3.4 

2 2.0 
0 .0 
2 2.1 

40  ’ 3.3 
3 3.6 

37  3.3 


1,101 

82 

1,019 

99' 

2 

97 

1,200 

66 

1,116 


fuu-time 

671 

1.1 

982 

1.6  » 

1.031 

1.7 

719 

« 

3,610 

* 

5.6 

56,660 

92.4 

1,272 

2.1 

61,322 

FEMALE 

310 

1.0 

3 88 

1.3 

509 

1.7 

323 

l.l 

1,530 

5.0 

28,364 

93,3 

507 

1.7 

30,401 

NILE 

PART-TIME 

361 

1.2 

; 996 

1.9, 

522 

1.7 

396 

1.3 

' 1,880 

6.1 

28,276 

91.4 

765 

2.5 

30,921 

UO 

367 

1.2 

316 

1.1 

238 

.8 

1,186 

' 6.0 

28,005 

95.1 

255 

.r 

29,644 

FEMALE 

154 

1.0 

172 

1.1 

170 

M 

117 

.7 

613 

3.0 

15,336 

95.4, 

121 

.8 

16,070 

* NILE 

131 

1.0 

’ 175 

1.3 

166 

1.1 

121 

.9 

571 

6.3 

12,669 

94,7 

134 

1.0 

13,374 

1 

TOTAL 

963 

1.1 

1.329 

1.9 

1.365 

1.5 

957 

1.1 

6,596 

5.1 

84,665 

93.3 

1,527 

1.7 

90,766 

female 

669 

1.0 

960 

1.2 

679 

1.5 

660 

.9 

2,163 

6.6 

43,700 

94,0 

621 

4.4 

,46,471 

>mlE 

699 

l.l 

769 

1.7 

666 

1.5 

517 

1.2 

2,651 

5,5 

40,945  ,92.4 

899 

f 

2.0 

4^295 

UHaASSiHO: 

TOTAL 

1 

2T0 

.8 

369 

1.6 

386 

1.5 

f 

263 

.9 

1,202 

6.6 

24,634 

l. 

258 

1.0 

2*094 

FEMALE 

119 

.8  . 

196 

1.3 

231 

1.5 

139 

.9 

683 

6.6 

. 14,706 

94.9 

113 

.7 

15,502 

MALE 

91 

.9 

171 

1.6 

f 

i 

1.6 

153 

1.6 

106 

1.0 

519 

6.9 

9,928 

93.7 

145 

1.4 

10,592 

, TOTAL ‘ENROLLMENT! 
TOTAL  1.173 

1.0  i 

' 1. ©96 

1.729 

1.5 

1.200 

1.0 

/ 

' 5,796 

5.0 

•109,279 

93.5 

*1,785 

1*5 

L 

>116,860 

. FEMALE 

' MALE 

303 

.9, 

756 

1.2 

910 

1.5 

5W 

.9 

2,826 

6.6 

•>584408 

94.2 ' 

741 

1.2 

61,973 

990 

1.1 

'960 

U7 

819 

■1.5 

6?1 

1.1 

2,970 

<5.6 

50,873 

92.7 

1,044 

' 1.9 

54,887 

* • 


PENNSYLVANIA 

176  INSTITUTIONS] 

t N 

ONOEKtAMATESi 

FOU-TJME 

260 

.1 

, 15,093 

7.8 

1,350 

.7 

2,708 

1.4 

19,411 

10*1 

171,802 

89.3  . 

*1 

.1,108 

' .6 

192,321  ' 

FEMALE 

140 

.1 

8,826 

8.2 

717 

.7 

1,533 

1*4 

11,206 

10.9 

96,091 

89.2 

,668 

.4 

107,719 

male 

UO 

.2 

<>!  26? 

7.9 

633 

.7 

1,175 

1.4 

8,205 

9.7 

75,761 

89.5 

,660 

.8 

84,606  ' 

part-time. 

at/ 

. 1 

6,599 

10.2 

278 

• .6 

' 578 

1.3 

5,541 

12.2. 

39,587 

87.5  • 

•no 

.2  , 

. 45,238' 

female 

54 

.2 

•2,806 

10.5 

9.-^ 

/ 136 

.5 

342 

1.3 

3,335 

12.9 

22,604 

86.9 

r.  • 55 

.2 

25,794 

MALE  ‘ ' • 

43 

.2 

1,795 

142 

.7 

* 

236 

W 

2,206 

11.3 

17,183 

88.4 
v >, 

sl.o 

55 

.3 

19,444 

TOTAL 

316 

.1 

19,692 

,8.3 

1,628 

.7 

'3,286 

1.4 

24,952 

10.5 

2tl,389 

1,218 

.5 

237,559  * 

-FEMALE 
MALI  , ' 

$ 

.1 

11,630 

, 8.7 

853, 

.6 

1*875 

1.4 

14,541 

10.92 

118,46V 

88.7 

,£23 

‘ .4 

133,509  * 

.1 

8,062 

7.7 

775. 

.7 

1,411 

1.4. 

. 10,411 

10.0. 

92,7*6 

t 

8^3 

r 695 

' 'T 

10#, 050  ‘ 

MADUATE*  ‘ 
full-time  • ... 

FEMALE 

* 1 

46 

.3 

• 

509 

9.3 

99 

.8 

107 

.9- 

9 

751 

6.4 

1 

10,091 

85.9 

t 

908 

7.7 

11,750 

17 

• ) 

400 

5.2 

. 46 

.8 

60 

1.0 

423 

7.3 

5,063 

87.7 

290- 

5.0 

5,776  * 

male  / 

19 

.3 

* 209 

3.5 

• 53 

.9 

67 

•8 

321“ 

5.5 

5,028 

84.2 

618 

,10.3 

5,974 

PART-TINE 

39 

.1 

1,191 

9.9 

v 93 

.9 

>132 

.5 

1,405 

5.4 

24,337 

93.2 

368 

.88 

' 1.4 

26,110 

FEMALE 

16 

.1 

686 

9.6 

97 

.3 

80- 

.5 

828 

M 

13,903 

93.8 

.6 

14,819  • 

^ MALE- 

TOTAL,!: 

26 

.2 

955 

9.0 

96 

.4 

52 

f 

.6 

577 

5.1 

10,434 

92.4  . 

280 

2.5 

11,291 

76 

.2 

1,650 

. 4.9 

.5 

2j5 

• t 

2,156 

5.7 

34,4*8 

90.5 

1,276 

3.4 

37,860  ' 

female 

32 

.2 

. MS& 

9.8 

v3 

.5 

i-,3 

.7 

1,261 

6.1 

18,566 

52,1 

378 

i«  6 

20,595 

N AlC 

m3 

. L 

009 

3.o 

MS 

.0 

mV 

#W 

c 

m36 

5.* 

I5*4c2 

GS.t 

898 

5.2  ’ 

. 1 7,2(5 

VfijFESSlurfAU 

.FULL-TIME 

6 

.2 

J, 

20 

U 

19 

.9 

t 

15 

•<T 

53 

2.6 

3,520 

55.1 

67 

2.9 

3,700  * 

FtMALC * 

„ 2 

.6 

17 

3,1 

0 

.0 

9 

.7 

23 

4.2 

511 

53.9 

10 

l.t) 

549 

; MALE 

' 6 

.1 

Ml 

1.3 

•19 

.9 

• 11 

.3 

. 70 

2.2 

3, COS 

95.3 

77 

2.4 

3,156  •"  .. 

part-time 

0 

.0 

19 

7.j 

l 

1.0 

1 

.5 

17 

8.9 

1 

lo5 

86.4 

9 

4.7 

191  ' 

female 

0 

.0 

5 

11.9 

l 

2.3 

t 

2.4 

7 

15.9  ' 

38 

'•81.8 

1 

2.3 

■ "44 

.MALE 

0 

.0 

5 

6.1 

l 

J 

a 

.0 

10 

6.8 

129 

87.8 

8 

5.4 

147 

TOTAL 

6 

.2 

72 

1.9 

16 

.9 

16 

• .4 

no ' 

2»> 

3,685 

96. f 

96 

2.5 

3,891 

female 

i 

.3 

22 

3.7 

. 1. 

' .2 

5 

.9 

30 

5.1 

547 

93.0 

11 

1.9 

588  • 

MALE 

6 

.1 

50 

1.5 

16 

.5 

.3 

80 

2.6 

3,138 

95.0 

85 

2.6 

3,303 

* 

0 

ERIC 

* 

1083 

' 

V 

■y 

'21M 

tuu  17  • TdT4l  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATICN  FOR  SRECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT  • 
»T  RACE  Eimitm  ANO  SEA:*  STATE,  1976  , 4 v 

1 MAJOR  FIELO  9000  - ALL  OTHERS  , - 

* w ' J ' 


. ' ‘ AMERICAN  INOIAN  BLAU  / • ASIAN  OR  ' TOTAL  UNITE  NOME II DENT 

AUSRAN  NATIVE  NON-HISRANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NOhhISPAKIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

X 

. NUMOER 

t 

1 

NUMBER 

! 

NURSED 

l 

NUMOER  t 

NUMOER 

I 

. nunier 

I 

NUM8ER 

PBKYLVNU 

CONTINUED 

9 

* 

UNQaCAAIHFR^i 

% 

. 

i. 

. 2.103 

% 

* 1 

- FUU-UNE 

302 

.1 

IS'btO 

7.5 

1,463 

.7 

2,8)0 

1.4 

20,255.-9.7 

185,413 

09.2. 

.1.0 

207,771 

FEMALE 

14  9 

.1 

9,W 

8.6 

763  . 

.T 

1,597 

1.4 

11,652  10.2 

101,615 

09.1 

768 

.7 

114,035* 

NILE 

.103 

.2 

0,317 

7.0 

700 

.7  4 

1,233 

1.3 

8^,603  9.2 

83, 791 

89.4 

1,335 

1.4 

93,736 

FAAI-fWt 

US 

. .2 

3,754 

8.U 

373 

.5 

Til 

, uo 

6,963  ,9.7 

64,089 

89.6 

417. 

.7 

71,539 

FEMALE 

' 66 

.2 

3,o95 

8,6 

184 

.5 

42) 

• l.G 

4,170  10.) 

36,343 

89.4 

144 

.4 

40,657 

MALE 

>7 

.2 

2,259 

7,3 

* 189 

.6 

288 

.9 

2,793.  9,0 

\ 

27,746 

89.8 

343 

M 

30,882 

V 

. total 

42  7 

.2 

21,414 

•7.7 

’ 1,838 

3,541 

1.3 

j 27,218  9.7 

249,502 

89.3 

2,590 

.9 

279,310 

FEMALE 

217 

.1 

U,o3B 

8.2 

947 

.6 

2,020 

W 

15,822  10.2 

137,958 

89U 

912 

•6 

. 154,692 

MALE 

.210 

.2 

8,  776 

7.0 

889 

.7 

1,521 

1.2 

11,396  9.1 

111,544 

89.5 

1,678 

1.3 

124,618 

UNCLASSIFIED: 

, 

■ 

, 

' total 

134 

3,896 

fco 

256 

.5 

240 

,4 

4,526'  8.2 

50,521 

91.0 

444 

.8 

" 55,491. 

FEMALE 

JO 

.2 

2,2  74 

Ar 

133 

.4 

129 

.4 

,2,608  . 8.5 
r 1,918  7.7 

127,807 

'90.7 

231 

.8 

30,646 

*4 

.3 

1,02U 

*0.5 

123 

.5 

111 

.4 

22,714 

91.4 

.213 

.9 

24,84$ 

TOTAL  ENROLLMENT: 

f ' ' 

4 

total' 

Sal 

.2 

25,310 

7.6 

2,092 

.6 

3,781 

1.1 

31,144  9.5’ 

300,023 

89.6 

3,034 

.9 

3)4,801 

FEMALE 

2«7 

.2 

14,914 

8.0 

1,  USO 

• 6 

2,149 

1.2 

18,430  9.9 

165,765 

89.4 

1,143 

•6 1 

185,338 

MALE, 

lU 

.2 

10,J96 

7.0  ‘ 

1,012 

.7 

1,632 

1.1 

6 

13,314'  8.9 

134,258 

89.1 

1,891 

1.3 

149,463 

RHODE  ISLAIO  . It  0liTITUl|ONSl' 

UNDERGRADUATES:  ' 


full-time 

46 

.2 

'474 

2.9 

119 

.5 

. • .HI 

‘.5 

950 

4.1 

22,279  95.2  * 

184 

.8 

23,413 

female 

21 

.2 

349 

'2.7 

56 

.4 

50 

.4 

. 476 

3.7  • 

12,357  95.8 

65 

.5 

12,898 

male 

25 

.1 

325 

3.1 

63 

.6 

61 

.6 

474 

4.5 

9,922  94.4 

119 

’ 1.1 

10,313 

PART-TIME 

IP 

.3 

104 

2.7 

7 

.2 

. 18 

.5 

139 

3.6 

3,743  95.9 

19 

.3 

3,901 

FEMALE 

i 

.1 

5l 

2.4 

4 

.2 

9 

.4 

66 

3.2 

2,013  96.3 

► 7 

.3 

2,088 

MALE 

8 

.6 

53 

2.9 

3 

.2 

9 

.5 

73 

4.0 

1,728  95.3 

12 

.7. 

* 1,613 

total’ 

>6 

.2 

m 

2.6  1 

126 

.5 

129 

.5 

* 1,089 

4.0 

26,022  95,3 

20) 

.7 

27,314 

FEMALE  *" 

23 

.2 

460 

2.7 

60 

.4 

59 

.4 

542 

3.6 

14,372  95.9 

72 

.5 

16,986 

male 

J3 

.3 

•j78 

3.1  r 

66 

.5 

70 

.6 

547 

4.4 

11,650  194.5' 

131 

1.1 

12,328 

GRADUATE: 

full-time 

0 

.0 

46 

J.i 

14 

1.0 

* 

14 

1.0 

74 

5.2 

1,24*.  87.t* 

108 

. 7.6 

« 

1,429 

female 

■ 0, 

.0 

V 11 

3.9  • 

. 5 

.7 

8 

1.2 

40 

5.8 

618  a « 

30 

4.4 

6(6 

MALE. 

tf. 

.u 

\ 19 

2.o 

9 

■ 1.2 

6 

.8 

34 

4.6 

Ml  84.9 
2J97  94,8 

. 78 

JC<5 

74) 

PART-TIME 

1 

.0 

' )9 

1.7 

10 

.4 

11 

.5 

61 

2.6 

36 

•1.5 

2,334- 

• FEMALE  . 

u 

.0 

22 

1.8 

4 

.3 

5 

%4 

, 31 

2.5. 

1,184  9K9 

.19 

1.5 

1,234 

/ * "EE  . 

1 

* 

.1-  , 

..  17 

- • 

’l..3 

6 

.5 

6 

> 

30 

2.7 

1,033  95.7 

17 

1.5, 

4 ’ . 

1,100. 

02tW 

• 

* 

J 

i * \ 

f . > 

T 

;■  - 

! * , ■ 

6 ' 

0* 

> 3 

4 f 

/ * 

% * 

ERLC 


I ' 

' I 


i' 

A 


■ .■  * ; 


+r  ••  ,l  "■ 

t'ti: ' 


A > 


TUT*  L 
FEMALE 
, . Ml 

iWiSlOMLi 

PUU-TIME 

FEMALE 

MALI 

part-time 

FEMALE 

male 

TOTAL 

FINALE 

’ wle 

UN0»OAAD*PROM 

full-time 
FEMALE 
' MALE 

'part-time  0 
female 
male 


1 

,.o.  ■ 

85 

2.3 

0 

.0 

49 

2.6 

l 

.1 

36 

2.0 

*0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

: 0 

.0 

0 

' .0 

* 0 

.0 

■U 

.0' 

O' 

. *0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

O' 

.o  A 

0 

.0 

0 

x°  * 

0 

.0 

0 

W 

0 

.0 

46 

. .2 

720 

2.9 

21 

.2. 

376 . 

2.6 

25 

.2 

344, 

3.1 

24  .6 

* 9 .5 

15  .8 


11 

< 

9 


.2 

.1 

.i 


% 

TO 


2.3. 

2.2 

2.4 


TOTAL 

'57 

•2  V 

863 

2.6 

FEMALE 

23 

• 1 . 

449 

2.7 

MALE 

34 

.2 

‘ 414 

UMLLASS1MEU: 
TOTAL  * ' . 

37 

\ 

.3 

407 

3.5 

' female 

22 

.4 

2ul 

3.3 

male 

15 

.3 

206 

3.7 

* ‘ 

TOTAL  ENROLLMENT 
TOTAL 

ft 

• 

•94 

• 

u 

1,270 

# 

3.0 

female 

45 

u 

050 

MALt 

49 

, a/ 

620 

it  i 

131 

6l 

72 

IT 

8 

9 


33 

.35 


.0 

.0 

.0 

.0- 

.0 

.0' 

.0 

.0 

.0 


.5 

.4 

•«L 

.3  v 
.2 
.3 


25  .T 
1*  .7 

12  ,.7 


150  .5 

69  .4 

81  .6 


.6 

•5 

.6 


.0 

.0' 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 <0 

0 .0 


l2So*  .5 
5R;  .4 

67  .6 

29  .5 

.14  . .4 
15  .5 

154  .5 

72  .4 

82  .6 


.4 

.4 

.5 


’ 218  V.5  206  .5 

102  . .4  ',96  .4 

116  .6  . 110  .6 


V 

.-6 

■4 

*^135 

* 

3.6 

3,484.'  92.6 

144 

3.8 

71 

3.7 

1,(00  93,8 

49 

2.6 

64 

3.5 

1,684  91.4 

95 

5.2 

0 

*0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

•a-; 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

,0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

' 0 

.0 

'6 

.*  .0 

0 

.0 

0 

'>0 

0 

.6 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

# 

• 1°' 
t , 

0 

.0 

, 0 

.0 

1,024 

4.1 

23,526 

94.7 

292 

. 1.2 

516 

3.8 

12,  #3 

95.5 

-95 

.7 

508 

4.5 

10,553 

93.7 

197 

1.7 

200 

3.2 

5,980 

95.9 

55 

.9 

97 

.2.9 

3,199 

$6.3 

1 26 

' .8 

103 

3.5 

2,'  781 

95.5 

J 29 

r.o 

1,224 

3.9 

29,506 

94.9 

347 

l.i 

6130P6 

16,172 

95.7. 

121 

.7 

611 

13,334 

94.1 

~226 

i 

1.6 

6 

564 

'4.9 

10,997 

94.7 

f* 

.4 

280 

4.6 

5,758 

94.9 

32 

•5 

,284 

5.1 

5,239 

94.5 

1 0 

*.  .4 

1,788 

4.2  / 

40,503 

94.9 

399 

.9 

893 

3.9 

21,930 

95.4 

153 

.7 

895 

4.5 

18,573 

94.2 

246 

r.2 

SOUTH  (CAROLINA  ■ l 5o  INSTITUTIONS! 

4*  <• 


3,7*3  , ■ 

1,920  , ) ' 

1.843 


•V 


24.842 
13.584 
11.258 
6,235 
3,322  ' 
2,913 

31,077  * 
16,906 
14,171 
, 

11,613  * , 
6,070 
5,543 


•>  42,690 
22,976 
19,714 


' UNOERGKAOUATES: 


FULL-TIME 

10  b. 

u 

16,340 

26.5 

FEMALE 

44 

.1 

8,730 

28.5 

MALE 

64 

• u 

7,ol0 

2425. 

part-time 

ib 

•l 

3,616 

20.0 

femalE 

4 

«1  * 

1,500 

20. 0 

male 

lo 

* 

u 

2,036 

20.0 

• TOTAL 

> 

126 

u 

19,956' 

,25.0 

FEMALE 

' 46 

.1 

10,310 

26.7 

MALE 

* 80 

► 

9,646 

23.4 

GAAOuATEi 
■ FULL-TIME 

4 

a, 

f 

.2 

274 

13.7 

A.  FEMALE 

MALt 

> 

170 

16.1 

•i  *1 

' .1 

104 

11.0 

PART-TIME 

s 

.1  ' 

1,268 

16.4 

FEMALE 

3 

.1 

, 661 

1710 

m 

4 l 

, .1 

, W 

iy.3 

ERIC 


JL, 


MX 


100 

45 

55  , 
47 
21 

: * 26 

147 

66 

' 81 


4 

4 


.2 

.1 

.2 

.3 

.3 

.3 


.2 

.2 

.2 


.2 

.4' 

.0 

.2 

.2 


- i 


103  .2  16,651*  27.0 

49  .2  8,868  28.9 

54  .2  7.783'  25.1 

18  .1  . 3,701  20.5 

6 .1  1,611  20.4 

12  ’•  .1  2,090  20.5 


44,779  72.6  234 

21,714  70.8  72 

23,065  74.4  . 162 

14,301  79.2  63 

6,253  79.2;  28 

8,048  79.1  35 


.4  61,664. 

.2  30,654.  -| 

.5'  31,010  « 

.3  18,065  '' 

.4  ' 7,892  , 

.3  10,173  • 


9 

6 

3 

8 

6 

2 


.2- 

20,352 

25.5 

59,0«0 

74.1 

297 

. .4 

.1 

.2 

10,479 

27.2 

27,967- 

72.6 

100. 

*•3 

9,873 

24.0 

31,113 

\ 

75.5 

197 

| 

.5 

'•4 

291 

14.5 

V 

1,675 

83.5 

39  j 

1.9 

•6  -v 

183 

17.3  4 

860 

.81.4 

14 

1.3 

.3* 

108 

11.4 

815 

86.0  . 

. 25 

2.6 

.1 

• 1,2$7 

16.8 

. 6,392 

82.9 

. 22 

.3 

.1 

899 

17.3 

4,274 

82.4, 

n 

.2 

.r 

398 

15.7 

2,118 

83.6 

ii 

.4 

4 


79,729 

38,546 

41,183 


2,005  . 
1,057 
948 
7,711 
'5,184  . 
2,527 


, > 

* 


1086 


r 


ION 


* 


* C 

V v ' 


• > +*« 

■ • T 


TAIL!  17  * TOTAL  iROUMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SCICCTCD  MJOMltlOS  Of  STUDY  ANO  LEW l OF  ENROLLMENT 

rnr  race  iThnicity  ano  six*  state,  im 


MAJOR  FIELD  *006  •’  All  OTHERS 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  . 

AUSKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISIANOER Hi SPANIC 


TOTAL 

NlNOMTTY 


NHITE  1 '/IOHESIOENT 
lotHtrsFAwr”' TLTW 


j|f , ' , * NUMBER 

, SOufH  CAROLINA 

* * \ 


I NUMBER 
CONTINUED' 


I NUMBER  I NUMBER  • I NUMBER  ' t NUMBER  I NUMBER  I 


I 


TOTAL" 

i * 

NUMBER 


2195 


. ERIC’ 

I 


° ‘194 


-■■■* . 


\ 


TOTAL 

9 • 

.1 

i 1,342  15.9 

20 

.2 

17 

.2 

1,581  16.7 

8,067 

83.0 

61 

.6 

9,716 

FEMALE  ' 

6 

• 1 . 

/ 1,051  16.  b 

13 

.2 

12 

.2 

1,082  17.3 

1 5,134 

62.3 

.,25 

.4 

M41 , 

MALE 

A 

.1  t 

t 491  14.1 

7 

.2 

5 

.1 

506  14.6 

2,933 

84.4 

36 

1.0 

3,475 

PROFESSIONAL: 
fUU-TtNE  : 

0. 

.0 

l 

l .5' 

\ 

1 

#5 

* 

0 

.0 

2 1.1 

183 

fi.9 

2 

1.1 

187  , , 

FEMALE 

0 

.0 

o « .0  : , 

j® 

.0 

0 

.0 

0 .0 

14  100.0  ■. 

. O' 

.0 

14 

MALE 

0 

.0 

l .6  ■ • 

1 

.6  • 

t 0 

.0 

2 1.2 

169 

97.  T 

2 ^ 

1.2 

173 

PART-TIME 

0 

\o 

3 30.0' 

0 ' 

.0 

0 . 

.0 

3 30.0 

7 

70.0 

0 

.0 

10  - 

FEMALE 

0 

.0 

1 ,100.  u ’ 

0 

.0 

0 

.0 

1 100*0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

MALE  ' ’ 

ft- 

.0 

2 '22.2  . 

o- 

1 

.0 

o' 

2 22.2 

* 7 

77.8 

0 

. .o 

1 '9  r 

■ 4 . 

TOTAL 

' 0 

.0 

1 4 2.0' 

l 

.5 

' 0 

•0 

5 2.5 

190 

96,4 

. it 

1.0 

197 

FEMALE 

u 

.0 

• \\  o.T 

0 

.0 

\ 0 

.0 

1 til 

. 14 

93.) 

•V? 

'.O' 

15 

'male 

0 

..0 

j)  1.6  . 

* 1 

.5 

i 

0 "i 

.0 

V 4 2.2 

176 

96.7  r 

V ■■ 

1.1 

162 

tf  ^ 

UNU*liAAi)*PRJF: 

FULL-TIME 

11E 

•2 

J 

16,615  *26.0 

105 

.2 

112 

.2 

16,944  26.5 

46,637 

73.0 

• 4 

275 

.4 

• 63,856 

FEMALE' 

il 

.1 

8,900  28.1 

49 

.2 

55 

.2 

9,051  28.5 

22,588 

71.2 

86 

.3 

31,725 

• MALE 

65 

u 

7,715  2 Wo 

56 

.2- 

57 

4 

7,893  24.6 

' 24,049 

7,4.8 

189  , 

.6 

32,131 

PART-TIME 

iy 

■A 

4,807'  19.0 

63 

.2 

26 

1 

5,001  619.4 

20,700 

80.3 

85 

.3 

25,786 

FEMALE 

i 

.1 

2,462  18.8 

30 

.2 

12 

\T 

2,511  19.2 

10,527 

80.5  • 

39' 

.3 

13,077 

MALE' 

18 

.1 

2,425.  19.1 

33  , 

•J  A 

i u 

.1 

•2,490  19.6 

8 

21,943  24.5 

10,173 

80.0  ‘ 

, 46 

.4 

12,709 

TOTAL  • 

137 

.2 

21,301  24.0. 

166 

.2  1 

9 138’ 

.2 

67,337 

75.1 

. 360 

.4’ 

89,642 

female  , 

:54 

.1 

11,362  25.4 

79 

.2 

67 

.1 

11,562  25.8 

• 33,115 

73.9 

125 

.3 

44,802 

HALE 

83 

.2 

10,140  22.6 

89 

.2 

71 

.2 

10,363  23.2 

34,222- 

76.3  ‘ 

235 

.5 

44,840 

UNCLASSIFIED: 
TOTAL  ' 

5 

.1 

, 748  17.5 

14  . 

.3  . 

15 

.4 

782  16.3 

3,467 

* 

81.3 

* 

17 

.4 

i 

4,266 

FEMALE 

. 2 

A 

439  18.2 

6 

.2 

8 

455  18.9 

1,941 

8Q.6 

11 

.5 

2,401 

MALE 

■ ,3, 

.2  - 

309  16.6 

.8 

.4  ' 

7 , 

.4 

327  11.6 

1,526 

82.1 

6 

.3 

1,85# 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  »>  I4A ' 

.2 

i J 

22,23jO  23.7 

182 

.2 

153 

.2 

22,727  24.2 

70,804 

75.4 

377 

.4 

93f9Q8 

FEMALE 

36 

.1 

11,801.  25.0 

65 

.2 

75 

.2 

12,017  23.5 

35,056 

74.3 

136 

.3 

47,209 

MALE 

86 

.2 

10,449'  22.4 

*97  s 

.2 

78 

.2 

10,710  22.9 
1 

35,748 

76.5 

241 

.5 

46,699 

* 


■4 


, f 

SOUTH  MU  OTA  U INSTITUTIONS) 

UHOCHGJUOUATfSi 

fULL-TlME  ^ 44#  2,9  77  .3  35  < 

FEMALE  229  “ ET“ W "-  .2  16  . 


MU 

222 

i.l 

o3 

.V 

19 

.) 

.7 

PAAWIME 

21 

1.6 

4/ 

.3 

8 

fEKALb 

6 

1.1 

i 

.0 

4 

• 6 

n 

MU 

13 

2.6 

.9 

total  ' 

469 

2.8 

81 

.3 

43 

.3 

#34 

2.6 

14 

.2 

M,. 

.2 

.3 

t 

MALE  .. 

wuomte/ 

233 

4 

t 'A 

i.l 

b7 

.9  - 

23 

, KILL  •TIM 

28 

7.4. 

3 

.8 

1 ' 

.3 

FEMALE 

u 

7.0 

0 

'.0 

0 

.0 

MALE 

17 

7.7  i 

3 

1.4 

1 

♦5  . 

PART-TIME 

3 

. *4'  , : 

6 

\ 7 

d 

.0 

.0., 

A * 

FEMALE  • 

1 . 

.3 

U 

.0 

. . 0 

- ■>  MALE  1 

4 

.9 

b 

1.4 

0 

.0 

TOTAL 

•.  A3 

2.8 

' 9 

• 6 

• 1 

a * 

female 

12 

2.2  ' ‘ 

0 

.0 

0 

♦ID 

mall 

PROFESSIONAL: 

21 

« 

' 

9 

* 

1.4 

« 

1 

.2 

FULL-TIME 

O' 

,0 

0 

.0* 

1 

1.1 

• fEMALt 

u 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

MLL 

0 

.0 

0 

.0  .• 

1 

Lb 

PART-TIME  , 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0  ' 

FEMALE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

>0 

•0 

V MAU 

■ 0 

•u 

0 

.0 

0 

* .0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1*0 

.0 

FEMALE 

0 • 

. .0 

0 

.0 

0 

HALE 

OND+GKAO+PROF: 

■ 0 

.0 

,0' 

.0 

1 

1.3 

> 

FULL-TIME/ 

47b 

3.0 

bO 

.3 

37 

• 2 
#2 

FEMALEf 

237 

2.8 

14 

.2 

16 

■ MALE* 

#39 

3.J 

bb 

.9 

21 

• 3 

PART-TIME 

2b 

1.3 

10 

.5 

8 

.4 

FEMALE 

9 

.8 

0 

.0  ■ 

4 

.4 

MLE  • 

17 

1.9 

10. 

1.1 

4 

• 4 

TOTAL 

#02 

#.8 

90 

3- 

45 

• 3 

FEMALE 

240 

2.0 

14 

.1 

20 

•2 

’ MALE 

UNCLASSIFIED: 

#5b 

3.1 

7b 

.9 

' 25 

t 

•3 

.1 
.1 
♦ 1 

.2  . 

• TOTAL 

31 

1.0  » 

3 

.1 

3 

FEMALE 

19 

1.2 

0 

.'0 

1 

• MAU  12 

TOTAL  ENROLLMENT: 

.0 

3 

.2 

l 

TOTAL 

333 

2.0 

93 

.4 

48 

FEMALE 

2b5 

2.4  ' 

14 

.1 

' 21 

.2 

’ MALE 

RJ()6 

#ftb 

it 

2.8? 

a 

*9 

. .8 

27 

..h 

.3 

30 

.2 

390 

3.8 

13 

;b~- 

269 

hi 

17 

•2  1 

321 

4.3 

4 

.3 

37  * 

3.2 

1 * 

.1 

1) 

U9 

3 

.6  * 

24 

3.2 

34 

.2 

.627 

3.8 

14 

v.2 

262 

3.1 

20 

.3 

343 

4,6 

0 

l 

.0  ■ 

32 

8.4 

O' 

‘.0  ■ 

11 

7.0 

0 ' 

.0 

21 

9,5 

0 

.0 

11 

1.3 

0 

.0 

1 

»3 

0 

.0 

10 

2.3 

.0 

.0 

43 

3.6 

0 

.0 

12 

2.2 

0 

.0 

31  . 

.4.8 

0 

4k 

.0 

1 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.5 

«c 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

1 

1.0 

0 

.0  . 

0 

’.0 

Q 

.0 

1 

1*5 

- 

\ 

TO 

.2 

623 

3.9 

13 

.2 

280 

3.3 

17 

.2 

, 343 

4.7 

4 

.2 

48 

2.4 

1 

.1  , 

14 

1.3 

3 

.3 

34 

3.8 

34 

.2 

671 

3.8 

14 

.1 

3.1 

20 

.2 

37T 

4,6 

4 

.1 

41 

1.3 

2 

.1 

22 

1.4 

2 

.1 

19 

1.3 

38- 

.2 

712 

3.4 

16- 

.1 

316 

'2.8 

22 

.2 

396 

4.1 

.1087. 


14,663  93.6 
— -7r99)  -96*5  - 
6*690  94.7 
1*111  93.4 
*83  97.7' 
426  91.6 

15*794  93.6 
6*676  >96,6 
7^116  94.3 


337  86.9 
, , 142  89.9 
193  86,2 
804  97.9 
'389  99.5 
413  96.3 


531  96.7 
610  93.7 


‘83  95,4  * 

22  100.0 
• 6l  93.8 
14.  93.3 
3 100.0 
11  91.7 

07  95.1 
25  100.0 
72  93.5 


15,103  95.5 
8*157  96.4 
6,946  94.5 
1,929  96.4 

fl  98.4 
2 94.0 

17,032  95.6 
9,234  96.6 
7, 798‘  94.4 


.3*022  98,2 
1,567  981.2 
•1,455  98.2 


20,054  96.0 
10*801  96.8 
‘9,253  • 95.0 


t 


78 

26 

•3 

,3 

13*351 

6*286 

54 

. .« 

7, MS 

17 

1.3 

1*163 

3 

.4 

. 7N 

14 

3.0 

.464 

95 

.6 

iiUt 

27 

.3 

’ 8,987 

1 68 

.9 

7,529 , 

10 

2.6 

‘379* 

5 

3.2 

158 

5 

2.) 

.'221 

6 

.7 

*•  m 

1 

.3 

391 

5 

1.2 

'J0  a 

16 

1.  ■ 

i.3 

% 

1,200 

6 

121 

. 549 

10 

1.5 

651 

- 3 

3.4 

87 

0 

.0 

22 

3 

4#6 

65 

1 

6.7 

. 15 

0 

.0 

3 

■ i 

8.3 

12 

4 

3.9 

102 

0 

.0 

25 

4 

5.2 

77 

91 

. .6 

15,817  , 

29 

.3 

8,466  * 

62 

.8 

7,351 

24 

1.2 

2,001 

4 

.4 

1,095 

20 

2.2 

906 

115 

.6 

17,818 

33 

.3, 

9,561 

82' 

1.0 

8,257- 

t 

13 

.4 

3,076  * 

6 

.4 

1,595 

7 

.5 

..1,481 

• 

128 

.6 

20*894 

39 

. .3, 

if, 156 

89 

.9 

“tl9? 


i 


i 


ii 


• TMLI  11  * lOTAi  IMROlLMlNT  IN  INSTITUTIONS  Of  hIGmH  COjUTION  FOR  SClICTEO  MttR  MILOS  Of  STUOY'lNO  LEVEL  Of  1M0UNINT 
IT  IUCI  IfMUITV  RNO  SUl  STATE,  I97«  , v 


4 


L 


MAJOR  MILO  9Q00  - ALL 


othIhs 


AMERICAN  INDIAN 

81 

m 

ASIAN  0*  . 

total 

Nhltf'  • 

NON-RISIOENT 

V 

ALASAAN  NATIVE 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

i < ’ 

HISPANIC 

, MINORITY 

NON-Hl  SPANK 

AllfN 

f 

TOTAL 

, 

NUMBER  ' 
' » 

' \ 

1 

N UNDID 

' •** 

NUMBED 

I 

NUMBED 

* 

1 

' NUMBER 

1 ’ 

NUMBER 

;* 

NUMBER 

t 

MUMIER 

iiMiniE 

, ♦ 

1 

# 

to  INSTITUTIONS) 

- 

» 

* 9 

l 

UNOLRbfUUUATESt. 

• 

1 

1 

* ■ ‘ 

MAL-Ult 

111 

.1 

13)237 

16.1 

199 

.2 

' 167 

.2 

13,714 

16.7 

67,599 

82.3 

829 

1.0 

12,098 

Mine 

4* 

.1 

7,Yu2 

17.9 

98 

.2 

74 

.2 

’ 8,122 

18.4  ' 

35,643 

80.9 

280 

.6 

44,043 

k|l  k . 

PRIWIME 

w 

•2 

5,333 

14. U 

101 

.3 

93. 

.2 

5,592 

14.7  • 

31iU2 

83.9 

>49  . 

M 

31,056  ■, 

w 

U 

iv3w 

1,041 

12.1 

68 

.3 

75 

.3 

3,120 

12.Y 

20,170  86.3 

184 

.8 

26,174 

FEMALE 

27 

.2 

12.1 

32 

.2  , 

24 

.2 

. ,M24 

12.7 

11,784 

86.6 

92 

.7 

13,600 

MALE 

10 
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.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

b 

.0 

0 

.0 

70 

M 

316 

1.4 

2.24) 

3.) 

190 

1.7 

267 

1.2 

1,032 

4.7 

)6) 

1.1  . 

)24.  0.6 

1,211 

3.V 

140 

.1 

711 

1.7 

4)1 

1.1 

31 

.1 

.96 

1.) 

24) 

).) 

17 

.9 

192 

2.1 

JI3 

4|2 

19) 

1.3 

• 74 

1.6 

2,19) 

4.V 

441 

1.5  ’ 

3)1 

1.2 

1,297 

4.4 

4<j3  ' 

1.3 

316 

1.7 

1,391 

3.4 

3) 

7.) 

1) 

X 

4) 

4.7 

17 

7.6  ' 

7 

l.l 

)) 

5.0 

11 

7.3 

6 

.1 

12 

4.3 

971 

1.3 

Il7 

#IU 

2,960 

4.9 

465 

1.5 

16) 

1.2 

1,3)0 

4.4 

46) 

1.3  . 

572 

1.7 

1,6)0 

3.4 

f 


0 

.0 

4 

.0 

0 

0 

.0 

. 9 

..0 

0 

. 0 

;.c 

• '9 ' 

• .0 

0 

0 

.0. 

\ • 

.0 

■ 0 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

9 

A 

A 

•$“_ 

*« 

V IV 

1 r 

0 

.9 

9 

.0 

9 

0 

.9 

0 

.0 

J 

0 

.9 

0 

.0 

0 

t 

11,901 

91,9 

1,312 

)«7 

42,9)3 

20,433 

91,6  * 

1)0 

)«7 

22,3)7 

11,43) 

99.4 

732 

).7 

10,411 

13,441 

94.4 

231 

1.4 

16,))) 

7,940 

9).0 

121 

1.7 

7,414 

1,47) 

94.4 

129 

1.4 

9,1)9 

34,37) 

92.0 

1,140 

).t 

49.30) 

27,49) 

92.4 

9)9 

1,2 

29,751 

27,071 

91.4 

111 

3.0 

79,557 

fill! 

14.4 

144 

10.4 

l .373 

374 

17.1 

32 

7.9 

1)9 

5(1 

12.4 

94 

l).2 

714 

5 

33,7)3 

* 

91.1 

. 1,914 

).) 

60,411 

21,949 

92.) 

1,011 

).), 

*30,610 

27,666 

91.4 

975 

).2 

30.271 

$ 


OMOfcttMOOmSt 

UaL-IWI 

46 

J 

UMU 

U 

J 

MIC  ’ 

24 

.4 

MIWJM 

11 

.4 

UMU 

3 

• J 

MIL 

6, 

total  . 

>7 

•J 

UMU 

i 7 

.J 

MU 

JO 

.4 

U4tHl47Li 

MAl-UM 

) 

.) 

MMLl 

0 

.0 

MU 

) 

.2 

pai-niL 

) 

.J 

MMlt 

1 

.2 

; Mil* 

2 

.4 

TUTU  - 

6 

.) 

MMU 

1 

.1 

’ ^ MU 

5 

.5 

ERIC 

274 

1.9 

16 

.1 

107 

.7 

•430 

136 

1.6 

1) 

.1 

33 

.6 

246 

12) 

2.0 

3 

-.1 

.32 

.1 

204 

4 

.2 

6 

.2 

7 

v> 

21 

0 

.0 

4 

.2 

2 

11 

4 

.4 

2 

.2 

3 

r 

j w 

20 

1.6 

24 

.1 

114 

.7 

471 

136 

l.) 

17 

.2 

37 

.3 

257 

127 

1.6 

* 1 

7 

. ,1%'. 

37 

.6  , 

221 

33 

5.J  . 

14 

■ t 

1.4 

11 

1.1 

11 

J1 

3.6 

7 

l.) 

9 

1.6 

47 

22 

4.9 

7 

1.6 

2 

.4 

34 

5 

.4 

2 

.2 

3 

.4 

15 

2 

.3 

1 

.2 

2 

.) 

6 

J 

.6 

1 

) 

.6 

• 9! 

'56 

2.7 

16 

.7 

16 

.7 

• 96 
5) 

J) 

2.7 

1 

.7  , 

11 

.9 

23 

2.6  ' 

8 

#8 

.5 

43 

)'.0 

14,142 

96.4 

92  . 

• 4 

14,114 

2.4 

4,194 

96.t 

4) 

*5  * 

1,68)  * 

).) 

5,944 

95.9  ‘ 

49 

4 

6,201 

1.1 

2,57) 

(1.2 

. u 

•»  . 

2,621 

.6  V 

1,692 

96.6 

l) 

•i 

1,716 

1.1 

111 

97.6* 

5 

.6 

903 

2.7 

16.917 

96.6 

110 

.6 

17,503 

2.3 

10,066 

97.0 

54 

.5 

10,399 

J.l 

6,131 

96.1 

54 

.4 

7,104 

6.1 

177 

81/0 

39 

3.9 

997 

6.5 

* 485 

81.2 

18 

3.) 

530 

7.6 

J92 

87.7 

21 

4.7 

♦47' 

1.1 

1,1)4 

96.3 

29 

2.5 

1,178 

.9 

642 

97.) 

12 

1.1 

640  '• 

1*7 

492 

95.0 

. 17. 

3.3 

' 511 

4U  * 

2,  Oil 

92.) 

68 

U 

2,175 

l«l|7v 

93.1 

30 

2.5 

1,'ftO  . " 

4.3 

m 

91.6 

* V 

38 

3*9  , 

915 

t 

•<s 

?K' 

V 

» 

* V 6 

“ 

, 2m 

■m  • 
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M6lt  17  • TOTAL  ENROLLMENT^  INSTITtfnONS  Of  HIGHER  EOUCATICN  FOR  SELECTED  MAJOR  MELDS  Of  STUDY  AND  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
»V  RACE  ETHNICITY 'AND  SEXt  STATE,  1976 


MAJOR  FIELD  9000  - ALL  OTHERS 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  “ TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE  NQN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY'  NON-HISPANK&  ALIEN 


NUMBER 


VERMONT'^ 


* NUMBER 
CONTINUED 


l NUMBER  X NUMBER  l NUMBER  t NUMBER  t NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


PROFESSIONAL: 


FULL-TIME 

0 

A 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• i 9 

MALE. 

U 

.0 

0 

.0 

0 

•0  f' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

0 

:!  $ 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

male 

0 

i 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

UND+GRAU+PAOF: 

FULL-TIME 

49 

.3 

332 

2.1 

32 

.2 

118 

.7 

531 

3.3 

15,219 

95.8 

. 131 

.8 

15,881 

FEMALE 

22 

.1 

IB? 

2.0 

20 

.2 

6t 

.7 

293 

3.2 

8,879 

96.2 

61 

.7 

9,233 

male 

11 

• 4 

its 

2.2 

ii 

.2 

54 

.8 

238 

3.6 

6,340 

95.4 

70 

1.1 

6,646 

.part-time 

It 

.4 

9 

.2 

8 

.2 

12 

.3 

43 

1.1 

. 3,709 

97.6 

47 

1.2 

3,799 

female 

6 

.3 

2/ 

.1 

5 

.2 

4 

.2 

17 

.7 

2,334 

98.2 

25 

1.1 

2,376 

male 

6 

.6 

7 

.5 

3 

.2 

8 

.6 

16 

1.8 

1,375 

96.6 

22 

/1.5 

1,423 

total 

63 

.3 

341 

1.7 

to 

.2  . 

130 

.7 

574 

2.9 

18,928’ 

96.2 

178 

,.9 

19,680 

female 

26 

.2 

139 

1.6 

25 

.2 

68 

.6 

310 

2.7 

llt213 

96.6 

86 

.7 

11,609 

MALE 

35 

.t 

1S2 

1.9 

15 

.2 

62 

.8 

264 

3.3 

7,715 

95.6 

92 

1.1 

, 6,071 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

9 

5 

.2 

3 

.1 

2 

.1 

19 

.7 

2,545 

93.9 

145 

5.4 

4 2,709 

FtMALE 

> 

.3 

1 

.1 

2 

.1  . 

0 

.0 

8 

.5 

1,405 

94.9 

68 

4.6 

1,481 

MALE 

.3 

t 

.3 

1 

,1 

2 

.2 

11 

.9 

1,140 

* 

92.8 

77 

6.3 

1,228 

TOTAL  ENROLLMENT; 
TOTAL 

1 

72 

.3 

346 

1.5 

43 

.2 

132 

.6 

593 

2.6 

21,473 

95.9 

323 

1.4 

22,389 

FEMALE 

a 

.3 

190 

1.5 

27 

.2 

68 

.5 

318 

2.4 

12,616 

96.4 

154 

1.2 

13,090 

MALE 

39 

.4 

156 

1.7 

16 

.2 

64 

.7 

275 

3.0 

8,855 

95.2 

169 

1.8 

9,299 

VIRGINIA 

UNDERGRADUATES: 


I 69  INSTITUTIONS) 


full-time 

109 

.1 

14,955 

17.5 

312 

.4 

302 

.4 

15,678 

18.3 

69,408 

81.0 

597 

.7 

65,683 

FEMALE 

>1 

.1 

9,226 

18.5 

177 

.4 

181 

.4 

9,635 

19.3 

40,077 

80.2 

275 

.6 

49,987 

MALE 

58 

u 

5,729 

1ft.  0 

135 

.4 

121 

.3 

6,043 

16.9 

29,331 

82.2 

. 322 

.9 

35,696 

PART-TIME 

6J 

u 

4,622 

18.2 

134 

.5 

125  • 

.5 

. 44944 

19.5 

20,318 

80.1 

101 

.4 

25,363 

■FEMALE 

34 

.3 

2,447 

18.9 

77 

.6 

64 

.5 

2,622 

20.2 

10,285 

79.4 

51 

.4 

12,958 

MALE 

29 

•i 

2,175 

17.5 

• 57 

.5 

61 

.5 

2,322 

18.7 

10,033 

80.9 

50 

.4 

12,405 

m 

ERIC 


hi 


\ 


TOTAL 

172 

.2 

19,  >77 

17.6 

Ft NALL 

85 

,1 

11,673 

18.5 

MLt 

87 

.2 

7,904 

16.4 

.MA&) 

FULL-TIME 

4 

•a 

429 

4 

9.4 

FfcNALt 

4 

.2 

443 

10.3 

NILE 

0 

.0- 

186 

b.O 

PARI-T INfc 

13 

.2 

960 

12.4 

■FfcNALfc 

b 

.2 

680 

13.9 

mt 

5 

.2 

280 

9.5 

TOTAL  * 

17 

.1 

1,389 

11.1 

Ft NALL 

12 

.2 

943 

12.7 

HAL  lc 

5 

.1* 

466 

8.9 

PROFESSIONAL : 
FULL-J INE 

0 

.0 

3 

1.5 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

NALt 

0 

.0 

3 

1.7 

part-time 

0 

.0 

0 

.0 

female 

0 

.0 

0 

.6 

MALE 

0 

,0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

.0 

3 

1.3 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

3 

1.5 

UNO+liRAO+PRUF: 

FULL-TIME 

113 

.1 

15,387 

4 

17.0 

FEMALE 

55 

.1 

9,469 

18.1 

MALE 

5o 

.2 

5,91b 

15.5 

PART-TIME 

76 

.L 

1,582 

16.6 

female 

48 

.2 

3,127 

17.3 

MALE. 

34 

,< 

2,455 

16.0 

TOTAL 

189 

.2 

' 20,969 

.16.9 

Female 

97 

.1 

12,590 

17.9 

MALE 

9* 

.1 

8,373 

15.6 

UNCLASSIFIED: 

total 

t 

173 

, 

8,216 

11.9 

FEMALE  ,• 

91 

.2 

4,063 

11.9 

MALE 

88 

.3 

3,553 

i 

11.9 

t 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total  362 

.2 

29,185 

•15.1. 

female 

188 

.2 

17,259 

’.15.8 

MALE 

174 

.2 

11,946 

14.3 

bASHlNOTUN 


446  .4 

25  4’  .4 

142  .4 


17 

8 

4 

ia 

5 

13 


329 

185. 

144 

152 

82 

70 


214 


652 

331' 


598 

535 


46  INSTITUTIONS) 


.4 

.3 

,4. 

.2 

.1 

.4 


35  .3 

13  .2 

22  .4 


.0 

.0 

.0 

..0 

.0 

.0 


0 .0 

.0  .0 

0 .0' 


.4 

.4 

.4 

.5 

.5 

.5 


427 

245 

162 


20 

16 

4 
17 
12 

5 


37 

26 

9 


323 

197 

126 

142 

76 

' 66 


.4 

20,622 

16.6 

89,726 

80.6 

696 

.6 

i'll, 046 

.4 

12,257 

19.5 

50,362 

60.0 

326 

62,945 

.4 

8,365 

17.4 

39,364 

81.8 

'372 

,«8 

48,101 

.4 

470 

10.1 

4,075 

87.3  ' 

' 121 

2.6 

4,666 

.7 

271 

11.5 

2,035 

86.6 

44 

1.9 

2.3)0 

.2 

. 199 

8.6 

2iOM) 

.88.1 

77 

3.3 

2,316 

.2 

1,008 

12.6 

6,790 

86.5 

51 

.6 

7,849 

.2 

705 

14.4 

4,169 

95.0 

• 28 

’ v>.6 

4,902 

.2 

)03 

.10.3 

2,621 

88.9 

23 

'".8 

2,947 

.3 

1,476 

11.6 

, 10,665 

1 

86.8 

172 

3 

•1.4 

12,515 

.4 

976 

13.5 

6,204 

85.5 ' 

.72 

r.o 

7,252 

.2 

102 

9.5 

) 

4,661 

88.6 

100 

r 

1.9 

5.263 

.5 

4 

V. 

1.9 

198 

96.1 

4 

* 1.9 

206 

.0 

0 

.0 

26  100.0 

• 0 

.0  • 

26 

.6 

4 

2.2. 

172 

95.6 

■ - 4 

2.2 

180 

.0 

- 0 

.0 

21 

100.0. 

. 0 

.0 

• 21 

.0 

.0 

0 

0 

\ 

.0 

.0 

- • 0 

‘ 0 

. .0 . 

.0 

3 

18 

.4 

i 

v4 

1.8  • 

.219' 

96.5 

4 

1.6 

227 

.0 

0 

.0 

29 

100.0 

, . 0 

.0 

29 

.5 

4 

2.0 

190 

96.0 

4 

• 2.0 

'3 

' 198 

.4 

.4 

.3 

'.4 

.4/ 


• 4 


16,152  17.8 
9,90b  18.9 
6,246  ,14.4 
5,952.  17.9 
3,327  18.6 
2,625  17.1 


.73,681  |l,4 
42,138  60.5 
31,343  82.f, 
27,129  81.6  ■ 
14,457  8019 
12,672  82.4 


,4 

465 

•4  * 

22.104 

17.9 

100,1)10 

81.4 

•874 

, .7 

273 

.4 

13.233 

18.8 

56,595 

80.6 

398 

'.6 

• 4 

192 

.4 

8,871 

16.6 

44,215 

812.5 

476 

. .9’ 

,9 

# 

381 

.6, 

9,422 

13.6', 

, 59,047 

85.3 

731. 

1.1 

.8 

193 

.5 

• 5,278  * 

13.6 

13,635 

85.8 

306 

•8 

U 

186 

.6 

4,144 

'13.8 

25t412 

64.8 

25 

'1.4 

«6 

846 

.4  ' 

31,526 

16.1 

■159,857 

82.8 

l,o05 

,8. 

,5 

466 

■ .4 

18,511 

16.9 

90*230 

82.4 

704 

.6 

.6 

380 

.5 

•13,015 

15.6 

69,627 

83.3 

901 

1.1 

UNDERGRADUATES: 
FUIL-UHE  1.340 


V.. 


FEMALE. 

HAt€ 

PART-THb 

FEMALE 

.MALE 


Hi 

617 

335. 

1,71 

184 


1,4 

3,432 

• 3.5 

•2,689 

M ' 

1,230 

1.3 

8,691 

■ 8.9 

1.3 

,1.911 

3.6 

1,529 

2.8 

655 

1.2 

9.0 

1.4 

1.521  ! 

$3.5 

1,160 

2.6 

575 

1.3 

3,873 

6*5 

1.7 

' 711  . 

*3.4 

•495 

’2.3 

350 

1.7 

1,911 

9*  1 

1. 6 

369, 1 

3.4 

1 265 

2.5 

201 

1.9 

1,006 

9.3. 

1.5 

342 

3.3 

230 

2.2 

149 

1.4 

* 905 

* ’* 

^6.8 
» ■ 

87,784  89,'8 
48,284  89.8 
39,5,00  89.8 
18,989  90.1 
9,654  -89.7 
9,335  '90.4 


1,315 

678 

637 

186 

102 


O 

ERIC, 


> , 


M/lli.TiliSg.TiMI 
* m 4 


=J8. 


1103 


«y  • 
* 


90r655 

52363 

38,192 

33,233 

17,863. 

15,370 


70,226 

53,562 


89JD0 

19,219 

,29,961 


192,988, 

109,445 

83,543 


1.3  , 

1.3 

1.4 
.9 

A ' 


97,790 

13,780 

44,010 

•21,086* 

10,762 

10,324 


t 
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uut  if  - total  enrollment  \h  institutions  07  higher  roucATiON  for  selected  mjoR  fielos  of  stuoy  ano  level  of  thmw 

»Y  RA(E  ElHNiCITt  AND  SE)U  STATE,  1976  j 

MJOR  FIELD  9000  * ALL  OTHERS  > 


AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR  TOTAL  NHHf  NON-AESIOENT 

AU4AAN  NATIVE  NON*HlifANIC  PACIFIC  I SUNDER  HISPANIC  MINORITY  NCN-HtSPANtC  ALIEN 

y # ‘ 

NOMIIER  t NUMBER  1 NUMBER  l NUMBER  * NUMBER  l NUMBER  I NUMBER  I 

WASHINGTON  CONTINUED 


TOTAL 

NUMBER 


lUtAL 

1,695 

1.6 

4,14) 

3.3 

3,184 

2.7 

1,580 

1.3 

10,602 

8.9 

FEMALE 

694 

1.4 

2,260 

3.3 

1,794 

2.8 

' 856 

1.3 

5,624 

9.0 

male 

601 

P 

1,663 

3.4 

1,390 

2.6 

724 

1.3 

A, 778 

8.8 

GRADUATE:  ( 

fUU-llNE 

45 

\9 

137 

2.6 

151 

3.1 

97 

2.0 

4 430 

8.6 

female 

27 

1.1 

74 

3.U 

79 

3.2 

39 

1.6 

219 

8.» 

MALE 

18 

.7 

* 63 

2.6 

72 

2.9 

36 

2.4 

* 21) 

6.6 

PART-TIME 

■ 40 

1.1 

100 

2.7 

65 

1.8 

30 

,.6 
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TABLE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED' MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND ’LEVEL  OF  ENROLLMENT 


I 

BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX 

t , 

: STATE 

1976 

* 

V 

. ' ' 

, 

' ' V 

„ , 

g MAJOR  FiaO 

9U0U  - 

ALL  OTHERS 

t 

" \ 

. 

V*  ' , > 

i 

i * 

’ ; 

f ■ 

AMERICAN  INDIAN 

BLACK 

ASIAN  OR 

\ 4 * \ J 

TOTAL 

WHITE 

NON-RESIDENT 

, 

ALASKAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

£ ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

X NUMBER 

X 

NUMBER 

\ 

NUMBER 

NUMBER  X 

, NUMBER' 

X 

NUMBER 

X \ 

NUMBER 

f 

WYOMING' 

continued 

* 

'• 

- 

UNO* GRAD ♦PROF: 

i 

- 

/ * * 

FUU-riME 

" SI 

1.1 

136 

1.9  . 

46 

.6 

180 

2.5 

443  ' *6,2 

6,641 

92.3 

112 

1.6 

7,196 

FEMALE 

SB 

1.0 

47 

1.2 

26 

.7 

86 

2.2 

.'199,  5.2 

3,629 

94.0 

32 

.8* 

3, $60 

MALE 

. 43 

1.3 

89 

2.7 

16 

.5 

94 

2.8 

244  *7.3 

3,012 

90.3 

.80 

2.4 

3,336 

PART-TIME 

23 

.6 

56 

1.5 

19 

.5 

157 

4.3 

255  >.l 

3,345 

92.5 

• 16 

3,616 

FEMALE* 

11 

.5 

27 

1.3 

10 

.5 

. 76 

3.6 

124  '5.9 

1,964 

93.7 

8 

.4 

2,096 

MALE 

12 

.8 

29 

1.9 

9 

i 

.6 

81 

5.3 

131  .8.6 

1,361 

90.9 

8 

.5 

1,520 

TOTAL  • ' • 

1U4 

1.0 

192 

U , 

65 

.6 

337 

3.1 

698  6.5 

9,986 

92.4 

128 

1.2* 

10,812 

FEMALE 

49 

.8 

74 

1.2 

38 

.6 

162 

2.7 

323  5.4 

5,593 

93.9 

40 

•7  \ , 

.'5,956 

MALE 

55' 

1.1 

116 

2.4 

27 

.6 

175 

3.6 

,375  7.7 

4,393 

90.5 

86 

1.8  A 

4,856 

V 

UNCLASSIFIED: 

/ 

t 

1 

■ 

r \ 

TOTAL 

29 

.9 

18 

.6 

18 

.6 

.58 

1.9 

' ‘ 123  4.0 

2,927 

95.7  * ' 

10 

.3  1 

3,060 

FEMALE 

10 

.6 

6 

.4 

7 

.4 

27 

1.7 

50  3.1 

1,575 

96.6 

6 

.4 

1,631 

MALE 

19 

1.3 

12 

.8 

11 

.8 

31 

2.2 

73  5.1 

r 

1,352 

94.6 

4 i 

* .3. 

1,429 

TOTAL  ENROLLMENT: 

, 

! 

TOTAL 

133 

1.0 

210 

1.5 

83 

.6 

395 

2.8 

821  5.9 

12.9L3 

93.1 

' 138 

1.0' 

13,872 

FEMALE 

59 

.6 

80 

1.1 

45 

.6 

189 

2.5 

373  4.9 

7,168 

94.5 

46 

;6 

7,587 

MALE 

74 

1.2 

130 

2.1 

38 

.6 

206 

3.3 

448  . 7.1 

5,745 

91.4 

. 92 

U5  . 

6,285 

THE  STATES  ANO'u.C.  I 2,940  INSTITUTIONS! 


UNDERGRADUATES: 


full-time 

30,847 

.7 

476,129 

llil 

, 72,043 

1.7 

152,913 

3.6 

733,932 

17.1  3,506,131 

81.6 

55,800 

1.3‘ 

4,295,863 

FtHALE 

15,897 

.7 

273,565 

11.9 

3o,511 

1.6 

74,384 

3.2 

400,377 

17.5  1,869,327 

81.6 

22,057 

1.0 

2,291,761 

MALE 

14,950 

.7 

204,544 

10.2 

35,532 

1.8 

78,529 

3.9 

333,555 

16.6  1,636,804 

-81.7 

33,743 

1.7 

2,004,102 

part-time 

19,774 

.9 

219,632 

10.5 

41,215 

2.0 

111,062 

5.3 

391,883 

18.8  1,678,976 

80.4, 

18,506 

* .9 

2,Q89«365 

FEMALE 

10,739 

1.0 

123,037. 

10.9 

21,121 

1.9 

54,536 

4.8 

209,433 

18.5  911,601 

80.7 

9,192 

.8 

1,130,226 

MALE 

9,035 

.9 

96,795 

10.1 

20,094 

2.1 

56,526 

5.9 

182,450 

19.0  767,375 

80.0 

9,314 

1.0 

959,139 

TOTAL 

50,621 

.8 

697,961 

10.9 

113,258 

1.8 

263,975 

4.1  1,12.5,815 

17.6  5,185,107 

* 

81.2 

74,306 

1.2 

6,385,228 

FEMALE , 

26,636 

.8 

396,622 

11.6 

57,632 

1.7 

128,920 

3.8 

609,810 

17.8  2,780,928 

81.3 

31,249 

.9 

3,421,987 

MALE 

23,985 

.8 

301,339 

10.2 

55,626 

.1.9 

135,055 

4.6 

516,005 

17.4  2,404,179 

81.1 

43,057 

1.5 

2,963,241 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

1,194 

.4 

18,157 

6.6 

4,588 

1.7 

6,37.7 

j 2.3 

30,316 

11.0  226,035 

81.7 

20,190 

7.3 

276,541 

female 

532 

.4’ 

10,720 

6.0 

2,281 

1.7 

2,958 

2.2 

'16,511 

12.3  110,848 

82.8 

6,438 

4.8 

133,797 

MALE 

642 

.4 

7,437 

5.2 

2,307 

1.6 

3,419 

2.4 

13,805 

9.7  115,187 

80.7 

13,752 

9.6 

142,744 

PART-TIME 

1,922 

.4 

37,675 

7.6 

5,577 

1.1 

9,969 

2.0 

55,143 

11.2  427,433 

86.8 

10,077 

2.0 

492,653 

FEMALE 

993 

.3 

24,730 

8.3 

3,023 

1.0 

5,273 

1.8 

34,019 

11.7  253,561 

86.9 

4,041 

1.4 

291,621 

MALE 

, 929 

.3  , 

12,945 

6.4 

2,554 

1.3 

4,696 

2.3 

21,124 

10.5  173,872 

86.5 

6f  036 

3.0 

201,032 

2?rp  1 

ERIC 


TOTAL 
FEMALE 
MALE 

PROFESSIONAL: 
FULL-TIME 
' FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 

totaV 

' FtMALE 
MALE  ' 


3416 

1,545 

1,571 


IS 


■4 

1 

3 


16 


UND»GftAU*PRQF: 

Fua-TIME  32.315 


FEMaE 

MaE 

PART-TIME 

FEMALE 

HALE 

total 
FEMaE 
. MALE 


16,464 

16,031 

21400 

11,733 

9,967 

54,215 

26,197 

26,016 


UNCLASSIFIED: 

TOTAL  9,129 

FEMaE  4,995 

MaE  4,134 

TOTAL  ENROLLMENT : 
TOTAL  o3,344 

FEMALE  33.192 

MALE  30.132 

AMERICAN  SAMOA 


.4 

55,832 

7.3 

10,165 

1.3  • 

•16,346 

.4 

35,450 

5,304 

1.2 

8,231 

.5 

20,382'< 

$.’9 

4,861 

1.4 

8,115 

1.2 

1,236 

3.1 

726 

1.8 

452 

.2 

336 

5.4 

223 

3.6 

99 

1.4 

900 

2.7 

5# 

1.5 

353 

.1 

128 

3.5 

38 

l.l 

29 

.1 

35 

4.1 

11 

1.3 

7 

.1 

93 

3.4 

27 

1.0 

22 

1.1 

1,364 

3.1 

764 

1.8 

481 

.2 

371 

5.2 

234 

3.3 

106 

U3 

993 

2.7 

530 

1.5 

375 

.7 

497,522 

10.6 

77,357 

1.7 

159,742 

.’7 

284,641 

11.7 

39,015 

1.6 

77*41 

.7 

212,881 

9.8 

38,342  , 

1.8 

82,301 

.8 

257,635 

10.0 

46,830 

1.8 

121,060 

.8' 

147,602 

10.4 

24,155 

1.7 

59,816 

.9 

109,833 

9.4 

22,675 

1.9 

61,244 

' .6 

785,157 

10.5 

124,187 

1.7 

280,802 

.Y 

432,443 

11.2 

63,170 

1.6 

137,257 

.6 

322 j 714 

9.7 

61,017 

1.6 

143,545 

f 

.6 

v 85,426 

7.5 

20  , 722 

1.3 

32,776 

.6 

49,678 

8.1 

10,790  ‘ 

' 1.8 

. 15,816 

.8 

35,748 

6,8 

9,932 

1.9 

16,960 

. .8 

840,583 

10.1 

144,909  ' 

H 

1.7 

313,578 

.7 

482,121 

10.8 

73,960 

153,073 

.8 

358,462 

9.3 

70,949 

i.e 

160,505 

1 INSTITUTIONS! 


full-time.  ' 

0 

.0 

0 

*0 

FEMaE 

0 

.0 

0 

*0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMaE 

0 

.0 

0 

.0 

MaE  1 . 

0 

.u 

0 

• 0 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.<1 

■ 0 

• 0 

MaE 

0 

.0. 

0 

* 

.0. 

GRADUATE:  ' 

FUU-TIME 

0 

.0 

0 

.4 

FEMaE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

*0. 

PART-TIME 

■0 

.0 

0 

• 0 

FEMaE 

o' 

• .0 

0 

*0 

Mat 

0 

.0 

0 

.0 

L.:. 


166  87.4 
97  86.6 
91  88.3 
24  4 9 5.2 
125  96.4 
119  100.0 

432  93.7 
222  92.9 
210  94.6 


2.1 

1.9. 

2.4 


1.1 
1.6 
1.0 
.8 
.6 
.8-  • 

14 

1.5 

. 1.0' 


3.5 

3.2 

3.8 


V 

1,336  3s3 


85,459  11. 1 653,468  85.0  • A 30,267  3.4  • 

50,530  11.9  364,409  85.7  " ;10,47^  frit 

34,929  10.2,  289,059  „84,1  19,78^,5.8 

2,888  \f&  i 3545if.89,4" 

673  't0.8>'  i 5*20  86.7, 

2,213'  6.frA  130,33?  89.9 
' 199.  } 5.5  4 3.34AM2.6  . 

54  * 6.3  \.  79132.6  ' 

145  f >3  ■!  2,548  9M 

3r087  ,'7.1V'  * ^,098  89.7 

727  1.0.?'  : 218  87.4 

2,360  , 6.5 vil'32, 880  90.1 

m 1 ■ 

767,136  16.f*467<918  81.7 
417,561  . 17J2  1,985,595  81.7 

349,575  1K0  1482i"323  814 

447,225  ,81.6 


160 

l,17e 

67 

‘ 10 
57/ 

1,403 

470 

1,233 

r . 

) 

28,655 

,>48*671- 

28,650 


2.6’ 

4.5 

1.9 

1.2' 

24 

) 

3.2 
• 2.4 
'3.4 


769,194 
’ 425,418 
.343,776 

7 i: 

39,976 
6,253 
, 33,723 
3,612 
862 
2,750 

43,586 

7415 

36,473 


i.r 

1.2 

2.2 

1.1 

.9 

1.3 


4.7  T 

4.2  243,506  174  1,163^900^2.0  /13,243 

, 5.3  203,719  17.5-  943^795'*  0lf.2  15,407 

• ' * . • • 

3.9  1,214,361'  16^  5,877,673  8,1.7  405,976  1.5 

3.6;  661,067  174  34S1V555,  8K&'  41,898  1.1 

4.3  553,294  16L5  2, .726418  /8t,5 

; : » • • o\  _ 


64,078  1.9 


2.9 

2.6, 

3.2' 


1 

v * fy  ' \ : 'v  : 1 

148,053'  '13.0;  ' 9714%  85.4 
81,279  13.2  ;’  524^78x85.5 
't  66,774  12.8  >46,^  454 

•I.  ' 4.  \|  ' ! 

, \ ■ ‘ ''C  9 • 


18,142 

8,110 

.10,032 


3.8  1,362,414  16.3  6,849,296  JB2.2 
3.4  . : 742,346  16.6  3,676,5  33  |2^ 
4.2  620,068  l16.0  3,172*763 


' y ‘ '■> 

- ‘6 

-.A  - , 


124,118 

>50,008 

74,110 


1.6 

1.3 

1.9 


1.5 

l.l 

1.9 


4,612,380 
2,431,811 
2,180,669 
2',  585,630 
1,422,709 
1,162,92> 

7,198,010 

3,854,520 

3,343,490 


1,137,818 

614,367 

*<23,451 


8,335,828 
4,468,887 
3,866,941  / 


.0 

.0 

.0 

,0S 

.0 

.0 


0 

.0" 

188  87.4 

' s. 

' 2 

fc  * ■ ' 

A\  , 

25 

11.6 

215 

0 

.0 

' 97  86.6 

0 

•15 

13.4 

112 

0 

.0 

V 91'  ‘88.3  * 

2 

1.9 

9.7 

103 

0 

' .0 

244*  99.2 

U 

» > 

.0 

246 

0 

.0 

125  98.4 

2 

A 

jO 

.0 

127 

0 

.0 

.119  100.0 

0 

V* 

.0 

119 

0 

.0 

‘ 432  ’93.7 

4‘ 

■■  ■■'  r. 

.'91  ■ 

25 

5.4 

461 

0 

.0  ' 

222  92.9 

2 

«8v  >> ! f- 

15  ‘ 

1 6.3 

239 

0 

.0 

,210  94.6 

2 

"10, 

u 

>5  , 

4 

222 

» t \ i* 

\ 

'.V: 

0 

0 

.0  , 

O'.  .0 

0. 

•0  ^ 

0 

•;  .o 

o \ 

.0 

0 .0  . 

0 

v*° 

. ' 0 

<•  .0 

.0 

.0  ' 

' .0 

' 0 .0 

4 

/ .0  ' 

0 

.0 

‘o 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  • . * 

0 

•‘.0 

0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

o ) 

l,  .0 

0 

0 

I 

.0 

0 .0 

'o 

.0 

l 

0 

.0 

0 

. / 
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UtLt  17  IKicf eiiilt ITY 1 H»0NSEXiUT STAT e?F  1 EWCATI0N  F°*  SEL£CT£0  HAJC*  FI*L0S  W STUCY  m LEVEL  Of  ENROLLMENT  , 


MAJOR  WED  90W  - All  OTHERS 


P F 


AMERICAN  INDIAN  ' BLAU  ASIAN  OR 
AU&AAN  NATIVE  NOlhHISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


AMERICAN  SAMOA 

% I ' * 

TOTAL  w 

PE MALE  U. 

MILE  • 0 

PAQFfSSIOML: 
FULL-TiME  , SI 


female 

MALE 
PART-TIME 
• ' FEMALE 
MALE; 

TOTAL  \ 
femaL^  ■ 
• **L8s  ■ 

4 * 

UNCLASSIFIED: 

10  Al 

FEMALE  , 
..  " HALE 


CONTINUED 

.0 

.0 

.0- 

l 

.0. 


FEMALE  , 

O' 

.0- 

MALE 

< 0 

.0, 

PART-TIME 

0 

'.o' 

female. 

■o 

.0 

male... 

' ,,0‘ 

.0 

TOTAL  ' 
FEMALE  ' 

, MALE  . 

UMOpflUOfPROFJ 


0 

c 

0 

0 

0 

0 

O' 

0 

0 


TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  0. 

■ FEMALE  • 0 

1 /,  • MALE  0 


.0 

.0 

.0., 


.0 

•a. 

.0 

.0 

;o 

.0 

■A 

.0 

.0 

.0 


.0. 
.u- 
.0  • 


'•0, 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

'0  .0 


o 

0 

"0 


.0 

.0 

.io 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

‘.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

’.0 


0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

-.0  . 

0 

.0 

0 

A 

0 

.0  • 

0 

i 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

188 

87.4 

0 

.0 

0 

.11 

97 

86.6  * 

• 0 

.0 

.0 

.O' 

91 

88.3  ‘ ' 

0 

. .0 

o' 

.0  1 

244 

99.2  . 

0 

.0 

'0 

.0  • 

125 

98.4“  • 

0 

.0 

0 

.0 

•<  -A 

119  1C0.0 

0 

.0, 

V 

.0 

432 

93.7 

0 

■ .0 

0- 

•'.0 

222 

92,9 

0 

.0 

0 1 

1 >0 

21(3 

94U 

0 

.0 

0 

.0 

* 

129 

98.5 

0 

.0 

0- 

•o 

' <9  100.0 

0 

4) 

0 ■ 

.0 

«0 

97.6 

0 

.0 

/ 

l 

0 

.0 

561 

94.8 

0 

.0 

0 

.0  • 

271 

94.1 

0 

.0 

u / 

•0  • *. 

290 

95;4 

c 

.0 

: 222*  ; 


TOTAL 

•KHITE  • 

NONRESIDENT 

MINORITY'  l 

N0N-HISPAN1C 

ALIEN  ; 

total' 

NUMBER  , 1 

NUMBER 

* , 

» 

NUMBER 

• f , 

t 

$ 

• NUMBER 

0 .0  * 

'.a: 

.o’-- 

d 

.0 

% ‘ ’ 

0 

0 ,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

<>0  .0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

d> 

' 0 

0 .0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

o ...  .o’. 

• 0 

“ .0 

0 

.0 

♦ o 

0 .0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

0 .0 

0 

■ .c' 

0 

.0 

0 

0 -.0 

/ 0 

.0 

. 0 

.0  i 

0 

■ 0 .o' 

0 

.0 

" . , 0 

.0 

0 

. C .0 

0 

• .0 

% 

.0 

1 0 

0 .0 

0 

.c ' 

'0 

.0 

0 

• 

t 

5 

* ' ' 

. 188  87.4 

. 2 

.9 

25 

'11.6 

215 

112 

97  86.6 

’ 0 

.0 

15 

13.4' 

91  86.3 

i 

1.9 

10 

9.7 

103 

244  ?9 .2 

2', 

.6 

0 

• .0 

' 246 

125  98.4 

» 2 

't 

’ , 0 

.0 

127 

119  100.0 

, 0 

• 0 

.0 

119 

432  93.7 

4 • 

.9 

/ 

25 

5.4 

461 

222  92.9 

2 

.8 

15 

6.3 

239. 

210  94^6 

J 

1 ft 

2 

.9 

10 

4.5 

222 

• 

* 

129  98.5 

• 2 

1 V 

1.5 

> 

L 

.0 

131 

49  100.0 

0 

.0 

• * 0 

;o  * 

49 

80  97.6 

. 2 

2.4 

0 ... 

.0  * 
. i 1 

82 

. 561  94.8 

6 

1.0 

25 

U' 

592 

' 271  94.1 

2 

.7 

15 

5.2 

288 

290.  95.4 

4 

1.3 

10 

3.3 

\ 

rfjt 

304 

* 1 - 

‘ « 

T\  . 
* & 

* 

* 

222 

3'  . 

o 

ERIC 


■V 


I 


CANAL  ZONE  1 i INSTITUTIONS) 


( tfltf  MJUUATES: 


Fua-TINE 

0 

.0 

31 

10.6 

FEMALE 

0 

.0 

IS 

9.0 

. HALE 

0 

.0 

16 

11.5 

PARf-TI# 

0 

.0 

0, 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

MALE 

' * 

0 

•6  ■' 

0 

.0 

t 

TOTAL 

0 

.0 

il 

10.6 

FEMALE 

u 

.0  ' 

IS 

9.6 

MALE 

0 

.0 

16 

11.5 

MAOUATEi 

FUa-TWE 

.0 

0 

female  r 

0 

.u 

0 

•u 

MALE  \ 

/• 

.0 

0 

PART-TIME  ' 

u 

.0  . 

0 

•u 

FEMALE 

.0 

.0 

0 

•u 

MALE 

0 

.0 

0 

’ .0 

TOTAL 

0 

<0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

male 

0 

.0 

. 0 

• 0 

PROFESSIONAL: 

% 

1 

• .J 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

FEMALE  . 

' u 

.ua 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

female 

i 

.0 

J 

.0 

male 

0 

.0 

c 

.0 

total 

0 

.0 

0 

.0 

female 

fi  V 

.0 

0 

• 0 

male 

u 

• 11 

0 

.0 

OND»0RA0tPR0F: 

FUU-TIHe 

0 

.0 

31 

10. o 

FEMALE' 

0 

.0 

15 

9.6 

' male 

0 

.0 

16 

11.5 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.6 

HALE 

0 

.0  , 

0 

.0 

Total 

0 

.0 

31 

10.6 

female 

0 

•0 

15 

9.6 

male 

r 

.0 

16 

11.5 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0, 

03. 

10.6 

i 

FEMALE 

u 

.0 

33 

11.5 

haIe 

u 

.o' 

. 9.6 

TOTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  0 

.0 

w 

10.5 

FEMALE 

0 

•0 

46 

10.9 

.MALE 

0 

.0 

46 

* 

10.0 

0 

.0 

72 

26.7 

103 

L' 

0 

.0 

36 

23.5 

51 

33.3 

c 

.0 

36 

25.9 

52 

37.6 

c 

.0 

0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0’ 

? 0 

.0 

0 

1.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

1 

.0 

72 

26.7 

^103 

35.3  *“ 

0 

.0 

36 

23.5 

51 

33.3 

0 

.0 

36 

25.9 

52 

37.6 

s 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0  ' 

'0 

.0 

• 0 

>•0 

0 

.0  *• 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

0 

J) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  v 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

72 

26.7 

103 

35.3 

0 

.0 

36 

23.5 

51 

33.3 

0 

.0 

36 

25.9 

52 

37.6 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•b 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

. 72 

26.7 

103 

36.3 

0 

.0 

36 

23.5 

51 

33.3 

0 

.0 

36 

25.9 

. 52 

37.6 

0 

..0 

152 

25.0 

215 

35.6 

0 

.0 

71 

26.7 

106 

36.2 

0 

.0 

> 81 

25.3 

111 

36.7 

0 

.0 

* 226 

26,9 

318 

35.6 

0 

. . 0 

107 

26.3 

155 

35.2 

0 

' .0 

117 

25.5 

163 

35.5 

1111 


189 

([6.7  , 

0 

.0 

292 

102 

66.7 

0 

.0 

153 

67 

62.6 

0 

.0 

139 

0 

.0 

0 

.0 

,0 

i 

.0 

0 

.0 

0 

0 

‘ .0  • ■ 

0 

.0 

-0 

189 

66.7 

0 

.0 

2 92 

102 

66.7 

0 

.0 

153 

67 

62.6 

0 

'.0 

ii9 

» 

/» 

fl' 

.0 

0 

.0  . 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

o 

.0 

0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

i 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

•■‘.o 

0 

.0 

0 

0 

•o 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

189 

66.7 

0 

.0. 

292 

102 

66.7 

0 

.0 

153 

87 

62.6 

0 

.0 

139 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

* .0 

0 

189 

66.7 

0 

.0 

■ 292 

‘ 102 

66.7 

0 

.0 

153 

' 87 

62.6 

0 

.0 

. 139 

392 

66.6 

0 

.0 

607 

163 

63.8 

0 

*0 

287 

209 

65.3 

0 

.0 

320 

581 

66.6 

1 

0-  1 

.0 

899 

285 

66.8 

0 

.0 

660 

296 

66.5 

0 

.0 

659 

2225 
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IA«.£  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  ANC  LEVEL  OF  ENROLLMENT 

BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX;  STATE.  1976 

/ • 

MAJOR  FiaO  9UUU  ■ ALL  OTHERS 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  ' TOTAL.- 

ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPAMC  PACIFIC  'ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 

NUMeER  i NUMBER  I 

GUAM.  l.V  1 INSTITUTIONS) 


UMOERCRADUATESJ 


FUU-IIME  * 

ID 

.a. 

0 

.0 

female.  ■ 

6 

.9 

0 

.0 

MALE  ' 

.■  * 

.1 

' ■ 4 

.0 

PART-TIME  * 

U 

1.9 

r 49 

4.2 

female 

IS 

2.6  1 

19 

3.3 

MALE 

7 

1.2 

30 

3.0 

TOTAL 

3? 

1.3 

49 

2.0 

female 

h 

1.7 

19 

1.5 

MALE 

u 

.9 

30 

2.5 

CRAOUATEi 

FULL-TIME 

i 

l.B 

0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

,.  0 

.0 

male 

I 

3.2 

0 

.0 

PART-TIME 

6 

2.3 

0 

.0 

female  1 

i 

1.3 

0 

.0 

MALE 

- 3 

4.5 

0 

.0 

TOTAL 

1 

2.2  ' 

0 

.0 

FEMAlE 

3 

1.3 

0 

.0 

' , .MALE 

■*\ 

4.1 

•0 

.0 

PROFESSIONAL: 

FULLS  IHE 

U ’ 

1 .0 

0 

.0 

FEMALE 

0 1 

.0  ■ 

0 

.0 

MALE 

u 

. .0 

0 

.0 

PARTS  IME 

0 

.0 

0 

.0 

female 

u 

.0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

, 0 

.0 

TOTAL 

u 

.0 

0 

.0 

female  ■ 

o 

.O’ 

0 

4.0 

. male 

0 

.0 

o- 

J 

. ‘ .0 

UND»URAO+PROF4 

full-time 

11 

.B 

.0 

4 

.0 

female 

b 

.6 

o 

'.0 

MALE 

5 

.8 

0 

. ’.0 

PART-TIME 

it 

1.9 

49' 

3.4 

FEMALE 

IB 

2.3 

19 

2.5 

, hale  ■ 

10 

1.3 

*30 

A.  5 

9 

ERLC 


811 

63.8 

4 

.3 

825 

64',  91 

470 

68.5 

* 3 

.4 

479 

69.8 

3*1 

58.2 

1 

.2 

346 

59.0 

547 

46.4 

24 

2.0 

642 

54.4 

325 

56.5 

12 

2.1 

371 

64.5 

222 

36.7 

12 

2.0  , 

271 

j 

,44.8 

1,358 

55.4 

28 

1.1 

1,467 

59.8 

795 

63.0  . 

15 

1.2 

850* 

67.4 

563 

47.3 

13 

1.1 

617 

51.8 

20>. 

35.1 

0 

. .0 

21 

36.8 

12 

4^.2 

0 

.0 

12 

46.2 

8 

25.8 

0 

.0 

9 

29.0 

152 

57.1 

7 

2.6 

165 

62.0 

122 

61.0 

3 

1.5 

128 

64.0 

30 

45.5 

4 

6.1 

37 

56.1 

172 

53.3 

7 

2.2 

186 

57.6 

134 

59.3 

3 

1.3 

140 

61.9 

38 

39.2 

4 

4.1 

46 

47.4 

0 

.0 

0 

.0 

>.  0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

,0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

\o 

0 

.0  . 

< 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

) 

0 

.0 

831 

62.5 

4 

.3 

846 

63.7 

462 

67.7 

3 

.4 

491 

69.0 

349 

56.6  , 

1 

.2 

355 

57.5 

699 

48,3 

31 

2.1 

807 

35.6 

447 

57.7 

15 

1.9 

, 499 

64.4 

252 

37.6 

16 

2.4 

308 

45.9 

KHITE*  NON-RESIOENT 

NON-HISPANIC  ALIEN,  TOTAL 

NUMBER  t NUMBER  ‘ I NUMBER 


258 

20.3 

189 

14.9 

1,272 

1*7 

21.4 

60 

8.7 

/ 686 

111 

18.9 

129 

22.0 

516 

538 

45.6 

0 

.0  1 

-1,180 

'20* 

35.5 

0 

.0 

\ 575 

334 

55,2 

0 

.0 

% 

605 

796 

32.5 

189 

7.7 

2,452 

351 

27.8 

60 

M 

1,261 

-445 

w * 

137.4 

129 

10.8 

1,191 

28 

49.1 

8 

14.0 

57 

11 

42.3 

3 

11.5 

26 

17 

54.8 

5 

16.1  t 

31 

101 

38.0 

0- 

.0 

266 

72 

36.0 

0 

.0 

200 

29 

43.9 

0 

.0 

66 

129 

39.9 

8 

2.5 

323 

83 

36.7 

3 

1.3 

226 

46 

47.4 

5 

5.2 

97 

0 

.0 

/■  '■ 

•0 

f.o 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

„ .0 

0 

0 

.0 

0 . 

..o 

0 

0 

.0 

0 ■ 

.0 

0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

286 

21.5. 

197 

14.8 

1,329 

158 

22,2 

• 63 

8.8 

712 

128 

20.7 

134 

21.7 

617 

639 

44,2 

0 

.0 

1,446 

276 

35.6 

0 

.0 

775 

363 

54.1 

0 

.0 

671 

t 


2,775 

1,487 

1,288 


* • ■» 


total 

39 

1.4 

49 

1.6 

1,530 

55.1 

FtMALE 

24 

1.6 

■ 19 

1.J 

929 

62.5 

MALE 

13 

1.2 

30 

2.3 

601 

44,7 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

’ .0 

0 

.0 

’ HALE 

0 

.0 

u 

• .0 

0 

' .0 

* total  enrollment 
total 

* 

39 

1.4 

' ' 4,9 

l.b 

1,530 

35.1 

FEMALE 

24 

, 1.0 

TV, 

,1.3  - 

929 

62.5 

hall 

13 

1.2 

30 

2.3  ' 

*01 

46.7 

Puerto  kilo 

uNUfcgfeKADUATES: 

FuSlME 

60 

1 

.1 

22  I43UTUTIJNS) 
1 .0 

0 

.0 

FINALE 

'73 

.2  ' 

' • 1 

«u 

0 

. .0 

■ MALE 

3 

.0 

0 

• u 

0 

.0 

PART-TIME 

2 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE'- 

2 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

0 

,.L)  ‘ 

0 

.0 

total 

82 

.1 

l 

.0 

0 

.0 

female 

77 

.2 

i 

• 0 

0 

.0 

MALE 

5 

• u 

U 

«u 

0 

.0 

33 

1.3 

1,653 

>9.0 

925 

33.3 

197 

7.1 

18 

1.2 

“ 990 

66.6 

434 

29.2 

63 

4.2 

17 

1.3 

663 

51.5 

491 

38.1 

134 

10.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

35 

1.5 

1,653 

59.6 

925 

33.3 

197 

7.1 

18 

1.2 

990 

66.6 

434 

29.2 

63 

4.2 

17 

1.3 

663 

51.5 

' 491 

38.1 

134 

10.4 

54,034' 

98.2 

34,135 

98.3 

551 

l.G 

365 

.7 

33,913 

98.4 

33,989 

98.6 

288 

.8 

190 

.6 

20,141 

97.8 

' 20,146 

97.9 

263 

1.3 

175 

.9 

10,403 

98.5 

10,405 

98.5 

104  ‘ 

1.0 

55 

' , .5 

4,052 

98.7 

6,054 

98.8 

51 

.8 

> 25 

.4 

4,351 

98.1 

4,351 

98.1  . 

53 

1.2 

-30 

.7 

64,437 

98.2 

64,540 

98.4 

655 

1.0 

420 

.6 

39,965 

98.4 

40,043 

98.6 

339 

.8 

215 

.5 

24,492 

97.9 

24,497 

97.9 

316 

1.3 

205 

.8 

0 

0 

0 


2,775 
1,487 
• 1,288 


55,051 
3\, 467 

20.584 

10.584 
8,150 
4,434 

85,815 

40,597 

25,018 


URAOUAIE: 

FULL-TIME  14  1.1 

FEMALE  11  U4 

MAL£  i *7 

PART-TIME  . '#  .0 

FEMALE  , 111  .v 
MALE  IT  .0 


0 .0  0 .0 

0 ,0  0 .0 

U .0  0 , .0 

J 0-  .0 

u .0  0 .0 

J .0  .0  .0 


1,202 

98.7 

1,216 

99.8 

793 

98.5 

804 

99.9 

409 

99.0 

412 

99.8 

2,233 

97.7 

2,233 

97.7 

1,185 

98.3 

1,185 

98.3 

1,048 

97.1 

1,048 

97.1 

•TOTAL  14  .4  U .u 

’ FEMALE  11  O * 0 .0 

male  j >i  o .o 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME  0 .0  0 -.0 

• FtNALE  o .0  A *0 

HALE  ' u ,0  u .0. 

PART -T 1HE  ' 0 .0  0 .0 

FEMALE  0 .0  ,0  .0 

MALE  1 0 .0  0 .0 

TOTAL  0 ,0  0 *0 

female  . a .o  o .o 

MALE  ‘ 0 .u  0 .0 

' Ul»JHH<AlJ*P'8JF; 

FULL-TIME'  94  .2  > • .0 

FEMALE  8*  .2  , 1 *0 

. MALt  8 .0  0 .0 

PART-TIME  2 .0  0.0 

FEMALE  U *0  U .0 

MALE  • J .0  0.0 

•tErJc 

/UB3S&1B 


'0 

.0 

3,435 

98.1 

3,469 

98.5 

0 

.0 

1,978 

98.4 

1,989 

98.9 

0 

.0 

1,457 

97.7 

1,460, 

97.9 

0 

.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0- 

0, 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.b 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 

iO 

0 . 

>0 

'■  ..  c 

.0 

0 

.0 

o' 

Vo 

• 55,256 

i 

98.2 

*55,351 

98.4 

J 0 

.0 

34,708 

98.4 

34,793 

93.6 

0 

.0 

20,550 

97.9 

2b, 558 

97.9 

0 

.0 

12,636 

98.3 

' 12,638 

98.4 

0 

.0 

7,237 

98.7 

,7,Z39 

5,399 

98.7 

0 

.0 

5,399 

97.9 

97.9 

/ 11,13 

i 


2 

.2 

0 

.0 

1,218 

l 

.1 

0 

.0 

805 

l 

.2 

0 

.0 

413 

32 

1.4 

20 

.9 

2,285 

13 

l.l 

8 

.7 

1,206 

19 

1.8  ’ 

12 

l.l 

1,079 

34 

1.0 

20 

.6 

3,503 

14 

.7 

8 

.4 

2,011 

20 

1.3 

12 

.8 

1,492 

* 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0  . 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

vO 

0 

.0 

0 

p 

,c 

0 

.0 

0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

0 

.c  : 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

553 

1.0 

365 

.6 

56,269 

289 

.8 

190 

.5 

35,272 

264 

1.3 

. -175 

‘ .8 

20,997 

136 

1.1 

■*  75 

.6 

12,849 

64 

.9 

33 

.4 

7,336 

72 

1.3 

42 

.8 

5,513 

A 

\ 

• 2229 


* 


1114 


IAHE  17  - TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
»Y  tAuC  ETNDICITY  ANO  SEk:  STATE.  1976 

MAJOR  FiaO  9000  - ALL  OTHERS 

i 

A v- 

ANEAICAN  INDIAN  ALACK  ASIAN  0*  TOTAL  . NHlTE  NON-RESIDENT 


ALASKAN  NATIVE 

NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

total 

NUN6ER 

t 

NUMBER 

A 

NUMSEk 

t 

NUMBER 

r 

NUMBER  t 

number' 

l 

NUMBER 

T 

) W^ER 

FOERTU  RICO 

CONTINUED 

TOTAL 

V* 

.1 

l 

.3 

0 

.3 

67,892 

98.2 

67,989  98.4 

689 

1.0 

* 

440 

.6 

69, 111 

female 

66 

U 

1 

.0 

0 

.0 

41,943 

91.4 

42,032  98.6 

353 

223 

.5 

42,601 

male 

8 

• 3 

0 

.0 

0 

.0 

25,949 

97.9 

25,957.97.9 

336 

1J 

217 

.8 

26,510 

UNCLASSIFIED! 

■ , 

% 

1 

4 

\ 

total 

i 0 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

3,572 

97.0 

3,598  97.7 

’ 56 

1.5 

26 

.8 

• 3,662 

female 

1) 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

2,003 

97.2 

2,018  98.3 

27 

1.3 

15 

.7 

2,060 

male 

a 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

1,569 

96.7 

1,510  97.4 

29 

1.8 

* 13 

.6 

2,622 

TOTAL  ENROLLMENT! 

, i 

total 

i u 

.2 

1 

.0 

0 

.0 

71,464 

98.2 

71, 58^  98.3 

745. 

1.0 

468 

.6 

72,100 

female 

103 

.2 

l 

.0 

0 

.0 

43,946 

96.4 

44,05  0 96.6 

380 

.9 

236 

.5 

44,668 

MALE 

a 

.1 

0 

.0 

0 

.0 

27,518 

97.8 

27,537  97.9 

365 

1.3 

HP 

.6 

21,132 

TRUST  TERRITORY 

l 

1 INSTITUTIONS) 

l 

; 

! 

ONOEAOAAOUATES: 

1 

t 

Full-time 

0 

.0 

0 

.0 

U3  100.0 

0 

.0 

143  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

143 

female 

u 

.0 

0 

.0 

>7  10C.0 

0 

.0 

57  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

57 

male 

0 

• w 

0 

.a 

66  100.0 

0 

.0 

86  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

486 

PART-TIME 

u 

.0 

0 

’.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 130.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

female 

0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 100.0 

V 0 

.0 

0 

.0 

l 

MALE 

u 

.0 

6 

• 3 . 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

.0 

0 

.0 

0 

iutal 

y 

.0 

0 

•0 

164  100.0 

0 

.0 

144  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

144 

female 

0 

.0 

3 

.0 

$8  100.0 

0 

.0 

58  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

51 

male 

0 

.0 

• 0 

•0 

86  100.0 

0 

.0 

86  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

16 

CRAOUATE: 

Full-time 

0 

.0 

a 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

0* 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

male 

4 

.0 

3 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

part-time 

Q 

.0 

3 

•u 

0 

.0 

0 

.0 

0 , .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FEHALt 

y 

• 3. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  • 

0 

.0 

‘0 

.0 

* 0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL 

0 

.3 

3 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

'0  • 

.0 

0 

female 

u 

.0 

a 

.0 

0 . 

.0 

0 

- .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

u 

.0 

0 

.3  ■ 

0 1 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

# 

d 

ERIC 


2231 


PAUFESSfONALl 
fUU-UMC  0 .0 

FEMALE  0 > .0 

* MALE  U .0 

pam-tu*  o .«, 

FEMALE  0 .0 

MALE  0 .0 

1 \ 


0.0  0 .0 
0 .0  0 .0 


0 .0  0 .0 


] 

0 .0  0 .0 

0 .0  1 0 .0 

0.0  ' 0 .0 
t .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 


0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0.0  0 .0 

0 .0  0 '.0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL  0 .0  0 .0 

FEMALE  o .u  0 .0 

MALE  0 .0  0 .0 


0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0.0  0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

<0 


.0 

.0 

.0 


0.0  0 

0 .0  0 

0 .0  0 


UN04GRA0*PA0f» 


FULL-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

143  100.0 

0 

.0 

143  100.0 

• *0 

.0 

0 

.0 

143 

FEMALE 

.0 

.0 

0 

.0 

37  100.0 

0 

.0 

’37  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

57 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

86  100.0 

0 

-.0 

“8*  100.0“ 

0“ 

■;r: 

■ 0" 

.0 

IT" 

FAAT-T IME 

■o 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

1 

FEMALE 

0 

.0 

* 0 

.0 

1 100.0 

■ 0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

MALE 

u 

.6 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

. 0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

TOTAL  . 

0 

.0 

0 

-.0 

144  100.0 

i 

0 

.0 

144  100.0 

qV 

.0 

0 

.0 

144 

FEMALE 

O' 

.0 

0 

.0 

38  100.0 

0 

.0 

56  100, .0 

0 

.0 

0 

.0 

58 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

86  100.0 

0 

.0 

86  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

86 

UNCLASSIFIED: 

total 

u 

.0 

„ 0 

.0 

238  98.8 

'•  0 

1 

.0 

236  98.8 

3 

1.2 

0 

r 

.0 

241 

FEMALE 

0 

.0 

v 0 

.0 

43  93.7 

0 

.0 

45  95.7 

2 

4,3 

0 

.0 

47 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

193  99.5 

O’ 

.0 

193  99.5 

1 

.5 

0 

.0 

194 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

’0 

.0 

0 

.0 

382  99.2 

0 

.0 

362  99.2 

3 

.8 

0 

.0' 

385 

female 

0 

.0 

0 

.0 

103  98.1 

0 

.0 

103  98.1 

2 

1.9 

0 

.0 

105 

male 

c 

0 

.0 

0 

.0 

279  99.6 

0 

.0 

279  99.6 

1 

.4 

0 

.0  > 

280 

VIRC1N  ISLANDS' 

1 

1 INSTITUTIONS) 

• % 

UNDERGRADUATES: 

» 

. 

■ & 

FULL-TIME 

0 

.0 

236 

67.6 

1 

. .3 

6 

FEMALE 

0 

.0 

1 170 

67.5 

0 

.0 

5 

MALE 

u • 

.0 

96 

68.0 

l 

1.0' 

l 

PART-TIME 

i 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

, 

0 

.U’ 

0 

.0 

0 

TOTAL 

u 

.0 

236 

67.6 

1 

.3 

6 

FEMALE 

0 

.0 

170 

67.5 

0 

.0 

5 

HALE 

(J‘  1 

.0 

,u6 

68.0 

1 

1.0 

1 

4 

; 

GRADUATE: 

y 

full-time 

0 

.u 

u 

.0 

0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PART-TWE 

u 

.0 

19 

45.2 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

16 

45.7 

0 

'.0 

0 

' MALE 

0 

.0 

3 

42.9 

0 

.0 

0 

TOTAL 

u 

.u 

19 

45.2 

0 

-.0 

0 

FEMALE 

0 

.0 

16 

45.7 

0 

\0 

0. 

MALE 

U 

.0 

3 

42.9  , • 

0> 

.0 

0 

e 

\ 

V 

E RIC0 

A 

• l 

‘ 1115 

1.7 

243 

69.6 

26 

7.4 

80 

22.9 

‘349 

2.0 

175 

69.4 

17 

6.7 

60 

23.8 

252 

1.0 

68 

70.1 

9 

9.3 

20 

20.6 

97 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

,C 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0  * 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

1.7  * 

243 

69.6 

26 

7.4 

80 

22.9 

349 

2.0 

175 

69.4 

17 

6.7 

60 

23.8 

252 

1.0 

68 

70.  i ■ 

9 

9.3 

20 

20.6 

97 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

f 0 

' .0 

0 

.0 

, 0 

.0 

19 

45.2 

23 

54.8 

0 

.0 

42 

.0 

16 

45.7 

19 

54.3 

0 

.0 

35 

.0  • 

3, 

42.9 

4 

57,1 

0 

.0 

7 

.0 

19 

45*2 

23 

54.8 

0 

.0  . 

; 42 

.0 

'16 

45.7* 

19 

54.3 

■ 0 ' 

.0  , 

35 

.0 

3 

42.9  ' 

4 

57.1 

0 

.0 

7 

2233 


TABLE  17  • TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FCR  SfLECTEO  MAJOR  FIELOS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  GF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEXI  STATE*  1976  r , 

MAJOR  FIELD  9000  • All  OTHERS  ' * ,J 


ANIAICAN  INDIAN  JtLACX  ASIAN  OA  TOTAL 

AUSaN  NATIVE  NON-HISFANIC.  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 


HHITE  NON-RES JOINT 

NON-HISFANIC'  • ALIEN, 


NUMBER 


VlNlN  SUNOS 


X number 

CONTINUED 


l NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X -NUMBER  I NUMBER  -1 


I 


total 

NUMBER 


' PROFESSIONAL! 
FUU-TIME 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE 

V 

.0 

0 

'.0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

» FARM  WE 

0 

.0 

'0 

.0 

FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

“ MALE 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

u 

.0 

0 

*u 

FEMALE 

0. 

.0 

0 

.0 

MALE 

% 

0 

.0 

u 

.0 

, UNU*GRAO*PAOf: 

FULL-TIME 

0 

.0 

236 

67.6 

FEMALE 

0 

.0 

170 

67.5 

MALE 

0 

.0 

l>6 

6B.0- 

PART-TIME 

0 

.0 

19 

A5.2 

FEMALE 

u 

.0 

16 

A5.7 

MALE 

0 

.0 

3 

j 

A2.9 

TOTAL 

0 

.0 

255 

65.2 

female 

0 

* * 

.0 

1B6 

6A.6 

MALE 

0 

.0 

69 

66.3 

UNCLASSIFIED: 

, total. 

7 

.5 

1,0*6 

72.3 

FEMALE 

6 

.5 

665 

70.5 

MALE 

2 

.4 

A21 

75.3 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL 

7 

•A 

1*341 

70.8 

FEMALE 

5 

.A 

851 

&L2 

MALE 

2 

.3 

A90 

7320 

. outlying  areas 

1 

27  INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

full-time 

90 

•4 

268 

*■  .5 

' FEMALE 

Bl 

.2 

166 

.5 

MALE 

9 

.0 

62 

PART-TIME 

li 

A9 

.A 

2234  Ff:i 

17 

7 

.2 

.1 

19 

30 

.3 

.6 

O 

, ERIC 


O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.1) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

C 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1 

.3 

6 

1.7 

2A3 

69.6 

0 

.0 

5 

2.0 

175 

69.  A 

1. 

1.0 

1 

1.0 

68 

70.1 

0 

.0 

0 

.0 

19 

A5.2 

0 

.0 

0 

.0 

16 

A5.7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

A2.9 

1 

.3 

6 

1.5 

262 

67.0 

0 

.0 

5 

1.7 

191 

66.6 

1 

i.b 

1 

f 

71 

68.3 

/ 

8 

.5 

98 

6.5 

l 

1,199 

79.8 

5 

.5 

63 

6.7 

738 

7B.3 

3 

V 

.5 

35 

6.3 

A61 

82.5 

1 

\ 

9 

.5 

10A 

5.5 

1.461 

77.2 

5 

.A 

68 

5.5 

929 

75.5' 

A 

.6 

36 

5.A 

532 

80.2 

1,143 

2.0 

54,136 

9A.A 

55,637 

97.1 

62A 

1.7 

33i,957 

95.0 

34,848 

97.5 

519. 

2.  A 

20,179 

93.A 

20,769 

96.3 

792 

6.6 

10,427 

87.0 

11,292 

94.2 

A51 

6.6 

6,064 

88.7 

6,551 

95.9 

341 

6.6 

4,363 

8A.6 

4,741 

91.9 

O' 

‘ ;r 

0 

.S  ' ‘ 

0" 

• 0, 

.0 
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y.  .TABU  17  - TOTAL  ENROLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLM 
. .BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE,  1976  . . 
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.29,738 

86.3 

*315 

.9 

34,451 

1,088 

2.2 

Hb48 

2.7 

.8 

3,989 

8.2 

6,764 

13.9 

40,686 

83.6 

1,241 

2.5 

48,691 

.pARMWt 

2*390 

3.3 

2,119 

2.9 

461 

'.6  ’ 

6,432, 

8.9 

11,402 

15.7 

60,503 

83.4 

618 

.9 

72,523 

V " FEMALE  . 

1*387 

3.9 

910 

2.5 

225 

.6 

2,808 

7.8 

5,330 

14.8 

30,392' 

84.6 

216 

•6 

, 35,938 

MALE 

1*003 

2.7 

1.209 

3.3 

236 

, .6 

3,624 

9.9 

>,072 

A 

16.6 

30*  111  • ‘82.3 

402 

1.1 

36,585 

total 

4*48) 

2.9 

' ,4*274 

,2.7  - 

’ l,Q95 

.7 

12,710 

8.2 

22,564 

14.5 

130,927 

64*1 

• 2,174 

1.’4 

155,665 

FEMALE 

2,394 

3.4 

1,757 
2*51?  . 

2.5 

480 

.7 

5,097 

7.2 

9,728 

13.&; 

6$, 130 

85.4 

531' 

•8  • 

, 70,389 

MALE 

2,091 

2.5 

3.0 

■615 

.7 

7,613 

8.9 

12,836 

15.1 

70,797 

83.0  . 

1,643 

l 

1.9 

85,276 

unclassified: 

total 

, 

439  • 

<r 

2.3 

257 

1.4 

101 

.5 

It  370 

7.2 

2,167 

11.4 

16,321 

85.8 

53V 

2.8 

19,022 

■ FEMALE 

227 

2.3 

57 

1.0 

SI 

.5 

617 

6.2 

992 

10.0* 

8,661 

: 87.0 

301- 

3.0 

9,954 

MALE 

■ 212 

2.3 

loO 

1.8 

50 

.6 

753- 

8.3 

1,175 

u.o 

1 

7,660 

* 

84.5 

233 

2.6 

9,068 

TOTAL  ENROLLMENT: 
Ttfil  4.92*  * 

1 • 

2«tj 

4,531 

2.6  • 

1,196 

l .7 

14,080 

8.1 

24,731 

14.2 

147,248 

84.3  : 

2,708. 

1.6 

174,687 

FEMALE 

2*  621 

j.) 

1,834 

2.3 

531 

.7 

5,714 

7.1 

10,720 

13.3 

68,791 

85.6 

832 

WO 

80,343 

MALE  ' 

2,303 

2 A 

2,677 

2.8 

665 

.7 

8,366 

8.9 

14,011 

14.9 

78,457 

83.2 

lf876 

2.0 

94,344 

ARKANSAS  IV  29  INSTITUTIONS! 

UNDERGRADUATES: 


FuU-TIME 

152 

' >3  • 

6,324 

17.9 

female  • 

49 

' .1 

4,30b 

20.6 

4le 

103 

.4 

3,81b 

15.3 

part-tIe 

57 

•6 

986 

9.8 

FEMALE 

il 

571 

iO.o 

MALE 

• i6 

415 

* 

3.9 

TOTAL 

209 

*4 

9,310 

16.3 

FEMALE 

70 

5,079 

18.6 

• MALE. 

■J 

li9 

•5. 

4,231 

14.4 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

9 

.4 

180 

8.0 

female 

- ; . 3 

♦3 

97 

10.9 

MALE 

6 

♦ 4 

83 

6.1 

PART-TIME 

13 

.4 

291 

9.i 

(FEMALE  . 

5 

.3 

. 186 

10,  i 

■ MALE 

8 

103 

7.6 

■ Total 

22 

,.«4 

471 

8.0 

female 

8 

o 

283 

10.5 

...  MALE 

14 

.3  ' 

188 

6.8 

195 

.4 

75 

.2 

8,746 

18.8 

78 

.4 

31 

.1 

4,666 

21.4 

117 

.5  - 

'44. 

.2 

4,080 

16.6 

• 93 

.9  ■ . 

43 

.4- 

1,179 

.11*7 

^ 28 

.5 

17 

a-  • 

637 

11.6 

65 

-1.4 

26 

.6 

542 

11.6 

288 

.5 

118  . 

.2  - . 

*9,^25 

17.6 

106 

.4 

48 

.2 

5,303 

19.5 

182 

.6 

> 70 

.2 

4,622 

15.8 

26 

w* 

.3 

222 

. 9.9 

11 

1.2 

4. 

.5 

115 

13.0 

; 15 

1.1 

J 

.2 

107 

7.8 

17. 

12 

.'5  V 

.2 

328 

205 

10.2 

11.3 

5 

/ 5 ■ 

■’'•.4  ' ' 

123 

8.9 

43 

\8  . 

14 

# .3 

550 

10.1 

23 

.8 . 

6 

.2 

, 320. 

11.8 

20 

’.7 

8 

.3 

230 

8.4 

r 


37,299 

80l3' 

426 

.9 

46, 

17,112 

78.3 

72 

.3 

21,850 

20,187 

82CQ 

354 

1.4 

24,621 

6,869 

88.0 

27 

.3 

10,075 

4,737 

87.9 

13 

■ .2.  . 

5,387 

4,132 

88.1  1 

14 

.3 

4,^88 

46,168 

81.6 

453 

. .8 

56,546 

21,849 

80.2 

05 

.3 

27,237 

24,319 

83*0 

366 

1.3 

29,309 

• '* 

1 

1,891 

84.0 

* 139 

6.2 

2,252 

>757 

85.2 

16 

•U8 

888 

1,134 

83.1 

123 

9.0  > 

• '1,364 

2,850 

89.0  • . 

24 

.7 

3,202 

U610 

88.5 

’•  (5\ 

; a*'. 

• 1,820 

It  24,0 

• 

89.7 

,19- 

41.4 

1,382 

t 

4,741 

86.9  • 

163 

3.0 

5,454 

2,367 

07.4 

‘ 2 V 

.8 

2,708 

2,374 

66.5 

142 

5.2 

2,746 

« 


2249 


*..  . - . ...-• . 


\ 


Wi  " v} 

. ■' , Vf,. 


.,,.  :■* 
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IMUM  - total  enrollment  in  institutions  of,  higher  education  for  selected  major  fields  of  stuoy  and  level  of  enrollment 

W RACE  ETHNIC W AND  SEA:  STATE,  1976.  , • 

; ' - • ■ ■ 

MAJOR  FXB.D  9999  - SUMMARt  *' 


AMERICAN  INDIAN  SUCK.  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NUN-HJSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


TOTAL 

HISPANIC  MINORITY 

. > ' * 


NHITE  NCN-RESIDENT 
NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 


***** 

PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

FEMALE 

MALE 

PART-TIME 


I NUMBER 
CONTINUE! 


NUMBER  I NUMBER 


UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

female 
male 


t 


12 

5 

7 


total  Enrollment 

IUTAL  • 251 

FEMALE  ' • B7 

MAlE  - 164 


.3 

.2 

.4 


.4 

.3 

.5 


343  8*6. 

L97  8.7 

146  8.5 


10,188  15.1 
5,57o  17.2 
4,612  13.2 


10 

1 


.9 
.5 
9 * .9 
0 • .0 


female 

3 . 

3.1 

i 9 

1 14 

M 

-0 

.0 

MALE 

U . 

’ .0 

3.5 

0 , 

.0 

(1 

.7 

•TOTAL  ; 

8 

.3 

64 

4.4 

10 

• FEMALE 

4 

1*4  . 

17 

6.1 

1 

.4 

J MALE  4 

4 

.3 

47 

4.0 

9 

.6 

UND+faAD+PROF: 

FULL-TIME 

166 

.3 

8,545 

17.1 

231 

.5 

FEMALE 

3J 

.2 

4,613 

20.1 

90 

.4 

HALE 

113 

‘ .4 

'3,932 

14.6 

141 

.5 

/-ART-TIME 

'73 

*5 

1,300 

9.6 

113 

• .8 

female 

29 

.4 

Too 

10.3 

40 

.5 

. HALE 

< 

4L 

.7-’ 

334 

8,5  . 

70 

1.1 

TOTAL 

239 

.4 

9,845 

15.5 

341 

.5 

' FEMALE  • 

32 

.3 

5,379 

17.8 

13.4'- 

130 

.4 

MALE 

157 

.5 

4,460 

211 

.6 

-35 

14 


ir 

.9?: 

’.6 


1 

o 

i. 


85 

36 

49 

51 

19 

32 


8 NUMBER 

4 


NUMBER 


t NUMBER  I 


3 .3 

1 > .5 

2 .2 


21  1.2 


376 

144 

232 


.6 


.3 

.4 


4 .3 

1 .4 

3 \ .3 


.2 

*2 

.2 

.4 

.3 

.5 


11  .3 


59  5,.2 
11  6.0. 
48  5.1 
27  8.1 
12  12.5. 
15  ' 6.3 

86  3.9 

23  8.2 
63  5.3 


9,027  18.1 
4,792  20.9 
4,235  13.7 
1,534  11.3 
854  11.7 
680  10.6 


136  .2  10,561  16.6 

55  ' .2  5,646  1B.7 

81  .2  '*  4,915  14.8 


\ 


’401  10.1 


I . .3  , 12}  9.8 

4 .2  178  10,3 


147  .2  10,962  16.3 

62  .2  5,869  18.1 

85  .2*  5,093  14,o 


1,068  94.4 
172  9440 
896  94.5 
' 305  91.6 

64  87.5 
’ 221  93.2 

* 1,373  53.6 
256  91.8 
1,117-  94.3 


40,258  80.8  1 
18,041  78.7  * 
22,217  82.5  . 
12,024  86.3 
6,431  88.1  ' 

5,593  88.7 

<52,282  82.4  * 

24,472  81.0 
27,810  63.7 


3,562  69.3 
'-2,029  89.6 
; 1,533,  88.9 


55,844  82.8 
26,501  81.6 
29,343  -83.9 


TOTAL 

NUMBER 


4 

.4 

1,131 

0 

.0 

183 

4 

.4 

, 9 48 

1 

.3 

333 

0 

.0 

96 

1 

' .4 

237 

5 

.3 

1,464 

0 

.0 

279 

5 

.4 

569 

1.1' 

4 

49,854 

66 

.4 

22,921 

481 

1.6  - 

- 26,933 

52 

.4 

13,610 

16 

32 

7,303 

34 

.5 

6,307 

621 

1*0 

63,464 

106 

.4. 

30,224 

% 

'1.5 

33,240 

26 

l ■ 

.7  . 

’ 3,989 

12 

.5 

2,264 

14 

.8 

1,725 

647. 

1.0 

67,453 

118 

• '.4 

32(488 

529 

1.5 

34,965 

2! 


California 

( 

250  INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

i 

\ 

i 

Fua-TI(1E 

8,592 

1.3 

54,188 

8.4 

40,192 

6.2 

56,199 

9.0 

161,171 

25.0 

464, 6o4 

72.2 

17,604  . 

2.7' 

643,439 

female 

■ 3,738 

1.3 

27,131 

9.4 

18,170 

6.3 

24,613' 

8;  5 ■ 

73,672 

25.6 

208,899 

72.5 

5,621 

2.0 

288,192 

male' 

4,834 

1.4 

27,037 

7.6 

22  , 022 

6.2 

33,586 

9.5' 

87,499 

24.6 

255,765 

72.0 

11,983 

3.4 

355,247 

PARMIMc 

10,882 

1.5 

o3,425 

9.0 

■29,836 

4.2 

66,332 

9.4 

170,475 

24.3 

523,745  ‘74.6 

.7,950 

1.1 

702,1X0 

FEMALE 

5,644 

1.5 

31,794 

8.7 

14,536 

4.0 

' 30,683 

M 

82,657 

22.7 

278,375 

76.4 

/ 3,466 

1.0 

364',  50< 

' • MALE 

A • 

5,238 

1.6 

51,631 

9.4 

15,300 

4.5 

' 35,649 

10.6 

87,818 

26.0 

245,370 

,72.7 

^4,482 

1.3 

337,675 

o 

JC 

i 

| 

1 

' 1 7 

• 

- 

) 

*>.  i,  ■ ■ 

WiL  *. 

19*  4 N 

1.4 

117,613 

8.7 

70,028 

• t 

5.2 

124,531 

9.3 

331,646  24.4 

988,4^9 

73.5 

25,554 

1.9 

1,345,609 

FEMALE  m 

iiiai 

1.4 

38i943 

9.0 

32,704 

. 5.0 

55,298 

8.5 

156,329  -24.0 

487, *274 

74.7 

9,089 

1.4 

652,492  ' 

...  male  f 

10,092 

1.3 

58i&6| 

* 

8.3 

37,322 

5.4 

’ 69,235 

■» 

10.0 

175,317.  25,3 

501, 1J5 

72,3 

16,465 

2.4 

692,917 

MAftUAtE: 

fUll-TWE 

302 

.4 

2,133 

4.1 

2,599 

4.9 

2,016 

3.8 

7,072  13.4 

39,017 

74.0 

6,640 

12.6 

'52,729 

FEMALE 

129 

.7 

1,14? 

5.8. 

1,001 

5.1 

781 

3.9 

3,058  15.5 

15,548 

78.6 

1,172 

5.9 

19,778 

MALE  ' 

' 173 

.5 

uooe 

3.1 

, 1,598 

4.8 

, 1,235 

3.7 

4,014  12.2 

23,469 

71.2 

5,468 

16.6 

32,951 

PART-TIME 

345 

.8 

.3,245 

5.1 

3,788 

5.9 

2,443; 

4.1  • 

10,221  15.9  ' 

51,191 

79.8 

*,762 

40 

64.,  174 

FEMALE 

. 231 

.9 

1,450 

4.2 

1,449 

5.4 

993 

¥ 

• 4,323-  16.3 

21,547 

81.0. 

723 

2.7 

26,593 

.male 

314 

.8 

4.2 

2,339 

6.2 

1,650 

r 

5,898  15.7 

29,644 

78.9 

'2,039 

5.4 

’ 37,581 

TOTAL 

847 

.7 

&400. 

4.o‘ 

4,387  ’ 

/ 

5.5 

. 4,659* 

U 

17,293  14.8 

90,208 

770 

^ ■ 

9,402. 

8.0 

116,903 

FEMALE 

3*0 

.8 

x,797 

4.0 

2,430 

50 

1,774 

3.8 

7,381  15.9 

37,095 

80.0' 

1,895 

4.1 

46,37^1 

MALE 

487 

.7 

2,403 

3.7 

3,937 

5.6 

2,885 

4.1 

9,912  14.1 

■53,113 

75.3 

10.6 

70,532 

* PROFESSIONALS 
FUU-IIME 

161 

.7 

939 

4.1 

' 1,571 

6.8 

1,161 

5.1 

3,832 

16.7 

18,737 

81.5 

1.8 

22,981 

FEMALE 

37 

.6  ‘ 

056 

. 6.0 

486 

8.2 

257 

4.3 

1,138 

19.1 

4,711 

79.2 

- 99 

1.7 

5,948 

•-  male 

124 

.7 

581 

3.4 

1,085 

6.4 

904 

5.3 

2,694 

15.8 

1*4,026 

82.3 

313 

1.8 

17,033 

PART-TIME 

35 

.5 

274 

4.1 

133 

2.0 

191 

2.8 

633 

9.4 

6,029 

89.8 

55 

.8 

6,717 

FEMALE 

14 

.7 

102 

5.5 

30 

1.6 

47 

2.5 

193 

10.3 

1,660 

88.8 

• \n 

.9  ' 

. 1,870 

MALE 

,21  • 

’.4 

172 

3.5 

* 103 

2.1 

144 

3.0  ■ 

440 

9.1 

4,369 

90.1 

J* 

.8 

4,847 

TOTAL 

196 

'.7 

1,213 

4.L 

1,704 

5.7 

1,352 

4.6  ' 

4,465 

15.0 

24,766 

83.4 

467  x 

1.6 

’ 29,698 

female 

51 

.7 

460 

5.9 

Nl6 

6.6 

304 

3.9 

1,331 

17.0 

6,371 

81.5 

116 

1.5 

7,818 

MALE 

145 

■! 

753 

3.4 

1,188 

5.4 

' 1,048 

l 

4.8 

3,134 

14.3 

18,395 

84.1 

351 

1.6 

21,880 

UH1HUA04PWF: 

•’  FULL -TIME  9,055 

% * 

1.3 

57,262 

8.0 

44,362 

6.2 

61,376 

8.5 

172,075 

23.9 

522,418 

72.6 

24,656 

*3.4 

> 

719,149 

FEMALE 

5,904 

i.2 

28,656 

9.1 

19,657 

6.3 

25,651 

8.2 

77,868 

24.8 

229,156 

73.0 

6,892 

2.2  , 

313,918 

MALE 

•5,151 

1.3 

28,626 

7.1 

24,705 

6.1 

\ 35,725 

8.6  , 

94,207 

23.2 

293,260  *72.4 

17,764 

4.4 

405,231 

Part-time 

11,442 

1.5 

oo,944 

8.7 

33,757 

4.4 

69,166 

8.9 

181,329 

23.S 

580,965 

,75.2 

10,767 

1.4 

773,061 

female 

5,889 

1.5 

35.546 

8.5 

16,015 

4.1 

31,723 

84 

'87,173 

22.2 

301,582  X76.7 

4,208 

1.1^ 

392,963 

, ' MALE 

5,573 

1.5 

53,398 

8.6 

17,742 

'4.7 

37,443 

9.9 

94,156 

•24.6 

279,383 

73.5  . 

,6,559 

1.7 

380,096 

total 

20,517 

J 

1.4 

124,226 

8.3 

78,119 

5.2 

130,542 

8.7 

353,404 

23.7  1,103,363 

35,423- 

2.4 

1,492,210 

' fgtuiE 

9,  m 

1.4 

62,202 

6.8 

35,672, 

5.0 

57,374 

8.1 

165,041 

23.3 

530,740 

HA* 

11,100 

1.6 

706,881 

NAiE 

* 

10,724 

i T 

2io5o 

1.4. 

62,024 

7.9 

42,447 

5.4 

73,168 

9.3 

1)8,363 

24.0 

572,643 

72.9 

24,323 

3.1 

785,329  j 

UNCLASSIFIED! 

total 

1.1 

12,061 

51 2 

11,240 

4.8 

13,780 

5.9 

39,757 

17.1 

187,852 

80.9 

4,492 

1.9 

232,101 

FEMALE 

1,406 

1.2 

09716 

5.5 

5,831 

4.8 

6,149 

5.0 

20,101* 

16.5 

100,135 

82.1 

1,670 

1.4 

121,906  . 

MALE 

TOTAL*  emrow 
TOTAL 

1,251 

1.1 

' 5,3o5 

4.9 

5,409 

4.9 

7,631 

6.9 

19,656 

17.6 

87,717 

79.6 

2,822 

2.6 

* 110,195 

t 

IENT:  ■ 

23, 173 

10 

1 

136,307 

7.9 

89,359 

5.2 

144,322 

8.4 

393,161 

22.8  1,291,235 

74.9 

39*915 

2.3 

1,724,311 

'female 

11,196 

' 1.4 

66,916 

8.3 

41,503 

5.0 

' 63,523 

7.7 

185,142 

22.3 

. 630,875 

76.1 

12,770 

1.5 

828,787 

MALE’ 

11,475 

1.3 

67,389 

7.5 

47.B56 

5.3 

80,799 

M. 

208,019, 

23.2 

660,360. 

73.7 

27,145 

3.0 

895,524 

COLORAJU  fi  3J  INSTITUTIONS) 


UMOeRGAAOUAt&S- 


FULL-TIME 

695  ‘ 

.6 

2,894 

3.3 

. female  . 

j66 

.9 

1,289 

3.3 

MALE 

329 

.7 

1,605 

3.2 

PART-TIME 

Hi 

.6 

1,101' 

3.8 

female 

. 80  , 

• 6 

459 

3.3 

MALE  * 

'91 

.4 

*42 

4.2 

t. 

1,037 

1.2 

5,626' 

6.4- 

10,252 

11.6 

456  • 

1.2 

2,250. 

5.8 

4,361 

11.2' 

581 

1.2 

3,376 

6.8 

( 5,881 

11.9 

241 

,1 

2,004 

6.9 

3,517 

12.0 

123 

A 

851 

6.1 

1,521' 

10.8 

118 

m 

'1,145 

7.5. 

1,996 

13.1 
, , 

I 


76,941 

87.1 

M|a 

1.3 

88,309 

34,290 

68.2 

210 

.5 

38,861  . 

42,651 

66.3 

906 

1.8 

49,448  ' 

.25,476 

67.2 

226 

.8 

. 29,219 

12,421 

68,6 

81 

.6 

14,023 

13,055 

85.9 

14$ 

1.0 

15,196 

2253 


i 


TARLE  17  * /TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E LOCATION  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUOY  AND  LEVELS  ENROLLMENT 
87  RACE  ETHNICITY  AMO  SET:  STATE,  1976 

/ 

MAJOR  FittO  9999  - SUMMARY  ! 


] 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  . , ASIAN  OR  / TOTAL  MUTE  NON-RESIDENT 

ALA  SUN  NATIVE  . NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 

I 


CALIFORNIA 

TOTAL 

FEMALE 

.MALE 


TOTAL 


NbER 

' * 

NUMBER 

S 

number 

I 

NUMBER 

/' 

X 

NUMBER  X 

. NUMBER 

/■  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

CONTINUED 

• 

/ 

i 

• 

s*. 

866 

.7 

3,9*5 

3.4 

1,278 

1.1  / 

7,630 

6.5 

13,769  11.7 

102,417 

87.1 

1,342 

1.1 

117,528 

446 

.8 

1,748 

3.3 

579 

1.1 

3,109 

5.9 

] 5,882  11.1 

46,711 

88.3 

291 

.6 

52,884 

420 

.6 

2,247 

5.5,’ 

699 

*u 

4,521 

1 7,887  ,12.2 

55,706 

86.2 

1,051 

1.6 

64,644 

GRADUATE: 


A 


2254 


FULL-TIME 

17 

.2 

116 

1.3 

1 

65 

.8 

\ 182 

2.1 

380 

4.4 

7,597 

'68.3 

629 

7.3 

FEMALE 

4 

.1 

46 

1.4 

29 

.9 

61 

1.9 

140 

4.4 

3,009 

93.6 

, 60 

1*9 

MALE 

’ 13 

U 

70 

1.3 

36 

• j 

121 

2.2 

240 

4.4 

4,588 

85.0 

569 

10.5 

part-time 

8 

.2 

62 

1.3 

41 

.9 

101 

2.1 

212 

4.4 

4,433 

92.4 

• 152 

3.2 

FEMALE  , 

i 

.1 

21 

1.0 

10 

? ‘ 

1.2 

/ 

39 

1.8 

72 

3.3 

2,054' 

95.1 

ci ;S 

1.5 

MALE 

6 

.2 

41 

1.6 

'31 

62 

2.6 

140 

5.3 

2,379 

90.2 

4.5 

IUTAL 

25 

.2 

178 

1.3 

106 

.8 

283 

2.1 

592 

4.4 

12,030 

89.8 

781 

5.8 

' FEMALE 

6 

.1 

, 67 

1.2 

39 

' .7 

100 

1.9 

212 

3.9 

5,063 

94.3 

93 

1.7 

MALE 

PROFESSIONAL: 

19 

• 4(1 

111 

1.4 

bV 

.8 

1 

183 

2.3 

, 386 

4.7 

6,967 

86.7 

688 

8.6 

FULL-TIME 

12 

.3 

49 

2.0 

34/ 

1.4 

101 

4.1 

196 

8.0 

2,259 

91.6 

10 

.4 

female 

i 

.3 

13 

2.3 

11 

1.7 

22 

3.4 

51 

8.0 

587 

91.9 

1 

.2 

MALE 

9 

.5 

34 

1.9 

23 

1.3 

79 

4.3 

145 

,T.9 

1,672 

91.6 

9 

.5 

PART-TIME 

1 

.5 

3 

1.4 

0 

.0' 

.4 

1.8 

8 

3.6 

211 

95.5 

,2 

.9 

FEMALE 

0 

.1) 

1 

1.6 

0 

.0 

2 

3.2 

3 

4.8 

59 

93.7 

1 

1.6 

MALE 

1 

.6 

2 

1.3 

u 

\A°  . 

2 

1.3 

5 

3.2 

. 152 

96.2 

1 

.6' 

TOTAL 

13 

.5 

52 

•1.9 

34 

1.3 

105 

3.9 

2^4 

7.6 

t 

2,470 

92.0 

12 

.4 

FEMALE 

3 

.4 

16 

2.3 

11 

1.6 

24 

3.4 

54 

7.7 

646 

92.0 

2 

.3 

MALE 

UND»GRAU+PROf: 

. 18 

.5 

36 

1.8 

23 

1.2 

' 81 

4.1 

150 

7.6 

1,824 

91.9 

10 

I 

.5 

FULL-TIME 

724 

.7 

3,059 

3.1 

1,136 

1.1 

5,909 

5.9 

10,828 

10.9 

86,797 

87.3 

' 1,755 

1.8 

FEMALE 

373 

.9 

1,330 

3.2 

496 

' 1.2 

2,333 

5.5 

4,552 

10.7 

37,886 

88.7 

' 271 

.6 

' MACE 

331 

•6 

1,709 

3.0 

640 

l.'l 

3,576 

6.3 

, 6,276 

11.1 

48,911 

86.3 

1,484 

2.6 

PART-TIME* 

180 

.3 

1,166 

3.4 

282 

.8 

2,109 

6.2 

3,737 

10.9 

30,120 

86.0 

380 

1.1 

FEMALE 

82 

,.5 

461 

3.0 

133 

.8 

900 

5«$ 

1/596 

9.8' 

14,534 

89.5 

115 

.7 

' MALE 

98 

.5 

683 

3.6 

149 

.8 

1,209 

6.7 4 

2,141 

11.  ,9 

15,586 

86.6 

265 

1.5 

IOTAL 

904 

.7 

4,225 

3.2 

1,416 

l.l 

eioi8 

6.0 

14,565 . 

10.9 

116,917 

87.5 

>.135 

1.6 

FEMALE  • ’ 

435 

.8 

1,831 

3.1  - 

629 

1.1 

3,233 

5.5 

6,148 

10.4 

52,420 

88.9 

386 

.7 

male 

UNCLASSIFIED: 

849 

,6. 

2,394 

•3.2 

1 

789 

1.1 

4,785 

6.4 

8,417 

11.3 

z i 

64,497 

86.4 

1,749 

2.3 

total 

78 

.5 

382 

1 2.4 

S3 

.5 

977 

6.2 

1,520 

9.6 

14,196 

89.6 

120 

.8 

F CM  ALE 

32 

.4 

■ j 163 

\ 2.0 

48 

r 6 

' '.5 

410 

5.0 

653 

8.0 

7,434 

91.5 

42 

.5 

1 MALE 

[ 

*6 

.6 

1 . 

‘219 

\2-.8 

35  ‘ 

567 

7.4 

867 

11.2 

6,764 

W.7 

78 

1.0 

8,606 

3,209 

5,397 

4,797 

2.159 

2,638 

13,403 

5,368 

8,035 


2,465 

639 

1,826 

221 

63 

’ 158 

/ 

2,686 

702 

1,984 


99,380 

42,709 

56,671 

34,237 

16,245 . 

17,992 


74,663 


15,838 

8,129 

7,709 


O 

ERJC  . 


TOTAL  ENA0UNENI: 

« 

T0T61 

982 

.7 

6,607 

3.1 

1,501 

1.0 

FEMALE 

687 

.7 

1,996 

3.0 

677 

1.0 

MIE  ' 

695 

.6 

2,613 

3.2 

826 

1.0 

LOMEtTICU! 

1 

66  INSTITUTIONS!' 

UMOefcCfUOUATES: 

1 

FULL-TIME 

IJ6 

.1 

3,7*0 

'5.0 

611 

.5 

FEMAl  £ 

'56 

.1 

1,874 

5.1  ' 

185 

.5 

, HALE 

50 

.1 

' 1,906 

6.8 

’ 226 

.6 

P&I-TInE 

126 

.6 

1,998 

6.0 

131 

.6 

FEMALE 

0$ 

.6 

1,096  ‘ 

6.7 

73 

.6 

MA|.E 

61 

.6 

' 902 

5.6 

58 

.3 

total 

<3  0 

.2 

5,776 

5 <5 

562 

.5 

female 

119 

.2 

2,970 

5.6 

258 

.5 

male 

111 

.2 

2,808 

5.0 

286 

.5 

GRADUATE  i : 

NU-TIHE 

7 

.1 

191 

2.9 

58 

.9 

FEMALE 

3 

.1 

83 

3.0 

26 

.9 

MALE 

6 

.1 

1j6 

2.8 

36 

.9 

»•  AIT-TINE 

27 

.2 

320 

1.8 

66 

.6 

FEMALE 

16 

.2 

162 

1.8 

26 

,3 

MALE 

11 

.1 

156 

1.0 

38 

.6 

TjTAL 

36 

.1 

511 

2.1 

122 

.5 

FEMALE 

19 

.2 

2*5 

Z.l 

50 

.6 

MALE 

15 

.1 

266 

2.1 

72 

.6 

PAOFe^lONAL: 

FUU-TIME 

6 

•i 

135 

6.3 

28 

1.3 

FEMALE 

l 

' .2 

62 

6.9 

8 

1.3 

MALE  ’ 

3 

.2 

93 

6.1 

20 

1.3 

PART-TIME 

J 

.0 

6 

1.5 

2 

.8 

FEMALE 

0 

.0 

1 

1.0 

1 ' 

1.0 

MALE 

u 

.0 

3 

1.8 

1 

.6 

TOTAL 

6 

.2 

139 

5.8  . 

30 

1.3 

FEMALE 

l 

.1 

63 

6.1 

9 

1.3 

* MALE 

3 

.2 

■ 96 

. 5-T 

21 

1.2 

UNO* OR AO ♦PROF: 

Fua-TIME 

115 

.1 

6,106 

6.8 

697 

.6 

FEMALE 

58 

.1 

1,999 

5.0 

217 

.5 

MALE 

57 

.1 

2,107 

6.7 

280 

.6 

part-time 

l>3 

.3 

2,322 

6.5 

197 

.6 

female 

81 

.3 

1,259 

6.9  , 

100 

.6 

MALE 

T2 

.3 

1,063 

6.2 

97 

,6 

TJTAL 

268 

.2 

0,6*8 

6.' 7 

696 

.5 

FEMALE  , 

139 

.2 

3,258 

5.0 

317 

.5 

MALE 

129' 

.2 

3,170 

6.) 

377 

\ 

.5 

UNCLASSIFIED: 

• 

TOTAL 

16 

.2 

366 

3.9 

36 

.6 

FEMALE 

11 

.2 

210- 

6.3 

15 

.3 

. MALE 

3 

.1 

. 136 

3.6 

19 

.5 

o 

ERIC 

udb 


6.0  16,08$  10.8  131,11$  87.7  2,2$$.  l.$  169,6$$ 

$.6  6,801  10.1  99,8$6  89.2  628  .6  67,083  v 

6*$  9,286  11.3  % '71,261  86.$  1,827  2.2  82,372 


1.5 

5,615 

7.1 

70,223 

$2.0 

. 652 

.9 

76*290 

1.5 

2,656 

7.3 

. 33,566 

92.1 

239 

.7 

36,463 

1.6 

2,757 

6.9 

36,657 

92.C 

413 

1.0 

39,827 

1.6 

£,797 

8.5 

30,113 

91. 0 

181 

.5 

33,091 

1.6 

1,501 

9.1 

16,802 

90.2 

112 

.7 

16,415 

1.6 

1,296 

7.8 

15,311 

91.8 

.4 

16,676 

1.5 

8,212 

7.5 

100,336 

91.7 

833 

.8 

109,381 

1.5 

6,159 

7.9 

66,368 

91.5  , 

351 

.7 

$r,878 

1.5 

6,053 

7.2 

51,968 

* 

92.0 

412 

.9 

56,503 

* 

.9 

316 

6.8 

5,695 

86.4 

581 

8.8 

* 6,592 

.8 

132 

6.8 

2,646 

89.5 

155 

5.7 

■ 2,733 

1.0 

186 

6.8 

3,249 

84.2 

‘ 426 

11.0 

3,859 

.6 

509 

2.9 

17,116 

-96.1 

192 

1.1 

17,817 

.6 

255 

2.6. 

8,788 

96.5 

66 

.7 

9,109 

>5 

| 254 

2.9 

.■  8,328 

95.6 

126 

1.4 

8,70t 

.6 

W ' 

825 

3.6 

22,811 

93.5 

773 

3.2 

24,409 

.6 

387 

3.3 

11,234 

94.9 

' 221 

1.9 

11,842 

.7 

638 

3.5 

11,577 

92.1 

552 

4.4 

12,567 

1.5 

200 

9.6 

1,904 

89.2 

3; 

1.5 

2,135 

1.2 

58 

9.5 

545 

89.6 

5 

.8 

608 

1.7 

162 

9.3 

1,359 

89.0 

26 

1.7 

1,527 

1.1 

9 

3.6 

252 

96.6  , 

0 

.0 

261 

2.0 

6 

6.1 

94 

95.9ji 

0 

.0 

98 

.6 

5 

3.1 

156 

96.** 

0 

.'0 

•»  163 

1.5 

' 209 

8.7 

2,156 

90.0 

31 

1.3 

2,396 

1.3 

62 

8.8 

■631 

98.5 

5 

;7 1 

786 

1.6 

147 

8.7 

1,51# 

16.8 

26 

*1.5 

1,690 

1.6 

5,-931 

7.0 

77,822 

91.5 

1,264 

1.5 

85,017 

1.6 

2,868 

7.2 

36,557 

91.6 

399 

1.0 

39,804 

1.6 

3,083 

6.8 

41,265 

91.3 

665 

1.9 

45,213 

1.3 

3,315 

6.5 

47,481 

92.8 

373 

.7 

51,169 

1.2  1,760  6.9  23,686  92.6  178  .7  2$, 622 

* 1.3  !,$$$  6.1  2?, 797  93.1  19$  .8  . 2$, $67 

8* 

1.6  9,266  6<8  12$, 303  92.0  1,637  1.2  136,186 

1.6  6,608  7.0  60,261  92.1  $77  .9  6$, 626 

1.6  6,638  6.6  63,062  91.9  1,060  1.3  70,760 


1.5  530  5.9  8,366  93.7  36  .6  8,950 

1.2  297  6.1  6,389  93.6  ' 19  .6  *6,905 

1.9  -233  5.8  3,797  93.9  15  .6  6,0^^ 

\ 1 


■ • 

8,99$ 

3,663 

5,352 

1,120 

565 

575 

562 

267 

275 

1,062 

812 

850 

60 

22 

38 

98 

, Si 

67 

158 

73 

'85 

33 

7 

26 

3 

2 

1 

36 

9 

27 

1,213 

576 

639 

663 

320 

323 

1,856 

896 

962 

136 

61 

75 


1127 


TAHE  IT  * TOTH  EMtiUltMT  IN  INSTITUTIONS  OF  NICHE*  EDUCATION  F0«  SELECTED  NAJOI  MHOS  OF  STUOf  MO  LEVEL  OF  EMOUNENT 
IVMCE  tlMICITt  MO  SEli  STATE,  1976 

4 

MAJOR  Fiao  9999  - SWART 


» 


AMERICAN  | NOIAN  SUCH  ASIAN  0*  TOTAL  Nm|TE  NCMESIOENT 

AUSaAN  NATIVE  NON-HISFANIC  PACIFIC  JSUNOER  HISPANIC  MINORITY  NON-HlSPANIC  ALIEN  , TOTAL 


NLMEA  1 NONAER 
ooMmur  CONTINUED 


NUMBER 


NUNIEP  l NUMBER  1 NUMBER  I NOME* 


total  ENROLLMENT:  •• 
TyTAl  , iU 

.2 

6,776 

6.7 

72A 

.S 

1,992 

1.4 

9,776 

6.7 

1)5,609 

92.1 

1,671 

1.2 

14), 1)6 

FEMALE  ISO 

.2 

J,66A 

6.9 

332 

.3 

955 

1.6 

6,905 

1,0 

64,1)0 

92*2 

596’ 

.0 

70,))1 

MALE  132 

. .2 

3,30ft 

6,6 

396 

.s 

1,037 

1.6 

6, ATI 

6.5 

60,0)9 

1 

92.1 

i,Of) 

1.6 

n.oos 

itEUNARE  I 10  INSTITUTIONS)  ( 


■ oNOEMUOOATESt 
full-time 
FfcNALL 

14 

.1  - 

2r501 

» 

12.4 

103 

.5 

113 

•6 

2,731 

13.6 

17,162  03.6 

205 

1.0 

20,090 

0 

.1 

1,290 

12.7 

68  • 

.5 

A) 

1,611 

13.9 

0,630  05.2 

07 

.9 

10,160 

male 

6 

.1 

1,211 

12.2 

55 

.6 

60 

• .5 

1,320 

13J 

0,512  05.5 

110 

1.2 

9,9)0 

PART -TINE 

5 

.1 

739 

15.7 

39 

.1 

67 

1.6 

. 0)0 

10.1 

3,013  01.1 

40 

.9 

4,70 

female 

2 v 

• 1 \ 

3i7 

14.8 

20' 

.9 

60 

1.9 

379 

17.7 

1,736  01.0 

20 

1.) 

2,141  V 

MALE- 

f 

total 

3 

.1 

422, 

16.5 

19 

.7 

27 

1.1 

671 

10.6 

2,079  01.1 

12 

.5 

2,542 

19 

.1 

3,240 

13.1 

162 

/-  *6 

100 

'.7 

Mil 

16.6 

20,97)  06.6 

245 

1.0 

24,001 

female 

ib 

,1 

1,607 

i3.r 

68 

.6 

. 105 

.9 

1,790 

16.6 

10,306  06.) 

115 

.9 

12,209 

MALE 

9 

.1  • 

1,633 

13.1 

76 

.6 

T5 

.6  * 

1,791 

16.3 

10,591  04.6 

1)0 

1.0 

12,512 

LRADuATE: 

full-tine  • 

3 

.3 

10 

1.8 

3 

.5 

2 

.6 

' 10 

3.3 

606  * 00.3 

46 

0.4 

340 

FEMALE 

l 

.5 

6 

2.1 

2. 

1.0 

0 

.0 

7 

3.6 

170  91.3 

10 

5.1 

195 

MALE 

2 

.6 

6 

1.7  ■ 

1 

•3 

2 

.6 

11 

3.1 

' 306  06.7  • 

' 36 

10.2 

353 

part-time 

1 

.1 

, 16 

1.9 

1 

.1 

6 

i .3 

22 

2.6 

007  94.5 

. 25 

« 

2.9 

0)6 

female 

UN 

.0 

t 

5 

1.3 

0 

.0 

1 

.3 

6 

. 1,6 

374  96.6 

7 

1.0 

307  • 

MALE 

♦ 

1 

.2 

11 

2.6 

1 

.2 

3 

.6 

16 

3.6 

, « 

433  92.7 

10 

).9 

667 

TOTAL 

6 

») 

^6 

1.9 

6 

.3 

. ’ 6 

,6 

• 60 

2.9 

1,293  92.1 

71  5.1 

< 1,402 

FEMALE 

1 

.2 

9 

1.3 

2 

.3 

1 

.2 

13 

2.2 

552  94.0  ' 

17 

2.9 

502  ' 

MALE 

3 

.6 

17 

2.1 

2 

.2  • 

5 

.6 

27 

3.3 

739  90.1 

54 

6.6 

120 

, 

PROFESSIONAL: 

fju-tinc 

0 

.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0'  , 

0 

.0 

0 

female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

• 0 

•0 

Of 

MALE 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 .0  • 

0 

•0 

0 

PAAWlNt 

0 

.0 

8 

.0 

0 

.0 

IP  0 

.0 

o' 

.0 

•o  * .0 

0 

.0 

o 

. FEMALE 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

.0 

0 

- .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0  .. 

0 

\0 

0 

TOTAL  • i .0  0 .0 

FEMALE  •'  u -.u  o .u 

^ERJC  ^ o .u  . u .u 


0 .0 
Q>  .0 
0 .0 


.0  . 0 .0 
.0  0 .0 
•0  *0 


' 0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

I .0 

0 .0 


0 

0' 

0 


> 0 
0 
0 


■ ■■'  * 

> ■ • » 


MMDtFRQFi 


fdU-IINE 

IT 

.1 

2,511 

12.2 

Hemau 

9 

.1 

' 1,294 

12.5 

male 

6 

.1 

1,217 

6 

r\  PART-TlMe 

6 

-.1 

755 

13,6 

l EEMale  1 

2 

.1 

122 

12.7 

'NILE 

4 

.1 

433 

‘V 

TOTAL 

21 

.1 

1,246 

12.5 

FEMALE 

U 

. .1 

1,616 

12.6 

MALE 

. 

12 

.1 

1,650 

12.4 

UNCLASSIFIED: 

total 

u 

.2 

277 

5.6 

FEMALE 

6 

.2 

146 

5.8 

, MALE 

6 

.2 

131 

5.1 

TOTAL  ENROLLMENT: 

total 

34 

.1 

3,543 

11.4 

FEMALE 

IT 

.1 

1,762 

11.5 

MALE 

17 

.1 

1,781 

11.1 

DISTRICT  OF  COLOMBIA  1 

19  INSTITUTIONS) 

• UNDERGRADUATES?’ 

37.6 

full-time 

101 

.3 

11,804 

FEMALE 

S4 

.5 

6,614 

41.3 

ale 

19 

.1 

5,190 

33.6 

part-time 

65 

.6 

7,384 

66.4 

^EtMLE 

24  ' 

.4 

4,127 

69.8 

MALE 

41 

.8 

1,257 

62.4 

TOTAL  ’ 

1»8 

.4 

19,188 

45.1 

FEMALE 

108 

.5 

10,741 

49.  U 

MALE 

oO 

.3 

8,447 

40.9 

GRADUATE: 

FUU-TIME 

28 

.4 

933 

12.5 

FEMALE 

14 

.4 

574 

18..3 

MALE 

14 

.3 

359 

8.3 

PART-TIME  , 

*4 

.3 

2,307 

17.5 

FEMALE 

13 

.1 

1,312 

26.3 

MALE 

* 

31 

.4 

975 

12.1 

, total  * 

72 

.3 

3,240 

15.7 

FEMALE 

27 

.1 

1,906 

23.2 

HALE 

45 

.4^ 

1,334 

10.8 

PROFESSIONAL 

, . FULL-TIME 

8 

.i 

1,136 

11.0 

FEMALE 

2 

.i 

454 

1 

24.1 

HALE 

6 

.i 

682  14.2 

. PART-TIME 

6 

.4 

137 

9.2 

’ > FEMALE  . ‘ 

2 

.4 

56 

10.4 

MALE 

4 

.4 

81 

8.5 

t 

TOTAL 

14 

'it 

1,273 

15.6 

FEMALE  . 

4.- 

.2 

510 

21.0 

MALE 

‘ lu 

U 

,763 

13.3  ‘ 

O f i ' 

ER^CW 

1 

- ( ♦ 

. j 

• . 

*: 

♦ 

106 

.5 

US 

.6 

2,749  13.3 

50 

.5 

65 

*6 

1,411  IK? 

56 

.5 

,50 

.5 

1,331  U.9 

40 

.7’  ’ 

'71 

1.3 

872  15.7 

20 

.8 

41 

1.6 

?.  385  1512 

20 

.7 

30 

1.0 

487  16.1 

^ | 

146 

J.6 

186 

,.7 

■ 3,421  U.l 

70 

.5 

106 

.8 

1,803  14.0 

76 

.6 

80 

.6 

1,818  13.6 

20 

.4 

25 

.5 

333  6.7 

11 

.4 

11 

.4 

174  , 6.9 

9 

.4 

14 

.6 

159  6.4 

166 

.5 

211 

.7 

3,954  12.7 

81 

.5 

117 

.8 

1,977  12.9 

,85 

.5 

94 

‘ .6 

1,977  12.5 

441 

1.4 

580 

1.8 

12,928 

41.1 

203  t 

1.3 

306 

1.9 

‘ 7,207 

45.1 

238 

1.5 

274 

1.8 

5,721;  37.1 

151 

1.4 

209 

1.9 

7,809 

70.2 

63 

1.1 

110 

1.9 

4,324 

73.2 

88 

1.7 

• 99 

1.9 

3,485, 

66.8 

592 

1.4 

789 

1.9 

20,737 

48.7 

266 

1.2 

416 

1.9 

11,531 

52.6 

326 

1 

1.6 

373 

1.8 

9,206 

44.6 

171 

2.3 

96 

,1.3 

1,228 

16.5 

42 

1.3 

41 

1.3 

671 

21.4 

129 

3.0 

55 

1.3 

■557 

w 

381 

2.9 

183 

1.4 

2,915 

81 

1.6 

49 

1.0 

1,475 

29fl 

300 

3.7 

134 

1.7  • 

1,440 

17.8 

552 

2.T 

279 

1.4 

4,143 

20.1 

123 

1.5 

i ’0 

1.1 

2,146 

26U 

429 

3.5 

189 

1.5 

1,997 

16.1 

10(7 

1.6 

125. 

1.9 

1,376 

20.6 

38  2.0  • 3 i 1.6  525  27.8 

(9  1.4  94  ,2.0  851  17.8 

11  28  4»  1.9 ' 182  12.2 

5 * .9  * 4 1.1  69  12.8 

6 fc  .6  • ,%27  2.3  ' 113  11.8- 

118  1.4  s I 151  1V9  1,558  19.1, 

43  1.8  \ 37  1.5  594  2\.5 

P 1.3  Hit  2.0  964 


1129 


17,(46 

15.5 

251 

1.2 

20.646 

8.828 

83.4 

9T 

.9 

10.36) 

8,818 

15.8 

m 

1.3 

10.103 

4*20 

83.1 

83 

1.2 

5.3)7 

2,108 

8)*V 

35 

1.4 

2.321 

2.512 

82.9 

30 

1.0 

3.029 

22.26jT 

“85.0 

31*6 

*1.2 

26.203 

10,936 

85.0  " 

132 

1.0 

12.871 

11.330 

15.  O' 
« 

184 

1.4 

13.3)2 

4.529 

91.0  . 

117 

2.3 

4,979 

2.291 

91.2 

48 

1.9 

2.513 

2.238 

90.8 

(9 

2.8 

2,466 

t 

‘ 26,795 

85.9 

433 

1.4 

JP- 

JT.1I2 

13.227 

86.0 

180 

1.2 

15.384 

13.568 

85.9 

253 

1.6 

15,798 

15,337 

48.8 

3,166 

10.1 

*31,431 

7,737 

48,4 

1.053 

6.6 

15,997 

7,600 

49.2 

2.113 

13.7 

15.434 

2,589 

23.3  , 

730 

6.6 

11.128 

1,206 

20.4 

381 

6.4 

5.911 

1,383 

26.5 

349 

6.7 

•5,217 

17,926 

42.1 

3.896 

n 

42,559 

8,943 

40.8 

1,434 

6,5 

21.908 

8,-983 

43.5 

2,462 

11.9 

20,651 

4,694 

,63.0 

1,528 

920.5 

7,450 

2,022 

64.5/ 

444 

*14.2 

3,137 

2,672 

62.0 

1,084  L?5.1 

4,313 

'9,360 

71.1 

886 

6.7 

13,161 

3,351 

66.1 

245 

4rf 

5,071 

6,009 

74.3 

641 

7.9' 

8,090 

14,054 

68.2 

2,414 

■llh 

, 20,611 

5,373 

65.5  . 

689 

8.4 

8,208 

8,601 

70.0  1 

U.725 

13.9 

t 

12,403 

5,145 

i 

77.  IN 

155 ' 

2.3 

6.676 

1,324 

70.2 

37 

2.0 

* 1,886 

3,821 

79.8 

118 

2.5 

4,790 

1.305 

87.2- 

10 

,7 

1,497 

, 469 

86.7 

3 

<6 

541, 

836 

87.4 

7 

-4 

.7 

956 

-6.450 

78.9 

T \ 

■ 165 

2.0 

8,173 

1,793  #29  ' • 

. 60 

1.6 

• ,2.427 

4,657 

"■  > 

81.0 

125 

2.2 

5*746 

^/;V  A 

‘ t 


\ 


. 

vl- 


IMLM7  * Turu  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  M1CHCR  EDUCATION  FOR  SElECTEO  MAJOR  FIElW  Of  STUDY  A*  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
, IV  RACE  ETHNICITY  AND  SEXi  STATE*  1976  . <, 


MAJOR  flUO  9999  ■ SUMMARY 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  < TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


NHlTE  NON-RES I0ENT 

NON-HISPANIC  ALIEN- 


t 


NUMBER 


UELANANi 


A 


i number 

CONTINUED 


A NUMBER  X NUHbER  l NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  I 


mmmH 
FULL-TIME 
FEMALE 

m 

, P*AT-NME 
•FEMALE 
MALE 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 

UNCLASSIFIED! 

TOTAL 

FEMALE 

MALE 


TOTAL 

female! 

MALE  ij 

FLORIDA. 

UNDERCRADUATES: 


73  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

NUMBER 


•1J9 

.3 

13,873 

30.5 

. 719 

1.6 

801 

1.8 

15,532 

34.1 

25,176 

55.3 

' 4,849 

10.6 

100 

.) 

7,642 

36.4 

283 

1.3 

378 

1.8 

8,403 

40.0 

11,083 

52.7 

1,534 

7,3< 

39 

.2 ; 

6,231 

25.4 

436 

1.8' 

423 

1.7 

7,129 

29.1 

14,093 

57.4 

3,315 

13.5 

11). 

.4 

9,828 

38. 1 

543 

2.1 

420 

1.6 

10,906 

42.3 

13,254 

51.4 

1,626 

6.3 

39 

.3 

5, >15 

47.9 

149 

1.3 

165 

1.4 

5,868 

50,9 

5,026 

43.6 

629 

5.5 

76 

.5 

4,333 

30.2 

394 

2.B 

255 

1.8 

\5,038 

35.3 

8,221 

57.7 

997 

7.0 

2)4 

.4 

23,  Tul 

33.2 

1,262 

1.8 

1,221 

1.7 

26,438 

37.1 

38,430 

33.9 

6,475 

9.1 

139 

.4 

13,157 

40.4 

432 

1.3 

543 

1.7 

14,271 

43.9 

16,109 

49.5 

2,163 

6.6 

115 

.3 

10,544 

27,2 

830 

2.1 

678 

1.7 

12,167 

31.4 

22,321 

57.5 

4,312 

11.1  ' 

. * 

\ 

33 

.4 

1,398 

IS.  5 

280 

3.1 

255 

'2.8 

1,966 

21.8 

6,066 

’67.4 

969 

80.8 

19 

.4 

617 

19.2 

1 99 

•2.3 

130 

3.1 

1,065 

25.0 

2,813 

66.1 

377 

6.9 

14 

.3 

)81 

12.2 

' 181 

3.8 

125 

2.6 

901 

19.0 

3,253 

68.5 

592 

12.5 

f: 

287 ' 

.4 

25,099 

3,r.2 

1,542 

1.9 

1,476 

1.8 

28,404 

35.4' 

44,4)56 

55.4 

7,444 

• 9.3 

1)6 

• 4 

13,874 

38. U 

531 

1.4 

673- 

1.8 

15,336 

41.7 

18,922 

51.4 

2,540 

6.9 

129 

.3 

11,125 

25.5 

1,011 

2.3 

803 

1.8 

13,068 

30.0 

25,574 

58.7 

4,904 

11.3 

AS,  557* 
21.020, 
24.537  * 
25.  Tit 
11.521  ' 
14.21) 

71,343 
32.543 
38. BOO 


9.001 

4,255 

4,746 


80.344 
36,7*8 
43 i 546 

* 


FULL-TIME 

466 

24,412 

13.) 

1,420 

.8 

9,372 

5.2 

35,670 

19.7 

141,115 

78.1 

3,881 

2.1 

180,666 

FEHALc 

191 

.2 

13,  MB 

W 

10.7 

642 

.'8  , 

4,335 

3.7 

19,036 

23.8 

59,838 

74.8 

1,087 

,w 

79,961 

1 MALE 

ib 

10,744 

778 

.8 

4,837 

4.8  ' 

16,634 

16.) 

81,277 

80.7 

2,794 

2.8 

100,705 

PART-TIME 

342 

• 3 

10,233 

9.8 

91/ 

.9 

8,098 

7.8 

19,605 

18.8 

83,827 

80.4 

‘ 771 

.7 

’ 104,203 

female 

166 

>,B14 

11.2 

418 

.8  . 

3,959 

7.6 

10,357 

19.9 

‘41,377 

79,8- 

265 

.5’ 

51,999 

MALE 

176 

.3 

4,439 

8.3 

494  ; 

,9  ’ 

4,139 

7.9 

9',  248 

1717 

42,450 

61.3 

506 

1.0  • 

^2,204. 

total 

BUB 

.3 

34,66) 

12.2  , 

2,332 

.8 

17,470 

6.1 

55,275’ 

19.4 

224,942 

79.0 

4,652 

, 

r 284,869 

FHNALE 

3)7 

■ 19,432 

14.  B 

l,06(y 

.8 

8,494 

.6.4 

29,393 

22.3 

101,215 

76.7 

1,352  | 

131,960 

- We 

• * " 't 
WUDO/TE; 

4)1 

. .3 

* 

1).1B> 

. t 

, 

9D7 

1,272 

.a,; 

. 8,976 

' / ' 

5.9 

l 

, 25,882 

16.9 

» 

123, 72J 

80.9 

4 

3,300  \2.f 

- 152 ',909  • 

fUU/TlME 

..  . a'  .2 

1,364 

9.B 

-78 

.6 

603 

4.3  ' 

2,068 

14.8 

11,044 

79.2 

334 

6.0 

13,946 

• female  . 

\ 10 

• .2 

' 732 

14. 8 

2f 

.5‘ 

351 ' 

6.6 

1,171, 

22.2 

1,957 

'74.9 

153 

'2.9 

5,261 

MALE. 

13 

.2 

1 3b2 

6.7 

30  v 

.6 . 

252 

2.9 

897 

10. *4 

^ 7,087  81.8 

. j 681 
282 

7.9 

8,665  • 

PART-TIME 

: JU 

-.2  ’ 

.687 

6,3 

66  • . 

.6 

46) 

4.3 

|,238 

11.4 

9,340 

86.0 

2.6 

10,860 

, female 

6 

.1 

*37 

8.3 

24 

.5 

237  • 

4.5  ’ 

704 

.13.3 

4,530 

85.6 

. 55 

1.0 

5,289 

L MALt 

m . , 

14 

.3 

2)0 

* 

4.) 

• 42 

.8 

22i 

4.1 

534 

9.6 

4,610 

86.3 

227 

U 

. 4,1 

5,571 

: y. 

,4  ' '■  V:  ’ 

V ,r 


■:  k ' i 


A.'*’ 


V ■■ 


, tm 

43 

.4 

MMlf 

18 

.2 

.,0  MU 

ll 

.2 

PROFESSIONAL! 

FOU-MHl 

10 

.2 

female- 

0 

•0 

MAI  | 

-40- 

Ai- 

PART-TIME 

0 

.0 

FEMALE 

0 

.0 

MU 

0 

.0 

11)781 

10 

.2 

UNALE 

0 

.0 

MALE 

10 

.3 

URD#CAAD#PR0F: 

FULL-TIME 

499 

.3 

FEMALE 

201 

.2 

/HALE 

296 

.3 

PART-HUE  3 

3*2 

.3 

FEHALf 

172. 

-.3 

MALE 

190  . 

.3 

t 4 

TOTAL 

Bui 

.3 

FEMALE 

ih 

> 3 

HALE 

488 

.3 

. UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

V) 

.3 

FEHALE 

47 

.3 

MLE 

46 

.3 

TOTAL  ENROLLMENT: 

TOTAL 

9)6 

.3 

FEMALE 

420 

.3 

* HALE  ; 

5)4 

.3 

GEORGIA  ‘ 

undeagKaouates: 

FuLL-TIXE 

262  . 

,.3 

FEHALE 

108 

.2 

HALE 

U4 

.3 

PAW-TIME 

190 

.6 

’.FEMALE  /, 

lOl 

.7 

MALE 

nr. 

.5 

TOTAL  ’■ 

4)2 

.3 

• FEMALE 

2 09 

.3 

MALE 

24) 

.3 

GRADUATE:  • 

foll-timl 

24 

•'.3 

1 

FERAL® 

11 

' .2 

HALF-  • 

1) 

.3 

PART-TIME 

31 

.3 

FEMALE 

17 

.3 

. 0AU...  » 

14 

.3 

9 

ERIC* 

2, on  i.i 
i,av  u.s 
m 5.8 


144  .4 

52  ‘ .5 
92  .6 


16) 

41 

122 

4 


).) 
3.8 
hi 
6 .2 
2 11.1 
2 4.), 


15 

2 

l) 

T 

o 

0, 


.) 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 


167  3.3 

63  4.0 

U6  3.2 


15 

2 

13 


** 


25,939  13.0 
16.491  16.# 
11.446  10* 1 
10.946  9.5 

6.253  10.9 
4.6V1  6.1 


1.51) 
672 
, 841 
**978 
442 
536 


36.863  11.7 


16,139  9.4 


2,491 

1,114 

1,377 


3,015  9.6 

1,841  11. 1 
1,174  8.2 


22,385  14.1 
17,313  9.3 


2,740 

1,238 

1,502 


#7  INSTITUTIONS! 


24,197  21.1 


tt,67b  25.1 
u, 


9,321  17.3 
4,333  13.4 
2,201  13.0 
2,132  '12.1 


433 

164 

269 

139 

57 

62 


23*330,  19.  < 
14,077-  22.7 
11,433  . l».l 


1,413  14.7 
4ti9  21.8. 
.444  6.6 

1,664  14.3 
1,174  l7«4k 
510  10.1 


38 

6 

32 

51 

21 

30, 


.3 

.2 

.) 


.8 

.7 


.8 

.9 


249  .8 

124  .7 

125  .9 


.4 

.3 

.5 

.4 

.4 

.5 


572  .4 

221  .4 

351  .5 


.4 

.1 

.6 

.4 

.3 

.6 


4 


1,066  4.3 

568  5.6' 

480  3.4 


3,304  13.3  20.314  <2.2 

1,173  1J.7  0,487  10.3 

1,431  10.1  11.897  83.6 


It  lit  40  24.108' 

201  2.0  ,10070 

906  6.4  ’ 14.2)6 


196  ,4.0 

37  3.5 

159  4.1 

3"  4.6 


364  7.6 

60  70 

304  7.9 

— 1-frOfr- 


4031  92.0 
961  92.4 
304)  91.9 

— >7-870 


0 .0 

3 6.4 


199  4.0 

37  3.4 


162  4.2 


10,171  5.1 
4,923  5.7 
5,246  4.6 
8,566  7.4 
4,196  7.3 
4,370  7.6 


.8  18,737  6.0- 

.6  ’ 9,119  6.3 

0 9,618  5.6 


1,139  ' 3.7 
620  3.7 
519  3.6 


410 

156 

254 

L03 

42 

61 


.4 

.3 

A 

.3 

.3 


513 

198 

315 


.4 

.3 

.4 


26 

9 

19 

23 

13 

10 


2 11.1 
S 10.6 


16  61.9 
41  67.2  ' 


' 10 
l 

9 .2 

— 40 


.2 

.1 


„ 0 .0 

1 1 2.1 


391 

82 

309 


7.6 

7,5 

7.9 


4086  91.9 
1,004  92.4 
3,984  91.8 


11  .2 

1 .1 

10  .3 


22,302  22 #2 
12,304  26.0 
9,998  16.7 
4,7*5  14.7 
2,401  16.3 
• 2,364  13.4 
/ 

27,067  20.4  104,327  78.5 


76,990  TfltV 
34*836  73.3 
42,354.  79.4 
27,337\84.6 
12,222  83.1 
15,115  85.9 


14,705  23.7 
12,362 


,362  ■V3 


46,858  75.6 
,469  81.0 


.3 

.2 

.4 

.2 

•I 

.2 


1,503  15.7 
995  22.4 
508  9.9 

1,789  15.2 
1,225  18.2 
564'  11.2. 


7,435 

3,355 

.4,080 

9,738 

5,469 

4,269 


77.6 

75.4. 

79.5 


81.2 

84.9 


% * 


•i. 


} 


4,925 
1,08* 
3,858 
— 6i_ 


II 

47 


4,990 

1,087 

3,90) 


31,122 

19.1 

156,690 

78.5 

4,725 

2.4 

199,5)7 

20,287 

23.5 

64,783 

75.1 

1,241 

1.4 

16,311 

17,835 

15.8 

91,907 

11.2 

3,484 

3.1 

113,226 

20,850 

11.1 

93, 2* 

81.0 

1.054 

.9 

115,128 

11,063 

19.3 

45*92) 

80.1 

320 

.6 

57,306 

9,787 

16.9 

47,301 

81.8 

734 

1.3 

37,122 

58,972 

18.7 

249,914 

79.4 

5,779 

1.8 

314,665 

31,350 

21.6 

110,706 

7/.1 

1,561 

1.1 

143,617 

27,627 

16.1 

^39,208 

81.4 

f 4,218 

2.5 

171,041 

' i 

4,496 

14.5 

26,176 

* 

84.7 

247 

.8 

30,919 

2,6)2 

15.6 

13,930 

83.6 

94 

.6 

16,656 

1,864 

13.1 

12,246 

85.9 

153 

1.1 

> 14 i 263 

63,468 

18.4 

276,090 

79.4  ’ 

->026 

'K 

1.7 

345,514 

33,982 

21.2 

124,6)6 

77.8 

V5> 

1.0 

160,273 

29,486 

15.9 

151,454 

11.7 

4,371 

2.4 

185,311 

1,340 

1.3 

100,632 

335 

.7 

47,275 

1,005 

1.9 

53,357 

204 

.6 

32,306 

66 

.6 

14,709 

118 

.7 

17,597 

1,544 

1.2 

. 132,938 

'421 

- .7 

61,984 

1,123 

1.6 

70,954 

s 

645. 

6.7 

9,583 

4* 

2.2 

4,448 

547 

10.7 

5,135 

237 

2.0 

11,764 

44  - 

.7 

'6,738 

191 

3.8 

. 5,026 

2265 


■fi 
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■ (ujoiyw  tm  • summary 

i * 

1 

J 

* 

Ji  % 

MM  (CAM  (NOUN 
RUSHAN  NATIVE 

HACK  ' ASIAN  OR 

NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER 

% 

> 

i 

HISPANIC 

total 

< MINORITY 

• UNITE 
NON-HlSPANIC 

NON-RESIDENT 

ALIEN 

,1 

TOTAL 

W' 

— jlnMii — 

>'  NUMBER  ■ 1 

NUNIER  1 NUMBER  I 

NUMBER  I 

NUMBER  I 

NUMBER  I 
4 

NUMBER  I 

NUMBER 

«R» CONTINOED 


total 

>5 

.3 

3,097 

14.3 

89 

.4 

51 

.2 

3,292 

15.4 

17,173 

80.4 

<82 

6.1 

21,347 

PENAL  E 
MALE' 

ZB 

.3 

2,143 

19.2 

27 

.2 

22 

.2 

2,220 

19.8 

8,824 

7B.9 

142 

1.) 

11,186 

Z7 

•3 

934 

*.4 

62 

.6 

29 

.3 

1,072 

10.6 

4,349 

(2.2 

740 

7.3 

io,  it 

PROFESSIONAL l 
FULL-TIME 

6 

.1 

321 

7.5  ‘ 

IB 

.4 

23 

.5 

368 

1.6 

1 

3,906 

90.9 

24 

.6 

4,300 

female 

Z 

• .2 

> 

9.J 

2 

.2 

1 

1.0 

BB 

10.8 

726 

19.0 

2 

22 

' if 

614 

MALE 

A 

.1 

'W 

7.0 

16 

.5 

1) 

.4 

. 260 

8.0 

3,182 

91.3 

3,414 

PART-TIME 

1 o 

.0 

u 

7.4 

0 

.0 

0 

'*0 

12 

7.4 

147 

90.7 

3 

1.9  \ 

, 142 

female 

0 

.0 

3 

9.4 

0 

.0 

0 

.0 

J 

9.4 

28 

IT.5 

1 

3.1 

\ 32 

MALE 

0- 

.0 

\’ 

6.9 

.0 

.0 

0 

.0 

9 

? 

380 

6.9 

119 

91.5 

2 

1.5 

130  • 

TOTAL 

6 

.1 

333 

7.3 

18 

.4 

23 

.5 

6.5 

4,055 

90.9 

i 

27 

.6 

i 

4,462 

FEMALE 

z 

.2 

79 

9.3 

2 

8 

91 

10.7 

754 

88.9 

3 

.4 

846 

MALE 

4 

.1 

Z34 

7.0 

16 

15 

«4 

289 

8.0 

3,301 

91.3 

24 

.7 

3,614 

UND+GRAU+PROFs 

FULL-TIME 

Z92 

.j 

♦ 

4Z,9jl 

zu.o 

489 

.4 

461 

.4 

24,173 

21.1 

66,333 

77.1 

2,009 

* 1.8 

114,515 

FEMALE 

IZi 

\i 

12,921 

24.6 

172 

.3 

173 

.3 

13,387  .25.5 

38,717 

73.7 

435 

•8 

52,5)9 

MALE 

171 

.3 

10,010 

16.2  - 

317 

.5 

288 

.5 

10,786 

17.4 

49,616 

80.1 

1,574 

1644 

2.5 

61,976 

PART-TIME  ' 

ZZ1 

•5 

4,02  9 

13.6 

190 

.4 

126 

.3 

6,566 

14.8 

37,222 

84.2 

1.0 

44,232 

FEMALE 

ill) 

,3 

3,3TB 

15.7 

78 

.4 

55  " 

.3 

3,629 

16.9 

17,719 

82.5 

131 

.6 

21i47$ 

male 

IQS 

2,631 

11.7 

112 

.5 

71 

.3 

2,937 

42.9 

19,503 

85.7 

313 

1.4  ’ 

22,753 

TOTAL  ' 

513 

•J 

2B,9oQ 

IB. 2 

679  ’ 

.4 

587 

.4 

30,739 

19.4 

125,555 

79.1 

2,453 

1.5 

158,747 

FEMALE 

239 

.3  . 

16,299 

ZZ.O 

250 

.3 

228 

.3 

17,016 

23.0 

56,436 

76.2 

■ 566 

.8 

74,018 

MALE 

Z/4 

•J 

12,661 

14.9 

429 

1 

.5 

359 

.4., 

13,723 

16,2 

69,119 

81.6 

1,667 

2.2 

84,729 

UNCLASSIFIED! 

TuTAL 

k 

.3 

2,Uu5 

18.4 

.62 

.6 

61 

.6 

2,160 

19.8 

8,513 

78.1 

223 

2.0- 

10,896 

FENALE 

n 

.2 

1,033 

19.7 

31 

.6 

25 

.5 

1,120 

21.0 

4,131 

77.3 

95 

1.8 

5,346 

male  # 

l ’ 

Zl 

• 4 

932 

17.Z 

31 

.6 

36 

.6 

1,040 

18.7 

4,38? 

79.  C 

128 

2.3 

5,550 

TUTAL  ENROLLMENT:  ’ 

total  545 

30,963 

18.3^- 

741 

.4 

648 

.4 

32 i 899 

19.4 

134,068 

» 

« 

79.0 

2,676 

1.6 

169,643 

■ FENALE- 

250 

.3 

17,332 

21.9 

281 

.4 

253 

.3 

18,136 

22.9 

60,567 

76.3 

* 661 

.6 

79,364 

MALE 

it  9> 

> * 

.3 

13,613 

i 

15.1 

460 

.5 

395 

.4 

14,763 

16.4 

73,501 

81.4 

2,015 

2.2 

90,279 

226B 

o 

ERIC 


1 


HttfkU  U INJTUuMOM) 


tMftMMMATISi 

nu-iim  . 47  u u% 

FINAL  l 17  •»  « 


Ml  8 

PARWINl  - 
FtMll 
HM.I 

>0 

40 

10 

JQ 

• 2 
.4 
.2 

144 

131 

47 

^ai. 

1 * t i 

707*1 

> 

87 

.2 

>84 

HmU 

27 

.2 

129 

Mil 

*0 

.3, 

i 33 

wawmtu. 
Fuil*T  Ml  ' 

4 

A 

.2 

21* 

FlMlk 

i 

.2 

11 

Mil 

2 

.2 

10 

FART-TINE 

1 

.1 

0 

PlMlt’ 

1 

.2 

1 

Mil 

0 

•0 

7 

fUTAl 

3 

.1 

29 

f (Mil 

3 

.2 

12 

Mil 

2 

.1 

17 

MUfESWUMll 

ruLL-T IKE  • 

l, 

.2 

0 

FINALE 

0 

' .0 

0 

Mil 

1 

.3 

o' 

mm -Tim 

0 

.0 

0 

UMlt 

u 

.0 

0 

Mil 

0 

.0 

0 

TOTAL 

i 

l 

.2 

0 

FINAL! 

0 

.0 

o' 

MU 

1 

.3 

0 

UNIMAUtfAQH 

FUll-UNE 

>2 

.2 

247 

UMlE 

19 

.1 

V3 

Mil 

■ a 

.2 

154 

PART*! 141 

4l 

.3 

166 

FINAL! 

'11 

.2 

4b 

NAl! 

30 

.4 

m. 

I0TAI 

93  ‘ 

.2 

413 

FEMU 

30 

.2 

141 

NAU 

63 

272 

ONUAiilfilOi 

TOTAL 

20 

.5 

38 

•FtMll 

6 

.3 

12 

NAU 

14. 

.6 

2o 

, TOTAL  INROLLNINT: 

431 

TOTAL 

113 

.2 

FINALE 

36 

.2# 

133 

NAU 

1 77 

.3 

296 

0 J 

V 

ERLCpn  > 

*-^0o 

,1 

20,377 

72.1 

710 

2.3 

.6 

9,390 

72.9 

308 

2.) 

M 

10, 767 

72.8 

402 

2.7 

1.) 

6,734 

62.0 

383 

).3 

1.0 

2,163 

41.1 

142 

3.0 

X. 

J..669 

62.7 

24) 

J.9 

i ~ 

1.0 

27,131* 

49.6 

1,093 

2.8 

.7 

12,433 

6TO 

430 

2.3 

1.2 

14,676 

69.6 

645 

% 

3.1 

1.0 

793 

39.0 

26 

1.3 

1.2 

377 

40.2 

16 

1.7 

.9 

416 

38.1 

10 

.9 

.3 

763 

44.3 

19 

1.2 

.2 

307 

46.4 

4 

.6 

.7 

456 

46.2 

13 

1.3 

.8 

1,336 

42.3 

43 

1.2 

.« 

" 684 

42.1 

20 

1.3 

.8 

872 

41.9 

23 

1.2 

• U ' 

321 

71.2 

1 

.2 

.0 

86 

65.2  y 

1 

.8 

.0 

235 

73.7  . 

0 

.0 

.0  . 

17 

36.6 

0 

.0 

3 

42.9 

0 

/.o 

.0 

> 

14 

63.6 

C .0 

.0 

3)6 

70.4 

1 

.2 

.0 

89 

64.0 

1 

.7 

.0 

249 

73.0 

0 

.0 

.8 

21.491 

70.4. 

7)7 

2.4 

.7 

10,033 

70.7 

325 

2.3 

.9 

11,431 

70.5 

412 

2.5 

1.3 

'7,334 

60.0 

404 

3.2 

.9 

3,173 

39.3 

146 

2.7 

1.6 

4,339 

60.4 

258 

3.6 

1.0 

29,023 

67.5 

1,141 

2.7 

.7 

13,228 

67.6 

471 

2.4 

1.2 

13,797 

67.4 

670 

2.9 

.9 

1,947 

47.7 

107 

2.6 

.3 

1,092 

48.1 

53 

2.3 

1.4 

855, 

47f2 

54 

~\ 

> 

S.0 

1.0 

30,972 

65.7 

1,248 

2.6 

.7 

14,320 

65.5 

524 

2.4 

1.2 

16,632 

65.9 

724 

2.9 

,1133 


2l,)«0 

76.) 

5,716 

20.4 

902 

3.2 

9,997 

76.0 

2,777 

21,1 

111 

2.9 

U.J6) 

76.7 

2,1)9 

19.1 

521 

3.) 

7*3)7 

67.4 

3,3)2 

)0il 

201 

.1.1 

3, OH 

6).4 

1,326 

32.6 

96 

2.0 

4,27) 

68.9 

1,826 

29.4 

10) 

1.7 

28,697 

73.1 

9,068 

23.) 

1,103 

2.1 

11,061 

73.2 

4,30) 

24.1 

477 

2.7 

13,6)6 

74.4 

4,76) 

22.7 

626 

3.0 

844 

41.6 

1,109 

54.6 

71 

3.8 

406 

43.3 

498 

53.1 

34 

3.6 

438 

40.1 

611 

53.9  i 

f * 

4.0 

791 

48.0 

84) 

51.2 

/»J 

fS 

31) 

47.4 

341 

51.6 

7 

1.1 

478 

48.4 

502 

30.9 

7 

.7 

1,633 

44.4 

1,9)2 

53.1 

92 

, 2.) 

719 

43.0 

. w 

52.3 

41 

2.6 

916 

44.0 

1,113 

33.5 

31 

2.) 

323 

71.6 

125 

27.7 

3 

.7 

87 

65.9 

4) 

34.1 

0 

.0 

2)6 

74.0 

80 

25.1 

3 

.9 

17 

38.6 

11 

37.5 

l 

3.4 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

.0 

14 

63.6 

7 

31^ 

1 

4.5 

340 

70.8 

136 

28.3 

4 

.8 

90 

64,7 

49 

33.3 

0 

,0 

230 

73.) 

87 

25.5 

4 

1.2 

22,527 

74.0 

6,9)0 

22.8 

983 

3.2 

10,490 

73.7 

3,320 

23.3 

415 

2.9 

12,037 

7*4.1 

3,630 

22.4 

568 

3.5 

8,145 

64.8 

4,206 

33.5 

216 

1.7 

3,380 

63. 1 

1,871 

34.9 

103 

1.9 

1,765 

66.1 

2,335 

32.4 

11) 

1.6 

30,672 

71.3 

11,156 

25.9 

1,199 

2.8 

13,870 

70.8 

5,191 

26.5 

518 

2.6 

16,802 

71.7 

1 

'5,965 

23.4 

, 681 

2.9 

2,112 

31.8 

1,861 

45.6  * 

108 

2.6 

1,163 

51.3 

T,  0)3 

46.4 

52 

2.3 

• 949 

\ 

32.3 

808 

44.6 

56 

3.1 

t 

* 

32*784 

69.6 

13,017 

27.6 

1,307 

2.1 

15,033 

68.8 

6,^44 

28.6 

57(7 

2.6 

17,751 

70.3 

6,773 

26.8 

737 

2.9 

/ ' ‘ 

1 

* 

! , 


27,171  , 

1MM  " 
Mill! 
tO. I«0 

MM 

6,20* 


31*141 

17.141 

21.027 


2.031 

, wa 

1.003 

1.44a 

‘ 441 

0|7 

3.479 
1,399 
2,080 


4)1 

132 

319 

29 

7 

22 

480 

139 

341 


30,440 

14,223 

14,233 

12,347 

5*354 

7,213 

43,027  ' 
1 19,579, 
23,446 


4,081 

2,248 

1,813 


4V.108 

21.847 

23,241 


2269 

V 
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lAM IV  • TOTH  MMU«M  IN  INiUfUllOM  wA  HlfiMlA  tOuCATlCN  FQ«  HltCTIO  N*)0»  FI  KOI  OF  ITUOV  AMO  UVU  V 4NI0UMIMI 
IV  MCI  IThnIC ITV  AMO  Hit  5fA7|,  1*7* 

MAlFlIlD  99*  * SO* AM 


, r 

amiailan  Indian  iuir  aiiam  oi  totu  nhiti  mon-mmotmt 

ALAUAM  NAIM  W-M5FAMU  PACIFIC  IJlANOI*  HllPANlC  MINOHTV  MCN-tlliFAMlC  All  IN  TOTAL 


NUtttl 

IDAHO 

DNOMCMDilATUi 

i 

i 

i 

MIAMI*  t 

V tUTIIunONil 

NUMIA 

T 

t 

NllNIIA 

I 

NUNMI 

1 

1 

NUNIfl 

t 

NUN0IA 

t 

NUMII 

FuuUlMl 

<|9 

.9 

,1*0’ 

.6 

)ii 

l.l 

296 

1.1 

l.OOl 

1.0 

23(7)0 

99.1 

90) 

1.6 

2)il)9 

FfAU 
' %LI 

l07 

.9 

27 

• 2 

1)7 

1.1 

111 

1.0 

ill 

).) 

It (l)t 

95.1 

191 

1.6 

.11,706 

lU 

.1 

li) 

1.0 

309 

1.6 

169 

1.) 

622 

1.6 

12(399 

9J.I 

212 

U6 

11(9)) 

PAAMJNI 

VI 

1.0 

6) 

.9 

61 

.8 

76 

1.0 

291 

1.0  ' 

6,911 

95.6 

29 

.9 

7,261 

TfcNHl 

W 

1.6 

li 

.3 

33 

.8 

*6 

l.l 

151  » 3.9 

3,77* 

95.1 

10 

.2 

9,091 

Mil 

25 

.« 

30 

1.6 

21 

.9 

30 

,9 

13) 

l.l 

5,063 

95.) 

19 

.6 

J(21? 

TOTAL 

AID 

I.U 

Ui 

.7 

102 

1.2 

362 

1.1 

U297 

l.U 

30,671 

91.7 

9)2 

1.) 

52,900 

F|MU 

AT) 

1.1 

to 

.3 

16) 

1.0 

161 

1.0 

512 

3.1 

15.007 

95.3 

201 

1.) 

15,750 

MU 

MADoAUi 

1)7 

l 

.« 

Ui 

1.1 

237 

l.l 

199 

1.2 

755 

1.5 

13,661 

91.1 

2)1 

* 

1.9  . 

14,650 

> 

FUlUlNE 

i 

.A 

16 

l.J 

21 

1.8 

12 

1.0 

51 

1.5 

1,067 

19.1 

77 

6.1 

1,191 

UMAU 

1 

.3 

i 

l.i 

3 

.8 

7 

2.0 

16 

1.3 

331 

92.3 

. 11 

).l 

))l 

MALI 

* 

,i 

11 

l.J 

u 

2.1 

5 

•6 

38 

1.5 

7)6 

17.6 

66 

7.9 

IA0 

PAAMJNI 

L 

.1 

N i\ 

.0 

18 

1.) 

18 

i.) 

119 

3.2 

3,620 

96.2 

2) 

.6 

5,742 

FlMU 

D 

,u 

2 

.1 

22 

1.3 

20 

1.2 

ll 

2.3 

1,676 

97.2 

5 

.) 

1,727 

MU 

2 

.1 

19 

.9 

26 

1.3 

29 

l.l 

. j » 

3.7 

1,912 

95.1 

18 

.9 

2,0)5 

TOTAL 

■ 7 

.1 

37 

.7 

’ 69 

l.l 

60 

1.2^ 

/ 17) 

J.5 

1,687 

91.5 

' 100 

2.0 

9,960 

FINAL I 

l 

.u 

1 

.3 

li 

1.2 

• 27 

1.3 

60 

2.9 

2,009 

96.1 

16 

• ( 

2,01) 

MU 

PRQF|))IUNAL: 

6 

30 

1.0 

# 

li 

1.5 

.31 

1.1 

ID 

J.9 

2,671 

93.1 

89 

2.9 

2(17) 

AUll-IlNt 

1 

.1 

,0 

• 0 

0 

.0* 

1 

.1 

2 

.8 

251 

91.1 

1 

.9 

259 

UMU 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17  1OC.0 

0 

.0 

97 

MU 

1 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

2 

1.0 

201 

99.6 

1 

.5 

207 

PAITUlNI  ( 

0, 

.0 

0 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 100.C 

0 

.0 

6 

f|MU 

• o. 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

- .0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

MU 

D 

• D* 

■ 0 

■ .0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

l 100.0 

0 

.0 

l 

TOTAL 

1 

.9 

. 0 

.0 

0 

.0 

(1 

.1 

2 

.1 

257 

99.1 

1 

.9 

260 

FINALE 

D 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

'0 

.0 

0 

.0 

19  100.0 

0. 

.0 

19 

MU 

1 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

l 

.5 

2 

.9 

209 

91.6 

1 

.5 

211 

ONOttfAOtpAOF; 

FullUMl 

Hi 

.0 

176 

.7 

362 

l.l 

299 

1.1 

1(062 

1.0 

25.019 

91.2 

981 

l.t 

26,591 

FINALE 

100 

.9 

32 

.3 

133 

1.1 

125 

1.0 

100 

3.3 

11,509 

95.0 

202 

1.7 

12,111 

NAU 

U7 

.8 

1*9 

1.0 

227 

1.6 

171 

1.2 

662 

1.6 

13,539 

9).) 

279 

1.9 

19,110 

PAAMINE 

93 

til 

• b 

109 

1.0 

121 

1.1 

HO 

3.7 

10,567 

95.8  ' 

52 

f.5 

11,029 

FIMU 

16 

1.1 

1) 

.3 

55 

1.0 

66 

1.1 

202 

3.3' 

5,536 

96.2 

15 

.3 

5,77) 

MU 

a 

.3 

' 69 

l*i 

51 

i.o 

58 

l.l 

201 

1.0 

5,011 

95.) 

37 

.7 

5.256 

$' 


¥ 


I 


TOffti 

III 

.1 

2*0 

J 

«fl 

U) 

*4) 

MMU 

ih 

1.0  , 

*7 

.) 

1*0 

U1  ' 

1*1 

MU 

144 

,) 

41) 

l.l 

411 

u* 

4)4 

iKUDIDIOl 

> 

• 

fbUl 

14 

1.5 

1 

.1 

.1 

1 

MMU 

1 

1.1 

0 

.0 

> 

1.6 

1 

1 

Mil 

J 

uu 

1 

.8 

0 

.0 

TJtU  tMOUNlNti 

r 

¥ 

UJ 

♦4* 

.TUTK 

^iO 

.V 

4*1 

.7 

w» 

l MMlI 

ill 

Uu 

M 

.) 

14) 

1.1 

IH 

Mil 

1*1 

.7 

41* 

l.l 

4ll 

u* 

41) 

lUlMli 

l 

1 

1*1  nsTiiviiMu 

* 

tMKKbMOVimi 

MlU-MM 

»4U 

1 

• A 

*88,146 

16.1 

4,114 

l.l 

5,674 

MMU 

418 

.i 

44»6)6 

17.4 

1,4)6 

1.0 

4(666 

MU 

847 

.4 

,16(666 

11.4 

1,746 

1.4 

J,  045 

MIMHl 

>h 

• J 

46,614 

D.l 

4,0)4 

l.l 

6,486 

ItUll 

w 

ij 

( 1*8 *>♦ 

14.0 

1,146 

l.l 

4,409 

MU  . 

411 

A 

' 10,0)6 

14.0' 

*08 

1.1 

4,47) 

tjUl  It  UK 

.) 

AJ(61# 

1).  7 

>,016 

*UI 

10,1)8 

MMU 

>6* 

.J 

>6,9*4 

D.l 

4,160 

1.0 

6,8)8 

mu  ; 

6JI 

.) 

4 6, >04 

U.) 

4,6)6 

1.4 

),)00 

wMUulUi 

4dU-tWI 

14 

• 1 

U4» 

>•> 

601 

1.8 

4)0 

MMU 

14 

.1 

618 

1.) 

1)7 

1.6 

9) 

MU 

40 

.1 

»? 

).1 

4»6 

1.8 

1)) 

Mdl-llM 

U 

4,1*4 

1.) 

4)1 

1.) 

m 

MMU 

J9 

« 4 

i,*6>  , 

11.4 

166 

1.0 

141 

Mil 

10 

*4 

l,u*f 

).l 

414 

1.) 

19) 

■ luUl 

101 

• 4 

6.1W 

7.4 

8)1 

1.) 

>16 

MMU  \ 

>1 

.*! 

4.  >*) 

. 10.4 

)01 

1.4 

4)6 

MU 

>0 

A 

1,6)6 

6.1 

»8 

1.7 

168 

MQMUIMAU 

. 

mu-mu 

’ 10 

.1 

)«1 

).V 

4)4 

l.) 

176 

MMU 

’ > 

i 

410 

7.1 

>0 

U’ 

)7 

MU 

4) 

371  ' 

Ul 

114 

l.> 

1)7 

MD-JIM 

> 

.J 

61 

HI 

10 

.6 

)) 

MMU 

l 

47 

6.6 

0 

.0 

) 

MU 

* 

.) 

J4 

4.6 

10 

.8 

48 

total 

J> 

.4 

6)0  ' 

3.1 

4 *4 

1.) 

407 

MMU 

* 

4)7 

7.0 

>0 

1.5 

44 

' MU 

4* 

.1 

61)  ’ 

8.1 

114 

1.4 

16) 

J . 

uU»WUD»Pldt> 

f UU-1  1M 

644 

60,770 

.).,  f 

),6l> 

1.4  ‘ 

6,098 

MMU 

J10 

.1 

4),)66 

t*.>  1 

1,44) 

1.0  ‘ 

4,781 

Mil' 

jh 

17,606 

lO.o 

4,194 

1.) 

),)17 

MM-IM 

661 

• J 

47,61) 

14.) 

4,  >00 

1.1 

4,1)1 

FIM1E 

JJJ 

A 

lOtiX) 

ii.6 

1,488 

1.1 

4,))) 

MU 

Jl> 

• j 

11,16) 

10.6 

1,414 

1.4 

2,49* 

U 

ERIC 

UWPYPKffVPFS 

MM  1 M 

its 

(.1 

1,6)1 

M 

81,818 

Mi) 

8» 

1,1 

5), 120 

I.) 

601 

1,6 

0,065 

*6 

m 

1.2 

t),ll* 

l.l 

1)0 

6,6 

11,550 

16,0 

516 

1.6 

11,  m 

.7 

2* 

1,1 

* W 

16.5 

5 

.6 

in 

i.O 

l* 

1.) 

602 

15,1 

5 

1,0 

516 

.) 

5 

U) 

m 

11.1 

0 

.0 

50) 

l.l 

* 

i.4«*> 

)«9 

>1**05 

14, ) 

5)1 

1.4 

16,411 

l.l 

*41 

).  6 

0,55) 

15.4 

422 

1.4 

11,400 

1.4 

81) 

*i6 

11,161 

14.1 

)D 

1.6 

20,0)1 

4.1 

61,401 . 

11.5 

42),  40 

11.0 

4,07) 

U) 

475,612 

4.1 

21,6)* 

20.7 

100,94) 

71.4 

1,11) 

,1 

121,61* 

4.1 

41,5*8 

14.7 

144,611 

11.) 

4,114 

2.0 

146,111 

4.6 

>1*514 

16.9 

1)1,471 

12.) 

1,414 

.1 

186,54) 

4.1 

11,086 

17.6 

14,419 

11. 1 

)QI 

.7 

105,811 

4.7 

l 5**51 

16.4 

69,052 

12.1 

)66 

.1 

88,516 

4.4 

. 79,716 

17.) 

>76,686 

11.5 

5,5)1 

1.4 

462,051 

l.l 

66,740 

19.) 

115,416 

71.1 

1,111 

.1 

4)1,12) 

4.1 

>5,01* 

i)W 

111,470 

11.4 

1,610 

1.6 

4)0,214 

1.1 

1.9)1 

1.) 

11.001 

76.1 

4,10) 

14.7 

44,144 

1.1 

964 

11.4 

6,11) 

14.0 

57) 

6.6 

l.)1l 

1.1 

99* 

6.9 

11,111 

)7«0 

4,  Ik 

16.1 

14,466 

.9 

M0) 

10.7 

>0,611 

15.1 

1,415' 

).l 

15,616 

.9 

4,189  0.) 

11,905 

14.6 

144 

4.1 

16,4)1 

1.0 

1,816 

8.) 

16, Ml 

IT  .0 

671 

4.6 

11,046 

1.0 

5,741 

1,1 

41,66? 

IM 

1.0 

1,1)1 

14.6 

40,  Til 

83.7 

i.O 

4,610 

7.1  . 

47,6)1 

i 

84.6 

1.4 

\ 

1,04) 

6.1 

I),  100 

14.1 

1.4 

502 

10.4 

4,661 

81.4 

l.l 

74) 

6*0 

11,1)4 

14.1 

4.0 

IM 

4.7 

1,)4) 

U.O 

1.4 

)) 

1.0 

)7I 

14.0 

4.) 

76 

6.4 

1,161 

43.) 

1.4 

1,1)4 

1),)43 

94.4 

1.2 

))) 

9,1 

3,04) 

19.) 

l.i 

711 

6.0 

12,418 

' 44.9 

4,120 

T.l 

)8,)4I 

917 

5.7 

24,8)6 

3,40) 

1.6 

13,444 

1)9 

i.l 

'14^84' 

19 

.6 

4,1*1 

140 

,1.2 

14,01) 

6 

.4 

'1,686 

0 

.0 

410 

6 

.) 

1.441 

16) 

1.0 

16,644 

19 

.6 

1,379 

146 

1.1 

13.46) 

1.9 

31,163 

16.J 

4)), 416 

81.4 

7,141 

2.) 

317.520 

4.0 

47,110 

11.9 

110,544 

78.8 

1,77) 

U) 

160.111 

1.9 

4), 41) 

13.4 

144,616 

83.) 

>,366 

3.1 

173,3)9 

4.4 

35,49* 

D.l 

185,260 

82.9 

2,71) 

1.2 

443,669 

2.0 

40.306 

16.) 

91, >01 

14.2 

1,052 

,.9 

119,1)9 

2.4 

13,111 

14.1 

66,730 

83*7 

1,6*) 

1.6 

103,610 

V 
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.NAJfr  FIELD ’ 9999  - SUMMARY  $ 


•an^ican:iwiXn:  4 v black 


ASIAN  OR 


ILLINOIS' 

TOTAL 

FEMALE 


Alaskan  native  , non-ms panic  pacific'  islander  ■ hisranic 

• ■ . i . ...  * <■ 

NUMBER  • , NUMBER;  ( NUMBER  # t 

■ . . ■■■  < ' ‘ '•  : ■ 

. CONTINUED 


•■TOTAL 

MINORITY 


\ * *• 

• ‘NHltE’  '*  \ NON-RESIDENT  , 
NON-HISPANIC  ALIEN' 


NUMBE^ 


I NUMBER  X NUMBER  /.  J NUMBER  X 


TOTAL  " 
NUMBER 


UNCLASSIFIED: 
total  ; 

FEMALE 

/''•MALE  : 


TOTAL 

FEMALE 

HALE 


1,330 

.2 

; b‘8,265 

12.7 

6,115 

.1.1 

10,949 

1 2.0 

86,659 

16.1 

440,474  82.0’ 

9,850 

1.8 

536,989 

643 

.2 

39*696 

15.3 

2,7il 

1.0 

5,136 

2.0 

48,186 

18.5 

209*027  ’8024# 

lit 

■ 260,040 

687' 

,2 

28.569 

10.3 

3,404 

J 

1.2 

5,613 

2.1 

38,473 

13.9 

231,447  83.6 

7,029 

2.5 

276,949 

226 

.3 

8.687 

12.3 

9 973 

1.3 

1,697 

2.4 

11,783 

16.3 

59,146  82.1 

■ . ■ #• 

l,T49 

1.6 

72,0)8 

121 

.3 

5,345 

13.6. 

532A 

1.4 

933 

2.4 

6,931 

17.7 

31,744  81.0 

■ 501 

1.3 

39,176 

105 

,3  ' 

3.542 

lO^V. 
1 * / 

44  k 

1.3 

■ 764 

2.3 

4,852 

14.7 

27,402  83.3 

648 

J.0 

32,902 

NT: 

1,556 

.'tt  ' 

.3 

77, 152 

12.7  ■ 

7,088 

1.2 

12,646 

2.1 

98,442 

I6& 

499,620  82.0 

11,005' 

1,8 

'609,067 

7*4 

.3 

45,041 

15.1 

3,243 

l.l 

6,069 

?.o 

55,117 

18.4 

240,771  80.5 

. 3,328 

1*1. 

.299,216 

M2 

.3 

32.111 

10.4 

3,845 

r 

1.2 

6*577 

2.1 

43,325 

14.0 

258.,849  83.5 

hW 

2.5 

309,851 

INDIANA  I 64|  INSTITUTIONS) 


, ‘ ' . , '<  ' t 

UNOERCRADUATES:  ...  ' V 


■ full-time. 

23? 

.2” 

5.4 

. 540 

.6 

1,011 

.8 

9,014 

*H  • 

6.8 

122,514 

92.2 

1,404 

1.1 

132,932 

■ FEMALE 

9.1 

.1 

3,663 

6.1 

238 

.4 

402 

.7 

. 4,394 

7,4 

54,931 

92.0' 

383 

.6 

59*708 

» MALE 

141 

.2 

3t5*8 

4.9 

302 

.4 

609 

.8 

4,620 

6.3 

67,583 

92J 

1,021 

1.4 

73,224 

PART-TIME 

109 

.3 

2*749  . 

7.6 

152  \ 

.4 

391 

l.l 

3,401 

9..4 

1 53S 

195 

.5 

36,131 

FEMALE 

43 

.3 

1,536 

8.9 

79 

•*5 

165 

1.0 

1,823 

10.6 

15,251 

88.8 

94 

.5 

17,168 

male 

. *6 

.3 

6.4 

73  | 

ji *7 

.226 

* V; 

1.2 

1,578 

8.3. 

17,284’ 

91.  r 

101 

.5 

18,963 

TOTAL 

341 

,2 

-9,980 

5.9/ 

692 

.4 

^ 1*402 

- .8 

12,415 

7.3 

155,049 

91.7 

1,599 

.9 

169,063 

female 

134 

.2 

5,199 

6.8 

317 

.4- 

567 

.7 

6,217 

8.1 

70,162 

91.3 

477 

.6 

76,876 

male 

GRADUATE: 

207 

.2 

4,781 

5.2 

7 

375 

.4 

. 835 

.9 

! 

6,198 

f 

6.7 

84,867 

92.1 

1,122 

1.2 

92,187 

FULL-TIME 

t 

37 

.3’ 

329 

2i 

100 

.9 

74 

.6 

^ 548 

.4.7 

9,593 

83.1 

1,415 

12,3 

11,548 

FEMALE 

12- 

,3 

in 

is 

38  * 

,9 

' 26 

.6 

253 

6.2 

3,520 

85.8 

328 

*8.0 

4,101 

MALE 

•25 

.3 

152  1 

fZ.O 

62 

.8 

48 

.6 

287 

3.9 

6,073 

81.5 

1,087 

14.6 

7,447 

PART-TIME 

h 8 

.3 

672 

3.5 

100 

.5 

92 

.5 

922 

4.8 

17,856 

92.7 

490 

2.5 

19,268 

FEMALE 

■ 30 

.3 

4tei 

4.2 

44 

.4  • 

30 

.3 

525 

5.2 

9,415 

93.2 

165 

1.6 

10,105 

MALE 

28 

.3 

- 251 

* 1 

2.7 

56 

.6' 

62 

.7 

397 

4.3 

8,441 

92.1 

325 

3.5 

9,163 

TOTAL 

95' 

.3 

1,001 

3.2 

200, 

.6 

166 

.5 

1,462 

4.7' 

27,449 

89.1 

1,905 

.6.2* 

30,816 

FEMALE  t 

42 

.3" 

598 

4.2  \ 

82 

.6 

56 

778 

5.5 

12,935 

91.1 

493 

3.5 

14,206 

MALE 

r ' ' ' 

PROFESSIONAL: 

53 

i 

.3'  ' 

403 

* 

» 

2.4 

US' 

.7 

no 

.7 

f 

684 

4.1 

14,514 

87.4 

1,412 

8.5 

16,610 

full-tine 

4*3 

8.3 

168 

3.4 

22 

.4 

69 

1.4 

672 

13.5 

4,272 

85.6  . 

49 

1.0 

4,993 

, PENAL E 

2 

.2 

*1 

6.6 

4- 

.4 

r 12 

1;3 

79 

'8.5 

846 

90.9 

. 6 

.6 

931 

MALE 

2274 

411 

10.1  * 
i 

107 

2.6  • 

'■  18 

.4 

. 57 
» 

1.4 

593 

14.6 

t 

3,426 

84.3 

43 

1.1 

, 4 » 062  o 

4 

O 

ERIC 


4 


4 


u ‘ ** , - t I 


■ ' PROFESSIONAL?  l"V' 


v:  PART-TIME 

2 

it 

' ■ 34 

3.  A 

'0 

• .0 

■;)  • -FEMALE 

1 

.5 

6 

..  3.9 

0 

.0' 

ML! 

L 

-.1 

26 

3.3 

0 

.0 

:.  TOTAL  t 

415 

. o.9 

202 

3.4 

22 

.4 

, ' ‘ FEW!  . 

3 

.3 

69 

6.1 

A 

.4 

ML! 

4U 

8.5 

. 133 

2.7 

18 

.4 

UNWGRAOfpRDF: 

FULL-TIME 

682 

A 

7,728 

3.2 

662 

.4 

’ • ftMLt 

106 

.2 

£90 1 

6.0 

280 

.4 

• Ml! 

577 

.7 

3,627 

A.  5 

362 

.5 

- PART-TIME 

169 

.3 

3.A55 

6.1 

252 

.4 

female 

u 

.3 

1,963 

7.2 

123 

.4 

male  ) 

95 

.3 

l 

■1,490 

5.2 

129 

.4 

total 

854 

.A 

' 11,183' 

5. A 

914 

.4 

femle 

179 

.2 

5,866 

6. A 

403 

.4 

MALE 

672 

.6 

6,317 

A. 7 

511 

.4 

UNCLAiiMEOi 

total 

39 

.3 

991 

6.9' 

• 71 

.5 

female 

21 

.3 

538 

6.9 

36 

.5 

ML! 

18 

.3 

462f 

6.9 

35 

>\ 

985 

.5 

TOTAL  ENROLLMENT  f . 
TOTAL  tl9li 

.A 

12,174 

5.5 

.4 

FEMALE 

200 

.2 

6,  AOA 

6*4  • 

439 

.4 

MALE 

690 

.6 

6,770 

A.  8 ' 

546 

.5. 

iQU  1 ol  ^INSTITUTIONS) 


ONOERGRADUATES: 

.FOLL-TIME 

242 

4 

| 2,017 

2.4 

407 

.5 

, femle 

97 

J 

) 838 

2.1V 

138 

.4 

* MLE 

145 

■ 4| 

1,179 

2.6 

269 

.6 

\\ 

part-time 

35 

!F 

234 

1.8 

39 

.3 

female 

18 

.3 

137 

2.U 

14 

■ .2 

MAic 

17 

.3  , 

97 

1.7 

25 

.4 

total 

ill 

.3 

’2,231 

2.3 

446  ' 

.5 

female 

115 

.3 

975 

2.1  * 

152 

.3 

■ male 

162 

.3 

1,276 

2.3  . 

294 

4 

.6 

i 

GRAOOAT^ 
PULL-TIME  - • 

15 

• 3 

152 

2.8 

V 61 

1.1 

FEMALE  ' 

' 7 

.4 

70 

3.8 

23 

1.3 

MALE. 

8 

.2 

82 

2.3 

38 

1.0 

part-time 

14 

.3 

115 

2.1 

39 

.7 

female 

3 

.1 

■ 56 

2.1  ' 

16 

.6 

- ml*  . 

■ ' . ft.  '%■ 

'■  11 

.4 

59 

2.1 

23  < 

• 8 

TOTAL?;..'  V 

29 

.3 

■ 267 

2.4 

100 

.9 

femle  , . • 

10 

K 

.4 

126 

2.8  . 

39 

.9 

. ’.male  fr' 

19 

, / 

.3 

1-41 

2.2 

61 

.9 

\ 


*1 

t 


. 5 

.5 

41 

4.1 

• 931 

9}.fl 

2i. 

2,1 

• . 993 

2 

1.0 

* U 

5.4  a 

189 

92,6 

. 4 

2.IT 

< 204 

'3 

..  .4  ■ 

■ J0 

•3,bf 

V . 742 

94.0 

17 

2,2 

' - 789 ; 

74 

1.2 

713 

11.9 

5,203 

86.9 

\ 70 

.1.2 

5,986 

14 

1,2 

90 

7.9 

1,035 

' 91,2 

10 

' .9  ; 

• -1,135 

6<f  1.2  . 

it  « 

623 

' ■ » 

12.8, 

4,168 

85.9 

60 

. 1*2 ' 

4^851 

1,154 

i 

.8 

10,226 

f. 

6.8 

136,379 

.91,2 

, 2,868 

1.9 

149,473 

■ 440 

,7 

4, 726 

7.3 

59,297 

91.6 

717 

1.1 

' 64,740 

714 

' i 

.8 

■ 5,500 

6.5. 

77,082 

91.0 

2,151 

2,5 

‘ 84,733 

488 

•.9 

4.364 

7.7 

51,322 

■'91.0 

•706  . 

1.3 

56*392- 

197  • 

.7 

2,^59 

8.6 

24,855 

90.5 

' 263 

1.0 

27,477 

291 

r.o 

2,005 

6.9 

26,467  91.5 

...  443 

/ 4 

1.5 

28,915 

1,642 

.8 

14,590 

7.1 

187,701 

91.2 

f 3,57,4 

1.7 

205,865 

637 

.7 

7,085 

7.7 

84,152 

91.3 

980' 

1.1 

92,217' 

1,005  * 

.9 

. 7,505'. 

6.6. 

103,549 

91vl 

2,594  • 

i ■ ■ - 

2.3 

113,648 

t " 

95 

.7 

1,196 

8.3 

12,912 

89.9' 

V -1 

255 

1.8 

,14,363 

46 

.6 

641  . 

8.2 

7,052 

90.5 

103 

1.3 

7,796 

49 

.7 

555 

8.5 

5,860 

89*2 

.152 

2.3 

6,567 

1,737 

.8 

15,786 

7.2 

200,613 

91.1 

: 3,829 

1.7 

’-220,248 

683 

.7 

.7,726  ' 

1.7 

91,204 

91,2 

•1,083 

i.l 

,100.013 

1,054 

.9 

8 f 060 

6.7 

109,409 

91.0 

i-  2,746 

2.3 

120,215 

1 

.379 

.4 

3,049 

3.6, 

80,678 

95.0 

1,216 

1.4 

84,939 

169 

.4 

1,242 

3.2 

37,405 

95.9 

362 

.9 

39,009 

210 

.5 

1,803 

3.9 

43,273 

94.2 

854 

1.9 

45,930 

60 

.5 

368 

2.9 

12,270 

96.4  ■ 

• 89 

.7 

12,727 

32 

.5 

201 

2.9 

6,620 

96.6 

34 

.5 

6,855 

28 

.5 

167 

2.8 

5,650 

96.2 

• 55 

.9 

5,872 

439 

.4 

3,413 

1.5 

92,948 

95.2 

1,305 

1.3 

97,666 

201 

■ ',.4  ■ ■ 

1,443 

3.1 

■ 44,025 

96.0 

396 

.9 

.45,864 

238 

■ .5 

1,970 

3.8 

48,923 

94.4 

909 

1.8 

51,802 

29 

.5 

257 

4.7 

4,519 

82.9 

678’ 

12.4 

5,454 

9 * 

.5 

109 

6.U 

1,580 

86,7 

133 

7.3 

1,822  ' 

20 

.6 

148 

4.1. 

2,939 

80.9  , 

• 545 

15.0 

3,632  ■ 

11 

.2  ‘ 

179 

3.3* 

4,974 

• 90.6  "■ 

338 

6.2 

5,491  , 

■3 

.1 

78 

2.9 

2,495 

94.0  . 

80 

• 3.0 

2,653 

8' 

A • 

101 

‘ 3.6 

■ 2,479. 

■ 87.4, , •• 

258 

9.1 

2,838 

40 

.4 

436 

• 4.0  ■ 

. 9,493 

86*7  , 

1,016 

9.3 

10,945 

12 

*3 

187 

4.2 

4,075 

91.1 

:213 

4.8 

4,475 

28 

.4 

249 

3.8 

5,418 

83.7 

803 

12.4. 

6,470 

- 2277 

v • . . ‘ >•  * . . . » • 


.1137 


TABLE  IT  • TOTAL  ENROUNfeNT  ^INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR’FIELOS  OF  $tuOY  AND  LEVEL' Of ' ENROLLMENT 
I BY  lUCE  ETWICITr  ANO  SEJR  -STAtt,  1976  ■ ' . ’ . ' 

. NMORHELO  W99-*SUNNARY  - |\  . V-  , V • 


- ., 1 

AMERICAN  INDIAN 

t BLACK 

ASIAN  OR  : 

• total 

* ‘ WHITE 

NON-RESfOENT. 

ALASAAN  NATIVE 

NOmSPANU  PACIFIf  ISLANDER 

» 1 / 

HISPANIC 

i 

'minority 

non-hispanic 

ALIEN 

„ 

TOTAL 

, ( t 

> 

number 

X 

** 

. V 

NUMBER  - 

i ■" 

l 

NUMBER 

X 

NUM8EP 

x : 

♦ 

NUMBER 

’ NUMBER 

i 

■ l 

NUMBER  ’ 

, NUMBER1 

f 

§ 

PROFESSIONAL: 

. ■ \ 

V ■ 

* 

t ■ 

• 

• 

i 

f '** 

FULL-TIME 

17 

,3 

80 

1.4 

26 

.5 

. 43 

.7 . 

166  / 
35 

2.9 

5.229 

91*1 

347< 

6.0 

5.742 

, FEMALE 

3 

.4 

22 

2.6- 

6 < 

.7 

. '4. 

.5 

4.2" 

. 783 

*1* 

22; 

2.6 

840 

MALE 

14 

.3 

38 

1.2 

20 

.4 

39 

.8 

131 

2.7' 

4,446 

wr 

325 

6.6 

4,902 

PART-TIME 

o' 

.0 

l 

3,6 

0 

.0 

a 

3.6 

2 

7,1 

26 

92.9 

. 0 

»o 

■ ' '28 

V FEMALE-. 

0 

.0' 

'0 

• .0 

■ . 0 

.0 

l 

.r** 

i 

1 

9.1 

10 

90.9 

O' 

.0 

11 

MALE 

0 

-.0 

1 

3.9 
§ . 

0 

*0 

».  0 

1 

5.9 

‘ 16 

94.1 

0 

.0 

17 

TOTAL  • 

17 

.3 

H 

0 

1.4 

. *26 

.5 

.44 

.8'  1 

168 

2.9 

• 5.255 

9Uf 

' 34  7 

6.0 

5*770 

' FEMALE  *■' 

3 

'.4 

• 22 

2.6 

\6 

.7 

‘ 5 

.6 

36 

4.2 

793 

93.2 

22 

u 

851 

. UNO^I 

MALE 

14 

.3 

59 

U 

. .’20 

.4 

39 

.8 

132 

2.7 

4.462 

90.7 

325. 

64> 

4,419 

GAAO+PROf: 

i 

r | 

• 

1 

/ ■ • 

V , FULL; 

■ ' d 

■TIME 

Uh 

.3 

2.  249  ‘ 

2.3 

. 494  . 

.5* 

451 

.5 

3.468 

90.426 

94.1 

'2,241 

2.3 

96,135 

enale 

107 

.3 

930 

2.2 

167  • 

.4 

182 

.4 

1.386 

^.3 

39. 768 

95.4 

517 

1.2 

41.671 

....  . / 

MALE 

■U7 

.3 

‘it  319, 

2.4 

*327 

.6 

.269 

.5 

2.082 

3.8 

50,658 

43.0 

1,724 

3.2 

54,464 

U . ' PART-TIME 

49 

•3 

330 

1.9 

78 

.4 

72 

, .4 

349 

3.0 

17,270 

94.7 

427 

2.3 

16,246 

FEMALE 

21 

.2  1 

193 

2.0 

• 30 

.3 

36' 

.4 

280 

2.9 

9,125  95.4 

114 

1.2 

9,519 

male 

28 

.3 

157 

1.6. 

48 

.6 

36 

' '.4 

.269 

• / 

3.1 

8,145 

93.3 

313 

3.6 

8,727 

•ToIAL>  , ■ 

323 

.3  : 

2.599 

2.3 

572 

.5 

523 

, .5 

4.017 

3.5 

107,696 

94,2 

2.668 

*2.3 

114,381 

FEMALE 

128 

.3 

1.123 

2.2 

197 

.4- 

218 

.4 

1.666 

3.3  , 

, 48,893 

95.5  1 

631 

1.2 

51,190 

MALE 

193 

.3 

1.476  , 

2.3  . 

t 

375 

.6 

305 

i i 

.5 

2.351 

3.7 

58,803 

93.1 

2,037 

3.2 

63,191 

' UNCLASSIFIED:’ 

1 

12*3 

• 

' i , 

, 

total 

8 

.1 

■74 

1.1 

26 

.4 

15 

.2 

1.9' 

6,404 

97.0 

.76 

1.2 

6,603 

’ FEMALE  < 

.5 

.1 

/ 40 

1.0. 

18 

.5 

6 

.2 

' 69 

1.6 

3,760 

97.2 

41 

1.1  ' 

3,870 

MALE 

> i 

.1 

34 

1.2 

8 ’ 

.3  ‘ 

9 

.3 

. 54 

1'9 

2.644 

96,7. 

1 

v 35 

1.3 

. 2,733 

TOTAL  ENROLLMENT: 


total 

331 

.3 

2,673 

2.2 

598 

.5 

538 

»■  .4  , 

■ 4,140 

3.4 

■ 114,100 

94.3 , 

2,744 

2.3 

120,984 

'FEMALE 

133 

' .2 

' 1,163 

2.1 

■ 215* 

.4 

/:'  224 

.4 

1,735 

3.2 

52,653* 

95.6 

672 

1.2 

55,060 

MALE 

198 

,3 

1^  .10 

2.3 

383 

.6 

I 

314 

.5 

2,405 

3.6 

61,447 

93.2 

2,072 

3.1 

. 65,924 

KANSAS 

l 

52  INSTITUTIONS!*. 

• 

•.UNDERGRADUATES: 

> 

full-time 

1,431 

2.0 

3,523 

4.9 

367 

.5 

991 

1.4 

6.312 

8.9 

63,561 

69.2  ' 

1,383 

1.9 

71,256 

FEMALE 

o>8 

2.0  . 

1,579 

>9 

137 

.4 

427 

1.3 

2,801 

8.6 

29,456 

90.5 

, 285 

.9 

32,542 

'■  MALE 

773 

2.0 

1,944 

5.U 

230 

.6 

564 

1.5 

3,511 

9.1 

34,105 

88.1 

1,098 

2.8 

38,714 

PART-TIME 

298 

‘ 1.3 

'1,202  » 

5.4 

123 

.6* 

433 

2.0 

2.056 

9.3 

19,894 

90.1 

136 

.6 

22,088 

FEMALE* 

139 

1.2 

349 

4.9  ■ 

51 

.,5 

174 

1.5 

913 

8.1 

10,340*  91.5 

52 

.5 

11,305 

(Male- 

159 

1.5 

653 

6.1 

. 72 

.7 

259 

2.4 

1,143 

10.6 

9,554 

88.6 

86 

*8 

> 10,783 

2278 


ERiC 


total 

■ FEMALE 
MALE 


v 


TE: 
ULl-TIME 
FEMALE, 
" MALE 
PART-TIME 
FEMAft 
MALE 


TOTAL 
FEMALE 
' MALE 


PROFESSIONAL: 

FULL-TIME 

FEMALE 

• male 
‘PART-TIME 
FEMALE 
MALE 


total 

^ female 
male 


1,729 

- it  9 . 

,4,725 

5,i  ; 

490  ■ 

,5 

1,424 

1.5 

797 

1.6 

2,128  • 

4.9 

188 

.4 

601 

1.4 

932 

1,9 

2,597 

5.2’ 

302 

.6 

623 

1.7 

35 

[ 

.7 

'•  134 

2.9 

30 

J 

.6 

53 

1.1 

,10 

.'6 

‘.o2 

3.5 

12 

.7 

20 

1.1 

<25 

.9 

72 

2.5 

18 

.6 

/ 33. 

1.1 

62 

.0 

241 

2.2  . 

• 55 

.5 

too 

.9 

,4  " 

, 125 

2.1<» 

21 

’.3 

39 

.6 

"39 

.8 

116 

2.4,. 

• 34 

.7, 

61  ' 

. 1.3 

' 97 

.8 

375 

2.4 . : 

■85 

:*«• 

'W3  ' 

1.0 

33 

• .4 

187 

2.4 

33 

.4' 

59' 

.8 

. It 4 

. -8 

166 

2.4 

' 52 

.7  .< 

94 

1.2 

•» 

' * 

- ' 1 

%' 

38 

U.’ 

58 

2.9  " 

' 14 

.7 

\ 

17 

■ .9 

4 

l.u 

15 

3.6  ’ 

2 

.5 

‘ l 

..3 

34 

2.1 

4 7' 

2.7 

12 

.7 

16. 

1.0 

3 

2.9  . 

2.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

, l 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

, 3 

•3*t>  ■ 

- 2 

,2.4  * 

0 

.0 

. 0 

.0 

• 

• 

-J 

17 

.8 

41 

2.0 

60 

2.9 

14 

.7 

4 

1.0  • 

15 

3.6 , 

2 

.5- 

1 

.2 

37 

*v  - -*s 

45 

. 6 

12 

.7 

' 16 

.9 

OMQ+GftAO+PRQF:  . 


full-time 

1,504* 

1.9  ; 

v 3,715, 

4.8 

411 

.5 

It  061 

' female 

672 

„1.9 

1,656 

4.8 

151 

.4 

$ 

446 

male 

632  + 1.9 

2,059 

4.8' 

260 

.6 

613 

PART-TIME 

1 >63 

1.1 

1,445 

4.4 

178. 

.5 

533 

FEMALE 

lo2 

.9 

674 

3.9 

72 

'.4 

'213 

MALE 

2U1 

4.3 

\ 

771 

4.9 

106 

.7 

320 

.total 

1,867 

1.7 

5,160 

4J  * 

589 

.5 

1,594 

female 

• 834 

1.6 

2,330 

4.1 

223 

.4 

661 

male 

1,U33 

1.6 

2,630 

.4.8 

366 

.6  ' 

933' 

UNCLASSIFIED; 

ToTAL  61 

FEMALE  20 

• MALE  vj  <*1 


' TJTAL  ENROLLMENT: 
TOTAL  1*928 

female  m 

MALE  1*074 


■.5  ■ 

366 

65 

.4 

i 170 

3.1 

' 23 

.7 

i 

198 

3.5  , 

42 

1.6 

5,528 

4.5 

654 

1.5 

2, 5o0 

4.3 

246 

1.7 

3,UC8 

4.7 

-*08 

p.6 

.4 


.7 


.5 

.4 

.6 


lentucm- 


88  INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 
FULL-TIME  240 


FEMALE 

male 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


.3 

ns.  .3 


6,985  8.8 

3,618  9.5 


125  .3 


46  .2 


19 

27 


.2 

.2 


3,367' 

1,725 

820 

905 


7.1 

6.7 

7.4' 


180 

72 

.108 

86 

45 

41 


.2 

.2 

.3 

.4 

.4 

.3 


188 

77 

111 

83 

23 

60. 


O 

ERIC 

MMffllMiniliilMJ  i A 


1139 


8,368  9.0  83,455  W.4  *1,521  1.6  93,344 

3,714  8.5  . 39,796  90.8  337  . 8 , 43,847 


,1.4 

1.3 

1.4' 

1.6 

1.2 

2.0. 


1.4 

1.3 

1.6 


t , 


4,654  9.4*  43,659  88.2  1,184  2.4  , 49,4V 


458  4.2 


208 

250 


3.4 

5.3 


3,671  78.5 
1,466  83.8 
2,205  75.4 
10,060  E.B, 
5,776  *4.9, 
4,284  90.2 


710  . 4.6 
312  4.0 


398  5.2 


127  "6.4 
22  5.5 


02 

22 

110 


6.3  VI, 965  93.6 

5.3  l 393  94.7 

6.5  1,572  93.? 1 


6,691 

2,927 

3,764 

2,519 


8.6  49,100  88.7 

8.4  11,297  90.2 

iXj#, 8i)3  87.4 
‘ ' 30,051  91.0 


7.6 


120  1.1 
50  .9 

70  1.2 


1,714  1.4 

711  1.2 


1,003  1.6 


1,121 

6.4 

16,134 

92.7 

1,398 

9.6 

. 13,917 

1 , 

89.1 

V * 

9,210 

8.3 

* 99,151 

89.4 

4',  048 

<7.8 

,47,431 

-91.0 

5,162 

8.8  f 51,720 

87.9 

614  * 

*5.5 

4 

10,207 

91.2 

263 

4.8 

5,123' 

93.0 

351 

6.2 

v 5,084 

89.6 

<8,824 

» 

8.0 

109,358 

89.5 

%,3ti 

7.5 

52,554' 

91.2 

5,513 

8.5 

56,804 

88.0 

.2 

.2 

.3 


7,593  9.5 

3,682  10.2 
3,711  9.0 

1,940  6.0 

907  7.4 

1,033  6.5 


70,842  89.0 
34,110  89.2 
36,752  88.9 
22,272  91.4 
11,251  92.1 
11,021  9b.6 


752 

180 

372 

P 

101 

218' 


16.1 
10.3  * 
19.6  • 

2.,r 

1.7 

4,6 


4,675 

1.750 

2,925 


I0j837 


6,085 

4<752 


13,731.88.5  *1,071 

7,242  >2.4  • .-'281 
6,489  84.5  790 

'xj 

1,668.  ».5 
375 ^4. 5 
1,493  (97.3 

, I».  100.0 

79  94*q 


6.9  15,512 

3.6  7,835 

li.3  7,677 

a.  . , 

.2'/  ''1,998 

.0  397 

.2  1,601 

..0  : 102' 
>0-  18 

.0  84 


.1  .2,100 

4 415 

.2  1,685 


2,108  2.7 

465  1.3 

1,673  3.9 

457  1.4 

153  , .9 
304  1*9 


77,929 
34,689 
43,240 
33,027 
17,408 
15,619  ' 


1.10,956 


618 

‘ 1.2 

52,097 

1,977 

3.4 

58,859 

366 

3.3 

11,167 

124 

2.3 

5,510 

242 

4.3 

5,677 

2,961 

2.4 

122,143 

742 

1.3 

57,607 

2,219 

3.4 

64,536 

1,135 

1.4 

19,590 

254 

.7 

38,246 

881 

2.1 

41,344 

166 

.7 

24,378 

f 55 

'.5 

12,213 

111 

.9 

12*165 

2281. 


I m ■ * li 

j fAkCtt  • \im  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATJCN  FOR  SELECTED  MAJOR  HELDS  OF  $TUUY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  ETHNICITY  AND  SEX:  STATE.  1976  ‘ , 

&UOR  FIELD  9999  - SUNHARY  , ' ' ' 


AMERICAN  INDIAN  ALACK  ASIAN  OR  '*  TOTAL  UNITE  NON-RESIDENT 

4 ALASKAN  NATIVE  N0N-H1SPAN1C  RACIFU  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL’ 


’■  NUMBER 

"■  1 * * • 

% 

NUMBER 

l 

NUMBER  , 

X 

NUMBER 

t 

■KANSAS 

continueo 

, TOTAL  ‘ 

266 

.3 

8,710 

8.4 

266 

.3 

271 

' <.3 

FEMALE 

U4 

f.3 

4, *38 

1 8.6 

117 

.2 

100 

.2 

MALE 

162 

' .3 

4,272 

\S.U 

149 

.3 

17/ 

. .3 

v • GRADUATE: 

• 

t 

i 

- FULL-TIME 

6 

.1 

179 

4.U 

13 

.3 

19 

.4 

!:i  FEMALE 

1 

.1 

■ 98 

5.4 

1 

.1 

15 

.8 

MALE 

4 

.1 

, Ml 

3.0  > 

12 

.4 

4 

.1 

PART-TIME  | 

I 0 

*•1 

; 454 

3.6 

' 20, 

.2 

19 

.2 

FEMALE  1 

P A 

.0 

266 

4.1 

7 

.1 

9 

.1 

. J 

.1 

,166 

' 3,5 

■ 13 

.3. 

10 

.2 

'TOTAL 

11 

.1 

633 

. 3*9 

^3 

.2 

. ' 38 

.2 

female 

4 • 

.0 

384 

4.4 

8 

.1 

• 24 

.3 

MALE 

7 

.1 

^ 249 

•3.3 

25 

.3 

14 

.*2 

PROFESSIONAL: 

• 

\ 

. 

V . full-time 

X 

.2 

89 

2.3 

^ u 
m 2 

.3 

.3' 

6 

.2 

FEMALE 

if 

.4 

23 

3.2 

l 

.1 

HALE 

0 

.2 

66 

24 

- 6$ 

.3 

5 

~.2 

PART-TIME 

u 

'.0 

1 

' .6 

1 

.6 

’ 0 

.0 

FEMALE 

0 ‘ 

• if 

. 1 

1 2.6 

0 

.0 

0 

/.o 

' MALE 

* I * 

0 

.0 

. 0 

. .0 

' i 

.9 

0< 

.0 

TOTAL 

9 

•2 

* SO 

1* 

4 

.3  ’ 

6 

.1 

female.  . 

i 

.4 

■ 24 

3.2' 

j 

.3 

l 

.1 

male 

#• 

.2 

66 

2.U 

10 

.3 

5 

.2 

‘ , UND*6RAi)*PR0F: 

V 

full-time  . 

04 

.3 

7,253 

8.2 

204 

r2 

• ’213 

.2 

female 

119 

.3 

3,739 

' 9.2 

75 

.2 

93 

.2 

. ' ■ ■ male 

135 

,i 

3,614 

7.4 

129 

.3  • 

120 

-4.3 

part-time 

52 

.1 

,2,180 

6.0 

'107 

-.3 

• 102 

.3 

- femaie 

22 

.i 

■ 1,107 
1 1,073. 

5.6 

52  ' 

.3 

32 

.2 

male  * 

30 

.2 

6.5 

55 

.3 

70 

.6 

total 

3jo 

’.2 

9,  <,33 

7.6 

311 

.3 

316 

.3 

female' 

141 

-.2 

.4,646 

8.1 

127 

.2 

125 

* .2 

• , male 

1«5 

1 , 

.5 

4,5o7 

7.1 

184 

.3 

190 

.3 

unclassified:^ 

total 

77 

3.0 

131 

5.1 

9 

.3 

5 

.2 

- FEMALE 

57 

3.6  • 

62 

5.2 

■ 4’ 

.3 

2 

A 

22$' 

20 

2.U 

<,9 

4.9 

5 

.5 

3. 

V 

. .3 

. 

ERIC  C 

> 

NUMBER  i NUMBER  I 


9,Sjf  9.1  93.136  89.6 

4.789  9.5  45,361  89.9 

4,744  8.9  47,773  89.3 


216  4.8  3,878  86.3 

US  6.4  1,599  86.4 

101  3.8  2,279  84.81 

- 499  4.2  ‘.11,149  94.5) 

. 305  • 4.4  ..  £.622  95.1 

194  4.0  4,527  93.6 


715 

’4.4 

15,027 

92.2 

420 ' 

"V 

8,221 

93.7 

295 

7 

. 6,806 

90.5 

US 

2.9 

3,fye 

96.3 

29. 

. 4.0 

.686 

95.0 

, :A- 

2.7  ' 

3,  m2 

96.6 

, J 

.1.3 

152- 

98.7 

■ 

2.6 

37 

97.4 

. M 

\ * 

116 

99.1 

117 

3,*0 

96.4 

30 

3.9 

723 

95.1 

67 

2.6 

^3,197 

96.6 , 

7,924  < 

9.0 

78,508 

89.2 

4,026 

9.9 

36,395 

69.3 

3,8?8 

8.3 « 

42,113 

89.2 

2,441 

6.7 

33,573 

92.4 

1,213 

6.3 

17,9110 

93.2 

1,228 

7.2 

15,663 

91.5 

10,365 

8.3 

112,081. 

90.1 

5,239 

• 8.7 

54,305 

90.5 

5,126 

6.0 

57,776 

89.8 

222 

6.6 

2,338 

90.7 

145 

9.1 

1,429 

90.0 

77 

7.8 

909 

91.7 

NUMBER 

l 

NUMBER 

1,301 

1.3 

103,968 

309 

.6 

SO, 459 

*992 

1.9 

53,509 

401 

8.9 

4,495 

95 

5.3 

’ ' 1,809 

306 

11.4) 

• 2,686 

149 

1.3 

11,797 

• 35 

.5 

6,962 

114 

< 4,835 

550 

3.4 

16,292 

130 

1.5 

8,771 

4?0 

t 

5.6 

7,521 

' I 

31 

• .8 

; 3,914 

7 

1.0 

' 722 

24 

.8 

3,192 

0 

.0 

154 

' 0 

.0 

38 

0 

.0 

116 

• 31 

.8 

4,068 

7 

.9 

760 

'24 

.7 

3,308 

1,567 

1.6 

87,999 

356 

.9 

40,777 

1,211 

2.6 

47,222 

'315 

.9 

',36,329 

' 90 

.5 

19,213 

225 

1.3 

17,116 

1,882 

1.5 

124,328 

446 

.7 

59,990 

1,436 

2.2 

64,338 

16 

.7 

2,578 

13 

.8 

1,567 

5 

.5 

991 

% 


TOTAL  EMtflL*«» 


laiM.  wmw"* 
TOUL  383 

.3 

9,5ft4 

7.5  1 

320 

.3 

* FEMALE 

14* 

.3 

4,9<8 

4.0 

131 

.2 

, MU 

.3 

* 4,636 

7.1 

169 

.,3 

kMlilAM 

i 

3f  INSTITUTIONS! 

• 

U**AULWA1E$1 

FULL-TIME 

1 \1 

.1 

25,950 

25.6 

. 498 

.5 

FEMALE 

19 

• 2 

15,041 

31. u 

202 

.4 

MALE  . 

71 

.1 

10,5u9 

21.0 

296 

.6 

PART-TIME 

44 

.2 

ft, 217 

23.3 

203 

.6 

' FEMALE 

17 

.1 

3,028 

23.3 

74 

.6 

MU 

i 7 

.2 

3,189 

23,3 

129 

.9 

TOTAL 

191 

*2. 

32.147 

25.3 

701 

•6  , 

f,EML( 

93 

.2 

I8,0o9 

29.3 

276 

.4 

MAlE 

98 

• 1 1 

' 14,098 

21.4 

' 423 

• .6 

&AWMT{: 

full-time 

10. 

.2 

501 

4.5 

37 

.6 

FEMALE 

* 

.2 

293 

13.1 

13  ' 

.6 

MALE 

6 

.2 

208 

5.7 

24 

.7 

PAM-flNt 

15 

.1 

2,261 

21.1 

39 

.4 

female 

4- 

•1, 

1,637 

25.4 

19 

.3 

MLE 

11 

.3 

Us 

14.* 

20 

.5 

total 

' & 

.2 

2,  762 

16./ 

76 

.5 

female 
MlE  '■  . 

i 

17 

.1 

•2 

• 1,930 
, 432 

22.5  j 
lOrr  ' 

/ 32 
44 

.4 

.6 

PROFESSIONAL; 

8 

• 

• 

FULL-TIME 

13 

.3 

■ 220 

4.8 

15 

.3 

female  , 1 

n 

.9 

54' 

ft.9 

7. 

A 

• MlE  ■ 

9 

.2 

14ft 

4.* 

8 

.2 

paw-time  " 

■ 0 ■ 

..0  • 

33 

6.1* 

4 

.7 

FEMALE  .) 
: HALE  J 

•% 

.0 

13' 

9.0 

2 

1.4 

0 

, .0 

20 

5.1 

2 

.5 

total 

13 

• 3 

253 

* 

4.9  \ 

19 

.4 

FcMAlE 

7 

• 6 

ft  7 

7.2 

9 

1.0 

male 

ft 

.1 

Ibo 

4.4 

10 

.2 

f 

uND»WA0*PfUf: 

full4ine 

170 

.2 

26,671 

24.0 

550 

.5 

• female 

6l 

.2 

13,348 

29.6 

222 

.4 

MALE 

6) 

.1 

- 11,243 

19.0 

328 

.6 

part-time 

59 

.2 

V 8,311 

<2.4 

246 

.6 

female 

21 

.1 

. 4,678 

<4.0 

95 

.5 

ml  ( 

38 

.2 

3,433 

20.8 

151 

.8 

total 

<29 

•2 

35, 162 

23.6 ' 

796 

.5  . 

' female 

10ft 

• 2 

20,0ftft 

24.2 

it! 

. *4 

. male 

s 

121 

.2 

15,116 

19.4 

479 

• 6 

UNttASSWEQ: 

total- 

13 

.2 

7ftl 

14.2 

60,-' 

1.1 

female 

ft 

.2 

527 

17.2 

28 

.9 

MALE 

7 

.3 

2j4 

10.2 

•32 

1.4 

d • 

ERIC 

MflUfllMfiffllHiU  i A 

'■'MCi 


320  .3  10.587  8.3  114,419  90.2  1,900  l.S  126,900 

127  .2  5,384  8.7  5.5,734  90.5  459  .7  61,577 


193 

1 

.3 

*'  5,203 

8.0 

58,665 

89.8 

1 

1,641  <2.2 

/ 

65,329 

1,136 

1.1 

27,731 

27.6 

70,726 

70.3 

/ 

2,138  ,2.1 

4 

100,595. 

503 

1.0 

15,822 

32.6 

,32,237 

66.4 

484  1.0 

' tf>563 

633 

1.2 

11,909 

22.9 

38,469  ’ 

73.9 

1,65 3.2  ' 

■,052 

37V 

1.4 

6,838 

25.6 

19,563 

J3.3 

291  1.1 

3,712 

152 

1.2 

3,271 

23.1 

9,658 

74.2 

J3  .7 

■,022 

222 

1.6 

3,567 

26.1 

9,925 

72.5 

198  1.4 

if, 690 

1,510 

1.2 

34,569 

27.2 

90,309 

7C.9 

2,629  1.9 

127,307 

655 

1.1 

W,09i.  31.0 

41,895 

68.L 

577  .9 

61,505 

855 

1.3 

15,476 

» ■ 

M \ 

48,414 

>,• 

73.6 

- 1,852  2.8 

••  65,762 

119 

2.C 

667 

*11.3 

4,756 

80.7 

i 

671  ' 8.0 

5,896 

52 

2.3 

362 

16.2 

1,779 

79.5 

94, — 6.3 

' 2,237 

67 

1.8 

305 

8.3 

2,977 

81.6 

375  10.3 

3,657 

159 

1.5  ' 

2,474 

23.1 

8,076 

75.5 

#1  U3 

10,691 

72 

1.1 

: 1,732 

27.3 

4,572 

72.0 

. 67  .7 

6,351 

87  2.0  742  17.1  \ 3,506  80.7  . 94  2.2  4,340 


- 278 

1.7 

3,141 

18.9 

12,632 

77.4. 

! 612 ' 

3.7 

16,585 

126 

1.4 

2,094 

24.4 

6,331 

74*0 

C 163 

UT 

. 8,586 

156 

1.9 

. 1,047 

13.1 

6,481  • 

8i*fi ' 

V w 

669 

5.9 

7,997 

' 1 

. 37 

,8, 

. ‘285 

6 .5 

0 

6,20 

i 

93.3 

. 1 * 

; 23.. 

.5 

6^595 

6 

.8 

■ 74 

9.4 

p 9 

90.2 

, ! 3 

.6 

* 786, 

31 

.4 

211 

5,5 

31578 

93.9 

* * 20 

.5 

3,809 

3 

.6 

40 

7.4 

(499 

92.4 

VI 

.2 

560 

r 

.7. 

16 

11.0 

129 

89.0 

0 

.0 

165 

2 

.5 

24 

6.1 

390 

93.7 

, 1 

.3 

395, 

6C 

.8 

325 

6.3 

4,786 

93.2 

' 26 1 

.5 

5,135 

I 

90 

9.7 

838 

90.0 

'3 

.3 

931 

33 

•6 

235 

5.6 

. 3,948 

93.9 

‘ 21 

.5 

6,206 

1,292 

1.2 

28,663 

25.8 

79,769 

/ 

71.8 

2,632 

2.6 

111,066 

561 

1.1 

16,256 

31.5 

34,725 

67.3 

583 

l.r 

51,566 

731 

12,425 

20.9 

45,044 

75.7 

2,069 

3.6 

59,518 

536 

1.4 

9,352 

24.6 

26,158 

74.2 

633 

1.1 

37,943 

225 

1.2 

5,019 

25.7 

14,359 

73.6 

160 

.7 

19,518 

311 

1.7 

4,333 

23.5 

13,799  74.9 

293 

1.6 

18,625 

1,828 

1.2 

' 38,035 

25.5 

107,927 

72.4 

3,065 

2.1 

• 169,027'' 

786 

1.1 

21,277 

29.9  > 

49,0.84- 

6$.r. 

723 

1.0 

71,086 

1,042 

1.3 

16,758 

21.5 

. 56,843' 

75.5 

2,362“ 

1.0 

77, $63 

43  ’ 

.4 

877 

1ft. 4 

4,370 

81.5 

112 

2.1 

5,359 

12 

.4 

573 

18.7 

2,429 

.79.1 

68 

2.2 

3,070 

31 

1.4 

304 

13.3 

1,941 

84.6 

66 

1.9 

2,269 

1141 


I 


* 1142 


UHt  17  * TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  FOR  SElftTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  R NO  LEVEL  OF  ENROLMENT 
4V  RACE  ETHNIC [Tv  AND  STt:  STATE,  1976 

# 

major  Fl&o  999v  - summary  . 


AMERICAN  INDIAN  BLACA  ' ASIAN  OR  TOTAL  bHtlf  NCN-RESIOENT 

ALASAAN  NATIVE  NJN-HtSRAMC  PACIFIC  ISLANDER  ' HISPANIC  MINORITY  NON-HlSRANIC  ALIEN 


NUMBER 


LOU^UMA 


TOTAL  EMUklMENT: 
TOTAL  <42 

FEMALE  , 114 

MALE  1-26 

MAINE.  ' 


A NUMBER 
CONTINUED 


» number  t NUMIER  l NUMBER  I NUMBER  ' 1 Nl^BER  l 


.2 

.2 


35,943’  23.3 
*0,593  4:7.6 
IS, 350  19.1 

25  INSTITUTIONS) 


B56  • .4  1,171  1.2  38,912  <5.2  112,297  7?.7 

*3  •>  798  1.1  21*850  29.5  51,513  49.5 

311  .6  1,073  . 1.3  17,062  il.i  60,784  75.8 


TOTAL 

NUMBER 


3,177  2.1  154,386 

791  l.l  74,154 

2,386.  3.0  80,2)2 


UMOENORAOUATES: 

FUU-TINE 

FEMALE 

MALE 

Part-time 

f FEME 

male 

TuTAl 
FEMALE 
• A It 

GRADUATE: 
FUU-TIME  ' 
FEMALE 
male 

FARHlMt 

female 

MALE 

TOTAL' 

female. 

male 

PROFESSIONALS  • 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 

total  ... 

' female 

.HALE  ’ 


EMC 


9T 

46 

51 

14 

6 

b 


.V 

.4 

.3 

.5 

.4 

.5 


ill 

HI 

1*1 

0 

4 

i 


.8 

.7 

.V 

.2  * 

.'•7  r 


73 

27 

46 

l 

0 

l 


.3 

.2 

.3 

.0 

.0 

.1 


60 

18 

42 

2 

0 

2 


.2 

.2 

.3 

.1 

.0 

*1 


452  1.7 
172  1.5 

280  1.9 

23  .8 

10'  '.7 
13.  .8 


25,931  97.6 
11,261  98.2 
14,670  97.1 
2,955  98.7 
. 1,355  98.5 
'*1,600  98.8 


1.97 

37 


.7 

.3 


160  1.1 
17  .6 


11 

6 


.8 

.4 


26,580 

11,470 

15,110 

2,995 

1,376 

1,619 


11 

.h 

22# 

.8 

74  .3 

62 

.2 

|A75- 

116 

28,886  97.7  •' 

214 

y 

29,575 

>2 

#3 

.7 

27  .2 

18 

.1 

182 

1.4 

12*61%  98.2 

, 48 

M 

12,846 

59 

143 

.9 

47  .3 

44. 

.3 

• 293 

1.8' 

16,270,  97.3 

166 

1.0 

16,729 

0 

• 0 , 

0 

k 

.0  " 

2 .2 

0 

• 

.0 

2 

.2 

924  95.2' 

45 

4.6 

971 

U 

. .0- 

0 

*0  ’ 

0 .0 

0 

.0/ 

0 

.0 

323'  96.1 

13 

3.9 

336 

0 

•0 

•0 

"o 

2 .3 

o . 

.0.1 

2 

.3 

601  94.6 

•32 

5.0 

635 

0 

1 

.1 

1 .1 

1 

•4 

3 

.4 

• 736  98.8 

6 

,8  “ 

745 

0 

• 0 - 

> ‘ 0 

.0 

1 .3 

1 

i3 

2 

.5 

393  99.0  . 

2 

.5 

397 

,D' 

.0 

. J 

0 .0 

• ' o 

.0 

l 

.3 

9 

343  98.6 

4 

1.1 

348 

•V 

.lr 

l 

.1 

J ,1 

1 

.1 

5 

.5 

1,660  96.7 

51 

3.0 

i 

1,716 

0 

.0 

C 

.0 

1 .1 

1 

.1 

2 

.3 

714  97.7 

15 

2.0 

733 

o 

• 0 

l 

.1 

2 .2' 

0 

.0 

3 

.3 

944  96.0 

36 

3.7 

983 

i 

0 

*0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

338  99.7 

1 

.3 

339 

u 

•u 

0 

•0  , 

0 .0 

0 

.0  . 

0 

.0 

84  100.0 

0 

.0 

84 

•0 

.0 

u 

.0 

0 .0 

c 

.0 

0 

.0 

254  99.6 

1 

.4 

255 

u 

.0 

0 

.u 

0 ' .0 

/ 

0 

.0 

. 0 

;o 

12  100.0 

0 

.0 

,12' 

0 

.0 

u 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

4400.C9 

0 

.0 

4 

V 

» 

0 

k 

.0 

0 .0 

c 

.0 

0 

.0 

8100*0 

0 

.0 

8 

If 

•u 

\ 0 

.0 

0'  '.0 

0 

.0 

0 

.0 

• #0  94.7 

’ i 

351, 

V 

.u 

. 0 

.0 

0 .0 

0 

fO 

•p. 

.0 

66  1001) 

0 

.0. 

88  1 

u 

k 

.0 

0 

>.u 

0 .0 

0 

.0 

1 

0 

.0  * 

262  99.6 

1 

.4 

2639? 

v. 


'WiWaAOaPAOPi 


f OlL-T ime 
female 

• • ill  ► 

97 

A6 

61 

.3 

.A 

.3 

222 

81 

LAI 

.8 

.7 

A 

{part-time 

1A 

• 4 4 

7 

.2 

W FEMALE 

. 6 

•j 

A 

•i 

MALE 

8 

•4 

3 

U 

TOTAL 

111 

• 4 

2<9 

.7 

FEMALE  . 

52 

■•4  1 

86’ 

.6 

MALE' 

69 

.i 

IAA 

.8 

•A 

umllassiheo^ 

total 

03 

•0 

1A 

i 

.2 

female  1 

18 

*.r 

3 

.1. 

HALE  15  ■ .4  u -J 


total  Enrollment  j 


TOTAL  • 

» IAA 

.A  243 

.0 

. female 

70 

.A  b8 

.5 

mt 

7A 

.3  155 

.7 

MARYLAND 

, ’ 1 

I 52  INSTITUTIONS) 

75 

.3 

<60 

.2 

464 

1.6 

27 

.2 

18 

.2 

172 

l.A 

48.  . 

...  _42_V 

.3 

282 

1.8 

2 

.1  ' 

J 

.1 

26 

.7 

l 

.1 

l 

.1 

v 12 

.7 

l . 

.1 

f 

.2 

2 

.1 

IA 

. I 

, r 

77’ 

63 

.2 

460 

1.5 

28 

.2 

19 

.1 

184 

1.3 

A9 

*3 

AA 

.2 

296' 

1.6 

A 

.1 

7 

,.l 

58 

.7 

0 

.0  . 

3 

.1 

2V 

.0 

A 

.1 

.1 

. 3A(  • 1.0 

W 

61 

.2 

70 

.2 

538 

l.A 

28 

V2 

22 

.1 

208 

1.2 

53 

h . 

A8 

.2 

330 

1.5 

27,19* 

11,666 

15,325 

97. 1 

98.1 
97.0 

2A3 

$0 

193 

.9 

.A 

1.2 

27,690 

fl,890 

16,000 

3,70) 

98.7  ‘ 

23 

*4 

1,752 

1,752 

96.6 

13 

.7 

1,777 

1,951 

98.6 

io 

.5 

1,975 

30,696 

97.6 

266 

,3 

31, 6^ 

13,420 

98.2 

' 93 

.5 

. 13.667  „ 

17,476 

97,2 

203  . 

1.1 

* 

,17,97} 

( 

7,759 

98.9 

* 

30 

.A 

7,847 

A, 301 

99.0 

16 

.A 

A,M 

3,458 

98.7 

12 

.3 

3*504 

}«to5 

97.9 

.296 

.7 

39,489 

17,721 

98. A 

81 

.A' 

18,010 

20,934 

97.5 

215 

1.0 

< 21,479 

i 


UNOtRWAOUAfESt * 
fULL-UNE  360 


FEMALE 

' male 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


ilk 

IT# 

<06 

iOA 

LOL 


•A 

.A' 

.A 

.3 

I 

• J 
.3 


19,445 

.11.373 

0,072' 

ll.ObA 

7,201 

AiO#3 


20.3 
20.6 

17.0 

18.0 
20. A 

15.3 


PART-TIME 
FEMALE 
. MALt 

total 

FERALE 

*-•  r 

ERLO 

"103 


0 / .0 
0*  0) 
0 .'*0 


u 

A 


6.6 
10.3* 
A.  5 


0 

0 

0 


.0. 

.0 

.0 


2 AO  b.A 
66  10.6 
ISA.  ,5.2, 


TOTAL 

'FEMALE 

5o5 

.3 

31,329 

19.4* 

11538 

266 

18, 574 

766 

MALE 

279 

.A 

12,755 

1*3 

. 77  2 

LAAUOATE: 

FULL-TIME 

U ' 

- /.  ■ 

.3 

* 

494 

7.  A 

” 56 

FEMALE 

8 

.3 

502 

10.5. 

,<  , ^ 

'male 

> 14 

v 192 

5.1 

34 

PART-TIME 

32 

.2 

1,855 

12.6 

76 

FEMAl't 

■10 

.1 

. 1,143 

1A.9 

‘39 

MALE 

22  ' 

.3 

' . 662 

. 9.9 

37 

t 

total  ’ 

W 

.3 

2,349 

11.0 

132 

, FEMALE  ” 

.18 

U 

1,445 

13.7 

61 

MALE 

3b 

.3* 

o5A 

6.2 

71 

PROFESSION*: 
FOLL-TIHe  . 

. 0 

’.0 

228 

615 

Al 

FEMALE  * 

u 

.0 

* 82  , 

10.9. . 

* 14 

MALE 

0 

,.o 

146 

5.5 

27 

1 

1 

0 

42 

15 

ir 


1.2 

1.9 

1.0 

.6 

2.6 

•Q 

1.1 

1.9 

.9 


.6 

.6 

.6 

.a 

.7 

.9 


21,295  i2.2 
l2,26rt5TA- 
9,028  19.0 
'13,232  20.1 
7,884  • 22.3 
5,3A8 . 17.5 


7i,i41 

35,221 

36,920 

61,520 

26,912 

24,608 


75.3 

72.9 

77.7 

78.2 

76.2 
80.6 


t 


2,428 
8A6 
,582 
, HA 
528 
586 


2.5 
1.8 
3.3 
1.7 

1.5 

M 


95*664 

48,334 

47,630 

63,166 

35,324  ■ 

30,542 


‘1.0 

|,095  • 

.7 

34,527 

21.3 

123,661 

76.5 

3,542 

2.2  * 

161,730  . 

'.9  . 

525 

.•6 

20,151 

2A..1 

62,133 

74.3 

1,374 

1.6 

63,658 

.vi.o* 

570 

• .7 

14,376 

18.4 

■ 61*528 

78.6 

2,168 

2.8  : 

78,072  ' 

.8  ’ 

61 

,9 

633 

9.5 

5,337 

79.9 

710 

t 

10.6, 

6,680 

' .7 

32 

1.1 

*364 

12.4 

\2,425 

82.4 

153 

5.2 

2,942 

.9 

29 

.8 

269 

7.2 

. 2,912 

77.9 

557 

14.9 

3,738 

■ .5’ 

75, 

,v 

2,038 

13.9 

. 12,181 

82.8  * 

489 

3,3 

14,706 

.5 

39 

.5 

1,284 

16.0 

6,516 

81.5 

196 

2.5 

7,995 

.6 

36 

.5 

> '757 

11.3 

5,665 

84. A 

291 

4.3 

1 

.6,713 

’ ' .6 

136 

.6 

2,671 

12.5 

17,M8 

81.9 

* 1,199 

5.6 

21,388’' 

.6' 

fl 

.6  ' 

* 1,645 

15.0 

8,941 

81.8 

351 

3.2 

' 10,937 

-.7 

65. 

.6 

1,026 

9.8 

’ ,#,577 

42.1 

848 

8.1 

, 10,451 < 

m 


1144 


T4HE  17  - TUTAL  .ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HI&H6R  EDUCATION  FCP  SELECTS  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  WC  LEVEL  Of  ENROLLMENT 
V NT  fUCt  ETHNItinr  4NU  SIX!  STATE*  1976 


MAJOR  FIELD  9999  - SUMMARY 


AMERICAN  INDUS  ' t)L4U  ASUS  04  TOTAL 

AUSkAN  NATIVE  "nON-hISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 


; NUMBER 

* 

■ 4 ' 

NUMBER 

; 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

MARYLAND 

CONTINUED 

. » 

1 

1 

. • • 

UNIWiMAD*PRUF: 

FULL-TIME 

M 

.4 

20,  U7 

19.0 

‘ ,994 

.9 

661 

.6 

22,207 

20.9 

80,693 

76.1 

. ffW 

190 

.4 

11,757 

22.6 

. 462 

.9 

321 

.6 

12,730 

24.5 

38,211 

73.6 

male  : 

192 

.4 

81410 

15.6, 

1.0 

343 

.6 

9,477 

17.6 

42,406 

78.5 

PART-TIME 

237 

.3 

13,75P  17.IT, 

* If 

.9  . 

577 

.7 

15,283 

18.9 

* 63,903 

794 

- FEMALE 

U4 

1.3 

•'  8,398 

19.4.' 

380  - 

19 

278 

.6 

9,170 

21.1 

33,462 

77.2 

MALE 

Hi 

.3 

5,353 

14.3  • 

338 

,9 

299 

.8 

6,113 

Uf.3 

30,441 

81.3 

total  ' 

619’ 

.3 

33,916 

t 

18.2 

1,712' 

.9 

1,241 

.7 

37,490 

20.1 

£44,598 

77.4 

FEMALE 

304 

.3 

20,155 

21.  L 

842 

.9 

599 

.6 

21,900 

23.0 

71,753 

75,2 

' MALE 

Jl5 

.3 

13,763 

15.0 

870 

l.Of 

642 

.7 

15,590  17.0 

» , 

72,845 

1 

79,6 

UNCLASSIFIED: 

♦ 

r 

1 

1 * 

* 

. -A 

. • , 

f 

total  ■ 

62 

.3 

l/M 

13.4 

213 

.9 

116 

.5 

3,433 

15.2  ' 

16,333 

72.1 

female 

31 

,3  ■ 

1,834 

16.6 

97; 

.8 

73 

.6 

2,035 

17.3 

8,354 

70.9 

MALE 

. il 

• i 

1,208 

11.1 

116 

1.1 

43 

.4 

1,391 

12.9 

7,929 

73.4 

' UNITE  NON-RESlOfNT 

NON-HJSPANIC  ALIEN 


X NUMBER  k S 


3,165  3.0 

1*009  1.9 

- MSA  4,0 
1,603;  2.0 
726  1,7 

077  2.43 

4,768  2.6 

1,733  • 1,8 
3,033.*  3.3 

i ■ 


r 


TOTAL  ENROLLMENT: 


total 

6dl 

.3 

36,960 

17.6, 

1,925 

.9 

1,357 

FEMALE 

. 335 

.3 

21,989 

20.5 

9J9 

.9 

672 

MALE  ' 

346 

.3 

14,971 

14.6 

966  - 

1.0  , 

A 685 

.6 

.6 

.7 


40,923  19. S 
23,915  22.3 
16,988  ‘16.6 


160,931  76.8 
80,107  74,7  ’ 
80,824  79.0 


2,891' 12.8 
1,393  11.8 
1,498  13.8 


7,659  3.7 
3,128  2.9 
4,511  4.4 


TOTAL 

NUMBER 


106,067 
32,030 
. 54*037 
80,769 
43,338, 
37*431 

186,856 ' 
95,388 
91,441 


22,657 

11,782 

10,873 


209,513 

107,170 

102,343 


MASSACHUSETTS  : 


119  INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 
FdLL-MME  939 

FEMALE  ol4 

MALE  .325 

PART-TIME  .89, 
FEMALE  *2 

MALE.  4T 

■V 

TUTAL  1,028 

FEMALE  t>5b 

MALE  • iU 


.3 

.6 

..3 

.2 

.2 

.2 

A 

.4 
.3 
• J 


8,719 

4.2 

1,885 

.9 

2,698 

4,783 

4.7 

833  - 

.8 

. 1,257 

3,936 

3.7 

1,052 

1.0 

1,441 

1,236 

3.2 

2 82 

.7 

364 

oj»8 

3.o 

139 

.8 

188 

‘ 590, 

2.8 

143 

.7 

196 

9,9>? 

4.1 

2,lt>7 

.9 

3,082 

5,44 

• 

3.6 

“972  x 

.8 

1,445 

4,526 

l,19f ' 

1.0 

1,637 

.9 

1.3 

1.2 

1.3 


14,241  6.9  187,969  90.9 

7,487  7.4  92,631  91.1 


6,734  6.4 
1,993  5.2 
1,017  5.7 
976  4.7 


16,234 
8,  ?04 
7<730 


6.6 

7.1 

6.1 


95,328  90.8 
35,689  92.3 
16,479  91.8 
19,210  92.7 

223,648  91.1 
109,110  91.2 
114,538  91.1 


, f 

4,505  2.2 

1,558  1.5 

2,947  * 2.8 
996  2.6 

450  2.5 

546  2.6 

5,501  2.2 

2,008  1.7 

3,493  2,8 


206,705 

101,676 

105*021 

38,67V 

17,946 

20,732 

245,383 

119,622 

125,761 


GRADUATE: 
FUU-TIHE 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
FEMALE 
MALE 


33 

.2  ' 

697 

3.2 

1.4 

251 

1.2 

1,279 

6.0 

17,059 

79.5 

3,128 

14.6 

21,466 

16 

.2 

. '34 

4.2 

97 

1.3 

86 

1.1 

521 

6.7 

6,602 

85.2 

628 

8.1 

7,751 

17 

.1  . ’ 

375 

2.7 

201 

1.5 

165 

’ 1,2 

758 

5.5 

10,457 

76.2 

' 2,500 

18.2 

13,715 

41 

.2  ' 

686 

2.2  1 

263 

1.0 

156 

.6 

1,946 

4.0  . 

24,504 

93.7 

588 

2.2 

26,138 

15 

•1  .i 

‘4 

2.2 

85 

.7 

"81  • 

.7 

443 

Jll  Art'  . 

11,378 

94,7 

199 

- l*Y 

12ifl2fe- 

26  ' 

.2 

324 

2.3 

178 

1.3 

75 

.5 

603 

t.3 

13,126 

93.0 

389 

2*8 

14, ui 

i 

‘ ' 

V 

V 

/ 

» 

. H 

• 

4 

1 ./• 

> 

y 

V 


lot At' 
FEHALl 
HALE 


U 

31 

43 


"t«OHSSIQKAL» 

FUa-HHf 

FEKALE 

KALE 

PRAT-tlHE 

FfcKALt 

HALE 


Jl 

14 

a 

» 

3 

i 


■ i* 

TOTAt  * , 
FERAlE 
KALE 


Li 

It 


uNO*&AAlWRJFi 
FulL-UR*  1<V09 


FEKAlk 
KALE 
PARI -TIKE 
; FERAL E 
kale 


o44 

Jb5‘ 

liE 

6U 

lb 


TOTAL 

fekalE 

HALE 


1,145 
> ?04 
441 


UNCLASSIFIED: 
TOTAL 
FEKALE 
KALE  ' 


2u 

m 

45 


] TOTAL  ENROLL K£Nl : 

' ‘-total  1iJ*i 

FENAiE  Ub 
KALE  . s 04 


KiOUbAN 


r 


uKOERORWATlS} 


FOLL-M 
FEKALE 
HALE 
PART-TIKE 
FEKALE 

kale 


I,2s9 

541 

Kb 

9* 

4bi 

44i' 


TOTAL 

FEKALE 

KALE 


1,UQ4 

iUi<* 


bRAOUAtf: 

mU-UKE 

FEKALE 

kale 

part-tike 

FEKALE 

KALE 


75 

♦a 

89 

4d 

Hi 


O 

<l( 

unpaspj  | 


,2 

1,283 

2.7 

t 

1.2 

.2 

584 

3>U 

162- 

.9 

.2 

649 

2.) 

379 

1.4 

.4 

448 

4.4 

163 

1.6 

.5 

lbli 

6.0 

55 

2.0 

.3 

285 

3.9 

106 

1.5 

.4 

r 

1.6 

7 

.4 

.7 

\b 

1.5 

* > 

.5 

.3 

'19 

1.6 

5 

.4 

.4 

473 

4.0 

170 

1.5 

.5 

169 

6.4 

57 

1.6 

.3 

304 

3.5 

113 

.1*3 

.4, 

9,864 

'4.1 

2,346 

1.0 

iO 

5,268  j 

,4.7 

965 

.1 

. 1 4,596 

3.6 

1,361 

1*1 

.2 

1,649 

2.6 

• 552 

.8 

.2 

91b 

3.0 

• 226 

.7 

.2 

• , 933 

2*6 

,326 

.9 

' t 

.4 

11,713 

3.8 

2,898 

u 

.5 

/(, 166 

4.3 

1,211 

.8 

.3‘ 

6,529' 

3.4 

1,687 

• uo 

i 

.4 

1,566 

Kb  ■ 

338 

.6 

.4 

626 

Kb 

» 191 

.7 

.4 

737 

2.7 

147 

4 

.5 

.4 

13,276 

3.7 

3,236 

.9 

.6 

7,012 

4.1 

1,402 

.8 

6,206 

3.3 

1,834 

1.0 

94  INSTITUTIONS) 
*• 

/ 

.5 

28,637 

11.6 

1,481 

.6 

.> 

16,167 

14.3  ■. 

600 

.5 

.0 

12,360 

9.3 

861 

.7 

.7 

16,316 

10.? 

747 

.5 

.7 

8,66? 

12.0 

339 

.5 

.7 

0,968 

V4 

406 

.6 

.b 

43,662 

11.3 

■2,228 

.6 

.5 

24,614 

13.4 

939 

.5 

.0 

19,368 

9.4 

1,289 

.6 

.4' 

1,475 

7.8 

340 

1 1.8 

.4 

60b 

11.4  ' 

101 

1.4 

.4 

66? 

5.6 

• 239 

' -2.0 

.3 

-■  2,062 

6.7 

214 

.7 

.3 

1,626 

7.9 

83 

.5 

4 

736 

5.6 

131 

.9 

LOT 

lot 

240 


IJ) 

At 

lOf 

6 

0 

6 


1(1 

4? 

11* 


.9  2,32* 

.1  9AA 

.9  1,391 


4.9 
A.9 
A. 9 


■ 41,56)  *M 
11,910  90.9 
23,583  84,7 


l,!‘ 

1*T 

1*3 

•*  . 
.0 
.5 


803  7.9 
2?9.  10.2 
524  .7.1 
AA  2.7 


11 

13 


3»l(jA  1*J 

1,)90  1*2 

1,71*  l*4 

,>A(  *® 

2(9  *9 

277  *4 


3,650  1*2 

1*659'  1*2 

1,991  1*2 


596  1*1 

7jC  1*0 


4,2*6  1*2 

1,99>  1*2 

2,251  1*2 


4 


2,03* 

910 

1,12*  *® 

1,396  1.0' 

5(9  *0 

• 827  M 


3,A)0  .9 

U79  *4 

1,951  *9 


2(9  V,A 

ll>  M 

i)(  1*3. 

255  •( 

1JA  *4 

12*  *9 


2.7 

2.8 


9,195  90.9 
2.A21  41.9 
(,77A  9l«( 
1’,  556  97.0 
39?  97.3 
1,157  96.4 


1.4  8A7 

1.4  , 290 

1*3  , 557 

i 


7.2 

9.3 
(.5 


10,751  .91.7 
''2,820  90,0 
7,931  92, A 


It*  , 


10,323 

8,287 

S«03( 

3,083 

1,A71 

1,(12 


(.9 
7.A 
(.A 
A. 6 
A. 8 
A.* 


214,213  89.1 
101,(54  90.6 
112,559  89.2 
(1,749  93.0 
2(,25(  93.0 
33, #>  92,9 


19,4Q(  (.4 
9,758  (.8 
9,(48  5.9 


275,962  90,6 
129,910  .91.1 
146,052  90.1 


2,715  4.6 
1,476  5.1 
1,239  4.6 


52,508  93.5 
27,200  93,6 
25,248  93.3 


22,121  6.1 
[1,23a  .0.5 
10,887  5.b 


171,100  90.5 


33,341  13,6 
18,208  16.1 
15,133  11.4 
18,412  12.8 
9,728  13.9 
8,(44  11.7 


207,576 

93,544 

1032 
908 
507 
64,401 


IfeO 

m 


84,4 

82.6 

65.9 

66.2 

•85.3 

87.0 


2,159  11,5 
1,049  15.0 
iJlO  9.4 
2,620  8.5 
1,588'  4.4 
1,03$  7.4 


•14, ,218  75,( 
5,361  76.8 
8,855  74.8 
27,143  88.3 
14,975  88,7 
12,218  87.9 


3,716  U 
827  4.2 

2,889  10.4 


47,(04 

19*771 

27,81) 


(lift)  13.3  331,444  85.1 

27,936  15.3  153,051  83.6 

23,817  11.5  178,433  86.3 


116 

• 1.1 

10,114 

22J 

.8 

2s,  722 

94 

1.) 

7,392 

4 

.2 

' 1,404 

0 

.0 

410  . 

4 

.3 

jj  1,194 

120 

1.0 

11,718 

' 22 

.7 

3,132 

98 

1.1 

8,386 

. f 

7,749 

3.3 

' 238,285 

2,208 

2.0 

112,149 

5,541 

4,4 

12641)6 

1,588 

2.4 

66,420  1 

649 

,.2.1 

30,376® 

939 

v2.6 

36,044 

9,337 

3.1 

304,705 

2,857 

2.0 

142,525 

6,48(1 

4.0 

162,180 

946 

1.7 

56,169 

381 

U3 

29,117 

565 

2.1 

27,052  ; 

10,283 

2.8 1 

¥ 

360,874 

3,238 

1.9 

171,642 

7,045 

3.7 

189,232 
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TABLE  17  - TOTAL  jftOLLKtf  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
, BY  RACE  ETtmCJTY  AND  SEX:  STATE,  1976  • 


NA JDK  FIELD  9999  - SUMMARY 
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k 

■v 


AMERICAN  INDIAN  , BLACK  ASIAN  OR 
AUSkAN  NATIVE  NOlWiISPANlC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  WHITE  .NON-RESIDENT. 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER*  * NUMBER  A NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X . NUMBER  * NUMBER.  ‘ X ' NUMBER 


TOTAL  ENROLLMENT; 


TOTAL 

o78 

.2, 

28,718 

9.9 

2,685 

.9 

9,637 

3,3 

female 

jo7 

.3 

16,928 

11.6’ 

1,121 

.8 

9,999 

3.9 

MALE 

311 

.2 

11,790 

8.0  , 

1,569 

1.1 

9,688 

3.2 

NEW  MEXICO 

i 

17  INSTITUTIONS) 

UNDERGRADUATES: 

s, 

FJLL-TIMc 

1,07b 

3.9 

819 

2.6 

186 

.6 

8,138 

26.0 

FEMALE 

<*9 

ft 

9.8 

293 

2.2  ’ 

56 

.9 

3,675 

27.3 

MAlE 

929 

2.9 

526 

3.0 

130 

.7 

' 9,963 

25.1 

PART-TIME 

979 

5.9 

178 

i.O 

97 

.5 

2,189 

29.8 

FEMALE 

328 

, Ml 

79 

1.0 

25 

.5 

1,086 

23.2 

MALE 

190 

3.5 

109 

2.3 

22 

.'5  " 

1,098 

26.7 

TOTAL 

1,332 

3.9 

997 

2.3  ' 

233 

.6 

10,322 

25.7 

FEMALE 

977 

5.9 

3o7 

2.0 

81 

.9 

9,761 

26.2 

MALE 

575 

2.6 

630 

2.9 

'.132, 

.7 

5,561 

25.9 

GRADUA^:  • 

t 

full-time  * 

30 

1.2 

99 

1,9 

18 

, ,7 

313 

12.3 

female  1 , 

. 19 

1.6 

20 

2.2 

7 

.8  , 

- 128 

19.3 

MALE 

16 

1.0 

29 

1.8  * 

11 

' *7 

185 

11.3 

PART-TIME 

>3 

1.5 

90 

1.1 

21 

.6  \ 

557 

15.8 

female  ■ 

29 

1.7 

17 

1.0 

7 

.9  1 

252 

19,7 

HALE 

1 29 

1.3 

23 

1.3 

*19 

.8 

305 

16.7 

TOTAL 

83 

’ 1.9 

89 

* 1.3  y 

■ 39 

.6 

870 

19.3 
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93 

1.0  » 

37 

1.9.  * 

19 

.5 

380 

19.6 

MALE  < 

90 

1.2 

32 

1.3 

25 

. .7 

990 

19.2 

PROFESSIONAL: 

full-time 

10 

3.9 

* 9 

1.5 

.5 

.9* 

126 

21.6 

91.7U.14A.N 
23,365  16.3 


18,353.12.5 

& 


295,189  89,9 
119, 3U5  93.0 
12*, '889  85.7 


\ 


10,221  32.7 
9,673  39.7 
5,598  31.2’ 
>2,883  32,8 
1,513  32.3 
>1,370  33.3 
/ 

13,109  32.7 
'6,186  39.1 
6,918  31.6 


20,707  66.2 
8,760  65.0 
11,997  67.1 
5,879-  66.8 
3,152  67*3 
2,727  66.2 


26,586  .66.3 
11,912  65.6 
19,679  ,66.9 


910  "'IN. 2 
169.  18.8 
291  19.7 
671-19.0 
305  13.8 
366  20.1 


1,890  72.5 
697  77.6 
1,193  69.7 
2,765  78.3 
j 1,390  81.3 
1,375  75.9 


1,081  17.8 
.979  IS.  2 
■ 607  17.5 


9,605  75.9 
2,087 ' 80.-1 
2,518  72.7 


0 

12 

0 

u- 

■o 


9.9 

3.0 

.0 


2.2 

1.2 

9.7 


2 


3\ 

1 


1.1 

.7 

2.3 


26  19.3 
100  29.9 
7 16.3 


160’  27.9 

SwT-22.0 

120^29.9 
10  23.3' 


9 22  K.9 
192  78.0 
280  69.8 


TOTAL  ‘ 
FEMALE 
/I  MALE 


23  U 

O 

ERIC 


20 

8 

12 


.0 

0 

.0  , 

1 

6.3 

1 

6.3 

2 

12.5 

19 

87.5 

.0 

.2 

7.9 

0 

.0 

6 

22.2 

8 

29.6 

19 

70.9 

3.2’ 

11 

1.8 

6 

1.0 

133 

21.2 

170 

27.2 

955 

72.7 

9.0 

9 V 

2.0  ' 

'3 

1*5  . 

t H 

13.6 

92 

21.2 

156 

78.6 

2.8  ^ 

7 

1.6 

3 

.7 

106 

29,8 

128 

29.9 

299 

69.9 

,3,696  A,}  290,603 

999  J .1  193,669 

2,697^  1.8  196,939 


359  1.1  31,287 

96  .3'  .,'13,979 

313  1.8  17,808 

38  .9''  8,800 

18  .9  9,683 

20  15  9,H7 


397  1.0  90,087 

69  . .9  18,162 

333  . 1,5  21,925 


287  11.3 
32  ,3.6 
255  . 15.6 
96  2.7 

19  .6 

82  9,> 


2,537 


1,639 

0,532 

1,709 

1,823 


383  6.3 

96  1.8 

337  9,7 


6,069 
2,607 
• 3,962 


1 .2 

0 .0' 


1 .2 

-Y  .0 


0 .0 

0 .0 


583 

UK 

901 

93 

16 

27 


\ .2 

.0. 

11  .2 


9 


626 

198 

928 
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UffD+6AAl)tPRlJf: 

FULL-TIME 

* f 

1,128  3.3 

877; 

y. 

ko9 

.6 

8,577 

24.9 

FEMALE 

671  4.6 

317  , 

g$2 

J65  „ 

.4 

3,829 

26.3 

MALE 

657  2.3 

560  1 

m 

'l44 

.7 

4,748 

23.9 

PART-TIME 

527  '4,j 

220 

) 1.8 

69 

.6 

2,748 

22.2 

..  » FEMALE 

3)7, , 5.6 

91 

1.4 

33 

.5 

1,339 

20.9 

. MALE  ' 

170  2.6 

. 129 

2.2 

** 

.6 

1,409 

23.6 

TOTAL 

1,655- 

3.5 

1,097 

2.3 

278 

.6 

. 11,325 

24.2 

FEMALE 

1,028 

4.9 

408 

1.9 

98 

•.5 

5,168 

24.6 

MALE  • 

627 

■'2.4 

689 

2.7 

180 

.7 

6,157 

23.9 

V 

t 

• 

( 

UNCLASSIFIED: 

s.r 

1,544 

20*2  - 

TOTAL 

iiii 

125 

1.6 

57 

.7 

FEMALE 

5.7 

1 *2 

1.4 

34 

.8 

836 

19.0 

MALE. 

138’ 

4.2 

63 

1.9 

23 

.7 

708 

21.7 

\ 

•TOTAL 

female 

. . MALI  ' 

.3  . 

NEV  YORK, 


10,791 

4,801 

5,909 

3*564, 

1,820 

1,74,4 

14,355 

6,702 

7,653 


2,115 

1,183 

‘932 


.2,044 

3.8 

1,222 

2.2 

335  .6 

. }2, 869 

23.6 

16,470  *30$ 

1,279 

5.0 

4 70 

1.9 

132  ' .5 

6,'UU4 

23.7 

7,885  3fcl 

765 

2.6  . 

752 

2.6 

203  i'l 

6,865 

23.6 

8,585  29.5 

. r. : ••  v- 

31*4  . 22,969  66.8.  >■ 

33.5  ’ 9,599/0%9--  - 

29.8  /t3,J70V*r,4> 

28*8  <f  MIIWU':- 

:W.4.V\  4,556  7h'l, 

■ 29.2'\V|  4, 121  69.1 

, >>  ••  V , 

30.7  v 31,646  ' 67.6  * "' 
32,0  14,155  67.5 

'29.6'  |.1M91  67.8 

. , * •’  v , Ms ' \ 

9 \ ' ^ fy  '•;  f 

>7.6)V|ii489  71.7 
2(i'.9  f.3,192  72.7 

2 6.6  2,’ 29?  7C.4 

•^M.v 

.\37fl35/  68.2  ,• 

, 17i347  68.4 
19.^8^, .68.1 


( 281  INSTITUTIONS) 


"I,  v 

k j»  • 


6f7>  U9> 

tf'V.s 

569  ^2.9 
134  U1 
32  .5' 

102  -r,7 

781'  1.7  ■ 
110;  .5.: 

671  2,i 

■ ! , 


49 

15 


.6 

.3 


34  l.° 


830  ..  1.5 
125  .5 

705  2.4 


UNDERGRADUATES 

full-time 

2,501 

.5 

52,|940 

10.2 

8,848 

1.7' 

% 

Z6V2t<k 

5.0 ' 

90,499 

{• 

17.4 

-421,8#  5iS»0 

. 8,289 

1.6 

FEMALE  ' 

1,233 

.5 

.5 

30,636 

12.3 

4,007 

1.6 

13,815 

5.5; 

» 49*691 

19.9*  -197,495  7940 

2,668 

1.1 

HAU 

if  2b& 

22,304 

6.2 

4,841 

1.8 

12,395 

. 4.6 

-•'•40,808  4*1'  , 

224,350,,  82.9- 

5,621 

-2.1 

part-time 

m 

.6  ' 

21,527' 

16.0 

2,297 

1.7 

8,221 

6*1 

- 32,893 

'24.4  ; 

1 100^7^74.7 
^49,2%/*.  M*ly 

^ jjl  1 

1,207 

.9 

female 

449 

• 6> 

13,661 

19.1 

1,237  : 

4.7 

4,272 

6*0 

19,6,39 

27.5  ; 

674 

.9 

male. 

.399 

-.6 

7,d46 

12.4 

1,060 

1.7 

3,949 

6.3> 

13,254 

21.0 

> 

, 533 

.8 

TUTAL 

3,a49  . 

.5 

74,467 

11.4 

11,145 

1.7 

34,431 

‘5.3 

123,392 

16.6 

’ \ \ .5? 

522,316* -79.7 
246,121  '77.4 

9,496 

1.4 

IV* 

female 

1,682 

.5 

44,317 

13.6 

5,244 

1.6 

- 18,087 

5.6 

..*  69,330 

21.6 

3,342 

1.0 

male 

1,66/ 

.5 

30,150 

9.0 

- ■ 5,901 

1.8 

16,344 

4.9 

• 54,062 

■ * 1 

16.2 

273,595  42.* 

1 6,154 

1. 

1.8 

graduate: 

full-time 

138 

.3 

2,1o6 

t 

5.0 

1,011 

M 

1,105 

2.6 

4,420 

10.3 

* (R  ‘ N 

33,694  78.4  \ 

v. 

'4,884 

11.4 

FEMALE 

57 

.3 

1,136 

6.3 

381 

'2.1 

5.03 

2.8 

' 2,077 

11.6 

14,^41  82.3 

i,099 

6.  1 

male 

81 

.3 

1,030 

4.1- 

630 

2.5 

602 : 

2**4 

2:,  343 

9.3  • 

18,953  ,75.i 

■3,785 

15.1 

part-time 

216 

.3 

4,828 

6.4 

1,742 

2.3 

2,101 

2.8 

8,887 

11.8 

*64,056  85.0’ 

2,379 

3.2 

. FEMALE 

100 

.3 

2,666 

7.1 

694 

1.9 

. 1,026 

2.7 

.4,486 

12.0 

32,067  85.7  ^ 

} . 872 

2.3 

MALE 

. lie 

• 3 

2,162 

5.7 

1,048 

2.8 

1,075 

2*8 

4,401 

*11.6 

/ 

31,989  84.4' 

'*  < 'j 

U507 

4.0 

TOTAL 

. 354 

•K 

6,994 

5.9  ' 

2,753 

2.3 

3,206 

2.7 

13,307 

11.2 

97,750  82.6V 

- 6.1 

FEMALE 

D7 

.3% 

3,602 

6.9 

1,075 

1.9 

1,529 

2.8 

6,563 

11.9 

46,808  8426  J? 

• ■ V 

1,971 

3.0 

MALE 

' 197  • 

.3 

3,192 

5.1 

1,678 

2.7 

1,677 

2.7 

. 6,744 

10.7 

\ 

50,942  80.9  *• 

^292 

V 

8*4 

- PROFESSIONAL: 
full-time 

• 23 

a* 

78t> 

4.1 

285 

1.5 

314 

1.6 

4 

1,408 

. 7.3 

17,684  91.9  \ 

>•146  . 

v . ■ 

FtMALE 

iff* 

.2 

335 

6.7  ' 

78 

1.6 

99 

2.0 

- 522 

10.5 

4,413  88.9 

: . ..  29 

.6 

r'  ' A 

MALE 

13 

.1 

451 

3.2 

207 

1.5 

215 

1.5 

886 

6.2 

13,271  93.(3  ’ 

> »r 

O'  .6 

_ 

PART-TIME 

1 

.1 

73 

4.1 

21 

1.2 

45 

2.5 

140 

5 

7.9 

1,624  91.9  . 

3 

*.  *2 

FEMALE 

0 

.0 

24 

5.3 

5 

1.1 

10 

2.2 

39 

8.6  ' 

414  91.2 

. a- 

<■•2 

MALE 

1 • 

.1 

49 

3.7 

16 

1.2 

35 

2.7 

. 101 

7.7 

1,210  ( 92V2 

: 2 

• 

.2 

JUTAl 

24  , 

.1 

8)9 

4.1 

306; 

1.5 

359 

1.7 

1,548 

7.4 

19,308  91.9 

149 

>..7 

FEMALE 

• 10 

.2 

359 

6.0 

83 

1.5 

109 

2.0 

561 

10.4  ■ 

4,827  89.1 

* 30 

.6 

MALE 

14 

.1  " 

500 

3.2 

223 

1.4 

250 

>1.6 

987 

6.3  ' 

14,481  42.9 

119 

ERJCup 

r 

/ ‘ * 

1 

119 

4, 

r ■ 

. 

* * 


■ 34*407 
J t4,559 
19,848 
12,375 
6,408 
5,967 

46,782 

20,967 

25,615 


7,653 

4,390 

3,263 


54,435 
25,357 
: 29,078 


520,633 

249,854 

270,779 

134,571 

71,539 

63,032 

655,204 

321,393 

333,811 


42,998 

17,917 

25,081 

75,322 

37,425 

37,897 

118,320 

55,342 

62,978 


19,238 

4,964 

14,274 

1,767 

454 

1,313 

21,005 

5,418 

15,587 


4 


T*8LE  i 7 - ^CATION  H»  SELECTED  HAJOft  FIELDS  OF  STUDY  ANC  LEVEL  Of  ENROLLMENT 

* i J « . 
iUjOR  FIELD  9999  - SUMMARY  ' 

b • • v a 


AMERICAN  INDIAN  ALACK  ASIAN  OR 
AiASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMdEA 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

• X 

NUMBER 

i 

I 

pto  nexico 

CONTINUED 

« 

t 

UNDtGRAOtPRJf: 

FULL-TIME  ' 

2,662 

.5 

55,892 

9.o 

10,166 

1.7 

27,629 

6.7 

female  , 

1,300 

.5 

52,107 

11.6- 

6,666. 

1.6 

rl6,617 

5.3 

MALE. 

1,362 

.6 

23,7o5 

7.7 

5,678 

1.8 

13,212 

6.3 

PART-TIME 

• 

i,G»5 

.5 

26,628 

12.5 

6,060. 

1.9 

' 10,367 

6.-9 

FEMALE ' • 

' .569“ 

• 5 

.I6,m 

13.-0 

1,936 

U 

' 5,308 

6.9 

male 

'516 

.5 

10,0$7 

9.8 

2,126 

2.1 

5,059 

6.9 

total  . 

■6**727 

.5 

82,320 

10.6 

.16,206 

1.8 

■37,996 

' 6.8 

FEMALE  . 

1»  669 

.5 

68,178 

12.7 

6,602 

1.7  ‘ 

19,725 

5.2 

MALE 

1,878 

.5 

33,862. 

8.2 

7,802- 

1.9  t 

18,271 

>6.6 

• UNCLASSIFIED: 

* 

" total 

781 

•6  , 

15,692 

9.9 

2,086 

1.5 

6,588 

3.6 

female 

-632 

.6 

7,789 

10.7 

9601 

1.3 

2,256 

3.1 

male 

’369 

.5  ' 

5,703 

9.G 

1,166 

1.6 

2,336  . 

3.7 

total  ENROLLMENT: 

TOTAL 

6,506 

,r 

95,612 

10.3 

16,290 

1.7 

‘62*584 

6.6 

female 

2,281 

.5 

56,267 

12.6 

'7,562 

1.6 

21,979 

6.8 

MALE  ' 

2,227 

.5 

39,555 

8.5 

8,968 

1.9 

20,605 

6.3 

.TOTAL  ‘ ' NHITS  NCN-RESIOENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


H 


TOTAL  ■ 
NUMBER 


96,527  16.5  ^JJ3, 223  8l.£ 
52,290  ,19.2  216,669  79.6 

66,03^16.2  256,576  82.7 

61,92<T  19,8  166,151  78.5. 

26,166  22,1  83,707  76.5 

17,756  17.6'  82,666  80.6 

•I  , , • 

138,267  17.6  639,376  80.5 

76,656  20.0  300,356  78.6 

611793'  15.0  339,018  82.2 


13,319  2.3 

3,796  1.6 

' 9,523  3.1 
3,5B9  1.7 

1,567  1.6 

2,062  2.0 

16,908  2.1 

5,363  1.6  i 
11,565  2r6 


582,869 
272, 735 
310,136 
211', 660 
109,618 
102,2)2 

796,529 

382,153 

612,376 


11,615  1$.7  60,908  83.6  j 376  .8 

9,532  15.0  53,286  83.8  783  1.2 


87,869  19.3,  361,266.79.6 
71,325  15.0  392,306  '82.6 

r 


18,267  2.0 
5,919  .1.3 
12,368  2.6 


136,500 

72,899 

63,601 


931,029 
655,052 
675, 9t7 


north  Carolina 

• \ 


'•116  INSTITUTIONS) 


UNDERGRADUATES: 


full-time' 

i,m 

.7 

35,739 

21.5 

336' 

v2 

6 70 

female 

• 4 

• 6 

l8,b3S 

26.  r 

128' 

.2 

175 

male 

370 

.7 

10,900 

19.'i 

208 

.2 

295 

PART-TIME 

530 

.9 

6,  760  : 

17.6 

. 8*6 

.2 

136 

female 

.107 

.6 

2,718 

19.1. 

39’ 

.3 

62 

male 

223 

.9 

6,062 

16.7 

. : *5 

/ 

.2 

96 

TOTAL 

1*326 

',.7 

62,699 

20.6 

620 

.2 

606 

FEMALE 

731 

.8  ■ 

21,337 

23.5 

167 

.2 

217 

male 

793 

.7 

20,962 

13.7 

’ 233 

,2 

389 

.3  37,739  22.8  ; 126,923  ,76.5.  . 1,215  .7  165,877 

.2  . 19,7616  25.2,  58,30.0  76.6  • 257  <3  78,323  * 

.3  17,973"  20.5  68,623  78,6 ‘ 968.  1*1  87,556-. 

.6  7,310  19.0  31,002  80.6  " 80  .2  . 38,392 

.3  2,906  20.6  11,309  . 79.6  28  .2  . 16,263 

.6  6,606  18.2  , 19,693.  81.5  52-'  .2  > 26,169 

' ' * 

.3  65,069  22.1  157,925  77.3  1,295  .6  , 206,269 

.2  22,672  26.5  69,609  75.2  285  . 3 ".  92,566 

.3  22,377  20.0  88,316  79.1  *1,010  .9  111,703 


GRADUATE: 


FULL-TIME 

15 

.2 

■ 613 

7.6 

*‘**s  36 

.6 

female  * 

5 

.2 

339 

10.8 

12  • 

.6 

MALE 

10 

.2 

2T6 

3.8 

22' 

.5 

part-time  , 

. 61 

.3 

1,573 

16.0 

' -69 

.6 

female 

2.ur  ’ 

26 

.5 

1,016 

16.7 

16 

.3 

33 

.6 

> 

359 

10.8 

33 

.6 

ERIC 

> 

# 

* 

,5 

■ tC3 

8.9 

8,795 

86.3 

376 

6.8 

: 7,876 

,5 

373 

11.8  ' 

2,701 ! 

85.8. 

75 

2.6 

3\169 

h • 

• 330* 

7.0 

6,C96 

86.6 

301 

6.6 

6,725 

,3 

1,721 , 

13.3 

9,193 

81.6 

353 

3.1 

11,267 

>2 

1,073- 

lt.6 

6,950 

81.3  ' 

66 

1.1 

6,087 

*7 

. 668' 

12.5 

i 

6,263 

'81.9 

289 

"l 

5.6 

5,180' 

WM. 

h 

2,186. 

11.9 

FEMALE 

a 

1,333 

14.0 

HALE 

43 

833 

8.9 

PROFESSIONAL: 

fULL-T  IHE 

29 

.7 

350 

8.1 

FEMALE 

7 

.6 

113- 

12.9 

MALE 

22 

.7 

233 

■ 6.9 

PART-TIME  , 

0 

•V 

* 4 

<•2 

FEMALE  ' 

0 

.o : 

„ l 

2.6 

MALE 

0 

.0 

: * 3 

2.0 

TOTAL 

29 

.7 

3?0 

7.9 

female 

7 

.6 

114 

12.3 

MAlE 

22 

t 

.0 

236 

o.7 

UND»I*A0*PR0F: 

uik 

full-time 

.7 

36,098 

20.6  ‘ 

FEMALE 

»36 

.8 

: 19,291 

23.i 

MALE 

602 

.6 

17,407 

16.2 

PART-TIME 

391 

.6 

8,337 

16.7 

. FEMALE 

133 

.7 

3,733 

16.3 

MALE 

236 

.9 

4,604 

l3.o 

TOTAL 

1,029 

.7 

43, '033 

19.6 

FEMALE 

Jll 

.6 

23,024 

22.4 

• MALE 

636^ 

.7 

22,011 

17.6 

UNCLASSIFIED: 

« 

TOTAL  ' 

118 

.0 

2,337 

11.4 

FEMALE 

6U 

.0 

1,923 

11.3 

MALE 

36 

.3 

932 

11.3 

I0TAL  ENROLLMENT: 

TOTAL 

.7 

57,392 

19.1  , 

FEMALE 

654 

.7 

25,449 

21.2 

HALE 

6 90 

.7 

22,943 

17.2 

NORTH  DAKOTA 

1 

13  INSTITUT'UNS) 

UNDERGRADUATES: 

full-time  '' 

3o4 

116 

.b 

female 

311 

2.9 

13 

' .1 

male 

23  3 

2.u 

lol 

.6  . 

part-time 

192 

8.0 

1 19 

.9 

FEMALE 

■ 12i 

10.3 

9 

.0 

male 

n 

& 

‘ 10 

.9 

total 

73u 

2.9 

135 

.b 

female* 

432 

3.7 

24 

u 

male 

324 

2.3 

111 

•b 

. 

5/ 

V 

* 

ukADUAIc: 

. i 

full-time 

2 

.3 

, 3 

.5 

FEMalE 

0- 

.U 

0 

'.0 

male 

2 

.3 

3 

.7 

PART-TIME 

7 

.0 

■i 

U 

F EMau 

2 

.7 

0 

#L> 

male  . 

, . 3 

.3 

. 3 

o 

o 


9 

3 

6 

0 

0 

0 

9 

3 

6 


379 

193 

236 

133 

35 

76 

512 

198 

315 


82 

58 

35 


595 

256 

358 


.9 

.3 

.] 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.2 


.2 

.2 

.2 

.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

.3 


.5 

.5 

.5 


.2 

.2 

.3 


' 58  .2 

21  .2 

27  .2 

9 .2 

3 ,.3 

. 1 *1 

32  .2 

25  .2 

28  .2 


3 .5 

1 .6 

2 .5 

6 .5 

2 3 .7 
.>5  .5 


79 

.4 

2,424 

12.7 

15,968 

83.5 

729 

3.8 

19,141 

32 

.3 

11446 

15'.  7 

7,651 

82.8 

139- 

L.5 

9,236 

47 

.5 

978 

9.9 

8,337 

84.2 

590 

i 

6.fr 

9,905 

19 

.4 

403 

9.5 

3,835 

90.1 

17 

.4 

4,255 

6 

.7 

v_I29 

14.7 

74* 

84.9 

3 

' .3 

877 

13 

.4  ■ 

^274 

8.1 

3,09c 

91.5 

14 

.4 

3,378 

0. 

.0 

4 

2.2 

160 

97.8 

♦ ' 0. 

.0 

184 

0 

.0 

l 

2.8  * 

35 

97.2 

0 

.0 

.36 

c 

.0 

3 

2.0 

145 

98.0 

0 

.0 

148 

19 

.4 

407 

9.2 

4,015 

90.4 

17 

.4 

4,439 

6 

.7 

130 

14.2 

>760 

85.4 

3 

.3 

913 

13 

.4 

277 

7.9 

i 

3,235.  ,91.7 

* 14 

.4 

3,526 

530 

.3 

36,845 

21.6 

137,553 

77.3 

1,608 

.9 

176,006 

198 

.2 

20,266 

24.6 

61,746 

75.0 

335 

.4 

82,349 

332 

.3 

18,577 

19.4 

75,E07 

79.2 

1,273 

1.3 

95,657 

174 

.3 

9,035 

18.1 

40,375 

81.0 

433 

.9 

49,843 

57 

.3 

3,980 

19.5 

16,294 

80.0 

92 

.5 

20,366 

717 

,.4 

5,055 

17.1 

24,061 

31.7 

341 

1.2 

29,477 

t 

704 

.3 

47,880 

21.0 

177,928 

78.1 

2,041 

.9 

227,849 

255 

.2 

24,248 

23.6 

78,040 

76.0 

427 

.4 

102,715 

449 

.4 

23,632 

18.9 

99,888 

79  .-8 

1,614 

1.3 

125,134 

=.67 

.3 

2,624 

12.7 

17,764 

86.1 

243 

1.2 

20,631 

<31 

.3 

1,584 

12.8 

10,671 

86.2 

120 

1.0 

12,375 

36 

.4 

' 1,040 

12.6 

7,093 

85.9 

123 

1.5 

8,256 

771 

.3 

50,504 

20.? 

195,692 

78.8 

2,284 

.9 

248,480' 

286 

.2 

25,832 

22.4 

86,711 

77.1 

■ 547 

.5 

115, 09U 

485 

.4- 

24,672 

18.5 

106,981 

80.2 

1,737 

1.3 

133,390 

51 

.1 

779 

3.3 

22,641 

96.0 

176 

.7 

23,596 

17 

* .2 

364 

3.4 

10,250 

96.0 

65 

.6 

10,679 

3* 

.j 

415 

3.2 

12,391 

95.9 

111 

.9 

12,917 

7 

.3 

222 

9.9 

2,0U3> 

ii.i 

7 

.3 

2,232 

3 

.3 

136 

11.8 

1,017  88.1 

1 

.1 

1,154 

86 

8.0 

k 986 

.91.5  ’ 

6 

.6 

1,078 

bi 

.2 

tl,C0l 

3.9 

24,644 

95.4 

183 

.7 

25,828 

2<* 

.2 

500 

4.2 

11,267 

95.2 

66 

.6 

11,833 

3ti 

.3 

501 

J.6 

13,377 

95.6 

. 117 

.8 

13,995 

5 

.6 

13 

iti 

494 

83.9 

82 

13.9 

589 

3 

M 

4 

2.4 

,149 

89.2 

14 

< 8.4 

167 

l 

.5 

9 

2.1 

34^ 

81.8 

68 

116.1 

422 

7 

.6 

23 

■ 1.9 

1,142 

^4.4 

45 

3.7 

1,210 

1 

•3 

5 

1.7 

269 

/96.3 

6 

2,0 

300 

t 

* *7 

ie 

2.0 

633 

193.7 

39 

A.3 

910 

t159 

2321 

■ 

i 

I 


1160 


U 


table  n - 


IuTAL  ENROLLMENT  IN. INSTITUTIONS  UF  HIGHER  EDUCATION  FCR  SELECTED  MAJOR  FIELQS  OF  STUDY  ANO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
#T  UCE  ETWlCm  AND  SEA:  STATE*  1976 


MA  JOR  FI  a 3 

9999  - SUMMARY 

, 

t 

AMERICA* INDIAN  BLACK  ' ■ ASIAN  OR  * 

ALASKAN  NATIVE,  NWHUS  PANIC  PAplFiC  ISLANDER 

/ 

HISPANIC 

TOTAL 

MINORITY 

WHITE 

NON-Hl  SPANK 

NON-RE SIOENT 
ALIEN 

NUMBER  J NUMBER  X NUMBER  X 

NUMBER  l 

NUMBER  •'  X 

NUMBER  ' X 

NUMBER  X 

DAKOTA 

continued 

1 

» 

TOTAL 

9 

6' 

•J  p 

\ 

.5  ■ 

4 . . 

' , 12 

.7 

36 

2.0 

1,636  90.9 

127 

7,1 

FEMALE 

l 

.<*  ■ 

'll. 

.0  . 

3 

.'•6  , 

v 

.9 

’ 9 

US 

438  93.8 

20 

4.3 

MALE 

7 

.5  ■’ 

6. 

'6 

.3 

'i 

.6 

• 27 

2.0 

1,198  89.9 

• 107 

8.0 

professional; 

FULL-TIME  , 

9 

2,0  , 

2 

\ 

0 

.0 

0 

i r 

i 

.0 

11 

2.4 

439  96.3 

6 

1.3 

female  , 

L 

t.i 

1 

1.2 

0 

.0 

c 

.0.  . 

3 

3.5 

83  96.5 

0 

.0 

male 

1 

1.9, 

1 

J 

0 

.0 

0 

.0 

8' 

2.2 

V 356  96.2 

6 

M 

PART -TIME 

1 9 

.0 

0 

,U 

0 

.0 

0 

,0 

: 1 o 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

t-tMALt" 

0 

.0  .. 

0 

.a 

u 

.0 

0 

.0  , 

0 

.u 

C - .0 

0 

.0 

MALE 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

’ 2 100.0  . 

0 

.0 

total 

9 

2.0 

2 

•s 

0 

.0 

0 

.0 

11 

‘2.4 

, 44  K 

96.3  • 

6 

1.3 

female 

2 

2.3 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

3.5 

v.*3 

96.5 

0 

.0 

. MALE 

7 

1.9 

. 1 

o ‘ ’ 

C 

.0 

0 

.0 

1 

8 

2.2 

.*  358 

• 96.2 

6 

1.6 

UNlMGRAO+PRjF: 

Full-time 

575 

u 

" 121 

.& 

51 

.2 

56 

.2 

803 

3.3 

23,574 

95.7 

264 

1.1 

FtHALe 

Jb 

i.  9 

16 

.1 

22 

.2 

20 

.2 

371 

3.4 

10,462 

95.9 

79 

,7 

MALE  r 

202 

1.9 

103 

.6 

29 

: .2 

36 

.3 

432 

3.2 

13,092 

95.5  . 

185 

1.3 

PART-TIME 

199 

>*d 

22 

.6 

10 

.} 

14 

.4 

- 245 

7.1 

3,147 

91.4- 

52 

1.5 

female 

123 

d*!> 

9 

.6 

5 

.3 

4 

.3 

141 

9.7 

l,30e 

89.8 

7 

•i 

MALE 

76 

i.b 

13 

, .7 

l 

5 

.3 

10 

.5 

104 

5.2 

1,841 

92.5 

45 

2.3 

■ total 

7T4 

,143 

.6 

61 

.2 

70 

.2 

1,046 

3.7 

26,721 

95.1  ' 

316 

1.1 

* ‘ FEMAlE 

436 

3.i 

23 

.2 

27 

.2 

24 

.2 

512 

4.1 

11,788 

95.2 

86 

.7 

' t male 
1 

3J6  ’ 
< 

U 

116 

.6 

34 

.2 

46 

.3 

536 

3.4 

14,933 

95.1 

230 

1.5 

UNCLASSIFIED: 

, 

f 

V 

■ 

TOTAL 

>B  . 

U 

3 

. .2  ■ 

8 

.4 

10 

.5 

81 

3.9 

2,007 

95.5 

14 

.7 

FEMALE 

i7 

J.0 

i 

.2 

5 

.4 

3 

.2 

47 

3.8 

1,174 

95.5 

8 

.7 

MALE 

1 

21 

l.s 

3 

•3 

3 

.3 

7 

.8 

34 

3.9 

633 

95.4 

6 

.7 

, TOTAL  ENROLLMENT: 

t 

* 

t 

1 

» TOTAL  , 

o32 

U 

148 

.6  1 

69 

.2 

80 

.3 

1,129 

3.7 

28,726 

95.2  r< 

330 

1.1 

FEMALE 

<*7J 

30 

27 

I 

32 

.2 

27 

.2 

559 

4,1 

12,462 

95.2 

94 

.7 

AAiE 

j 

359 

iU 

‘ 121' 

1 . *7 

37 

.2 

53 

f 

570 

3.4 

15,766 

95.1 

236 

1.4 

4 

OHIO  * 

l 

131  INSTITUTIONS!. 

S'' 

V 

- . 

UNDERGRADUATES: 

; * 

* 

• 

full-time 

420 

.2 

"*26,904 

10.3 

1,104 

.4 

1,310 

.5 

29,738 

11.6  ' 

224,900 

87.4 

2,666 

1.0 

161 

.2 

14, 742 

12.5 

470 

.4 ' 

622 

.5 

16,015 

13.6  ‘ 

101,343 

85.8 

722 

.6 

1322 

bV 

.2 

12,*  o2 

8.7 

634 

.5 

6B8 

•'.5 

13,723 

9.9 

123,557 

88.7 

1,944 

1.4 

T ~ PART-IIMc. 

192 

.2 

12,^2/12.6 

449 

.4 

622 

.6 

13,815 

13.8 

85,258 

85.3 

689 

.9 

FEMALE 

111 

« 2 

/,34fr 

13.0 

215 

.4 

314 

.6 

7,986 

16.3 

40,755 

83.0 

388 

.8 

HALE 

Bl  * 

• 2 

3,2u6 

10.4 

234 

.5 

308 

.6  • 

5,829 

11.8 

44,503 

67.5 

' .501 

1.0 

ERLC 

A 

* 

t 

•* 

TOTAL 


NUMBER 


1,799 

467 

1*332 


436 

66 

' 370 

2 

0 

2 

458 

86 

372 


24,641 

10,932 

13,709 

3,444 

1,454 

1,990 

28,085  - 

12,386 

15,699 


2,102 

1,229 

873 


30,187 

13,615 

16,572 


257,304 

118,080 

139,224 

99,962 

49,129 

50,833 


) 


I 


TOTAL 

>12 

' .2 

39,4)6 

11.0 

1,553 

A 

F&M«lE 

iU 

.2 

22,066 

13.* 

685 

A 

A 

MALE 

uu 

.2 

17,36b 

9,1  ' 

668  ■ 

WAOUATE* 

h»U*HH£ 

34 

/ 

.2 

1,647 

7.0 

341 

1*6 

ft  male 

16 

.2 

0*8 

10.7 

88 

■ur 

HALE 

18 

.1 

799 

6.1  . 

253 

IA 

trutouit 

a 

.1 

1,636 

6.4 

200 

• 8 

FEMALE 

ir 

.1 

937  ' 

7.0 

81 

• 7 

Rale 

IL 

.1  ■ 

699 

V 

,119 

.9 

total 

tu 

.1 

. j,263 

7.0 

. k 

1.2 

female 

33 

.2 

1,703 

0.6 

169 

«8 

male 

29 

■ .1 

1,496 

5.6 

372 

1 A 

PaAmonalt 

FUlI^lHE 

14 

A 

499 

4.7 

83 

A 

■ female 

6 

A 

174' 

7.7 

21 

A 

MALE 

e 

bl 

325 

3.9- 

62 

* 7 

PAAI-TIME 

3 

.o5 

7.1 

3 

•2 

female 

0 

• 0 

20 

7.4 

1 

male 

3 

• 3 

6) 

7.U  ■ 

2 

U 

TOTAL 

17 

.1 

564 

4.9 

06 

.7 

FEMALE 

b 

194 

7.7 

• 22 

A 

.7 

male 

11 

.1 

390 

4.2 

64 

UAO»taHAJ»PRdf: 

FULL-TIME 

NOB 

.1 

29,U)0 

10.1 

1,526 

F EMAIL 

203 

U 

15, 7o4 

12.3 

5/9 

♦ *5 

MALE  ' 

205 

♦ .2 

13,266 

0.3 

949, 

# 16 

, PAAT-TI.lt 

223 

•i 

14,673 

11.2 

652 

female 

i28 

U 

6,3u3 

13.5 

297 

HAlE 

96 

A 

3,970 

9.2 

335 

*5 

total 

«91 

U 

43,323 

10.4 

2,160 

female 

331 

u 

24,067 

12.7 

t>76 

HALt 

360 

a 

19,^36 

0.3 

1,304 

• 6 

UNCLASSIFIED; 

TOTAL 

, l#5 

.6 

2,309 

7.9 

121 

.6 

female 

iii 

A 

l,52i 

8.3 

54 

A 

MALE 

o 2 

\ 

A 

9b7 

7.3 

67 

A 

Total  EMkJllmEnT : 
TuTAL  oTA 

.2 

45,632 

10.3 

2,301 

A 

FEMALE 

• 2 

25,369 

12.3 

930 

A 

. HAL  E 

>'u 

U 

20, 643 

0.3 

1,371 

• 6 

OUAhOMA 

UNOEK&KAOOATES: 
Full-time  3,9o2 

( 

*.4 

64  INSTITUTIONS) 
0,161  6.9 

*61 

.9 

female 

inn 

5.3 

2, 966 

7.6 

266 

.7 

MALt 

1,937 

3.0 

3,257 

6.4 

495 

1*0 

PAM-TIME 

914 

3.1 

2,231 

7.2 

162 

.5 

female 

392 

3.0 

1,U6 

7.1 

55 

.3 

0 male 

302 

2.3 

i,ll5 

7.3 

■ 107 

.7 

1,932 

A 

43,553 

12.2 

310,158 

66.8 

3,555 

1.0 

357,266 

936 

A 

24,001 

14.4 

142,098 

85.0 

1,110 

.7 

167,209 

996 

A 

19,552 

10.3 

168, OcO 

88.4 

2,446 

1.3 

190,057 

243 

U 

2,265 

10.0 

16,741 

79.6 

2,032 

9.7  • 

21,011 

66 

IA 

1,038 

13.0 

6,474 

61.3 

448 

5.6 

7,960 

157 

1.2 

1,227 

9.4 1 

' 10,267 

78.5 

1,564 

12.1 

13,078 

62 

.2 

1,926 

7.5 

23,321 

90.7 

462 

-1.8 

25,716  ' 

2) 

:2 

1,058 

8.6 

11.07C 

90.3 

125 

1.0 

12,253 

39 

.3 

866 

6.4 

12,256 

91.0 

337 

2.5 

13,463 

305 

.7 

4,191 

9V0 

40,069 

85.7 

2,494 

5.3 

fe,754 

109 

•J 

2,096 

10.4 

17,544 

86.8 

573 

2.6 

20,213 

196 

.7 

2,095 

7.9 

22,525 

i 

84.9 

1,921- 

7.2 

26,541 

64 

A 

660 

6.2 

9,642 

92,8. 

103 

1.0 

t 

10,605 

15 

.7 

■216 

9.5 

2,029 

89.7 

16 

.8 

2,263 

49 

•6 

444 

5.3 

7,813 

93.7 

86 

.1.0 

. 8,342 

7 

A 

' 98 

8.1 

1,092 

90.6 

15 

1.2 

1,206 

2 

.7 

23 

8. 5 

248 

91.2 

1 

.4 

272 

4 

A 

75 

8.0 

844 

90.5 

'14 

1.5 

933 

71 

•6 

758 

6.4 

10,934 

9(2.6 

118 

1.0 

11,810 

17 

• 7 

239 

9.4 

2,277 

89.6 

19 

.7 

2,535 

54 

1 

•6 

519 

5.6 

. 8,657' 

93. J 

99 

1.1 

9,275 

1,617 

A 

32,663 

11.3 

0 

251,483 

87.0 

4,801 

1.7 

286,947. 

723 

A 

17,269 

63.5 

109,846 

85.6 

1,188 

.9 

128,303 

694 

A 

15,394 

9.6 

141,637 

68.2 

3,613 

2.2 

160,644 

691 

A 

15,839 

12.5 

109,678 

86.4 

. 1,366 

1.1 

126,883 

33,4 

A 

9,067' 

14.7 

52,073 

84.5 

514 

.8 

01,654 

■ 3)2 

A 

6,7/5 

10.4 

57,605 

08.3 

‘ 862 

1.3 

65,229 

2,300 

A 

40,502 

11.7 

361,161 

86.9 

6, 16? 

1.6 

415,830 

1,062 

A 

26,336 

13.4 

161,919 

85.2 

1,702 

.9 

189,957 

1,246 

.& 

22,166' 

9.8 

199,242 

88.2 

4,465 

2.0 

225,873 

lOS 

A 

2,784 

9.6 

26,121 

89.8 

178 

.6 

29,083 

09 

A 

1,588 

10. 0 

14,264 

89.5' 

78 

.5 

' 15,930 

60 

.0 

1,196 

9.1 

11,857 

9C.1 

100 

.8 

13,153 

2,477 

.6 

51,286 

11.5 

307,282 

0 

8 7.0 

6,345 

1.4 

444,913 

1,151 

A 

27,924 

13.6 

17b,103 

85.6 

1,780 

.9 

205,687 

1,326 

.6 

23,362 

9.6 

211,099 

88.3 

. 4,565 

1.9 

239,026- 

. . ' /.  ■ 
) 


i 


561 

.6 

Si, 465 

12.0  ' 

74,240 

83.1 

3,596 

4.0 

89,301 

204 

.5 

3,419 

14.1 

32,oOO 

84.6 

, .510 

*l.J 

38,529 

357 

'.7 

'6,046 

11.9 

41,640 

82.  C 

- 3, 086 

6.1 

50,772 

299 

1.0 

3,666 

11.8 

26,921 

86.6 

436 

1.4 

31,021 

128 

.8 

1,891 

12.0 

13,741 

07.3 

' 107 

.7 

15,739 

171 

1.1 

1,775 

11.6 

13,180 

86.2 

. «7 

2.1 

15,282 

1181 


' ,» 


no 


Unt  il  r TOTAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  of  h|&m[6  EDUCATION  FC«  SELECTED  NAJCR  FIELDS  Of  STUDY  MQ  LlVEl/OF  tWOUMCNV 
#r  UCt  efHIltlTr  AMU  sex:  STATE.  IV7<>  » *• 

MAJOR  FIELD  W¥  * SOMMART  1 


OOXHCKA 


AHtA  ItAN  I ilt  I AN  8LAU  ASIAN  CL 

AUSnAN  NATIVE  non-n|SPAML  PACIFIC  ISLANDER  «ISPANIC 


<!U1dcR 


* NUNotA 
CONTINUED 


I NUMBER 


l nlmber 


TOTAL  NHITE  f NON-PESIOENT 

MINORITY  NCN-HISPANIC  .ALIEN  T^TAL  • 

NUNBt#  8 NUMBER  t NUMBER  . t NUMBER 


IJTAC 
female 

HAit 

WAOOATEl 

FULL-TIME 

fEhalE 

, MALE 
PARWlNE 
FEMAU 
MALE 

UTAl 

FEMALE 

«4E 

PROFESSIONAL; 
FULL-TIME 
FEMALE  ( 
MALE' 

PAKWlMt  • 
FcNAit 
MALE 

TOTAL  . 

FEMALE 

M*lE 

UNO*  I*  aQfPAJF: 
Full-time 
FtMALt 
MALE 
PAKt-f IMc 

female 

HALE 


*,V)6 
li  >1  T 

b,il9 


1 04 
Li 
01 
i'll 
119 

103 

ib  0 
10  i 

1 04 


0 i 
IQ 

Lb 

0 

1 

’ 5 


o« 

bl 

l7 


L,  IbO 

otto 

biULO 

l,bJ2 

III 

490 


L.l 

L.b 

3.5 


b.i 

b.> 

1.8 

1.1 
b.L 
b.L ' 

1.1 
l.i 

b.U 


1.1 

3.9 

1.9 
1.0 
1.0 
1.0 

1.1 

1.1 

1.9 


L.i 

>.l  , 

3.6 

2.9 

J.L 

b.L 


TUTAL  iiiJH  i.  9 

FEMALE  bi  OOU  l.o 

MALE  l.iiQ  i.i 


UNLLASSIFIEU: 

luTAL 

FEHAlc 

MALE 


lOL  l.l 
lUO  3.2 
1 o 2.1 


7*0 

923 

’ .8 

800 

.7 

15,13k 

lb.0 

lot, 161 

8l.l 

9,030 

3.3 

120,322 

SG4Q 

1.+ 

321 

.0 

332. 

.6 

7,310 

13.9 

96,391' 

85.9  > 

617 

M 

54,268 

0.0 

602 

.9. 

928 

.8 

7,821 

11.6 

•54,870 

j • 

83.0 

3,913 

5.2 

66,054 

160 

J.fl 

93 

1.1  • 

30 

.7 

381 

7.7  •• 

3,990 

72.1* 

1,006 

20.2 

4,977 

c2 

ie 

1.2 

8 

.5 

151 

9.7 

1,276 

81.9 

131 

8.9 

1,551 

lot) 

J.  1 

39 

1.0 

28 

.8 

230 

6.7 

2,319 

67.7 

875 

25.6 

3,419 

>.i 

99 

.0 

L6 

.5 

829 

8.9 

6*945 

85.6 

591 

6.0 

9,865 

m 

0.4 

25 

.9 

1L 

.3 

960 

9.9 

9,286 

87.9 

157 

3.2 

4,90) 

/WO 

4*0 

3L 

.7 

32 

.6 

. 369 

7.9 

9,159 

63*8 

r 

e;? 

4,962 

lAJ 

4.0 

112 

.0 

82 

.6 

1,210 

6.2 

12,035 

81.1 

1,597 

10.8 

14,892 

i*4 

b.9 

L3 

.7 

22 

.3 

oil 

9.5 

5,562 

86.1 

288 

9.5 

6,461 

)Ub 

J.  7 

09 

.8 

60 

.7 

599 

7.1 

6,973 

77.2 

1,309 

15.6 

8,381 

Jw 

UL 

19 

. .9 

13 

.9 

120 

9.3 

2,638 

95.3 

U 

.9 

27769 

■ 10 

1.9 

3 

.6 

L 

.« 

37 

7.1 

.978 

92.1 

9 

.8 

919 

20 

.9 

12 

.5 

9 

.9 

83 

3.7 

2Ho0 

96.0 

7 

.3 

2,250 

#o 

3 

.9 

2 

.6 

19 

5.7 

312 

99.0 

• 1 

.3 

332 

J 

)»> 

2 

3.6 

f 

1.8 

7 

12.7 

98 

67.3 

>.  o 

.0. 

55 

( 5 

Wtt 

1 

■ .9  # 

l 

.9 

' 12 

9.3 

264 

95.3 

1 

.9 

277 

ib 

i.L 

le 

.6 

19 

.9 

1J9 

9.5  - 

2,950 

95.1 

12 

.9 

3,101 

1J 

M 

9 

• 9 i, 

5 

.4 

' 99 

7.7 

526 

91.6 

9 

.7 

574 

Ku 

13 

.9 

10 

.9 

95 

3.8 

2,929 

95.9 

8 

.3 

2,52? 

0,>W 

6.o 

62  9 

.9 

•L 

610 

.6 

11,966 

12.3 

80,468 

82.9 

9,613 

9.8 

97,047 

^ 1 0 i 0 

7.4 

w 

.7 

216 

.9 

5,607 

13.8 

39,359 

>9.6 

695 

1.6 

40,606 

J1J0J 

6.0 

9L2 

1.0 

399 

6,359 

11.3 

96,119 

81.7 

3,468 

7.0 

86,441 

^iM 

o«  1 

22  L 

.9 

397 

.6 

9,519 

11.0 

35,t78 

86.6 

1,026 

2.5 

61.,  2 18 

1 1 *4 1 

6.9 

82 

.L 

193 

.7 

2,358 

ll.L 

18,075 

>7.3 

269 

1.3 

20,697 

U)CJ 

6.% 

4 1L2 

.7 

209 

1.0 

2,156 

10.5 

17,603 

85.8 

'262. 

3.7 

29,521 

9,i*iO 

6.6 

1,093 

.8 

997 

.7 

16,960 

11.9 

116,196 

89.0 

5,639 

6>1 

138,265 

4|<o/, 

7.i 

369 

.6 

399 

.6 

7,965 

13.0 

52,929* 

>5.5 

909 

1.5 

61,303 

4,/oi 

6.1 

664 

.9 

598 

.6 

8,515 

11.1 

63,717 

82.8 

9,7)0 

6.1 

76,962 

3o> 

).y  . 

6L 

.9 

99 

.6 

At ■ 

9.9 

6,121 

88.3 

152 

2.2 

6,9)1 

Ui 

4.6 

b7 

.8 

16 

.5 

P* 

9.9 

3,030 

89.7 

32 

.9 

3,378 

b.7 

37 

1.0 

27 

.8 

392 

9.6 

3,091 

87.0 

120 

3.9 

3,553 

u 

ERIC 


I DIAL  ENROLLMENT  I 


fum 

3,314 

3»d 

9.  SOS 

b.S 

FENCE 

4.5 

4ibOO 

74 

‘ MALE 

* 

It  oUo 

3.2 

4, 90S 

6.1 

UM*)EAWUUUAfES> 

l 

43  institutions) 

1 

FULL-TIME 

J3o 

1.0 

1.13d 

l.S 

FEMALE 

323 

1.0 

433 

1.3 

MALE 

43 1 

1.0 

70S 

1.7 

PART-TIME 

idu 

.4 

339 

4.1 

FEHALt 

iss 

1.0 

16(3 

1.1 

MALE 

i*s 

.4 

171 

l.d 

- MAI 

-ltOX> 

1.0 

-4+4/7 

4.4 

FEMALE 

480 

1.0 

oOl 

1.2 

MALE 

uKAUUA  TE : i 

330 

1.0 

d7b 

l.b 

FULL-TIME 

ol 

1.2 

49 

l.U 

. FEMALE 

23 

i.3 

lb 

.9 

MALE 

'Ob 

1.2 

Jl 

1.0 

PART-TJNE 

2? 

.0 

42 

.4 

FEMALc 

10 

.4 

17 

.b 

MALE 

4 7 

.7 

V 

2S 

1.0 

TUTAL 

db 

.9 

91 

.9 

female 

l» 

>0 

.4 

3S 

' .9 

' male 

.4 

SO 

1.0 

PROFESSIONAL: 

full-time 

. 17 

.3 

2d 

.« 

FEMALt 

b 

1.0 

d 

1.4 

4 MALE' 

11 

• L 

dO 

.7 

part-time- 

1 

.9 

i 

.9 

f'emale 

MALE  * 

1 

20.0  ' 

0 

.0 

U 

,;:.0 

$ 1 

.9  / 

TOTAL 

Id 

.5' 

<9 

• ty 

FEMALE 

■ 7 

1.2 

l 

lA  I 

MALE 

11 

.4 

■4  d 

1,  .ft* 

• r-* 

UNO* Ok AD+PAJF: 

■ 1 

► 

Full-time  > 

• 634 

l.U 

l.dlS  4<4 
. 439^  l.J 

female 

0>b 

l.U 

MALE 

4 7# 

1.0 

V7S6 

l.b 

PART-UMc 

' ,30  d 

• V 

1.1 

FEMALE  * 

Ibo 
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b 

a 

l«2 

lla 

)i 

a 

^ MU  it 

' TOTAL  U»JLUW» 

a 

1U 

lla 

)0 

.) 

TOTAL 

a 1 

,a  ■ 

21,122 

ll.l 

Ml 

a 

/ MMU 

DO 

a 

It.  Ml) 

ua 

OI 

.) 

* *.  MU 

ERIC  17 

if) 

• 

a 

» 

uaa 

,2.) 

)00 

a 

a/ 

«• 

it, 9*0 

ir.o 

M.iDiia 

mm 

1,9 
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to 

A 

to.  rot 

ua 
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ua 

ui 

,7 

9), 0)9 

a.1 

A 

MM 

ua 

11. WT 

11,9 

1,(21 

la 

liitlt 

id) 

A 

i.iot 

41*  t . 

21.901 

ua 

m 

a 

MitH 

\3 

A 

MM 

IM 

ll,Mf 

ua 

107 

,7 

II, IU 

n 

• t 

Mil 

12 

D.T07 

ua 

IM 

• a 

uau 

in 

A 

7MM 

ua 

Ulilit 

ua 

tax 

t.i 

IM.IU 

17/ 

A 

ii.  ni 

ua 

>1,4(1 

M.l 

♦71 

a 

U.IM 

at 

• 1 

iO.tlO 

U.Q 

41,04 

ll.l 

1,171 

ia 

71,011 

a 

• « 

111 

t.l 

1,117 

Ua 

Ml 

7m 

• 9,|U 

i 

A 

m 

ll.l 

i.on 

ua 
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ia 

2,M) 

t 

i 

t* 

in 
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MM 
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♦60 

D.7 

urn 

a 

.1 
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19.1 

0,19) 

11,0 
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i 

.1 

12) 
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1,1)1 

11.9 

71 
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l,IM 

10 

a 

6)) 

M 

l,)02 

It.) 

2)1 

1.7 

1,971 

a 

a 

ian 

Ida 

1 11.010 

19.) 

D) 

9.9 

19,901 

M 

.2 

Itl  12.) 

| 1,122 

19.0 

1ft 

2,9 

' f.tU 

II 

•2 

177, 

i.i 

1,9)1 

11.7 

|7| 

1.1 

loot 

2) 

a 

II) 

ii.i 

1,071 

19.) 

1) 

a 

4.741 

l 

a 
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IU 

ua 
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a 
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Ua 
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.0 

) 

ia 
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a 

2U 
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0 

.0 

2 

lu 

11 
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.0 

u 
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.0 

l 

a 
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91.0 

1 

.9 
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1) 

a 

6M 
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D.l 

M 

a 
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1 

a 
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0.2 
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a 

ID 
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Ml 
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a 

tan 
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ua 
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a 

MU 
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ua 

)lt 

la 

11,112 

)l 

a 

2,671 

12.9 

17,1)9 
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ID 

a 

20,70) 

II 

.i 

2,111 

11.  f 

11,107 

16.) 

)U 

i.i 

21,271 

)ll 

.2 

2>,t)T 

DU 

IJIOTI 

IM 

2,111 

1.7 

Il7,)4) 

1)1 

.2 

;),iu 

11.0 

62,121 

,11.1 

646 

a 

76,160 

2)0 

a 

17,072 

I).* 

71,1)0 

11.2 

2,11) 

2.1 
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J2 

a 

1.7)2 

ua 

12,0)1 
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a 
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a 
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ua 
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tl 
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% 
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ua 
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a 

11.121 
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11.6 
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a 
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26) 

a 

iMftl 
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11,7)2 
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2,211 
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TA8tU7  - TOTAL  EMROUNENT  III  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  INC  LEVEL  OF  ENR 
; W *AC4>  ETittiCITY  AND*  SEX:  STATE,  19/6  . , 

' ' •:  ■ / 


WUOS  FiaO 9999  - SUMMARY 


AMERICAN  INDIAN  ' BLftCN  ASIAN  Ojt 
AUSMN  NATIVE  NON-HlSPAMC  PACIFIC  ISiANOER  HISPANIC 


" total 

. MINORITY 


MNITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


NUMBER 


NUMBER 


NUMBER 


: 


I NUMBER  X NUMBER 


TEXAS 


( 146  INSTITuTiJNSJ 


NUMBER  I- 
i 


l 


UNDERGRADUATES: 


, FULL-TIME 

1,459 

.4 

39,267 

11.2 

1,862 

.5 

ffl]  >i 

11.4 

82,438 

23.5 

FEMALE 

624' 

.4 

, 19,984- 

12.8 

764 

.5 

11.1 

38,790 

24.8 

HALE 

835 

.4 

19,283 

10.0 

1,093 

.6 

22,432 

11.6 

43,648 

22.5 

PART-TIME, . 

634 

.5 

14,626 

9.3 

1,026 

.6 

. 22,756 

14.3 

39,444 

24.8 

female  , 

362 

.5 

7,427 

9.7 

504 

.7 

10,417 

13.6 

18,710 

24.4 

MALE.. 

*72 

.6 

7,399 

9.0 

524 

.6 

12,339 

15.0 

20,734 

25.2 

258,000-'  73.7 
115,736  74.0 
142,2ft  73.5 
,116,947  73.5 
56,961  74.2 
59*966  72.9 


9,636  2.8 
1,962  1.3 
7,674  4.0 
2,660  1.7 
1,093  1.4' 
1,567  1.9 


, TOTAL 
' FEMALE 
MALE 


2,293 

986 

1,307 


.5  54,053  10.6 
.4  27,411  U.8 
.5  26,682  9.7 


2,890  .6 

1,268  .5 

1,622  .6 


62,606  12.3. 
27,835  11.9 
34,771  12.6 


121,882  23.9 
57,500  24.6 
64,382  23.3 


374,547  73.6 
172,717  74.0 
202,230  73.3 


12,296  2*4 
3,055  1.3 
9,241  3.3 


GRADUATE: 


O 

ERLC  • 


C 


4j\  > '/  < 6 


MJ 

& 


; t 

v , ■ 


TOTAL 

NUMBER 


350,074 

156,488 

193,596 

159,051 

76,784 

82,267 


509,125 

233,272 

275,853 


' FULL-TIME 

■"  91 

689 

3.5 

356 

: 1.4 

§970 

3.8 

2,306 

;9.0 

20,075 

Tff.t 

3,316 

12.9 

25,697 

FEMALE 

'■  32 

■ 455 

5.1 

112 

1.2 

371 

4.1 

970 

10.8 

7,414 

82.5 

600 

6.7 

8,984 

. MALE 

59 

.4 

.434 

2.6' 

244 

1.5 

599  . 

. 3.6 ' 

1,336 

• 8.0 

12,661 

75.8 

2,716 

16.3 

16,713 

PART-TIME 

190, 

3,166 

8.1 

231 

.6 

3,198 

8.2 

6,787 

17,4  , 

31,121 

79.7 

1,127 

2.9 

39,035 

4 FEMALE 

#8 

.4 

1,959 

9.8 

105 

.5 

1,680  , 

8.4 

3,632 

11.1 

15,896 

79.4 

299 

1.5 

20,027 

*:  MALE  ' 

. .102 

.5 

1,209 

6,4 

126 

j 

.7 

1,518 

8.0 

2,955 

15.5 

15,225 

80.1 

/ 

826 

4.4 

19,008 

TOTAL 

261 

4,057 

0.3 

587 

.9 

4,168 

6.4 

< 9,093 

14.0 

51,196 

* f 

79.1 

4,443 

6.9 

64,732 

FEMALE 

120 

’.4 

2,414 

8.3 

217 

.7 

2,051 

7.1 

4,802 

16.6 

23,3U> 

80.3 

699 

3.1 

29,011 

KALE 

161 

f 

1,643 

4.6 

370 

1.0 

2,117* 

5.9' 

4,291 

12.0 

27,886 

78.1 

3,54* 

9.9 

35,721 

PROFESSIONAL: 
FULL-TIME'  ■ ' 

47 

.4 

341 

3.0 

96i 

.8 

635 

5.5 

1,119  9.7 

10, ,298  89.5 

, t 

85k  W 

11,502 

FEMALE 

9 

.4 

113 

5.0 

• 30. 

1.3 

130 

5.7 

262  12.4 

1,962  86.9  , 

18  .8 

2,282- 

MALE 

3ft 

.4 

226 

2.5 

7.6 

. 66 

.7 

505 

5.5 

837  9.1 

6,316  90.2 

67 

i.  7 

9,220 

PART-TIME 

7 

.5 

•III 

• 3 

.2 

• 58 

4.0. 

179  ,12.2 

1,271  86.8  , 

15.  1.0 

1,465 

female 

1 

.2 

. 40 

9.4 

2 

.5 

13 

3.1 

56  13.2 

368  86.6 

1 

'.2 

425 

.MALE 

6 

.6 

71 

6.6 

1 

.1 

* 45 

4.3 

123'  11.8 

903  ^86.| 

14 

1.3 

1,040 

TOTAL 

64 

.4  1 

462 

3.5 

99 

.8 

693 

5.3 

1,298 

10.0 

11,569 

89.2 

100 

.6 

' 12,967 

FEMALE 

•10 

.4 

, b3 

5.7 

- 32 

1.2 

143 

5.3 

338 

12.5 

2,350 

86.8 

19 

.7, 

2,707 

.male 

44 

.4 

299 

2.9 

• 67 

C 

550 

5.4 

\.  '960 

9.4 

9,219 

89.9 

81 

.6 

)0,26O 

UNOtuRAOtPROF: 

FULL-TIME 

1,59? 

4 

.4 

40,497 

10.5. 

2,314 

.6  > 

10,7 

85,863 

22.2 

' 288,373 

74.5 

13,037 

3.4 

387,273 

FEMALE 

605 

.4 

20,562 

'12.3 

906 

.5 

17,91$ 

10.7 

40,042 

23.9 

125,132 

74.6 

2,560 

1.5 

167,754 

MALE 

932 

.4 

19,945 

9.1 

1,408 

23,536 

10.7 

45,821 

20.9 

163,241 

74.4 

10,457 

4.8  - 

219,519 

PART-TIME 

1,031 

.5 

18,105 

9.1 

1,262 

.6 

26,012 

13.0 

46,410 

23.3 

149,339' 

74.8 

3,802 

1.9 

199,551 

female 

461 

.5 

9,426 

9.7 

611 

.6 

12,110 

12.5 

22,598 

23.2 

73,245 

75.3 

1,393 

1.4 

97,236 

0i9  male  . 

580 

.6 

6,679 

6.5 

651~>s.6 

13,902 

13.6 

23,812 

23.3 

76,094 

74.4' 

2,409 

2.4 

102,315 

’ i 


1 


V 


. ‘ MAI 

2,628 

>8.602 

10.0 

3ir>76 

. •*. 

FEMALE 

1»  116 

{♦ 

29,978 

11.3 

1,51,7 

.6 

< •Mlfc; 

It  SU 

' s 

28,629 

8.9 

2,059 

.6 

’ UMClA^rFfEo: 

T 

’ : 

• 

« 

4 

1 total 

179 

.5 

2,  >95 

7.4 

' 169 

.5 

FEMALE 

01 

.5 

• 1,1 9> 

7.6 

76 

.5 

KALE 

98 

.5 

1,900 

7.3 

86 

.5 

' * TOtAL  ENROLLMENT: 

• 

TOTAL 

2,807 

.5 

*1,197 

9.b 

3,790 

.6 

" female 

11197' 

.9 

11,123 

11.1 

1,593 

.6 

MALE 

1.610 

.5 

•0,029 

8.8 

2,197 

/ .6 

a ■ , 

UTAH' 

1 

14  INSTITUTIONS) 

1 

UNDERGRADUATES; 

1 

1 

full-time 

r 717 

' 1.2 

■ 392 

• 6 

' 935' 

1.6 

FEMALE 

35  5 

1.9  ‘ 

' . ■ 101. 

, 935 

1.7 

MALE 

36* 

1.1 

2.41 

.7 

500 

1.5 

PART-TIME 

100 

. .5 

110 

• 0 

• 158 

.9 

FEMALE 

57 

.7 

39 

59 

.7 

MALE 

1 93 

.9 

7* 

.7 

' 99 

.9 

TOTAL 

617 

l.i 

952 

' .6 

1,093 

1.9 

FEMALE 

912 

i.2 

135 

.9 

999 

1.5 

MALE 

905 

t ■. 

.9 

317 

.7 

599 

1.9 

.GRADUATE: 

* 

• 

full-time 

21 

.* 

25 

• 6 

.99 

1.9 

female  . 

10 

1.1 

19  ■ 

1.6 

2,0 

t2.2 

MALE 

11 

.5 

11 

.5 

29 

1.0 

PART-TIME 

11 

.9 

12 

.9 

36 

1.3 

- FEMALE 

0 

■ .6 

5 ■ 

' .> 

15 

1.5 

■ MALE 

■ 5 

.3 

7 

.9 

21 

1.2 

. 

6 

TOTAL  . 

32.  - 

' .> 

37 

<6 

80 

1.3 

female 

16. 

.6 

' 19  ■ 

1.0 

35 

1.8 

male 

. 16 

.9 

16 

.9 

95 

i.r 

PROFESSIONAL: 

*-* 

full-time 

8 

.0 

* 6 

.5 

13 

1.1 

female 

U 

.0 

2 

1.2 

2 

1.2 

, HALE 

8 

.7 

9 

.4, 

l-I 

1.0 

PART-TIME 

0 

.0 

0 

.u’ 

0 

.0 

‘ FEMALE 

0 

.0 

0 

•U 

C 

.0 

HALE 

0 

.0 

0 

$p 

0 

.0 

total. 

s 

.6 

6 

.5 

13 

UO 

FEMALE 

0 

. .0 

2 

1.2 

2 

1.2 

MALE 

■ 8 

.7 

9 

■■  .9 

' ll 

N1.0 

uMD»(iAADtPROF: 

4 

99*' 

, * 

* full-time 

79*  0 

1.2 

: 373 

.0 

1.6 

FEMALE 

365 

1.9 

‘ '117 

957  ^ 1.7 

' ' HALE 

361 

1.1 

25o 

535 

1.5 

PART-HMe 

.ill 

.5 

122 

.6 

194 

. .9 

FEMALE, 

*3 

.7 

39; 

79 

.6 

* ' ■ MALE 

98 

.9' 

83 

.7 

120 

1.0 

fJ  \ 


* 

67,967 

11.5 

132,273- 

Y 

22.5, 

* 

937,712 

79.6 

16,839 

2.9 

586,824 

30,029 

11.3 

62,690 

23.6 

198,377  79.9, 

3,973 

1.5 

264,990 

37,938 

U.6, 

. 69,633 

21.6. 

239,335 

79.9 

12,866 

4.0 

321,834 

9,137 

12.1 

7,025 

20.5 

26,579 

77.9 

727 

2.1 

’34,331 

1,509 

10.0 

2,811 

18.7 

12,039 

80.0 

197 

1.3 

25,047 

2,628 

13.6 

9,219 

21.9 

19,590 

75.9 

530 

2.7 

19,284 

71,609 

11.5 

139,298 

22.9 

969,291 

79.7 

17,566 

2.8 

621,155 

31,538 

11.3 

65,951 

23.9 

210,916 

75.1. 

9,170 

US  ’ 

280,037 

90,i)66 

11.7 

73,897;  21.6 

253,875 

79.9 

"13,396 

3.9 

341,118 

n ' ♦ ,■ 


705 

1.2 

2,699 

4.7 

52,746,  91.6 

2,143 

3.7 

57,588 

281 

1.1 

1,172 

4.6 

23,212  -91.8/ 

* 902 

'3.6 

25,286 

424 

1.3 

1,527 

4,7 

29,534  91.4 

1,241 

3.8. 

32,302 

329 

1.8  . 

697 

3.8 

17,657  95.0 

228 

1.2 

18,582 

118 

1.5 

268 

3.4 

7,492  95.2 

• 111 

1.4 

7,871 

. 211 
* 

2.0 

4Z9, 

*4.0 

10,165  99.9 

117. 

• 6 • 

1.1 

10,711. 

1,039 

1.4 

3,396 

4.5 

70,403  92.4 

2*371 

3.1 

761170 

3.99 

1.2  . 

' 1,440 

4.3 

30,704-  92.6 

1,013 

3.1 

33,157 

635 

1.5  , 

1,956 

4.5 

’ 39,699  92.3 

1,358 

3.2 

43,013 

41 

1.3 

131 

4.0 

2,773 

65.1 

354 

10.9 

3,256 

22 

2.4  ’ 

.66 

7.3 

760 

84.4  ; 

74 

6.2 

900 

19 

■ .8  ;• 

65 

2.6  ' 

2,013 

65.4' 

280 

11.9 

2,358 

30 

1.1 

89 

3.2 

2,447 

68.3 

234 

8.4 

2,770 

10 

1.0 

. 36 

3.6 

906 

90.7 

57 

5.7 

999 

20 

1.1 

53 

3.0 

1,541 

87.0 

177 

io;o 

1,771 

71 

i.2 

220 

3.o 

' 5,220' 

t 

86.6 

588 

9.8 

. 6,028 

32 

1.7 

102 

3.4 

1,666 

87.7 

131 

6.9 

1,899- 

39 

.9 

118 

2.9 

3,554, 

,86.1  • 

457 

ti.  t 

4,129 

27 

2.2 

54 

4.4 

1,175 

95.4' 

• 3 

.2 

f«232- 

3 

1.8 

\ ,7 

4.3 

154 

94.5 

2 

1.2 

163 

24 

2.2  ’ 

47 

4.4 

1,021 

95.5 

• I 

.1 

1,069 

l 

6.7 

1 

6.7.. 

. 14 

93.3 

0 

.0 

15 

0 

.0' 

' 0 

.0" 

. 6 

100.0 

'0 

’ .0 

.£ 

•i 

11.1:  , 

1 

11.1  ;• 

8 

88.9 

0 

.0 

28 

2.2- 

55 

4,4 

1,189 

95.3 

3 

.2 

1,247 

3. 

1.8  ' 

7 

.4.1 

160. 

.94.7' 

2 : 

1.2 

169' 

25  ' 

2.3 

48 

4.5 

1,029 

95;5 

‘ 1 

. .i 

• 1,078 

773 

1.2 

2,884 

4.6 

56,694  . 41.3 

‘ 2,500 

4.0  , 

62,078 

306 

1.2  ■ 

1,245 

4.7 

24,126  91.6' 

978 

3.7 

26,349 

467. 

-1.3 

1,639 

4.6 

32,568  9l.i 

. 1,522 

4.3  . 

35,729 

360 

1.7  / 

787 

3.7 

20,118  94.2 

462 

2.2 

21,367 

126 

1.4 

304 

3.4 

8,404  44.7  1 

168 

1.9 

8,876 

23  2 

1.9  . 

483 

3.9 

11,714  93.8 

294 

2.4 

12,491 

1171 


« 
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TABLE  17  - TOTAL . CHRi)LlN£MT  IH  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  ECyUTICN.FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  .STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT! 
NV  RACE  iTHUCIff  ANU  SEX:  STATE,  1976  ... 

MAJOR  FlkD  9999  - SUMMARY  > 


AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR’  'TOTAL  ' , kH[TE  NON-RES TOENT 

ALaSaAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  nISPANIC  MINORITY  NON-HISPAN1C  ALIEN  TOTAL 


NuMoER 

8’ 

NUMBER 

. A 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

m 

CONTINUED 

> 

4 

A 

/ 

. 

TOTAL 

857 

1.0 

t .6 

. 1,186’ 

1.4 

1,133 

W 

1.4 

,3,671 

4.4 

76,812 

92.1 

2,962 

3.5k 

83,445 

FEMALE 

428 

1.2 

iU 

I •* 

531 

1.5 

4J4 

1.2 

1,549 

4.4 

32,530 

92.3 

1,146 

3.3, 

35,225 

MALE 

429 

.9 

a .7 

655 

1.4 

699 

1.4 

2,122 

4.4 

44,282 

91.8 

1,816 

3.8 

48,220 

UNCLASSIFIED: 

■ 

A 

t 

• 

* 

* 

TOTAL 

17 

.8 

i / 

.5 

‘ 36 

*1.6 

19 

.‘8  . 

83 

3.7 

2,003 

89.5 

151 

6.8 

2,237 

female 

16 

1.4 

•t 

17 

■1*5 

11 

UO 

48 

4.2 

s 1,039 

91.1  1 

•53 

4.6 

1,140 

MALE 

1 

.1 

i 7 

• 0 

19 

1.7 

' 8 

•? 

35 

3.2 . 

964 

87.5 

98 

8.9 

1,097 

TOTAL  .ENROLLMENT: 

« 

■TOTAL  : 

874 

1.0 

306 

• 6 

1,222 

1.4 

1,152 

1.3' 

3,754 

4.4 

.78,815 

92.0 

3,113 

3.6 

85,682 

FEMALE 

444 

1.2 

160 

548 

1.5 

445 

1.2 

1,597 

4.4 

33,569 

92.3 

. 1,199 

3.3 

36,365 

HALE 

1 

430 

.9 

346 

.7 

674 

1.4 

'707 

* 1.4 

2,157 

4,4 

45,246- 

91.7 

1,914 

3.9 

49,317 

VERMONT 

1 

23  INSTITUTIONS) 

) 

1 

L • 

A ( 

UNDERGRADUATES: 

\ 

i 

FULL-TIME 

.66 

.3 

336 

1.0 

22 

.1 

137 

.7 

561 

2.7 

19,742 

96.2 

■ 210 

1.0  * 

20,513 

FEMALE 

51 

’.3 

172 

1.6 

14 

‘ .1 

65 

.6 

282 

2J 

10,124 

96.8 

56 

.5 

10,462 

male 

35 

.3. 

164 

1.6 

8 

.1 

72 

.7 

279 

2.8 

.9,618 

95*7 

154 

1.5 

10,051 

part-time 

11 

.4 

6 

.2  • 

6 

.2 

7 

.2 

30 

1.0 

2,886 

98.4 

18 

.6 

2,934 

FEMALE 

3 

.3  ' 

0 

.0 

4 

•2  v 

2 

.1 

11 

; 6 

,1*798 

98.7 

. 13 

.7 

1,822 

V MALE 

6 

.3 

0 

•3 

2 

.2 

5 

. .4 

19 

1.7. 

• 1,088 

97.8 

5 

‘.4  • 

1,112 

total 

77 

.3 

342 

1.3  ' 

28 

VI  \ 

,144 

, > 

591 

2.5 

22,628° 

96.5  . 

228 

i;o 

23,447 

female 

36 

.3 

172 

1.4 

18 

.1  < 

■ 67 

.5 

293 

2.4 

11,922 

97.1 

69 

.6 

12,284 

male'  . 

41 

.4 

1 .iw 

1.3 

10 

.14, 

77 

.7 

. ,298 

’ 2.7 

10,706 

95.9 

• 159 

U4 

.11,163 

GRADUATE: 


FULL-TIME 

3 " 

.3  ■ 

53 

4.6 

14 

1.2  . 

<*  ii 

.9 

,81 

7.0 

1,034’  89.1 

45  3.9 

1,160 

FEMALE  * 

.0'. 

31 

3.4 

- 7 ' 

1.2 

9 

1.6 

' *t 

8.2 

508  88.7 

18  3J 

573 

MALE 

3 

•.5 

d 

3.7 

7 

1.2  r 

2 

.3 

;■  • 34  ■ 

5.8 

526  89.6 

. 27  4.6 

587 

PART-TIME*  ... 

3 

.2 

7 

.3 

, ‘3 

.2  / 

5 

.4 

' 18 

1.3 

1,JQ5  96.3 

32*  2.4 

1,355 

female 

- 1 

.1 

2 

.3 

1 

T.iy 

2 

. .3 

.6 

‘ .9 

682  97.3 

' 13  ’ 1.9 

701 

hale  * 

2 

,.3 

3 

• 6 . 

• 2 

Vj/I* 

’•«.  ' 3 

.3 

12 

1.8 

623  95.3 

• 19  2.9 

654 

16  ’ .6  99  i.<f  2,339  93.0  77  3.1  2t515 

11.  .9  53  4.2  1,190  93.4  31  2i4*»  1,274 

5 .4  46-  3.7  1,149  92.6  46  3.7 . 1,241 


» .3  . 5 . 6 .9  . 652  ,98.6  . 3 . .5  661 

2 1.6  2 1.6  120  96.8  ‘ 2 1.6  124 

1 '.2  4 .7  532  99.1  / 1 .2  ■ 537 


TlJTAL 

FEMALE 

MALE 


.2 

.1 

.4 


60  2.4  17  .7 

33  2.6  » 8 .16 


27  2.2 


9 .7 


. \ 


PROFESSIONAL:  .... 

full-time  A .o 

FEMALE  ' 0 .0 

MALE  0 .0 


2 .3  . 1 .2 

U .0  0 .0 

2 .4  , 1 .2 


O 

jc 


' ♦ 


vi ; mmtmi 


PAtf-HMS  * 

0 

• .0 

.0’ 

0 

.0' 

FEMALE  7- 

0 

0 

.0 

0 

;o 

. .MALE 

0. 

.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

(1 

.0 

2 

.3 

l 

.2 

FEMALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' MAiE  ' 

0 

.0 

; 2 

.4  . 

1 

.2 

• i 

Wt^GJUlWHOH 


FULL-TIME . 

.69 

.3 

ft.  391 

1.6 

3T 

.2 

FEMAlE 

il 

.3 

T 203 

1.6 

21 

/.2 

MAic 

38 

.3 

% 188. 

1.7 

, 16' 

.1 

PART-TIME 

14 

.3 

y i3 

.3 

9 

.2 

female 

6 

•A 

i 

.1 

5 

.2 

Mile 

8 

•SJ 

a 

.6 

4 

.2 

TOTAL 

85. 

.3, 

4U4 

1.5 

46 

1 

.2 

female 

37 

.3 

1 205 

1.5 

26 

.2 

MALE 

46 

.4 

199 

1.5 

20 

.2 

UNCLASSIFIED. 

TOTAL 

9 

' .3 

5 

.2 

3 

.1 

FEMALE 

5 

.3 

1 

.1 

2 

. .1 

Male 

4 

.5 

4 

.3 

l 

\ 

.1 

total  ENROLLMENT: 

h 

total 

92 

409 

1.4 

49 

.2 

• female 

42 

..3 

206 

1.4 

28 

.2 

male 

50 

.4 

203 

1.4 

21 

.1 

ylR&lNU 

l 

72  INSTITUTIONS) 

- 

MUEKRAOUATES: 

FULL-TlMt 

138 

.1 

20*301 

16.9 

506  ' 

.4 

female 

59 

.1 

11*602 

19.2 

250 

.4 

MALE 

79 

.1 

8(699 

14.6 

256 

.4 

part-time 

64 

'.3 

5(533 

17.4 

183. 

.6 

female 

43 

.3 

2(810 

18.5 

90 

.6 

MALE 

.2 

2(723 

16.3 

93 

.6 

TOTAL 

222 

.1 

25(654 

17.0 

689 

.5 

FEMALE 

102 

.1 

14(412 

19.0 

340 

.4 

MALE 

ORAOOATE: 

120 

.2 

• 11(422 

1 

15.0 

349 

.5 

POLL -THE 

7 

.1 

503 

6.3 

73 

.9 

’female 

4 

.1 

204 

9.0 

15 

.5 

MALE' 

3 

.1 

259 

4.7 

58 

1.2 

part-time 

17 

.2 

U069 

10.1 

49 

.5 

female 

9 

4 .2 

719 

13.3 

9 

.2 

MALE 

6 

.2 

' 350 

6.8 

40 

.8 

TOTAL 

24* 

.1 

i 

U672 

8.5 

122 

.7 

, female  , 

13 

.2 

983 

11.6 

24' 

.3 

' MALE 

11 

.1 

569 

5.6 

98 

1.0 

.0 

<r 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 

0 

.0 

0 

*0 

> 0 

..  .0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ 0 

.0 

O' 

.0 

0 

.5 

• 6 

.9 

652 

98.6 

3 

.5 

' 661 

1.6 

2 

1.6 

' 120 

96.8 

2 

1.6 

124 

.*2 

4 

.7  , 

532 

99.1 

A 1 

.2 

537 

1 . 

L 

648 

2.9 

21,428 

r 

95.9 

258 

1.2 

22,334 

V 

331 

3.0 

10, >52 

96  .4  ■ 

9 76 

.7 

11,159 

.7 

317 

2.8 

10,676 

55.5, 

182- 

U6 

11,175 

.3 

48 

1.1 

6,191 

97.7 

50 

.1.2 

4,289 

.2 

17 

.7 

\ 2,480 

98.3 

.126 

1.0 

2,523 

.5 

* 

31 

1.8 

u,ni. 

96.9 

■ 24 

1.4 

1,766 

.6 

696 

2.6 

25.619 

96.2 

* j 308 

1.2 

26,623 

.6 

• 348 

2.5 

13,232 

96.7 

102 

• .7 

13,682 

.6 

348 

7.7 

12,687 

95.7 

206 

1.6 

12,941 

.!♦ 

19 

.7 

2i564 

94.0 

’ ) 145 
. > 68 

*» 

5.3 

2,728 

.0 

8 

.5 

1,418 

. 94.9 

•4.6 

1,494 

.2' 

11 

.9 

1,146 

• * 

92,9 

77  > 

6.2 

1,234 

.6 

715 

2.4 

28,183 

\ 

96.0 

453 

1.5 

29,351, 

.5 

356 

2.3 

14,650 

96.5 

170 

,1.1 

15,176 

.6 

359 

2.5 

13*533  - 

95.5 

263  ' 

*2.0 

14,175 

4 

.3 

21,345 

17.6 

97,554-  81.3 

l,C97 

* 

119,996 

.3 

12,119 

20.0 

48,009 

79.4 

371 

.6 

60,499 

.3 

9,226 

15.5  ■ 

49,545 

726’ 

1.2 

, 59,497 

.5 

5,960 

18.7 

25,747 

80.8^ 

153 

•5 

31,860 

.5 

' 3,013 

19.9 

12,095 

79.7 

62 

.4 

15,170 

.5 

2,947 

17.7 

13,652 

* , 

81.8 

91 

.5 

16,690 

.4 

27,305 

18.0 

123,301 

81.2 

1*250. 

.8 

151,856 

.4 

15,132' 

20.0 

60,104 

79.4 

’"433 

.6 

75,669 

.4 

12,173 

16.0 

63,197 

82.9 

817 

1 

1.1 

* 76,187 

.3 

610 

7.6 

7,036 

88.1 

338 

4.2 

7,984 

.6 

300 

10.2  ■ 

2,586 

87.7 

63 

2.1 

2,949 

#•2 

- 3101 

6.2 

4,450  '88.4 

275 

5.5 

5,035 

.2 

1,160 

11.6 

9,297 

88.0 , 

103 

1.0 

10,560 

..2 

750 

13.9  . 

' 4,629 

85.5  [ 

35 

.6 

5,414 

.2 

410 

8.0, 

4,668' 

* 

90.7  \ 

68 

1.3 

5,146 

.3' 

1,770 

9.5 

16,333 

68.1 

441 

2.4 

18,544 

# ,4 

1,050 

12.6 

7,215 

86.3 

.98 

'1.2 

8*363 

.2 

720 

7.1 

. 9,118 

89.6 

343 

3.4 

10,161 

y , . 

• \ 

\ ’ . 

• ; • 2349 


0 

0 

’ 0 

3 

2 

1 

/ 

151 

7 6. 

75 

U 

4 

8 

163 

80 

83 

‘ 2 

0 

2 

165 

60 

65 

400 

208 

192 

160 

70 

90 

560 

278 

2B2 

27 

17 

10 

25 

13 

12 

52 

30 

22 

4 

1173 
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MAJOR  FIElO  9999  - SUMMARY  i / 


\ 


AMERICAN  INDIAN  blAU  • • ASIAN  OR 
ALASRAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  KLANOER  HISPANIC 


TOTAL 


wits' 


NUNttE& 


MINORITY  N0N-HISPAJ(IC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


NUMBER 


l . NUMBER 


VIRGINIA 

PROFESSIONAL: 
FULL-TIME 
. FEMALE 
MALE 
PARI-UNE 
FEMALE 
MALE  , 

TOTAL 
FEMALE 
MALE  > 

UND*ORAOtPROF: 


CONTINUED 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

0 


FULL-TIME 

145 

FEMALE 

63 

MALE' 

82 

* PART-TIME 

101 

FEMALE 

62 

MAl£< 

49 

4 

total 

246 

female 

115 

male 

131 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

161 

female 

43 

MALE 


db 


‘ TOTAL  ENROUNENI: 
TOTAL  <*27 

.FENfLE  <0b 

MALE  219 

rASHINGTON 


.0 
.0 
.0 
.0 
*0 
• 0 

.0 

.0 

•u 


.3 

.2 

.3 


IbO. 

66 

109 

1 

0 

1 


¥ 

r.i 

3.1 

3.1 

.0 

3.7 


l«i  3.9 
66  7.1 

105  3.1 


.1  '20*964  16.9 

.1  11,922  ,16.6 

.1  9,042  13.3 

• 2 6,603  15.6 

.3  3,529  17.1 

.2  6*074  14.1 

.1  27*6v7  15.6 

.1  15,461  18.2 

.1  12*116  13.5 


6*274  11.9 
4,697  11.9 
3,677  11.8 


.2  35,641  14.7 

.2  20,  l<*8  16.2 

.2  15*693  13.1 

46  INSTITUTIONS) 


22 

5 

17 

0 

0 

0 

22  , 
5/ 
17 


601 

270 

331 

232 

99 

133 

;833 

369 

464 


657 

332 

325 


1,490 

701 

789 


X 

L 

NUMBER 

X 

NUMBER 

■t 

* NUMBER 

j 

'•  1 

NUMBER 

X 

j 

.5 
/•  6 

9 

•j 

191 

4.7 

' .A, 893 

95.0 

13 

.3 

2 

A 

63 

8.0 

7 724 

91.9 

1 

.1 

.4 

• 5 

7 

.2 

128 

3.9 

/ 3,169 

95.8 

12 

.0 

1 

3.1 

.0/ 

41 

96.9 

0 

.0 

.0  1 

0 

.0 

0 

5 100.0 

0 

' .0 

. -0 

0 

.0 

1 

•f 

•26 

96,3' 

0 

.0 

•5 

9 

.2 

192 

4/7 

3,924 

95.0 

13 

.3 

• 6 

2 

.3 

63 

7i9 

729 

91.9  C 1 

.1 

• 5 

7 

.2 

129 

3.9 

3,195 

\ 

95.8 

*12 

.4 

.5 

436 

.3 

22*146 

•16.8 

108,483 

82.1 

1,448 

1.1 

•4 

227 

.4 

12.482  / 19.4 

51,319 

79.9 

435 

.7 

209 

*3 

9,664/  14.2 

57,164 

84.3 

1,013  , 

1.5 

• 5 

185 

.4 

7.121/ 

3,763/ 

16.8  ' 

35,075 

82.6 

256 

.6 

• 5 

83 

.4 

18.3 

16*729 

81.3 

97 

.5 

• 6 

102 

.5 

3.358 

f 

29,26(7 

15.* 

16,346 

83.9 

159 

.7 

.5 

’ 621 

.4 

16.8 

143,558 

82.3 

1,704 

1.0 

.4 

310 

.4 

16*24*5 

19.2 

68,048 

80.2 

532 

'.6 

.5 

311 

.3 

13,0i2 

' i 

i 

14.5 

75,510 

84.2 

1,172 

1.3. 

0 

.9  » 

384 

.6 

j 

.9,4% 

13.6 

59,505 

85.3 

V 

746 

1.1 

.8 

196 

.5 

5,318 

13.5 

33,869 

85.7 

, 311 

.8 

1.1 

188 

•6 

4,178 

13.8 

25,636 

84.7 

435 

1.4 

.6 

1.005 

. 1 
A 

38,(763 

15.9 

203,063 

83,1 

2,450 

1.0 

.6 

506 

.4 

21  ,$63 

17.3 

101,917 

82.0 

843 

.7 

.7 

499 

f. 

.4* 

17*200 

14.3 

101,146 

84.3 

1,607 

1.3 

TOTAL 

NUMBER 


4,097 

788 

3*309 

32 

5 

; 27 

4,129 

793 

3,336 


132,077 

64,236 

67,841 

42,452 

20.589 

21,863 

174*629 

84,825 

89,704 


69,747 

39,498 

30,249 


244,276 

124,323 

119,953 


UNOEKORADUATES: 
Fuil-Tllifc 
FEMALE 
MALE 
PART-TIME 
’ FEMALE 

rn  male 


i«  *2 

1.3 

3,648 

i.i 

3,285 

2.9 

‘ 1,299 

1.1 

9*674 

6.5 

101,674 

89,7 

1,947 

1.7 

75  0 

1.3 

* 1,9b) 

i,  4 

1,712 

3.0 

677 

1.2 

51128 

8,9 

51,796 

89.8 

771 

1.3 

646 

iu 

1,665 

3.0 

1,573 

2.8 

622 

l.l 

4,546 

6.2 

49,878 

89.7 

1,176 

ZA 

3©7 

L.O 

¥ 

iu 

565 

2.5 

362 

1.6 

21029 

8.9 

20,564 

90.1 

228 

hO 

X 73 

1*5 

•3.4 

282 

2.5 

205 

1.8 

11036 

9.2 

10,061 

89.8 

109 

1.0 

194 

1*7 

j 

3.1  ■ 

263 

2.4 

157 

1.4 

1993' 

8.5 

10,503. 

r 

90.4 

119 

1.0 

113,295 
57,695 
55*600* 
' 22,821 
11,206 
11*615 


I 


0 

ERIC 


% ' 


\ 


Iltffti 

i.bU* 

1.3 

4t3»3 

3.2 

3.630 

2.8 

MMJ 

V29 

1.3 

2.359 

3.4 

1.994 

2.9 

MU 

m 

1.3 

2(024 

3.0 

1. 836 

2.8 

/ 

' uuduate* 

FulL-TINE 

5b 

.7 

% 

m 

2.3, 

242 

3.0 

fttALfc 

30 

.1.0 

66 

2.9 

94 

J.l 

MALE 

it 

.6 

93 

1.9 

146 

3.0 

mr-rwt 

43 

.9 

lit 

2.3  •- 

102 

2.0 

FEMALE 

25 

1.2 

. 62 

3.0 

38 

1.8 

„ MAU 

- \ 

TOTAL  . 

Lb 

96 

52 

1.6 

64 

2.2 

LOL 

.b 

• 293 

2.3 

344 

2.6 

«MALt 

» 

1.1- 

130 

2.9 

132 

2.6 

. MALE 

4b 

.6 

.143 

l.b 

212 

2.7 

MUFBUUNAl: 

FULL-TIME 

23 

.7 

42 

1.3 

63 

2.6. 

female 

5 

.6 

• 11 

1.7 

19 

2.9 

MAU 

16 

.7 

31 

1.2 

- 64 

2.5 

PART-TIME’- 

1 

.2 

3 

.7 

11 

2.7 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

4 

3.6 

MALE 

L 

.3 

3 

1.0 

7 

2.3 

TOTAL 

24 

.7 

43 

1.3 

94 

2.6 

FEMALE 

3 

.7 

11 

1.3 

’ 23 

3.0 

MALc 

19 

.7 

34 

1.2 

71 

2.5 

UNDbttAWRQF* 

FOU-THE 

1,523 

1.2 

J.bTl 

3.1  , 

3.610 

2.9 

• FEMALE 

791 

1.3 

2.062 

3.4 

1.825 

3.0 

MALE 

732 

l.R 

1. 7o9 

t.6 

1.785 

2.8 

PARt-TlNE 

411 

1.5 

634 

3.0 

678 

i>\ 

Female 

19b 

1.3 

436 

3.3 

324 

2.4 

male 

213 

1.4 

414 

2.8 

354 

2.4 

. ' total 

1,934 

1.0 

4.723 

3.1 

4.268 

2.8 

female 

•969 

1.3 

2.520 

3.4 

2.144 

2.9 

MALE 

945 

1.2 

2.203 

2.d 

2.139 

2.7 

UNCLASSIFIED: 

total 

li24U 

1.3 

. 2.193 

2.3 

1,027 

1.7 

F FEMALE  . 

345 

1.3, 

1.3^3 

3.2 

634 

1.5 

MALE 

093 

1.3 

632 

1.6 

993 

1.9 

total  ENROLLMENT: 
TuTAL  iU7N 

1.3 

6.916 

2.6 

5.915 

2.4 

female 

It  334 

1.3 

3.b03 

3.3 

2,783 

2.4 

male 

1.640 

1.2 

3.033 

4.3 

3,lb2 

2.4 

.E5I  V MUM  ft  t 26  msUTOtlONSI 
UNDERGRADUATES: 


FOLL-TTHE 

*96 

.2 

2,4i4 

3.4 

259 

.6 

FEMALE 

40 

.2 

l,o7o 

3.3 

76 

.4 

MALE 

’50 

.4 

l,35o 

3.4 

181 

.7 

part-time 

36 

.3 

393 

4.3 

44 

.3 

female 

24 

.3 

»644 

4.7 

24 

.3 

. MALE 

14 

.2 

245  ' 

4.3 

20 

.3. 

o 

iERLC 

Vvv» 


1.661 

1.2 

11,703 

8.6 

122,238 

89.6 

2tl75 

1,6 

136,114 

682 

1.3 

6.164 

8.9 

61,857 

19.6 

680 

1,3 

68.901 

779 

1.4 

5,539 

b.2,’ 

■v  60,381 

89.6 

1,29) 

/ 

1.9 

67, 21^ 

108 

1.3 

589 

7,4 

• 6,553 

61.8 

865 

10,8 

8.007 

43 

1.4 

255 

8.4 

2,608 

84.3 

160 

‘5.3 

3.023 

65 

1.3 

334 

6.7 

3,945 

79.2 

. 705 

14.1 

4,984 

35 

.7 

294 

5i9 

4,456 

88.7 

272 

5.4 

•5,022 

11 

.5 

. 136 

6.5 

1,678 

89.7 

79 

3.8 

2,093 

24 

.8 

158 

5.4 

2,576 

68.0 

193 

6.6 

2,929  ■ 

143 

1.1 

883 

6.6 

11,009 

64,1 

M37 

8.7 

13,029 

54 

1.1 

391 

7.6 

4,486 

17.7 

239 

4.7 

5,11* 

89 

1.1 

492 

6.2 

6,523 

42.4  v 

098 

11.3 

7,913 

1 

i 

47 

1.5  . 

195 

6.2 

2,955 

93;b 

i 

6 

.3 

1 

3,158 

11 

1.7 

4b 

7.1 

<596 

92.4 

3 

.5 

* 64) 

36 

1.4 

149 

3.9 

2,359  .93,9 

5 

.2 

2,513 

2 

.5. 

17 

4.2 

390 

95.6 

•2 , 

408 

0 

.0 

4 

3.6 

.106 

96.4 

0 

.0 

110  . 

2 

.7 

13 

4.4 

284 

95.3  - 

• 1 

.3 

298 

* 49 

1.4 

2 12. 

5.9 

3,345 

93.6 

' 9 

• .3 

3,566 

11 

l.Vi 

50 

6.6. 

702 

93.0 

3 

.4 

755 

38  ’ 

162 

5.8 

2.643 

94.0 

6 

.2 

2,811 

•1,454 

1.2 

10,458 

6.4 

111.182 

89.3 

2.820 

l1 

' 2.3 

124,460 

731 

1.2 

5.429 

8.6 

55.000 

89.6 

934 

1.5 

61,363 

723 

1.1 

5.029 

6.0 

56,182 

89.0 

1,886 

3.0 

63,097 

^99 

1.4 

2,340 

8.3 

25,410 

89.9 

501  , 

1.8 

28,251 

216 

1.6 

1.176 

8.8 

12,045 

89.8 

* 168 

1.4 

13,409 

163 

1.2 

1,164 

7.8 

13,365 

90.0 

313 

2.1 

14,642 

1,853 

1.2 

12,798 

8*4 

136,592 

SM4 

3,321 

'u 

152,711 

947 

1.3 

b.605 

8.6. 

67,045 

4.7 

1.122 

■ us; 

74,772 

906 

1.2 

6.193 

7.9 

69,547 

89.2 

2,199 

. 2.8 

-.77,939  . 

1.521 

826 

l.c' 

2.0 

A ,583 
3.348 

6.9 

7.9 

36,412 

91.9 

90.8 

1,170 

521 

t A 

1.2 
1.2 

95.678 

42,281 

695 

1.3 

3.235 

i 

6.1 

, 49,513 

92.7 

649 

1.2 

53,397 

3,374 

1.4 

19,381 

7.8 

224,517 

90.4 

4,491 

1.8 

248,369 

1,773 

1.5 

9,953 

8.5 

105,457 

90.1 

1,643 

1.4 

117,053 

1,601 

1.2 

9,428 

7.2 

119,000 

90.7 

2,848 

2.2 

131,336 

* 


'*fc 


123 

.3 

2,910 

6.4 

41.5U6 

91.6 

822 

1.8  45,238 

57 

.3 

1,257 

b.2 

18,952 

93..2 

116 

.6  20,325 

66 

.3 

■v  1,653 

6.6 

22,554 

90.5 

706 

2.8  24,913 

30 

*2 

705 

5.4 

12,364 

94.5 

• 22 

.2  13,111 

19 

.3 

411 

5.6. 

6,962 

94.3 

9 

.1  ft  7,382 

11 

.2 

■ 294 

5.1 

5,422 

94.6 

13 

v.,2  5,729 

1175 


IMU-U  ^ (NMUNIMT  IN  INSTITUTIONS  OF  H16NER  tCUOTl»  FOR  SELECTED  MAJOR  FIELDS  OF  STUN  A*  LEVEL  V fMOUHGUl , 
•MAC!  ilMMC II V M Xu  STATE,  1974 

i • . -•'  ■ * 

MAJOR  field  9994  - SUMAAI 


AMERICAN  1WIAN  blACft  ASSAM  0* 
AUSRAN  MAT1VE  NON-HlSPANlC  PACIFIC  (SUNDER 


nunaEr 

I 

NUNAER 

l 

number 

s 

VBTVWONA 

4 , 

CONTINUED 

total 

134 

.2 

3»U2$ 

>.2 

303 

.> 

FEMALE 

.tu 

.1 

1,420 

5.1 

102 

.4 

Ml* 

64 

.2 

1,60> 

>.2 

201 

.7 

UAOUAIE* 

FUU  “TINE 

i ' 

.1 

67 

2.5 

91 

3.4 

female 

i) 

. .0 

22 

2.2  ( 

26 

2.6 

HALE 

2 

.1 

4> 

2.7 

65 

3.9 

PART-TIME 

19 

.2 

14> 

2.2  > 

i 7 

.3 

FEMALE 

13 

.3 

. H3 

2.3 

12 

.2 

male 

6 

.2 

72 

2.1 

l> 

.4 

total 

21 

.2 

232 

2.3 

114 

1.1 

FEMALE 

13 

•2 

1J> 

2.3 

38 

.6 

male  • 

# 

6 

%2 

117 

2.3 

80 

1.6 

PROFESSIONAL! 

FULL-TIME 

' 0 

.•0 

14 

f.7 

6 

.6 

female 

0 

.0  • 

4 

2.4 

2 

1.2 

MALE 

L 

.0 

•14 

1.3 

4 

.4 

PART*! |M£ 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALE  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 MALE 

U 

.J 

0 

•C 

0 

. .0 

5 


/TOTAL 

0 

•Q 

, 1J 

1.7 

' 6 

.6 

female 

i 

’ 4 

2.4'- 

2 

1.2 

MALE 

1 

U 

•0 

14 

1.3 

4 

.4 

UNwAAD+PRDf: 

Full-time  ’ • 

98 

.2 

2,517 

1 

•3.1 

336 

.7 

female  . 

46 

.2 

1,102 

3.1 

106 

.5 

male 

52 

.2 

1,41> 

3.1 

230 

.9 

PART-TIME 

>7 

.3 

778 

3.6 

71 

.3 

. PEMAlc 

37 

,3 

4>7 

3.7 

36 

.3 

MA^E 

2(1 

.2 

321 

3.3 

35 

.4 

TOTAL 

133 

.2 

3,295 

4,7 

427 

.6 

FEMALE 

83 

.2 

1,539 

4.6 

142 

,.4 

MALE 

72 

.2 

1,736 

'4.7 

245 

.8 

UNCLASSIFIED: 

TOTAL 

15 

.2 

182 

1.9 

19 

.2 

FEMALE 

7 

.2 

luO 

2.2 

11 

.2 

MALE 

6 

.2 

82 

1.6 

4* 

.2 

/ > 

total  unite  nohesioent 

HISPANIC  ItlttlTV  NON-HISPAMC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

NUMBER  1 

• * 

* 4 P l 

NUMBER 

* ’ 

t 

NUMBER 

153 

.3 

3,615 

4.2 

\ j V 

53,490  92.4 

444 

1.4 

54,349 

' 76 

.3 

1,668 

6.0 

25,914  93.5 

125 

♦5 

27,707 

77 

.3 

1,947 

6.4 

27,976  11.3 

7T19 

'4- 

2.3 

30,642 

14 

.5 

174 

6.6 

9 

2,104  79.5  \ 

369 

13.9 

2,651 

5 

.5 

53 

5.3. 

644  49.6 

50 

5.0 

991 

9 

.5 

121 

7*3 

1,220  73.5 

319 

19.2 

1,460 

13 

.2 

244 

2.4 

6,013  96.6 

25 

.3 

4,242 

8 

.2 

146 

3.0 

4,740  97.0 

3 

.1 

4,619 

5 

..1 

94 

2.9 

3,273  96.5 

22 

.4 

3,343 

27 

*2 

• 414 

3.4 

10,121  92.A 

394 

3.6 

.10,933 

13 

.2 

199 

3.4 

5,624  95.7 

53 

.9 

5,440 

14 

.3 

219 

4.3 

4,493  44.9 

341 

6.7 

5,053 

C 

.0 

24 

2.2 

1,04  7 97..I 

0 

,0 

1,071 

0 

.0' 

6 

3,7 

• 154  96.3 

0 

.0 

164 

0 

.0 

14 

2.0 

449  94.0 

0 

.0 

907 

0 

.0 

0 

.0 

.9  100.0 

0 

.0  • 

9 

0 

.0 

* 0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

.0 

.0 

0 

.0 

6 100.0  , 

0 

.0. 

6 

0 

' .0 

24 

u 

1,056  .97.6 

.*  0 

.0. 

1,040 

0 

.0' 

«,  6 

3.6 

U1  96.4 

0 

.0 

167 

c 

.0 

II* 

2.0. 

69$  91.0 

.0 

913 

• 

137 

.3 

3,104 

6.3 

44,661  91.2 

1,191 

2.4 

44.960 

62 

.3 

1,316 

6.1 

19,994  93.1 

166 

.8 

21*440. 

75 

.3 

1,792 

6.5 

24,663  49.7 

1,025 

3.7 

27*440 

43 

# * 

.4 

949 

4.4 

20*406  95.? 

47 

.2 

21.402 

.2 

557 

4.5 

11,705  95.4 

. 12 

.1 

12*274 

V16 

.2 

392 

4.3 

8,701*  95.3. 

35 

.4 

9*126 

t 1.40 

.3 

.4,057 

5.6 

65,66**92.5 

1,234 

1.6 

70*342 

■ 49  • 

‘ .3 

1,873 

5.5 

31,703  93.9 

176  , 

.5 

33*754 

91 

,2 

2,164 

6.0 

• 33,364  91.1 

1*060 

2.9 

36,604 

.1  226  2.)  9* >24  97.3  .4  9,794 

.1  SO\  2,7  4,417  97.0  14  ,4  4,624 

.1  103  2.0  >,039  97. J 24  .5  >,166 

I 


10 

> 

> 


TOTAL  ENROLLMENT! 
TOT^L 

FEMALE 

mi 


m 

.2 

3,977 

u 

996 

.6 

190  / 

4tf83  • 5.3 

79,593 

93.1 

1,260 

1.6' 

60,156 

90 

.2 

1,659 

4*i 

153 

.9 

99  /,i 

1,996  5.2 

36,190 

99.3 

196 

.3 

38,382 

80 

.2 

.1,618 

4*4 

293 

.7 

96  .2 

2,287'  5.5 

38,903 

$1.9 

1,069 

2.6 

91,779 

i 


f' 


Mi  SCONS1N 


I 5#  iNSTlTDTtUNS) 


UnDeAWAOUATESi 
Wil-TIHE  - 986  -»7 


FEMALE 

male 

. PART-TIME 
FEMALE 
. rni 


306 

am 

223 

112 

ui 


TOTAL 

FEMALE 

mi 


OAAOUATE:' 

FOLL-TiME 

FEMALE 

MALE 

PARt-TlME 

female 

mi 


18 

9 

9 

22 

10 

12 


TOTAL 

FEMALE 

■MALE 


PRljeESSlUNAL: 
FULL-TIME 
FEMALE 
MALE 

pAmt-tine. 

FEMALE 
MAic 


13 

2 

11 

0 

0 

0 


TOTAL 
f EMAcE 
MALE  , 


unOtMAO+PRJf: 
FULL-TiME  1,017 

FEMALE  517 


MALE 
PART-TIME 
• FfcHALe 
MALE 


500 

243 

lli 

123 


V 


TOTAL 


FEMALE 

MALE 


luM 

o39 

Wi 


'.unclassified; 

TOTH 
female  • 

' MALE 


.7 

.6 

.5 

.5 


1,209  .6 

618  .7 

591  .6 


.2 

.2 

A 

.2 

.2 

.2 


90  *2 

19  .2 

21  .2 


.9 
• 3 
.9 
.0 
,0 
.0 


15  .9 

2 .3 

11  .9 


.6 

.7 

.6 

.*> 

.5 

.5 


.6 

.7 

.5 


- 229  * 1.3 
196  irtf 
81..  .9 


W\  . 

"miarjaiaij 


/ 

>373*  4.* 


2,735 
2,6uo 
2,082 
1,196 
' 939 


9.0 

3.3 

9.5 

5.6 
9.2 


7,955  3.9 
3,913  9.9 
JMI  3.5 


Ai 

120 

113 

220 

.123 

97 


2.3 

3.1 

1.7  ; 
2.9 

2.8 
2.0 


953 

293 

210 


2.3 

2.9 

1.8 


91 

27 

69 

5 

0 


2.9 

9.1 
2.6 

7.2 
.0 


5 10.2 


96  3.0 

27  9.0 


o9  2.7 


,5.697 

2,912 

2,785 

2,3o7 

i,t7l 

1,036 


3.5 

9.0 

3.1 
9.9 

5.1 
3.8 


8,U09t  3.7 
9,i«3  9.3 

5,821,  3.3 


1 

381  2.1 

179  1.9 

207  2.3 


599  .9 

259  J .9 
390  .9 


232 

126 

106 


.5 
• 8 
• 5 


1,053  .7 

903  . .6 
,650  .8 

370  .9 

' 155  .8 


6,006  5.9-  139,018  93.9 

3,928  5.7  6A,V7  W.6 

9,078  5.1  79,7(1  93.; 

2,907  6.6  39,699  92%8 

1,591  7.5  , 16,957  $2.2 


1,789  1.2  196,763 


215  1.0  * 1,366  6.2  20,737  93.9 


951  .7 

1,288  1,6 

159  .9 

6)  .3 

99  .9 


68,696 

80,067 

92,760 

20,563 

22,197 


826 

.9 

1,923 

.7 

10,913. 

5.7 

178,712 

93.3 

1,896 

1.0 

380 

.9 

558 

.6 

5,969 

6.1 

83,279 

93.3 

516 

.6 

996 

.9 

665 

.8 

5,999 

3.3 

95,938 

93.3 

1,382 

1.4 

123 

1.2 

93 

.9 

967 

1 

9.5 

8,558 

82.8 

1,315 

12.7 

, 93 

1.1 

39’ 

.9 

206 

5.9 

3,339 

86.6 

, 300 

7.8 

60 

1.2 

59 

.9 

261 

9.0 

5,229 

80.9 

1,015 

15.6 

55 

.6 

51 

s 

398 

3.7 

8,808 

99.2 

193 

2.1 

1 

.9 

.5 

21 

.5 

• 118  , 

9.0 

9,218 

94.7 

58 

. 1.3 

31 

.6 

30 

.6 

170 

3.5 

9,590 

93.8 

133 

1.8 

178/ 

.5 

199 

.7 

: 813 

9.1 

17,366 

88.2 

1,508 

7.7 

67 

.8 

55 

'.7 

9.6 

7,532 

358 

4.3 

111 

1.0 

89 

.8 

•93L, 

-3.8 

9,819 

if  1 • 

1,150 

10.1 

* 

21 

.7 

37 

1.2 

162 

5.1 

2,982 

94.5 

> 11  * 

1 .3 

7 

1.1 

9 

.6 

90 

6.1 

619 

93.9 

0 

.6 

19 

.6 

33 

1.3 

122 

9,9 

2;  363 

94.7 

11 

.4 

0 

.0 

3 

9.3 

8 

11.6 

58 

84.1 

'3 

4.3 

0 

.0 

l 

5.0 

l 

5.0 

19 

95.0 

0* 

.0 

0 

.0 

2 

9.1 

7 

19.3 

39 

79.6 

J 

6.1 

21  , 

.7 

90 

1.2 

170 

5.3  ' 

3,090 

94.3^ 

M 

14  - 

.4 

7 

1.0 

5 

.7 

' 91  , 

. 636 

94.0 

0 

".D 

19 

.6 

35 

1.9 

129 

ii 

2,902 

94.4 

14 

.6 

738 

.5 

. 1,183 

.7  . 

8,633 

5.3 

150,338 

92,6  , 

,3,065 

lid 

309 

.*9 

991 

.6 

9,179 

5.7 

68,270 

93.3 

751 

1.0 

9j9 

.5 

i 792 

, .8 

' 9,961 

3.0 

52,266 

92.4  ■ 

h 314 

2.6 

287 

.6 

929 

.8 

3,263 

0.3 

98,  >60 

93.1 

^ ,355 

A 

150 

*6 

177 

.7 

, 1,720 

6.9 

23,199 

92.6 

123 

.5 

r 

.5 

297 

.9 

1,593 

3.7' 

25,366 

' 

232. 

.9 

1,0^5 

’ .5 

1,607 

.7 

11,896 

5.5 

199,118 

92.9 

3,920 

1.6 

969 

.5 

618  , 

.6 

5,899 

6.0 

91,969 

93.1 

• 8}4 

.9 

571 

* 

.5* 

989  «r 

.9 

6,009 

3.2 

107)649 

' 

92.6. 

2,346 

2.2 

L 

116 

f 

.6 

; )!•» 

-.5 

819 

9.9'  ’ 

' 17,255 , 

19.3  , 

4>  ■. 

229 

1.2 

61 

55. 

• *T. 

.7 

.6 

. / 

i9 

.6 

'920 

399 

F 

aM9lJPb 

' , t * * ( \ ; 

115 
‘ 109 

r.2 

L.2 

■.  J. . 

, 1 • 

■ « 

l 

T 

• ' 1177- 

* ,9 

■j 

V .•  . 

191,523 

89,259 

lb2,269 

it 


10,390 

3,890 

6,500 

9,199 

9,959 

9,895''* 


19,689 

8,299 

.11,395 


3,155 

659 

2,996 

69 

20 

99 


3,229 

679 

2,595 


162,258 

73,195 

89,063 

52,178 

25,037 

27,191 


219,936 

98,232 

116,209 


V 


N. 


J 


16,293 

9,299 

8j999 

.AS. 


3 


'M: ' ’• 


\* ' 

• 

h:" 


< 


\ 


if# 


TABLE  IT  - TOUt  ENROLLMENT  IN  IN$T|M7Wt$  OF  HIGHER  EOUCAT [QN  FOP  SELECTED  MAJOR  FULOS  OF  STUOY  AND  irftl  OF  ENROLLMENT 
Bt  UCt  ETHNUITY  AND  SEJU  /lATE,  1976 


MAJOR  FIELD  9999  • SUMMARY  J 


AMERICAN  I NOUN 

' aiaSXan  NATIVE 


BLACK  ASIAN  OP  ' 
nOn-hiSpanIC  FaUFIC  ISUnOFER  HISPANIC 


Sotal 
ORHY 


NHITE  _ _ MMESltflt 
IOn-hiSpanic  alien 


TOTAL 


NUHbElt 

\ 

NUMbER 

i 

NUN  BE P 

X 

NUMBER 

\ 

1 

' NUMBER 

X 

number 

1 

NUMHR 

X 

NUMBER  . 

NlSCUNSlm 

CONTINUED 

» 

* t 

l 

TuTAL  ENKULLMENT: 

• 

4 

? 

TOTAL  1,991 

.6 

B,JB5 

3.6 

1,191 

.5 

1,695 

.7 

12,712 

5.3 

216,373 

93.0 

3,699 

1,6* 

232,729- 

FEMALE  787 

.7  • 

9,337 

6.1 

315 

.5 

655 

.6 

6,319 

5. '9 

100,228 

93.2 

989 

.9 

107,531  ' 

Rale  /g». 

.6 

9,028 

3.2 

626 

.5 

1,090 

.8 

6,398 

3.1 

116,195 

92.8 

2,655 

2.1 

125,198  , 

HYUMINU 

UNDERGRAUUATESi 


8 INSUTOUJNS) 


FOU-TlNt 

101 

.9 

iol 

1.3 

69 

.6 

213 

2.0 

539 

5.0 

9,859 

91,6 

362 

3.9, 

10,755 

FEMALE 

, 69 

1.0 

>1 

i.iNi 

91 

.9 

91 

1.9 

232 

9.9 

9,933 

99.2 

39 

.8 

9,709 

MALE  . 

32 

.9 

111) 

1.6  \ 

. .23 

.6  ' 

122 

2.0 

307 

3.1 

5,921 

89*6 

323 

5.3  V, 

6,051 

part-time 

23 

.6 

'38 

1.3 

18 

.5 

165 

9.2 

. 269 

6.8 

3,611  92.8 

15 

.9  ■ 

3,890 

FEMALE 

a 

.3 

26 

1.2  j 

10 

.9 

83 

’3.7 

130 

5.8 

2,092 

93.9 

7 

* .3 

2,229 

hale  , 

12 

.7 

32 

1.9  / 

8 

.5 

82 

9.9 

139 

8.1 

1,519 

91.5 

8 

.5 

1,661 

JOTAL 

126 

.8 

219 

1 ./ 

82 

4 

.6 

378 

2.6 

803 

5.5 

13,965 

91.9 

377 

2.6 

19*695 

] FEMALE 

oU 

4 f 

..9 

77 

l/l 

31 

.7 

179 

2.5 

362 

6,575 

99.1 

96 

.7 

6,93) 

1 HALE 

69 

.8 

162'  j 

1.8 

31 

.9 

209 

2.6 

991 

5.7 

4 

90.C 

331 

■ 9.3  : 

7,742 

UADUAfcJ 

full-time^ 

3 

'.9 

7 A 

V*  V 

3 

.7 

10 

1.3 

'25 

v3.3 

656 

87,2 

71 

9.9 

* 752 

FEMALE 

1 

, .3  - 

3 

1.3  r 

V 2 

1.0  • 

3 

1.5 

9 

9.6 

169 

90.6 

10 

9.9 

203 

HALE 

2 

/<9  * 

6 

.7 

3 

.3 

7 

1.3 

16 

2.9 

972 

06»C 

61 

11.1 

599 

PART-TIME 

FEMALE 

MALE 


total 

FEMALE 

NALL 


.0 

.9 

.6 


.2 

.0 

.3 


2 

U 

2 


.9 

.0 

.6 


7“' -1.5 


l.B 

1.9 


962  96.2 
108  95.6 


20  9,3 


339  93.8 


3 2.7 

17  9.8 


969 

113 

356 


10 
' 9 
6 


1.3 

.7 


.5. 

.6- 


( 


12'  1.0 


3 .9 


32 

11 


2.6 

3.3 


1,098-  89.9 
292  92.9 


91  7.5, 

13  9.1. 


1,221 

316 


MUFESSlUNAL: 
FOLl^TlHc 
?HaLE 
MALE 
«nT:nRt 
FMkb 
HALE 


l .3 

u ".0 


‘ .6 

.0 


(l>  .0 


l 

■U 

A 

rJ> 

0 

u 


.3 

.0 

.6 

.0 

.0 

,.o 


1 .5 

l)  .u 
1 .0 


.1  .3 

0 '.0 

1 .6 


9 

.9  . 

9 

1.0 

• 21 

2.3 

806  89, 'l  ' 

78 

8.6  . 

/)  » ,05 

0, 

.0 

>0 

.0 

2 

A 

1.0  . 

206  98.1 

, 2 

f UO/ 

210 

t/ 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

97  95.9 

2 

\9./ 

• 99 

0 

.O'* 

0 

• .0 

••  , 2 

1.2  . 

15^  96.6 

, ' 0 

\ .0 

161 

.0 

,c 

■ X * .0 

; 0 

••  ,0 

2 100.0 

v 0 

.0 

‘ 2 

0 

.0 

' 0 

.0 

/"  0 

.0  - 

‘ 2 100,(1  • 

. 0 

.0 

2 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

. * ’« 

0 . .0 

* 

• 0 

.0 

0 

ov 

;o  • 

0 

.0 

7 

A 

.9  A 

208  '98.1 

i 2 

.9 

.212 

0 * 

.0 

0 , 

.0 

. , 0 

.0  ^ 

99  96.1 

2 

3.9 

51 

0 

.0 

V 

.0 

2 

•1.2 

159  98.6 

' 0 

.0 

161 

jP 


I 


2359 


* Y' 


MogugofiuPi 

■;  m4*t 

105 

.9 

1*9 

1.6 

09 

.6 

221 

1.9 

366 

0.1 

10*716 

91.3 

033 

3.7 

o 

,11,717 

/■;,  urn 

M 

1.0 

>6 

1.1 

’ o)‘ 

.9 

90 

1.9 

201 

• 0.9 

0.660 

90.1 

31 

1.0  ■ 

* 0,936 

• ■ / . m 

>5 

.8 

. a$ 

1.7 

26 

.4 

129 

1.9 

323 

0.1 

6.032 

89.3 

380 

3.7 

6,761 

' MAT-TIME 

26 

*4 

01 

1.0 

19 

.0 

■ 167 

3.8 

271 

0.2 

0.053 

93.0 

33 

.1 

0,361 

female 

12 

.5 

'27. 

1.2 

10 

.4 

83 

3.3 

132 

3,6 

2.202 

93.9 

> 10 

.0 

2,304 

HALE 

l* 

•0 

10 

1.7 

9 

.0 

80 

• 0.2 

139 

6.9 

1 

1.85) 

91.9  ' 

25 

1*2 

2.017 

writ 

_uv 

.i 

21 0 

1.0 

at 

.5 

190 

2.0 

817 

3.2 

10,7.71 

91.9 

070 

2.9 

16,071* 

runt 

•r 

■11 

1.1 

>i ' 

.7 

177 

2.0 

373) 

3.1 

6.866 

90.1 

61 

.8 

7,300 

MU 

6? 

.1 

109 

1.7 

i) 

.0 

211 

2.0 

060 

3.) 

7,903 

90.1, 

009 

0.7 

8,778 

• UNUA$StFl€Ot 

■ » 

0 

\ 

i 

'*  , TOTAL 

29 

.9 

19 

it 

19 

.6 

18 

1.9 

123 

0.0 

2,966 

93.5 

10 

.3 

3,105 

FEAAL6 

10 

•ft 

0 

.4 

, 7 

.0 

27 

1.6 

50 

3,0 

1,380' 

96.6 

6 

.0 

1,600 

MALE 

19 

1.1 

11 

.H 

12 

.8 

31 

7.1 

73 

5.1 

1.378 

90.3 

8 

.3 

1,061 

• t 


total  mmiuhenti 


total 

1)8  .8 

*ft9 

1.3 

107 

.6 

008 

2,3 

962 

5.0 

17,737 

92.3 

' 080 

2.5 

19,183 

female 

72  .8 

ft? 

1.6 

60 

.7 

200 

2.3 

023 

0,7 

8,030 

90.5 

07 

.7 

8.964 

Mil  86  .8 

Ift2 

1.6 

* *? 

.5 

200 

2,0 

339 

3.3 

9,243 

90.7 

017 

0.1 

10,239 

fHE  iTAfEJ  AMD  O.C.,  ( 3,032  INiUTliTlUNi) 


..  OhllERlifUUUATE&i 


FULL-TIME 

38,321 

.7 

600,  703 

IU.3 

101,379 

1.7 

I9i;'065 

3,3 

933,670 

16.0  0,819,068 

62.3 

103,550 

1.8 

3,838,686 

FEMALE 

1 ft,  Oft  7 

,7i 

>*8,397 

,2.1 

65,439 

1.7 

65,91$ 

3.2 

078,398 

17,6  \ 

1*210,006 

81.3 

29,568 

1.1 

2,718,012 

KALE 

19, 87ft 

.6 

*7(1,308 

8.8 

55,960 

1,8 

103,150 

3.3 

037,272 

10.6  n 

1,609,022 

83.1 

73,982 

2.0 

3,160,676  1 

PAR7-TIME 

28,97* 

.9  ' 

2ftl,130 

10.* 

30,658 

2.0 

132,3617 

5.2 

067,160 

18.2  2,069,689 

ap.e 

23,399 

1.0 

2,562,208 

FEMALE 

w.ufto 

.9 

100,631 

10.9 

2ft, 309 

1.9 

61,821 , 

0.8 

239,005 

18.0  1,005,639 

80.7 

11,028 

.9 

1,293,712 

MACE 

10,9*6 

,9 

WO,  319 

9.3 

26,309 

2.1 

70,559 

5.6 

228,115 

16.0  1,020, 0'50 

V 

80.9 

10,371 

l.i 

1,266,536 

total 

61,29) 

'.7 

6ft)i633 

10.3 

132,237 

1.8 

'323,005 

3.8  1,092,830 

16.7  6*609* 137 

81,8 

128,909 

1.3 

8,020,936 

FEMALE 

30,ft91 

.8 

069,228 

u.r 

69,988 

1.7 

10/, 736 

3.7 

.717,003 

17.9  3, 255, '685 

01.1 

64,596 

'•1.0  0,013,720 

MALE 

30,802 

.7 

39ft,o27 

9.0  • 

82,209 

1.9 

175,709 

0.0 

685,387 

15.6  3,633,072 

82,6 

■41,333 

2.0 

0,007,212 

ftlAOUATEi 

1 

i 

- 

HJLL-71HE 

“ 1»>«7 

*4 

22,038 

3.1. 

6,065 

2.0 

6,005 

1.9 

00,135 

9.0 

300,876 

79.6 

07,335 

11.1 

028,306 

female 

ft30 

*4 

11,989 

7.0 

3,072 

1.9 

3,288 

2.0 

18,983 

11.7 

133,389 

82,0 

9,590 

5.9 

. 161,968 

MALE 

933 

«4 

* 10,069 

3.8' 

5,393 

2.0 

0,757 

1.6 

21,152 

7.9 

207,087 

77.9 

37,701 

10.2 

266,380 

PART-TIME 

2,3*0 

.4 

O3,2o8 

6.6 

10,020 

1.3 

12,199 

1.9 

67,807 

10.0 

5^5,750 

4'7 

18,752 

2.9 

652,309 

female 

l.OftU 

• J 

26,307 

8.2 

3,81) 

1.2 

5,627 

1.8 

36,809 

11.) 

27.8,091 

88.8 

5,326 

1.7 

320,266 

male 

l,2ftO. 

. .4 

16,9*1 

■ 3.1 

; 6,203 

1.9 

6,572 

2.0 

30,958 

9.3 

287,659 

86.6 

13,026 

0.0 

332,003 

ToTAL;. 

3, '887 

.4 

63,3*6 

6.0 

18,085 

1.7 

20,200 

1.9 

107,902 

10.0 

906, 626^ 

83.9 

66,087 

6.1 

1,080,655 

FEMALE 

1,69ft 

.4 

Jtt,336 

7.9 

6,687 

1.0 

8,915 

us 

55,832 

11.0 

011,080 1 

*85.3 

10,920 

3.1 

082,232 

male  /. 

2,193 

.4 

*6,990 

, . 1 

0.) 

11,596 

1.9 

11,329 

1.9 

52,110 

8.7 

495*146 

82.7 

51,167 

8,6 

598,023 

PMFcSMNALl 

8.7 

full-time 

l,lo5 

10,  u*  9' 

0.6 

3,827 

1.7 

0,100 

1.9 

15,125 

198,063 

90.0 

2,809 

■ 1,3 

220,037 

FEMALE 

A90 

• 4 

3, 349 

7, ft  . 

1‘.  077 

2.2 

905 

2.0 

5,761' 

12.0  . 

(Aim 

87.0 

500 

1.0 

08,156 

MALE 

9/3 

ftiftBO  1 

3.6 

2,750 

1.6 

3,139 

1.8 

13,360 

T.£? 

r156)l68 

90.9 

2,309 

1.0 

171,381 

PART-TIME 

88 

.4 

1,1  >2 

ft. 6 

208 

1.0  ' 

003 

1.6 

1,931 

8.0 

-^1,968 

91.1 

213 

.9 

20,132 

FENAlE 

31 

396 

6.3 

65 

1.0 

100 

1.6 

. 598 

9.5 

5,686 

89,9 

39 

.6 

6,323 

MALL 

»37 

73ft 

O.* 

•163 

1.0 

339 

1.9 

1,333 

7.3- 

16,302 

91.5 

lft 

1.0 

17,809 

w 

TOTAL  *’ 

1 

•l,*>3 

.5 

11,181 

0.6 

0,075 

1.7 

0,507 

1,9 

21,056 

8.6 

220,051 

90.1 

3,062 

1.3 

204,169 

FEMALE 

221 

.ft ' 

),9ft7 

7W. 

1,102 

2.1 

1,009 

M 

6,359 

11.7 

'47,561 

87.3 

539  < 

1.0 

30,079 

MALE 

1,032 

.3 

7,230 

318 

2,933 

1.5 

3,098 

l.i 

10,697- 

i-K 

172,070 

90.9 

2,52* 

1.3 

119,690 

f 


2361 


l 


V 


1179 


t 


9 


HD 

I 

MUll  l)  • fUTAl  ENROLLMENT  IN  thST  1 TU7 tUNS  Of  HIGHER  EOUC9TION  FOR  SllECTEO  MAJOR  MILOS  OF  STUDY  AMO  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
It  RACE  CTHNIl ITY  AflU  SfXi  STATI,  1976 

MAJOR  MtLO  9999  - SUMMARY  ' 


AMERICAN  INUlAN  BLAU  ASIAN  OR  TOTAL  MHlTI  NQMES1QENT 

AtttttN-llAtM  PAttftt  BtANOfR  HllfANtC MfNflttfT NfNWANtC 4ttt*l — TOW 


- 

NUMBER 

i 

\ 

NUMBER 

1 

THI  STATES  AND  O.C 

CONTINUED 

. 

UN0»6RW»PR0fi 

* 

FUd-IlMl 

9l,0>) 

• 6 

6)6,  792 

9.  a 

FEMALE 

A9(  J7i 

.T 

J9i,9J3 

11.7 

MALE 

Jit  TB2 

.*6 

292,63?- 

8.2 

PARMIME 

2$,3BU 

.B 

305ii70 

9.9 

female 

U,6f5 

• B 

167,57b 

10.3 

MALE 

12,295 

.8 

137,999 

8.5 

TOTAL 

66, 9)  J 

. T 

992, Jbl 

9.7 

female 

32,906 

.7 

511,511 

11.2 

male 

39,027 

.7 

930,B51 

8.3 

UNCLASSIFIED! 

total 

9, TIB 

.8 

90,9# 

7.v 

female 

5,200 

• B 

51*890 

8.1 

male 

A, SIB 

:b 

38,598 

6,6 

total  enrullnent: 

TUTai  1 

76,151 

• 7 1 9 0 J2 1 dOO 

9.9' 

FENALE 

37,  bOb 

5b3,35i 

10.8 

' male 

38,595 

.7 

989,999 

4.1 

AMERICAN  SAMuA 

1 

1 INSTITUTIONS) 

NUMBER 

V 

l 

NUMBER 

1 

NUMBER 

B # 

■113,871 

1.7 

203,219 

3.1 

999,930 

99,788 

1.7 

90,198 

3.1 

503,192 

69,083 

1.8 

113,066 

3.2 

991,788 

60,926 

' 1.9 

195,022 

9.5 

516,698 

28,229 

1.7 

67,552 

9.2 

276,992 

32,697 

2.0 

77,970 

9,8 

260,906 

179,797 

1.8 

391,236 

3.6  1,331,828 

78,017 

1.7 

157,700 

3.5 

*79,639 

96,780 

1.9 

lj90,$36 

3.7 

732,199 

22,806 

1.9 

35*398 

2.9 

158,510 

11,958 

1.8 

16,$08 

2.6 

85,066 

11,398 

1.9 

. 18,98(T 

3.2 

73,99*. 

197,603 

1.8 

* 

383,789 

3.5  1,690,338 

89,975 

1.7 

179,268 

3.9 

869,700 

108,128 

1.9 

209,516 

3.6 

625,638 

l NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

NUMBER 

i 

15.3  5,358,907 

82.3 

153,739 

2.9 

i 

6,307,071 

17.2  2,385,3)0 

(1.3 

39,662 

1.9 

2,928,139 

13.7  2,973,077 

63.1 

119,072 

3.2 

3,571,937 

16.6  2,657,927 

62.1 

99,369 

1.9 

39231,619 

17.0  1,329,916 

61.9 

16,393 

1.0 

19622,301 

16.1  1,328,011 

62.2 

27,971 

1.7 

12616,381 

15.7  8,015,139 

82.2 

198,098 

2.0 

9,/95,760 

17.1  3,719,796 

81.6 

56,055 

1.2 

9,530,935 

19.3  9,301,088 

82.1 

192,093 

2.7 

5,195,32$ 

12.9  1,099,951 

85.9 

20,327 

1.7 

1,221,218 

13.2  599,980 

85.9 

8,519 

1.3 

693,065 

12.5  999,971 

85.9 

11,808 

2.0 

585,223 

15.9  9,065,265 

82.6 

218,% 

2.0  10,979,0981 

lb. 6 9,269,226 

82.1 

69,579 

U 

51193,500 

19.3  9,801,059 

83.1  ■ 

133,831 

2.7 

5,710,396 

UNOtRWUOUAlES: 


full-time 

0 

.0 

0 

.0 

33? 

91.6 

0 .0 

■ 337 

91,6 

female 

0 

.0 

0 

.0 

17.5 

91,1 

0 .0 

175 

91.1 

MALE  . 

0 

.0 

0 

.0  ' 

162 

92.0 

0 .0  . 

162 

92.0 

PART-TIME 

• 0 

.0 

0 

.0 

333 

98.8 

0 .0 

333 

98.8 

FEMALE 

0 

.0 

0 

.Q 

183 

98.9 

0 .0  . 

185 

98.9 

MALE 

■ 0 

1 

.0 

0 

.0  , 

196 

99,3 

0 .0 

198 

99.3 

* total 

0 

.0 

0 

.0 

670 

95.0 

0 .0 

670 
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>0 

l«c 

929 

If.  3 

■ 31  ' 

2.0 

1,011 

>6.1 

(21 

33.0 

266 

13.0 

1,113 

o 


11(3 


2369 


r.dtf 

A; ' 


-A&1 
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17  ; TOTAL  ENROLLMENT  (N  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  fOOCRTION  .FOR  •SEIKTEO  |MDR  FIELDS  Of  SW-ANO  LEVEL, OF  ENR&NT 
:'V  -av. RACE  ETHNICITY  AND  sex:;  SLATE,  m<  J V , ■-  c , • . * > ^ . •’"  ;«■' . 


• ; /: 


/ 


r 


AHERlilfTiNOKN 


. ' t;  £ ■>  j i 

....  . , •BLACK  ;..  ASUHr/  • \ 

'MY  ^ ALASUN  NATIVE  - 9iQN*H]$PANlC  PACIFIC  ISBNDER  ^ISPANIC 

NUMBER  ..  A V NUMBER1'  * 1 NUMBER  *'  • 


TOTAL 

MINORITY 


7 NUMBER  1 7 . NUMBER 


• white; 
jon-hispanic 

• ‘ C ; 

NUMBER 


NCN-RESIOENT 

au£n  ' 


7 NUMBER  7. 


Fueriorico 


I ‘ 23  INSTITUTIONS!' 


UNUERGRAUUATES: 


<V 


FULL-TIME’  « 

80' 

* 1 

1 

.0  . 

0 

.0 

■ female 

75 

■ .2 

1 

.0 

0 

.0 

. MALE  ; 

5 

.0 

t 

0 

.G  » 

G 

.0 

PART-TIME 

2 

.0 

0 

.0 

0 

’.0 

FEMALE 

2 

.0 

\v 

‘ u 

; .o. 

0 

.0 

MALE ;;  . 

0 

,u  J 

'!  i 

■i  J 

0 

i°  • 

Od 

.0 

TOTAL 

82 

.1C 

1 

$ / 
>U 

0 

.0 

72,768  98.6 
41,217  98.7 
31, SSI  98.6 
13,274  98.6 
7,097  98,9 
■6,177  98.7 


72,849  98.8 
41,293  9 8,9 
31,556  98.6 
13,276  .98.8 
7,099  98.9 
6,177  98.7 


SSI 

288 

‘263'. 

104 

51 

y 


FEMALE 
' . MALE 


77 

S 


.2 

.0 


5|1  >.0 

ill  0 ■ .0 


.0 

.0 


86,042  98.7 
46,314  96.7 
37,728  99.6 


86,125  98.8 
48,392  98,9 
37,733  98,6 


655 

339 

316 


GRADUATE: 

full-time 

female 

MALE 
PART-TINS, 
- FEMALE 


22  1.6 


v w •'  < • r ® 

S 1.0  U O' 


.1 

.2 


-.0 

;0 

.0 

.u 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1,375  96.3 
863  98.0 
512  98.6 
2,566  97.9 
1,269  98.2 


1,397  99.9 
680  99,9 
517  99.8 
2,568  98.0 
1,271  98.4 


2 
l 
1 

32 

13  1.0 


1.2 


MALE 

0 

.0 

0 

•0 

0 

.0 

1,297  97.7 

1,297 

97.7 

19 

12 

.9 

TOTAL 

24 

.6 

0 

.0 

' 0 

.0 

3,941  98.1 

3,965 

98.7 

34 

•.8 

20 

.5 

FEMALE 

19 

.9 

,0 

.0 

0 

.0 

2,132  98.1 

2,151 

99.0. 

14' 

.6 

8' 

.4 

MALt 

5 

.3 

0 

.0 

0 

' .0 

’1,809"'  98.0 

1,814 

98,3 

20 

1.1 

12 

.7 

PROFESSIONAL: 

full-time 

68 

4.8 

• ■ 0 

.0  ■/ 

0 

.0 

. Vi 

1,340  94.6 

1,408 

C/430 

99.4 

8 

.6 

0 

.0 

FEMALE  ' 

23 

5.3 

o 

! .0*  " . 

0 

.0 

407  94.4 

99.8 

1 

.2 

0 

.0 

male 

45 

4.6 

0 

.0 

c 

.0 

933  94.7 

978 

99.3 

7 

.7 

0 

.0 

PART-TIME 

' U 

.0' 

0 

0 

.0  ' 

205  100.0 

205  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

FEMALc 

. 0 

,.o  •; 

u 

0 

\.0 

: 36  100.0 

36  100.0 

0 

.0 

0 

' .0 

MALE 

u 

.u 

U 

f .0 

0 

.0 

169  100.0 

169  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

68 

4.2 

V0 

.0 

0 

.0 

1,545  95.3 

1,613 

99.5 

8 

.5 

C 

.0 

female 

26 

4.9 

; U 

.0 

0 

,0 

443  94-9 

466 

99.8 

1 

.2 

0 

.0 

HALS 

45 

3.'4 

U 

.0 

0 , 

• o 

1,102  95.5 

, 1,147 

99.4 

7 

.6- 

0 

..0 

UNOtGRAOtPiF: 

FULL-TIME 

170. 

.2 

N. , 

1 

.0 

0' 

.0  ' 

75,483  $8.6 

75,654 

98.8 

561 

.7 

’ 366 

‘t 

.5 

\ FEMALE 

115 

.3  .. 

1 

# 

•G.  . 

’•o 

.0 

42,487  .98.6 

42,603 

98.9 

290 

.7 

190 

.4 

Male 

55 

.2 

• 0 

.0 

0 

.0 

32,996  98.5 

33,051 

98.7 

271 

.8 

176 

.5 

PART -I  iHc 

> 4 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0 

16,045  98.7 

16,049 

98.7 

* 136 

■ .8  - 

75 

. .5 

female 

4 

. .0- 

0 

.0 

o.: 

Vo 

r 8,402  98.8 

8,406 

98.9  ' 

64 

.8 

' 33 

\4 

J 

.Of . 

0 

.0  . 

■ 0 

.0 

7,643  98.5 

7,643 

98.5 

' 72 

.9 

42 

.5 

*!. 


o 

ERIC 


366  .5 

190  .5 

it.  .6 

55  .4 

25  .3 

' 30 


421 

215 

206 


.5 

.4 

.5 


0 

0 

0 

20 


.0 

.0 

.0 


8 .6 


TOTAL 

NUMBER 


Vs . 


73,766 

41,771 

31,995 

13,435 

7,175 

6,260 


67,201 

48,946 

38,255 


1,399 

681 

518 

2,620 

1,292' 

1,328 


4,019 

2,173 

1,846 


1,416 
431 
985 
■ 205 
36 
169 


1,621 

467 

1,154 


76,581 

43,083 

33,498 

16,260 

8,503 

7,7571 


0 


« 


4 


r>^. 


'.i1 

TOTAL' 

* 'A 

m 

*:.2  ‘ ' 

i , % **  i 

i .<r  ' 

i 

0 

1 , 
.,o 

91,526 

98.6 

91,703  98.8 

697 

.1  '• 

Ml  •* 

.5 

92,841 

' FEMALE 

» 1/9' 

m 

,2  . ' 

.1  ■ .0 

O'  • 

.0 

50,889 

98.6' 

51,009  .98.9 

' 354  * 

.7 

223 

.4 

. 51*586 

'MALE; 

i . ' 

0 .0 

. 0 '• 

.0 

60,639 

98.5 

•60,694  98.6 

343 

.8 

218 

, » 

.5 

H455 

' * 

UNCLASSIFIED; 

TOTAL 

. 26 

.6 : 

0 .0 

0 

.0 

3,967 

,97'.3 

3,993  •«,#, 

i 56 

1.4 

28 

4 

.7 

■’  v 

■ 4,077 

'FEMALE  ' 

16 

.7 

O'  .0 

0 

.0 

>2,139 

.97.9 

*.  2,154  98.1 

27 

1.2 

15  '• 

.7 

2,196 

MALE  1A 

I 'M 

$ 

TOTAL  ENROLLMENTS 

t 

0 .0 

0 

.0 

1,828 

97.2 

'l,T39'97.8 

i 

”i 

1.5  \ 

13  « 

.7 

i 

1,881 

TOTAL 

200 

.2 

1 .0 

o. 

.0 

95,49b.' 

98.5 

• 95,696  98.7 

7.53 

.8  ,. 

469  ' 

.5- 

? 96,918 

female 

134 

•2  ’ 

1 .0 

■ 0 

'.0 

53,028 

98.6 

53,163.'  98.8 

381 

,7. 

238 

.4 

53,782 

male 

66 

0 *0 

0 

.0 

62,667 

98.6 

■ 4 

42,533  ,98.o 
* 

372, 

•9, , 

$1 

.5 

43,136 

} 

♦trust  TEARHURY 

UMO£fU»JtAOUAT  ES  > 
fULL-TIHc  > 
FEMALE 
MALE 
PAtf-IWE 
FEMALE 
MALE 

i 1 

TOTAL 

female 

MALL 


/ 

5 

0 

¥ 

u 

o 

0 

0 

0 


1 INSTITUTIONS) 


.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

o' 

0 

0 

0 

0 

0 

t) 


.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 


161  100.0 
60  100. 0 
101  100.0 
1 100.0 
1 100.0 
0 .0 

162  100.0 
61  100.0 
101  100.0 


0 

0 

0 

0 

O' 

•0 


‘.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

C .0 

0 .0 


unoo.o 
60  100.0 
101  100.0 
1 100.0 
i ioo.o 
0 .0 

62  100.0 
61  100.0 
101  100.0 


0 

0 

-o 

0 

■ 0 
•0 

* 

0 

0 

0 


GRADUATE: 

4full-tjme 

fEMALfc 

HALE 

part-time 

female 

HALE 

} 

total 

FEMALE 

MALE 

professional; 

FULL-TIME 

FEMALE 

HALE 

PART-TIME 

. female; 

MALE 

TOTAL  . ‘ , 

. FEMALE  . 
MALE 


*0 

0 

■o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 
.0 
,.o. 
..0 . 
.0 
.0 


f 


.0 

;o' 

.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 
u .0 
■ 0 .0 


0 

.0 

0 

.0 

, c 

.0 

0 • 

...0,  ' 

0 . 

.0- 

0 

.0  * 

0 

0 ■ 

.0  . 

0 

.0 

' 0 ' 

.0  . 

o';*. 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0  , 

0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  •" 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

. 0 

0 

.0 

0 

. .0 

c 

.0 

0 

.o  r 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  / 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

Of 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

. iO 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.6 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

0 

.0' 

0 

.0 

0 a 

.0 

0 

.9 

• 0 

.0 

0 

t 

.0 

0 

0 

.0 

0 

4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0  ■*' 

V 0 

0 

.0 

0 

\0 

c 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.c 

0 

.0 

0 

0 

•0  . 

0 

.0 

? 

.0  . 

0 

.0  . 

0 1 

\ 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

l ,0  ' . 

■ 0 

-.0  ■ 

0 

0 

.0  ’ 

•0 

.0 

' 

.0  . 

0 

.0 

0 

V *0 

. 0 

.0 

. _ 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* ,0:. 

.0 

0 

.0 

■>0 

0 

•0 

• 0 

.0 

0* 

.0 

* 0 

.0 

. .0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0  • 

o' 

.0 

0. 

ONOfORAjAPROF;  . 

. FULL-TIME  o 

• . FeMALt;  o 

mE.:,'.  0 

PART-TIME  * 0 


lENAfc'.A; 
MALe  ™ . 


eric  2372 


0 

0 

0 

0 

, 0 
0 


.0 

.0 

.0 

'.0 

.0 

.0 


HI,  100.0 
60  100. 0 
101  100.0 
. 1 100.0 
1 100.0  . 
0 .0 


1186 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


161  *100.0 
60  100.0 
101.100.0. 
.1  100.0 
1 100. Cl 

o.  .0 


0 ' .0 ' . 

• b .0- 

0 .0 

.0.  .0  ••• 

0 ' .6 
0 \.0  ; 


i : 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


161 

60 

101 

1 

.1 

0 


- .23 


. ,/■ 


V 


/■ ..  V • 


lias  : 


' - • v - '--i  vast! 


TABLE  17  - TOTAL  ENWlCfiljENT  1N^|NSTIIUI)0N$’0F  HIGHER  EDUCATION  FOR  SELECTED  MAJOR*  FIELDS  *OF  ^TUOY  AND  LEVEL'  OF  ENROLLMENT 

i #r  AACt  eiiwfciTr-  m sex:  ..state,  m ■ • 

f * , 4.  .\ 


•MAJOR  FIELO : 9999  -* SUMMARY 


- oW:- 


AMRICA.V  INDIAN  4 bLACR  ASIAN  OR  ; 

A LAS  NAN  NATIVE  NGlHIl'SPANIC  PACIFl^  ISLANDER  HISPANIC 


' • NUMBER 

TRUSTTERRITORY 


l NUMBER / 

•»  » 

CONTINUE^  , A 


NUMBER 


* 


NUMBER  X 
'1 


• total 

'MINORITY 

Number 


NHITE 

non-hispanic 


NON-REStOENT' 
ALIEN  * 1 


NUMBER 


X NUMBER  ’ X. 


UNDERGRADUATES: 


PRUFESSIUNAL: 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 iG 

7 0 ,u 


.0 

.0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 '.0 

0 .0 


0'  .0 

0 .0 

0 ..0 


.0 

.0 

.0 


ERIC 


TOTAL 

I 

.'NUMBER* 


A 


TUTAL  0 

.0 

" 0 

.0 

162  100*0 

0 

.0 

162  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

162 

FEMALE  u 

.0 

0 

.0 

el  100.0 

0 

.0 

61  100.0 

0 

.,0 

Os 

.0 

61 

HALE  O' 

.0 

0 

•K 

' TOUCQ.O 

*'  o. 

, .o' 

101  I00t0' 

0 

i 

0 

t 

.0  ■ 

101 

UNCLASSIFIED: 

- 

% 4 

i 

TOTAL  0 

.0- 

•o 

• ;o  , 

238  98.9 

‘o 

■:L 

238  98.8 

3 

1.2 

’ 0" 

•0 

241  * 

FEMALE  ‘ 0 

.0 

0 

.0  . 

46  96.7 

, O' 

45  95.7 

• 2 

4.3 

0 

.0 

47 

; M’i  . . o 

.0 

,u 

‘0  . 

■193  99:5 

■ 0 

.0,  ■ 

193  99.5 

• l 

.5 

0 

.0 

194 

TUTAL  ENROLLMENT: 

• 

* 

1 

4 

■ • 

r>" 

• 

' ,P 

total  0 

.0 

0 ■■ 

.0 

400  99.3 

o. 

.0 

400  99.3 

3 

.7 

0. 

.0 

403 

EENALE  0 

.0 

0 

.0' 

• 106  98.1 

0 

.0 

106  98.1 

2 

1.9 

0, 

.0  ' 

108 

WALE  • . 0 

.0 

1 0 • 

.0  ’■ 

' 294  99. T 

0 

. .0 

294  99.7 

r. 

.3; 

0 

..O'- 

295 

*;V 

* 

■ i 

> 

# 

% 

T 

1 

VIRGIN  ISLANDS  1 

l. institutions 

* 

■ * 

JOLL-TINE  , 
FtMAiE  ' 

0 

.0 

See 

63.3 

■ ' 1 

.2 

19 

3.3 

386 

06.8 

51 

8.8 

141 

24.4.  ■ 

578 

0 

. .0 

242 

e6.l- 

0 

.0 

13 

3.5 

•255 

08.5. 

23 

6.2 

94 

25.3 

372 

MALE- 

C 

.0 

124 

60.2 

' l 

.5 

6 

2.9 

131 

63.6 

• 28 

13.6 

47 

22.8 

206 

'PART-fllME' 

0 

.0 

0 

.o  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

FEMALE 

0 

• u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

MALE 

0 

.0, 

0 

•Y«-  ■ 

0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 , 

TOTAL 

0 

.0 

joe 

e3.3 

1 

.2 

19 

3.3 

38* 

66.6 

a. 

8.8 

141 

24.4 

578 

FEMALE 

0 

.0 

'242 

o6.1 

0 

.0 

13 

3.5 

265 

68.5' 

■ 23 

6.2 

■ 94 

25.3 

372 

MALE  < 

■0 

.0 

’ 124 

60.2 

1 

,.5 . 

6 

2.9 

131 

63.6 

\ 

28 

13.6 

47 

22.8  ' 

206 

GRADUATE: 

FULL-TIME 

0 

.0 

0 

■ 4 
.0 

0 

.0 

0 

■ .0 

0 

.0 

C 

■ .0 

O' 

’ .0 

t 

o. 

female 

o 

.0" 

' .0 

. .0 

■0 

.0 

. 0 

■'  .0 

' -o 

..O'  ’ 

• 0. 

• • .0' 

D 

.0 

' 0 

' MALE 

...  o 

• V 

u 

.0 

V 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

• .0 

0 

PART-TIME 

’ • u 

.0 

19 

46.2 

0 

A 

0 

.0 

19 

45.2  . 

23 

54.8 

' ■ 0 

.0  - 

, « 

FEHALt 

0 

.0  . 

10 

45.7  . 

o ■ 

’ .0 

0 

'.0 

16 

45.7 

19 

54.3 

D 

.0 

35 

- -MALE 

0 

.0 

3 

42.9  • 

0 

\ 

.0 

0 

.0 

•.  3 

42.9 

4 

57.1 

0 

.0 

7 

TOTAL 

0 

.0 

19 

46.2 

. 0 .. 

.0 

0 

.0 

19 

45.2 

23 

54.8  • 

0 

.0 

4^ 

FEMALE 

0 

.0 

’ lo 

45.7 

c 

.0 

0 

.0 

16 

45.7 

19 

54.3 

0 

.0 

35 

' male 

* 

0 

...0 

3 

. 

4^.9 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

■ 4 

57.1 

0 

.0 

7 

Y 


I 


‘ PART-TIME 

0 

.0 

0 

• .0 

’.0 

.0' 

0/ 

.0 

0 

« 

0 . 

0 

.0 

0 

ff 

.(T 

. 0 

; ■.  female 

f 0 

.o. 

.0 

■ .0  ■ 

0 

..O' 

0 

.0 

.0 

* 

0 

1 0 

'.0  ’ 

■ 0 

■■  .0 

0 

:>  • male 

. ' V 

0 

■ :» 

0 

..0  ’ 
■ * 

:o 

, .0 

0 

.0 

0 

• 

V 

♦ 

0. 

• 0 

.0 

0 

•0  t 

. 0 

1 

■.  total.  ■ 

■o 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0- 

0 

.0 

0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

;''itoiMALE 

MALE 

’ ' * 

.UNW&AO+Pft&F: 

0 ' 

. .0 

. 0 

.0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

* • 

f ■ 

Q 

.0 

0 

.0 

•0 

‘o 

1 

.0 

• f.  0 

‘ * 

.0 

o 

.0 

o ■ 

/ 

.0 

. 0 

i 

< 

0, 

0 

' .0 

0 

*1  ' 

.0 

* 

•0 

• tUU-TINE  " 

& 

.0  ;- 

366 

63.3 

. i 

.2 

19'  3.3 

386 

66.8  * 

51 

• 8*8  . 

. 141 

24.4  1 

578 

, • FEMALE* 

n 

.0 

• 242. 

65.1 

' 0 

.0 

13 

3.5 

255, 

.•68.) 

23 

6.2 

- ••  9$ 

25.3 

' 372  • 

HALE 

' O’ 

.0 

'124 

60.2  „ 

. 1 

.5 

6 

2.9 

131 

63.6 

28 

13.6 

47 

22.8' 

206 

C PART-TIME  \ 

,0 

.0 

19 

n5 .2  • 

0 

.0 

0 

• '.0 

19 

45.2 

23 

54.8 

. -■  • q. 

:o 

.42 

V -*  fEMALk  ‘ 

. 0 

'.0 

16 

45.7’ 

0 

•°"  «• 

A -.0 

16 

45.7 

19 

54.3 

' O' 

.0 

35 

*.  . MALE 

0 

.0 

3 

•,2.9  * 

■■  0 

.0  * 

0 \ .0 

' 3 

42.9 

4, 

, >M  . 

• .0 

. .0 

7 

tout 


FEMALE 
' HALE 


U ,0  ( 
Ov  .0  . 
0"  .0, 


UNLLASitFlED: 

WJAL  7 

' FEMALE  5 

. MAlE  2 

TOTAL  ENROLLMENT: 


.5 

.5 

<4 


38)  til.  I 
'•  2)8  63.4 
127  >9.'o 


1.066m  72.3 
665  \7ff.5 
•421  7 >.3 


'1 


> 

_•  3 


.2  19  3.1 

.0  13.  3.2 

.5  ' 6 2.8. 


.5  98  6.5 

.5  63  6,7 

.5  35  6.3 


405  65.3 
271  6l.6 
134  62.9 


1,199  79.8 
738  78.3 
461  82.5 


74  11.9 
42  W.2 
32  15.0 
*V/ 


141  22*7  ' 
■ 94  '23.1 
47  22.1  * 


83  5.5  : 1,502 

49  ’ 5.2*  943 

34  6.1  ( 559 


•'  TOTAL 

7 

.3 

1,471 

o9.8  . 

9 

.4 

117 

5.5 

1,604 

75.6 

|294 

13.9 

224 

10.6; 

2,122 

' FEMALE 

5 

.4 

9<3 

o8,4  ' 

5 

.4  ’ 

.76 

5.6 

1,009. 

74.7 

)98 

14.7  4> 

143 

■10.6 

1,350 

' i hale 

V,2 

.3 

548 

Jt.u*  • 

4 

.5 

. 41 

5.3 

595 

77,1  - 

12.4 

81 

10.5  # 

111 

oltltim  areas 


28  (nSTITUTIUNS) 


JjlWCKWUWUMC); 

FuLl-TlME  99 

til 

411 

.5 

1,668 

2.2 

72,9*17 

94.4 

75,095 

97.3  • 

M^48‘ 

1.6 

871 

■ui ; 

77,214 

’ female 

66 

,2 

204 

.6 

845 

'1.9 

41,281 

94.9 

42,486 

97.6 

642 

l»S. 

402 

.9 

43,530 

MALE 

. 13 

.0' 

147 

.4 

823 

2.4 

31,626 

93.9 

32,609 

96.8 

‘ 606 

1.8  . 

469 

33,684 

PART-TIME 

24 

.*2  v 

49 

.3 

1,042 

6.9  • 

13,302 

87.7 

14,417 

95.1 

\ P«8 

4,'$ 

55 

dA 

15,160 

FEMALE 

i l 

.2 

19 

u 

581 

7.2 

7,111 

88.6  .' 

■7,728 

96.3 

{ 275 

3.4 

25 

.3 

8,028 

. MALE 

7 

. .1 

30 

• 4 5 

461 

6.5. 

6,191 

86.8 

6,689 

93.8 

• M3 

. 5.8 

. 30 

.4 

7,132 

total 

123 

.1 

460 

-i 

2,710 

2.9 

66,219 

93.3  • 

89,512 

96.9 

f 

1 1,936 

•2.1 

926 

1.0 

92,374 

■ FEMALE 

103 

.2 

<63 

1,426 

2. .8 

48,402 

93.9 

50,214 

97.4. 

. 917 

1.6 

, 427' 

.8 

51,556 

MALc  . 

• 20 

■ .0 

1/7 

I 1,284 

3.1 

37,817 

92.7  ' 

' '39,298 

9^/3* 

1,019 

2.5 

499 

- 1.2 

40,816 

oRADliATE: 

FULL-TIME- 

V24 

1.6 

.0 

■ 29 

1.9 

1,377 

92.2 

l',430 

t 

95.6 

50 

J 

3.3 

13' 

.9 

1,493 

•i  FcHAlE 

17 

1.9 

.0 

14 

1.5 

863 

9413 

894 

9 7.7 

16 

1.7 

5 

.5 

915 

MALL 

7 

1.2 

■ 0 

.0 

15 

2.6 

514 

88.9 

536 

92.7' 

34 

' 5.9 

8 

1.4 

576 

PART-TIME 

9 

.3 

19 

.6 

176 

5.9 

2,576 

86.4 

2f80 

93.2 

183 

■6.1 

20 

‘ .7 

2,983 

FEMALE 

> 

.3 

16 

1.0 

134 

8.7 

1,272 

82.2 

1,427 

'92.2 

*'  112 

7.2 

8 

.5 

1,547 

MALE 

4 

.3 

3 

.2 

42 

2.9 

1,304 

90.8 

1,353 

94.2 

71 

4.9 

12 

* #8 

1,436 

TOTAL 

33 

.7 

19' 

.4 

2U5 

. 4.S 

3,953 

88.3 

4,210 

94.1 

233 

5.2 

33 

.7 

4,476 

■FEMALE 

22 

.9 

16 

’.6 

148 

6.0 

2,135 

86.7 

2,321 
l,ft  9 

94.3 

• 128 

5.2 

13 

.5 

2,462 

MALE 

11 

.5 

3 

.1 

57 

2.8 

1,818 

90.3 

93.8 

105  ■ 
* 

5.2 

20 

1.0 

2,014 

» 

PROFESSIONAL: 

FUlL-TIME 

’ 08 

4.8  ■ 

0 

’ .0 

0 

.0 

1,340 

94.6 

1,408 

99.4 

8 

' .6 

0 

.0 

1,416 

female 

23 

5.3  ' 

0 

.0 

0 

.0 

407 

94.4^§  430 
94.7^  978 

99.8 

1 

.2 

v 0 

.a 

431 

MALE 

45 

4,6  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

933 

99.3 

7 

' .7 

0 

.ff 

985, 

o 

ERIC 


2376- 


1187 


23' 


• ' 4 4 

TAftU  17  - TOTAL ' CMOUNENT  IN  INSTITUTIONS  Uf  HIGHER  EDUCATION  FOR  SEliCTEO  MAJOR  FIELDS  OF  STUDY  AND  LEVEL  OF  ENROLLMENT 
BY  RACE  EMICITY  AND  SEX:  STATE*  1976  ; ■ * 

MAJOR  fjELD  9999  - SUMMARY 


AMERICAN  INDIAN  tfLAtt  ASIAN  OR 
,,  ALASKAN  NATIVE  NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HISPAN1C  ALIEN  , 


NUHftER 


OUTLYING  AREAS 
PROFESSIONAL: 

'part-time 
female 

HALE 


A NUMBER, 
CONTINUED 


X NUMBER  \ NUMBER  2 NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  t 


TOTAL 

number 


0 .0 
0 .0 
u .u 


0^  .0 

0 fij 

0 .0 


TOTAL  *8  4.2 

female  a 4.9 

MALE  ■ 4>  "3.4 


.0. 

.0 


a.  .o 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 ’ .0 
0*  .0 


20$  10C.C 
* 36  100.0 
169  100.0 

1,545  95.3 
• 443  94.9 
1,102  95.5 


205  100.0 
36  100.0 
169  100,0 

1,613  99.5 
46*  99.*. 
1,147  99.4 


'UNU*GRAO*PRJF: 

\ full-time 
female 


191  .2 

126  .3 


4U  .5  • *1,697  2.1 

2o4'  ,o  85 9 1.9 


75,63494.4  77,933-97.3 

42,56]  94. B 43,81Q-Htf.6- 


0 .0 
0 .0 
o :c 

: .ii 

7 .6 


1,306  * 1.6 
659  1.5 


.0 

.0 

.0 

'A 

A 

.O’ 


20$ 

3*. 

169 

1,621 

467 

1,154 


. \ 

884  1.1  80,123 


male 

e$ 

.2 

147 

. .4 

836 

2.4 

33,073  93.8 

34,123 

96.8 

647 

1.8 

<77 

1.4 

35,247 

PART-TIME 

33 

.2 

7 e« 

.4 

1,216- 

6.6 

16,063  8-7.7 

17,402 

94i6 

' ’ 871 

4.7 

’ 75 

.4 

18,34ft 

female  , 

u9 

4*i 

35 

.4 

715 

7.4 

V 8,419  87.6 

9,191 

95.6 

387- 

4.C 

39 

.3 

• '9,611 

. HALE 

ll 

.1 

33 

.4 

503 

5,8 

7,664*  87.7 

8,271 

94.0 

,484 

5.5 

42 

.5 

. . 8*737 

TOTAL 

t 

<24 

.2 

479 

.5 

,2**1$ 

• i 

3.0 

91,717  93.1 

95,33(5 

' 964 

i 

2/177 

► 

2.2 

959 

1.0 

•)  , 

98,471 

. * female 

148 

,.3 

299 

15 

1,574 

2.9 

5C,980  93.6 

$3,001 

■ 97.3 

l|046 

1.9 

440 

.8 

54,487 

MALE 

76’ 

,2 

1*0  \ 

.4 

\1^41 

3.0 

40,737.  9;.6 

'42,336 

1 

9o,2 

1,131 

2.6 

519 

1.2 

43,984 

'UNCLASSIFIED) 

TOTAL 

33 

•15 

. » 1,176  t 

17.2 

I 

5.5* 

1 

9 * 

4,290  62.6 

5,874 

\ ' 

! 85.7 

6o6 

12.6 

111 

1.6 

6*851 

FEMALE 

<0 

.5 

, W 

19.5? 

7 

2.7  • 

,2,906  63.1 
1,984  62.1 

3,137 

65.6 

456 

12.5 

64 

1.8 

3,657 

MALE  ■ • 

U 

.4  ' 

' 404 

14.5 

276 

8.6 

2,737 

85.7 

/ 410 

12.8 

,47 

1.5 

• 1 J,194 

TiTAL  enrollment 
TOTAL  257 

.2 

1,655 

% 

1.6 

3,290 

3.1 

.96,007  91.2 

101,209 

9o.l 

.3,043 

2.9 

1,070 

1.0 

105,322 

female 

168 

.3 

1,U11 

1.7 

1,673 

2.9 

53,286  91.6 

$6>138 

96.5 

1,502 

2.6 

'504 

.9 

58,144 

. . male 

• 89 

.2 

644 

1.4 

1,617 

3.4 

42,721  90.6 
^ . 

45,071^  95.5 

1,541 

3.3 

566 

1.2 

47,178 

P ' 
i 


MAJOR,  ft  EL  0 AGGREGATE  9999  T 3,060  INSTITUTIONS^ 

l . *V.;\ 

UNOERGRAOUATES:  C'" 


FULL-TIME 

56,420 

* #t 

o05, 11* 

10.2 

103,247 

1.7 

263,982 

4.4  1,010,765 

17.0  4,620,716 

61.2 

104,421 

1.8 

5,935,902 

FEMALE 

18,533 

, .7 

328,661 

11.9 

46, 484 

1.7 

127,206  . 

4.6 

520,884 

18.9  2,210,688 

80.1 

29,970 

1.1 

2,761,542 

MALE 

i9,*67 

-.6 

276,655 

8.7 

• 56,763 

1.8 

136,776 

4.3 

489,881 

'15.4  2,610,028 

82.2 

74,451 

2.3 

3,174,360 

PART-TIME 

22,996 

.9 

261*199 

10.1 

51,700 

2.0 

145,682 

5.7 

481,577 

18.7  2,070,377 

80.3 

25,454 

1.0 

2,577,408 

FEMALE 

;i2,06i 

’10,935 

.9 

140,850 

10.8 

24,930 

1.9 

68,932 

5.3 

246,773 

18.9  1,045,914 

>80.2 

>80.4 

0,053 

•8 

1,303,740 

MALE 

.9 

120,349 

uj 

26,770 

2.1 

76,750 

6.0 

234,804 

18.4  1,024,463 

14,4'01 

U1 

1,273,668 

‘TOTAL 

61,41* 

.7 

866,315 

*« 

10.2 

154,947 

1.8 

409,664 

4.6  1,492,342 

17.5  6,891,093 

80.9 

129,875 

1.5 

8,513,310 

female  . 

30,594 

.8 

4o9,511 

11.5 

71,414 

1.8 

196,138  \ 

4.8 

767,657 

18.9  3,256,602 

‘80.1 

41,023 

¥■ 

2.0 

4,065,282 

' MAlE 

o 

30,822 

.7 

396,664 

8.9 

83,533 

1.9 

213, HA 

4.6 

724,685 

16.3  3,634,491 

81.7 

88,852 

.4,448,028 

4. 

ERIC  (< 


EMANATES 

FULL-TIME 

IiSVI 

.4 

22,058 

6 

5.1 

8,494 

2.0 

9,42? 

FEMALE 

651 

.4 

11,989 

7.4 

3,086 

1.9 

4,151 

. HALE 

940  : 

.4' 

10,069 

3.8 

5,408 

2.0 

5,,271 

PART-TIME 

2«329 

.4 

43,267 

Of  6 

10,196 

1.6 

14,775 

FEMALE 

1,065 

.3  ' 

26,363 

6.2 

3,94* 

1.2 

6,899 

MALE 

1,264 

.4 

16*924 

5.1 

6,247 

1.9 

7,876 

TOTAL 

3,920 

.4 

65,345 

6*0 

16,690 

1.7 

24,197 

FEMALE 

1*716 

.4 

38,352 

7.9 

7,035 

1.5 

11,050 

k MALE 

2,204 

.4 

26,993 

4.5 

11,655 

1.9 

13,147 

FMOFUSIiXIALI 
MJU-TIME  1,233 

.6 

10,029 

.4.5 

3,827 

1.7 

/ f 

5,444 

FEMALE 

213 

• 4‘ 

3,549 

7.3 

1,077 

2.2 

1,352 

MALE 

■ 1,020  • 

, •• 

6,460 

3*7 

2,750 

1.6 

4,092 

PAMI-I IME 

bB 

.4 

1,152 

4.7 

248 

1.0 

648 

. ' FEMALE 

31 

,6 

398 

'6.3 

1 65 

1.0 

140 

MALE 

57 

.3 

734 

4.2 

183 

1.0 

' 508 

TOTAL 

1,321 

.5 

11,161 

4.3 

4,075 

1.7 

6,092 

MmalE 

244 

.4 

3,’ 947 

7.2 

1,142 

2.1 

1,492 

male 

1,077 

.6 

7,234 

3.8 

2,933 

1.5 

4,600 

UNOtGAAOtPftOF: 
FULL-TIME  '41,244 

t 

.6 

637,203 

9.7 

115,568 

1.8 

278,848 

female 

19,397 

.7 

344,149 

11.6  . 

50,647 

1.7 

132,709 

■MALE 

2U 47 

.6 

293,004 

8.1 

64,921 

1.8 

146,139 

PAMI-UME 

25,613 

' .8  . 

3o5,638< 

9.4 

,62,144. 

1.9 

' 161,105 

FEMALE 

13,157 

.6 

167,611 

J_iX3‘ 

28,944 

1.8 

75,971 ' 

MALE 

12,256 

.8 

138,  u27 

6.5 

33,200  . 

. 2.0 

85,134' 

TuTAt 

f 

'66,657 

.7 

942,841 

9.6 

177,712 

1.8 

439,953 

FEMALE1 

32&54 

.7 

511,610 

11.1 

79,591 

1.7 

208,680 

MALE 

.34,103 

.7 

431,031 

4 

8.2  • 

98,  Ul 

1.9 

231,273 

UNCLASSIFIED  t 

'23,181 

• 

TOTAL 

/ 9,751 

.8 

91,614 

7.4' 

1.9 

39,838 

PEMAlt 

' i,Ull 

•6. 

>2,352 

.8.1, 
.6.6  v 

11,557 

r.8 

18,874 

MALE 

4,531 

.8 

39,062' 

11,624 

2.0 

20,964 

total  enrollment: 

TOTAL  76,408 

.7  1,034,455 

9.3 

200,  P93 

l.a 

479,791 

E'EMmlc 

i 7,774 

.7 

564,362 

10.7 

91/148 

1.7 

227,554 

ft  male 

38,634 

.7 

470,093 

8.1 

109,745 

1.9 

252,237 

: 2.2 

41,565 

9.7 

340,926  79.3 

47,348 

11.0 

429,839 

2.5/ 

19,877 

12.2 

133,405  11.9 

9,399 

5.9 

162,881 

.2.0 

21,688 

8.1 

207,521  77,7 

37,749  >4.1 

266,958 

2.3 

70,587 

10.6 

565,933  (6.4 

18,772 

2.9 

655,292  . 

2.1 

38,276 

11.9 

278,203  86.4 

5,334 

1.7 

321,813 

2.4 

32,311 

9.7 

267,730,  86.3 

13,438 

* 

4.0 

333,479 

2.2 

112,152 

10.3 

906,839  83.6 

66,120 

6.1 

1,015,131 

2.3 

58,153 

12.0 

411,608'  84.9 

14, 9B 

3. 1 1 

>84,694 

2.2 

53,999 

9.0 ; 

495,251  82.5 
w 

5l’P 

8.5 

{600,437 

2.5 

20,533 

9.3 

9 

198,071  89.4 

2,849 

1.3 

1121,453' 

2.8 

6,191 

12.7 

41,896  86.2 

500 

1.0 

48,587  . 

2.4 

14,342 

8.3 

156,175  90.3 

2,349 

1.4 

172,866 

2.7 

1 2,136 

6.6 

21,968  90.3 

. 213 

.9 

24,337 

2.2 

634 

(0.0 

5,686  89.4. 

39. 

.6 

6,359 

2.8 

, . 1,502 

8.4^  , 

.16,302  90. T 

176 

1.0 

17,978 

2.5 

22,669 

9.2 

220,059  89.5 

3,062 

1.2 

245,790 

2.7 

(7,825 

12.4 

47,582  86.6 

m*. 

1.0 

* 54,946 

2.4 

15,844 

8.3 

172,477  90.4 

2,523 

1.3 

190,844 

.4.2  1,072,863 

16.3.  5,359,713  81.4, 

•t 

lift, 618 

2.3 

6,58,7, 194 

4,5 

546,952 

18.4  2,385,989  80.3 

t '40,069 

1.3 

2,973,010 

4.0 

525,911 

14.6  2,973,724  82 J 

114,349 

3.2 

3,614*184.. 

4.9 

554,300 

17.0  2,658,298  81.6 

• 44,439 

U4 

3,257,037 

4.7 

285,663' 

17.5  1,329,603  4'81i5' 

" 16,426 

1.0 

1,631,912 

. 5.2 

268,617  16*5  1,328,49$  \.7 

26,013 

1*7  . 

1,625,,  125 

< . 

'4.3  1, 627,163  14.5  8,018,011  8U4  $99,057  2.0  9,844,231, 

4.5.  832,635  lU  3,7^792.80.7  , ] 56,495  1.2  *4,604,922  • 

■4.V  794,528  13.2  4,302,219(82.1*142,562  2.7  5,239,309 


3.2  164,384  13.3  1,030,317  85.0  20,438  1.7  1,235,(39 

2.9  88,203  13.6  , 549,936  85.0  8,583  1.3  646,722 

3.6  76,181  12.9  '500,381  85.0  '11,865  2.0  588,417 
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INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976 

I ■-  , 'i 
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ALASnAN  NATIVE.  NUN-HISPAMC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 
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.1 
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.0 

n;  female 
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NL  MALE’ 
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.1 

17t>  16.6 
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.0 
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36 
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.2 
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.3 
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28 
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.8 
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.8 
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.o’ 
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.6 
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.2 
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31 

.9 
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0 

.0 
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-.0 
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0. 

.0 

NL  MALE 

0 
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191  68.4 

0 
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„ iAIRhAH  TECHNICAL  INST  ' 
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10 

.5 

572  48.3 

. 13 

.6 
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.6 

497  38.4 

7* 

.8 

■ NL  MALE 

5 

.4  i 

475  90.8 
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.5  ‘ 
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T 
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\ 
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.2 
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1,384 

81 

.7 

0 

.0 

0 

.0 

129 

20.0 

517 

80 

1.0 

0 

.0 

3 

.3 

1B0 

17.2 

867 

82.8 

0 

.0 

16 

.2 

2,129 

27.3 

5,657 

72.6  . 

3 

.0 

, 5 

.2 

1,006 

31.4 

2,193 

68.5 

l 

.0 

'll 

.2  . 

1,123 

24.5 

3,464 

75.5 

2 

.0 

2 

.2 

198 

18.8 

756 

71.9 

97 

9.2 

2 

.7 

49 

16.8 

231 

79 

.1 

12 

4.1 

0 

.0 

149 

19.6 

525 

69,2 

85 

| 

11.2 

1 

.1 

356 

22.8 

1,208 

77.2 

0 

.0 

0 

.0 

151 

33.4 

301 

66.6 

0 

.0 

1 

.1 

205 

16.4 

907 

81.6 

\ " 

.0 

23 

1.2 

371 

19.2 

1,557 

80.6 

» ♦ 

.2 

11 

1.3 

163 

20.0 

652' 

80.0 

0 

.0 

12 

1.1 

206 

18.6 

905 

81.0 

4 

.4 

2 

.2 

240 

25.9 

687 

74.0 

1 

.1 

2 

.5 

127 

29.1 

310 

70.9 

0 

.0 

0 

.0 

113 

23.0 

377 

76.9 

1 

.2 

3 

.3 

340 

30.1 

789 

69.9 

0 

.0 

0 

.0 

172 

32.9 

351 

67.1 

0 

.0 

3 

.5 

• 168 

27.7 

438 

72.3 

0 

.0 

2 

.1 

34 

2.5 

, 1,308 

97.4 

l 

.1 

0 

.0 

14 

3.6 

; 374 

96.4 

0 

.0 

2 

.2 

20 

2.1 

1 

934 

97.8 

1 

.1 

4 

.2 

. 172 

9.8 

1,581 

89.9 

5 

.3 

,1 

.1 

: 71 

9.4  ' 

679 

90.3 

2 

.3 

3 

.3 

101 

10.0 

902 

89.7 

3 

.3 

16 

.3 

332 

5.5 

5,750 

94.5 

0 

.0 

5 

.2 

162 

6.1 

2,507 

93.9 

0 

.0 

11 

• 

■}g 

■ 170 

5.0 

3,243 

95.0 

0 

( 

.0 

0 

.o®* 

446 

93.5 

8 

1.7 

23 

4.8 

• 0 

.0 

255 

97.7 

1 

• 

4 

5 

1.9 

0 

.0 

191 

88.4 

> 

7 

3.2 

18 

8.3 

2 

.1 

957 

49.5 

1,009 

50.1 

8 

.4 

l 

.1 

510 

59.9 

338 

39.7 

3 

.4 

1 

.1 

487 

41.9 

671 

57.7 

/5 

.4 

total 

NUMBFR 


1,693 

646 

1,047 

7,789 

3,200 

4,589 

1.051 

292 

759 

1,564 

452 

1,112 

1,932 

615 

1,117 

928 

437 

491 

1,129 

523 

606 

1,343 

388 

955 

1,758 

752 

1,006 

6,082 

2,669 

3,413 

477 

261 

216 

2,014 

651 

1,163 


EUGECQMM  TE^  INST 

NL  TOTAL 

0 

.0 

3ott 

40.4 

0 

.0 

NC  FEMALE 

0 

.0 

175 

52.1 

0 

.0 

NC  MALE 
ElUN  COLLEGE 

0 

.0 

193 

42.2 

0 

.0 

NC  total 

6 

.3 

103 

4.8 

2 

.1 

NC  FEMALE 

i 

.1 

27 

3.1 

0 

.0 

NL  MALE 

> 

7b 

5.9 

2 

.2 

FAYETTEVILLE  TECH  INST 

NC  TOTAL 

42 

i«0 

l,0t>5 

25.0 

32 

.8 

W,  FEMALE 

lb 

.9 

447 

25.0 

15 

.9 

NC  MALE 

it 

1.0 

018 

24.0 

17 

.7 

FORSYTH  TECHNICAL  INST 

N.  TOTAL 

l 

.1 

472 

22.6 

2 

.1 

NC  FEMALE 

0 

.0 

210 

21. b 

0 

.0 

NC  ' MALE 

i 

2o2 

23.5 

2 

.2 

OARDNER-ME86  COLLEGE 

# 

NC  TOTAi 

s 

.3' 

112 

8.4 

3 

.2 

1 NC  FEMALE 

0 

•0 

43 

6.9 

2 

.3 

NL  MALE 
GASTON  COLLEGE 

4 

*6 

o9 

9.7 

1 

.1 

NC  TOTAL 

2 

.i 

324 

11.2 

0 

/ .0 

NC  FEMALE 

0 

.0 

IbO 

12.5  ' 

0 

.0 

NL  MALE 

2 

• 1' 

lt.4 

10.1 

0 

.0 

' gAEENSbORO  COLLEGE 

NC  total 

3 

.s 

93 

15.6 

0 

.0 

NC  FEMALE 

1 

.3 

34 

14.8 

0 

.0 

NL  DALE 

2 

.9 

39 

17.5 

0 

.0 

OOILF0RU  COLLEGE 
NC  TOTAL 

■ 2 

.1 

100 

6.3 

3 

.2 

NC  FEMALE 

0 

.0 

38 

6.1 

l 

.2 

NC  MALE 

2 

.2 

02 

6.4 

2 

.2 

GUILFORD  TECHNICAL  INST 

< 

.•NL  TOTAL 

3 

.1 

7u9 

22.1 

3 

.1 

INC  FEMALE 

1 

.1 

280 

22.4  . 

. 2 

.2 

NC’  MALE 

2 

.1 

429 

21.9 

1 

.1 

HALIFAX  CnTY  COLLEGE 

NC  TOTAL 

11 

i.v 

. 885 

39.9 

0 

.0 

Mb  FEMALE  . 

6 

2.1 

130 

*4.5 

0 

.0 

NC  MALE 

S 

1.2 

155 

3b. 6 

0 

.0 

HAYkOOO  TECHNICAL  INSf 

' 

NC  TOTAL 

4 

.5 

12 

1.5 

’ 1 

.1 

NC  female 

j 

1.2 

2 

.8 

1 

.4 

' NL  * MALE 

l 

.2 

10 

1.9  to 

0 

.0 

HIGH  POINT  COLLEGE 

r • 

NC  total 

1 ' 

.1 

41 

4.0  1 

1 

.1 

nc  Female 

1 

.2 

24 

5.3  . 

0 

.0 

NC  MALE  ■ 

0 

.0 

17 

2.9 

1 

.2 

ISdTHERMAL  cmty  college 

NL  TOTAL 

0 

.0 

141 

14.3 

1 

.1 

NC  FEMALE 

0 

.0 

59 

14.7 

0 

.0 

,m)NC  .ajMALE 

0 

.0 

52 

14.1 

1 

.2 

NJ'jtMEi  SPRUNT  INSTITUTE 

* NLf’fllTAL 

0 

.0 

224 

52.3 

0 

.0 

.NC  FEMALE 

0 

.0 

106 

55.2 

0 

.0  .. 
y 

NC  ' MALE 

0 

.0 

118 

30.0  • 

0 

JUHNSN  C SMITH  UNIVERSITY 

f 

NC  TOTAL 

0 

.0 

1,549 

98.7 

• 0 

.0 

NL'  FEMALE 

0 

.0 

,787 

99.6 

0 

.0 

O LE 

0 

.0  ’ 

* 702 

97.8 

0 

.0 

JERiC  . 

.0 

366 

46.4 

425 

53.6 

0 

.0 

793 

.0 

175 

52.1 

161 

47.9 

. 0 

.0 

336 

.0 

193 

42.2 

264 

57.8 

0 

.0 

457 

.1 

113 

5.3 

2,028 

94.3 

9 

.4 

2,150 

.2 

30 

3.5 

834 

96.1 

4 

.5 

868 

.0 

83 

6.5 

1,194 

93.1 

5 

✓ 

,4 

1,282 

3*2 

1,276 

29.9 

2,966 

70.1 

0 

.0  ' 

4,262 

1.5 

505 

28.9 

1,243 

71.1 

0 

.0 

1,748 

4.4  ‘ 

771 

30. 7 

1,743 

69.3 

0 

.0 

2,514 

.1 

479 

22.9 

1,011 

77.1 

0 

.0 

2,090 

.1 

211 

21.7. 

762 

78.3 

0 

.0  .. 

973 

.2 

268 

24.0 

849 

76.0 

0 

. .0 

1,117 

■TV' 

.2 

122 

9.1 

1,199 

89.7  . 

16, 

: u* 

1,337 

.2 

, 46 

7.3 

577 

92.0 

4 

627 

.3 

76 

'10.7 

622 

87.6 

12 

710 

.0 

326' 

11.2 

2,570 

88.5 

8 

.0 

2,904 

.0 

160 

12.5 

1,118 

87.5 

0 

1,278 

.0 

lib 

10.2 

1,452 

89.3 

. 8 

.5 

1,626 

1.0 

102 

17.3 

477 

81.1 

9 

1.5 

588 

.5 

W 

15.6 

307 

84.1 

1 

.3 

365 

1.8 

45 

20.2 

170 

76.2 

8 

3.6 

223 

.4 

111 

7.0 

1,445 

91.4 

25 

1.6 

1,581 

.2 

40 

6.5 

571 

92.4  • 

.1 

618 

.5 

71 

7.4 

674 

90.8 

It 

q 

963 

.3 

724 

22.5 

2,490 

77.5 

0 

.0' 

3,214 

.3 

‘ 287 

22.9 

965 

77.1 

0 

.0 

1^252 

.3 

437 

22.3 

1,525 

77.7 

0 

.0 

i.te 

.0 

296 

41.4 

419 

58.6 

0 

.0  ‘ 

71$ 

.0 

136 

46.6 

156 

53.4 

0 

.0 

292 

,0 

160 

37.8 

263 

0 

62.2 

0 

A 

.0 

423 

.5 

21 

2.7 

761 

97.2 

1 

.1 

783 

.8 

8 3.1 

246 

96.9 

, o' 

/ .0 

254' 

.4 

13 

2.5 

5 1'5 

97.4 

1 

< .2 

529 

.7 

50 

4.8 

964 

93.0 

23 

2.2 

1,037 

.7 

28 

6.1 

426 

93.7 

1 

• .2 

• 457 

.7 

22 

3.8 

536 

92.4.*  ' 

4 

22 

3.8  . 

580' 

.0 

142 

14.4 

640 

85.5 

-1 

. .1 

983 

.0 

59 

14.7 

342 

85.3 

°3 

.0 

401 

.0 

83 

14.3 

498 

85.6 

1 

1 .2  ' 

582 

V/ 

.0 

* 224 

32.3 

470 

67.7  - 

0 

■ .0 

694 

.0 

106 

35.2 

195 

64.8  , 

0 

.0 

301 

.0' 

118 

•30.0 

275 

70.  C 

0 

.0 

3$3 

.0 

1,549 

i 

98.];, 

3’ 

.2 

17 

1.1  ‘* 

1 

1,569 

.0 

787 

99.6 

0 

.0 

3 

.4 

.790 

.0 

762 

97.6 

3 

.4 

14 

1.6 

\779f 

c 

, 0 

0 

2 

2 

0 

137 

2 7 

110 

3 

1 

l 

3 

l 

2 

0 

0 

0 

6 

2 

4 

6 

1 

5 

<5 

4 

5 

0 

0 

0 

4 

2 

2 

7 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

o' 

0 

o- 

0 
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T*alE  1 • mil  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  QF  HICNE*  EOUCATION  BT  MCE,  ETHNICITY  AND  Still 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  IV76 


# AMERICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  NON-HbPANIC  PACIFIC  ISlANOER  HISPANIC 


total  unite  non-resioent 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  . TOTAL 


NUMBER  A NUMBER  » NUMBER  I 
NJRTH  CAROLINA  CONTINUED 


JOHNSTON  TECHNICAL  INST 
NC  total  A .A 

Nt  FEMALE  1 .3 

NC  MALE  3 .A 

KING'S  COLLEGE 
NC  TOTAL  2 .A 

NC  FEMALE  1 .3 

NC  HALE  * 1 .A 

LEES-HCRAE  COLLEGE 
NC  TOTALjjktrt  2 .3 

NC  FEMALE T‘%  O'  ,0 

NC  HALE  J l .A 

lENOIR  CMTCTOLLEGE 
NC  TOTAL  0 .0 

NC  FEMALE  0 .0 

NC  MALE  0 .0 

LENQIR-AHYNE  COLLEGE 
Nt  TOTAL  0 .0 

NC  FEMALE  o .0 

NC  MALE  0 .0 

LIVINGSTONE  COLLEGE 
NC  TOTAL  0 .0 

NC  FEMALE  0 .0 

NC  MALE  0 .0 

LUUISBURG  COLLEGE 
NC  TOTAL  1 .2 

NC  FEMALE  0 .0 

Nt  MALE  1 .3 

MARS  HILL  COLLEGE 
Nt  TOTAL  8 „5. 

NC  FEMALE  B .9  ' 

% MALE  0 .0 

MARTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
NC  TOTAL  2 .3 

NC  FEMALE  ' 1 • .!> 
NC  MALE  1 .2 

MAYLANU  TECHNICAL  INST 
NC  TOTAL  2 .A 

NC  FEMALE  . 1 .7 

NC  MALE  1 .3 

NCOQnELL  TECHNICAL  INST 
NC  TOTAL  1 .2 

NC  FEMALE  1 0 .0 

NC  MALE  1 .3 

MEREDITH  COLLEGE 
NC  TOTAL  0 .0 

NC  FEMAlE  ^0  ,0 

NC  MALE  • N)  .0 


2A2 

22.7 

2 

.2 

73 

23.9 

l 

.3 

169 

22.2 

1 

.1 

12A 

22.7 

0 

.0 

OA 

21.1  ' 

0 

.0 

60 

2A.8 

0 

.0 

33 

A. 5 

1 

.1 

5 

l.B 

0 

.■o 

28 

6.1 

1 

.2 

555 

30.9 

6 . 

.3 

221 

31.7 

2 

.3 

33A 

30.A 

A 

.A 

A2 

3.5 

0 

.0 

19 

2.8 

0 

.0 

a 

A.  A 

0 

.0 

796 

99.7 

0 

.0 

312  100.0 

0 

.0 

ABA 

99.6 

« 

0 

.0 

a7 

7.2 

0 

.0 

23 

9.5 

0 

.0 

22 

5.7 

0 7 .0 

65 

5.0  t 

3 

.2 

37 

A.O 

1 

.1 

A8 

6.3 

2 

.3 

2a9 

Al.O 

0 

.0 

96 

A7.3 

0 

.0 

133 

37.8 

0 

.0 

3 

.6 

o • 

.0 

l 

.7 

0 

.0 

2 

.6 

0 

.0 

29 

5.9 

. 0 

.0 

8 

6.6 

0 

.0 

21 

5.6 

0 

.0 

17 

1.3 

1 

.1 

17 

1.3 

1 

.1 

0 

.0 

0 

.0 

NUMBER  I NUMBER  t NUMBER  I NUMBER  I NUMBER 


* 


l 

.1 

2A9 

23.3 

819 

76.7 

0 

.0 

1,068 

0 

.0 

'75 

2A.5 

231 

75.5 

0 

.0 

306 

1 

.1 

17A 

22.8 

588 

77.2 

0 

.0 

762 

0 

'.0 

126 

23.1 

' A20 

76.9 

0 

.0 

5A6 

0 

.0 

■65 

21. A 

\239 

78.6 

0 

.0 

3QA 

0 

.0 

' 61 

25.2 

\81 

7 A.  8 

0 

.0 

2A2 

0 

.0 

36 

A. 9 

690 

9A.0 

8 

1.1 

73A 

0 

.0 

\ _ 

5 

i.e 

267 

97.8 

l 

.A 

273 

c 

.0 

31 

6.7 

A23 

91.8 

7 

1.5 

461 

A 

.2 

565 

Jl.A 

1,233 

68.6 

0 

.0 

1,798 

l 

.1 

22A 

32.1 

A?A 

67.9 

0 

.0 

698 

3 

.3 

3AI 

v 

31.0 

759 

69.0 

0 

.0 

1,100 

c. 

.0 

A2 

3.5 

1,155 

95.8 

9 

.7 

1,206 

0 

.0 

19 

2.8 

656 

96.5 

5 

.7 

6B0 

0 

.0 

23 

A. A 

A99 

9A.9 

A 

.8 

526 

0 

.0 

796 

99.7 

2 

.3 

0 

.0 

798 

0 

.0 

312  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

312 

0 

.0 

ABA 

99.6 

2 

.A 

0 

.0 

AS6 

1 

.2 

A9 

7.6 

596 

91.8 

A 

.6 

6A9 

1 

.A 

26 

9.9 

23A 

89.3 

2 

.8 

262 

0 

.0 

. -23 

5.9 

362 

93.5 

2 

.5 

387 

0 

.0 

96 

5.7 

1,596 

9A.0 

5 

.3 

1,697 

c 

.0 

A6 

A. 9 

881 

9A.7 

'3 

.3 

930 

0 . 

.0 

50 

6.5 

715 

93.2 

2 

.3 

767 

0 

.0 

251 

41.3 

357 

58.7 

0 

.0 

608 

•o 

.0 

97 

47.fi 

106 

52.2 

0 

.0 

203 

0 

.0 

15A 

36.0 

251 

62.0 

0 

.0 

A05 

2 

.A 

7 

l.A 

A95 

98.6 

0 

.0 

502 

2 

1.3 

A 

2.7 

145 

97.3 

0 

.0 

1A9 

0 

.0 

3 

.8 

350 

99.2- 

- ”0 

- .0 

4 

353 

0 

.0 

30 

6.1 

-A6A 

93.9 

0 

.0 

A9A 

0 

.0 

8 

6.6 

113 

93.A 

0 

.0 

121 

c 

.0 

22 

5.9 

351 

9A.1 

0 

.0 

373 

3 

.2 

21 

1.6 

1,30A 

98.3 

2 

.2 

1,327 

3 

0 

.2 

.0 

21 

0 

1.6 

.0 

1.30A 

0 

98.3 

\o 

2 

0 

.2* 

.0 

1,3£? 

0 

A 


MtTMUOlSJ  COLLEGE 

\f  ■ 

t * , * 

1 '* , . 1 , 

4 

' ■ 

' ■ 

* „ * k 

r*  . *“ 

. , • 

• - 

f L TOTAL 

U 

.0 

61 

8.8 

0 

.0 

9 

1.3 

TO 

10.1 

614 

18.9 

7 

1.0 

691 

AC  FEMALE 

0 

.0 

31 

9.0 

0 

.0 

A 

1.2 

33 

10.1 

310 

89.9 

0 

.0 

343 

AC  MALE 

0 

.0 

30 

A.  7 

0 

.0 

s 

1.4 

35 

10.1 

304 

87.9 

7 

2.0 

346 

HirCtill  CNTT  CULLED 

AC  TOTAL  ' 

1 

.1 

190 

18,3 

0 

.0 

l 

.1 

192 

IS. 4 

6*9 

81.6 

0 

.0 

1*041 

AC  FEMALE 

1 

.2 

81 

18.4 

0 

.0 

0 

.0 

19 

IS. 7 

381 

81.3 

0 

.0 

477 

AC  MALE 

0 

.0 

102 

18.  1 

0 

.0 

1 

.2 

103 

18.3 

461 

81.7 

0 

.0 

564 

MOMIGOMEAT  TECH  INSTITUTE 

AC  TOTAL 

2 

• 0 

UT 

3A.9 

0 

.0 

l 

.3 

120 

3S.8 

213 

64.2 

0 

.0 

335 

AC  FEMALE 

0 

.0 

32 

34.8 

0 

.0 

0 

.0 

32 

34.8 

60 

65.2 

0 

.0 

92 

At,  HALE  , 

i 

.0 

AS 

3S.U 

0 

.0 

l 

.4 

St 

36.2 

155 

63.8 

0 

.0 

24} 

NJATREAt-ANUEASUN  COLLEGE 


AC  TOTAL  3 

il 

17 

3.8 

0 

.0 

5 

l.l 

25 

5.6 

421 

94.2 

1 

.2 

*447 

A*  FEMALE  0 

.0 

i 

3.0 

0 

.0 

4 

1.7 

11 

4.7 

224 

95.3 

0 

.0 

215 

AC’  HALE  i ■ 

1.4 

■ 10 

4,7 

0 

.0 

1 

.5 

14 

6.6 

197 

92.9 

l 

.5 

212 

MOUNT  OLIVE  LOLLECE 
AC  TOTAL  1 

.3 

44 

11.7 

4 

1.1 

2 

.5 

31 

13.3 

326 

86.5 

0 

.0 

377 

AC  FEMALE  0 

.0 

18 

9.9 

1 

.5 

0 

.0 

19 

10.4 

163 

89.6 

0 

.0 

182 

AC  MALE  1 

.5 

<26 

13.3 

3 

1.5 

2 

1.0 

32 

16.4 

163 

83.6 

0 

.0 

195 

AASH  TECHNICAL  INSTITUTE 
AC  TOTAL  23  3.0 

i* 

27.0 

0 

.0 

1 

.1 

228 

30.2 

525 

69.5 

2 

.3 

755 

AC  FEMALE  . 3 

2.2 

60 

26.9 

0 

.0 

1 

.4 

66 

29.6 

157 

70.4 

0 

.0 

223 

AC  MALE  '.16 

3.4 

-144 

27.1 

0 

.c 

0 

.0 

182 

30.5 

368 

69.2 

2 

.4 

532 

AC  nESLEVAA  LOLLECE. 
AC  TOTAL  0 

.0 

56 

14. U 

0 

.0 

0 

.0 

56 

14.0 

334 

83.3 

11 

2.7 

401 

AC  female  0 

.0 

32 

19.6 

0 

, .0 

V 

.0  ' 

32 

19.6 

130 

79.8 

1 

.6 

163 

AC  HALE  ' ■*'  0 

.0 

24 

10.1 

0 

.0 

a 

.0 

24 

10.1 

204 

85.7 

10 

4.2 

238 

PAMLICO  TECHNICAL  IAST 

AC  total  o 

.0 

A 

t/4.4 

0 

.0 

' ’ 0 

.0; 

60 
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454 

24 

.4' 

24 

.4 

527 

8.2 

5,887 

91.6 

14 

.2 

6,428 

NC  MALE  24  .4 

3,55 

5.3# 

24 

.4 

18 

.3 

421 

6.2 

6,263 

93.2 

36 

.6 

6,742 

u of  nc  at  charlotte 

NC  TOTAL  9 .2 

336 

5.7 

11 

.2 

* 18 

.3 

374 

6.3 

5,493 

93.0 

.42 

.7 

5,909 

NC  FEMALE  2 .1 

160 

7.2 

-3 

.1 

3 

.1 

188 

h 5 

2,307 

92.3 

‘ 4 

.2,  1 

2,499 

NC  MALE  7 .2 

15b 

4.6 

8 

.2 

' 15 

.4 

186 

5.5 . 

3,166 

93.4 

38 

1.1 

3,410 

U OF  NC  AT  GREENSBORO 
NC  TOTAL  S .1 

i 

459 

7.3 

7 

.1 

9 

.1 

480 

7.6  ’ 

5,807 

92.1 

15 

.2 

6,302 

NC  FEMALE  . 5 A 

374 

8.1’ 

5 

.1 

4 

.1 

388 

8.4 

4,250 

91.5 

5 

.1  ‘ 

4,643 

NC  MALE  0 .0 

o5 

5.1 

2 • 

.1 

5 , 

.3 

92 

5.5 

1,557 

53.9 

• io 

.6 

1,659 

U OF  NL  AT  mILMINGTON 
NC  TOTAL  2 .1 

117 

4.0 

7 

.2 

6 

.2 

132 

4.5  ■ 

2,760 

95.0 

12 

.4 

2,90$ 

NC  FEMALE  2 .2 

65 

4.9 

2 . 

.2 

■ 2 

.2 

71 

5.4 

1,245 

9*2 

6 

.5 

1,322 

NC  MALE  0 .0 

52  , 

, 3.3 

5 

.3 

4 

.3 

61 

3.9 

1,515 

95.8 

6 

.4 

1,582 

iSTN  CAROLINA  UNIVERSITY. 
NC  TOTAL  41  .6 

170 

3.1 

6 

.1 

7 

.1 

224 

94 

5,153 

95.5 

20 

.4 

5,397 

NC  FEMALE  27  1.1 

73 

3.0 

3 

.1 

6 

.2 

109 , 

^•4  , 

2,357 

95.3 

. 6 

.3 

2,474 

NC  MALE  14  .5 

97 

3.3 

3 

.1 . 

1 

.0 

115 

3.9  • 

2,796 

95.7 

12 

.4 

2,923 

nINSTON-SALEM  state  u 
NC  TOTAL  0 .0 

1,844 

92.6 

1 

.1 

..  1 

.1  . 

1,846 

92.9 

141 

7.1 

0 

.0 

1,987. 

NC  FEMALE  0 .0 

1,114 

92.3 

1 

.1 

0 

,0.. 

1,115 

,92.4 

92 

7.6 

0 

.0 

1,207 

NC  MALE  0 .0 

730 

93.6 

0 

.0 

1 

.1 

731 

93.7 

' 49 

‘ 6.3 

0 

.0 

. 780 

VANCE-GRANVL  cmty  college 
NC  TOTAL  0 .0 

428 

47.6 

0 

.0 

3 

.3 

431 

48.2 

464 

51.8 

0 

.0 

895 

NC  FEMALE  0.  .0 

211 

54.9 

'0 

.0 

1 

.3 

2 12 

55.2 

172 

44.8 

0 

, .0 

384 

NC  MALE  0 ,tf.  •• 

217 

42.5 

, 0 

.0 

2 

.4 

219 8 42.9 

292 

57.1 

0 

.0 

511 

hake  forest  university 

NC  TOTAL  8 .3 

3.3 

13  • 

.4 

9 

i 

.3 

127 

4.3 

2,845 

95.5 

6 

■ .2  : ■ 

2,978 

NC  FEMALE  4 ' .4 

4 

2.5 

6 

.6 

3 

.3 

49 

3.7 

1,036 

96. .0 

3 

.3  . 

1,079 

NC  MALE  4 .2 

701 

3.7 

7 

.4 

6 

.3 

/ 87 

4,6 

1,809  ' 

95.3 

3 

.2 

1,899 

HAKE  TECHNICAL  INSTITUTE 
NC  TOTAL  \ 3.  .2 

173 

14.4 

3 

.2 

5 

/ 

.3 

188 

15.2 

1,046 

84.8 

, 0 

.0 

1,234 

NC  FEMALE  • % l-  . .4 

69 

14.6 

l 

.2 

1 

.2  . 

73 

15.7 

393, 

84.3 

0 

.0  . 

466 

NC  MALEf^  fl  .1 

109 

14.2 

2 

.3 

3 

.4 

115 

15.0, 

653 

'85.0 

0 

.0 

768 

kARREN  WILSON  COLLEGE  ' 

NC  TOTAL  . 0 to 

11 

2.2 

■ ,8 

1.6 

•8 

1.6 

27 

5.5 

* 

404 

81.8 

63 

• 

12.8 

4& 

NCJBMALf  0 ,0 

8 

3.0 

3 

l.l 

2 

.7 

13 

4.8 

242  , 

J9.3 

72.6 

16 

5.9 

271 

NC  MALE  0 .0 

3 

1.3 

5 

2.2 

6 

2.7 

14 

6.3 

162 

47. 

21.1 

223 

On"' 

OU* 


O 

ERIC 


■AVNE  COMMUNITY  COLLEGE 


NC  total 

6 

-.3 

473 

24.2 

3 

.2  • 

4 

.2 

NC  FEMALE 

'4 

.5 

226 

28.8 

2 

.3 

0 

.0 

NC  »ALE 

2 

.2 

247 

21.1 

1 

.1 

4 

.3 

■ESTERN'  PIEDMONT  CC 

NC  TOTAL 

3 

<2 

i 128 

9.1  • 

6 

.4  . 

5 

,4 

'NC  female 

1 

.1 

" 60 

8.7 

4 

.6 

. 3 

.4 

NC  MALE 

2 

.3 

68 

9.4  * 

2' 

1 .3' 

2 

.3 

ulLKES  community  college 

NC  TOTAL 

2 

.1 

137 

6.3 

6 

.3 

0 ■ 

.0 

NC  fehal-e 

1 

,.l 

65 

7.0 

4 

.4 

0 

.0 

NC  MALE 

1 

.1 

72 

5.8 

2 

.2 

0 

.0 

wILSON  CO  TECHNICAL 

INST 

• 

NC  total 

3 

.3 

334 

35.2 

0 

.0  ■ 

l 

.1 

NC  FEMALE 1 - 

1 

.3 

131 

40.6 

0 

.0 

0 

.0 

NC,  MALE 
WINGATE  COLLEGE 

2 

.3 

203 

32.5  * 

0 

,0 

. 1 

.2 

NC  TOTAL 

1 

.1 

87 

7.1 

0 

.0 

' 1 

.1 

nc  female 

1 

.2 

37 

7.3  ' 

0 

.0 

'0 

-.0 

NC  MALE 

’ ■ i 

0 

.0 

58 

7.0 

0 

.0 

1 

.1 

NJRTH  CAROLINA 

I 

total 

115  INSTITUTIONS) 

NC  TQIAl 

nc  female 

NC  MALE 
NORTH  DAKOTA 


1,524 

m 

793 


.7 

.8 

.7 


BISMARCK  JUNIOR  COLLEGE 
. 166  9.4 

90  11.6 
NO  MALE  76  7.7 

DICKINSON  STATE  COLLEGE 


'i  NO  TOTAL 
*N0  fEMALE 


42,499  20.8 
21,397  23.3 
20,942  18.7 


1 / .1 
0 .0 
l .1 


420 

167 

253 


.2 

.2 

.2 


0 .0  t 

0 .0 

0 .0 


NO  TOTAL 

16 

1.6 

5 

.5 

5 

.5 

NO  FEMALE 

9 

1.6 

1 

.2 

’ 2 

.3 

NO  MALE 

7 

1.7 

4 

1.0 

3 

.7 

jAMESTONN  COLLEGE 

, 

NO  TOTAL 

3 

.6 

19 

3.7 

' 5 

1.0 

^FEMALE  *’ 

I 

.4 

2 

" .8 

3 

1.1 

NO  MALE 

2 

.8  ■ 

17 

6.8 

2 

.8 

LAKE  REGION  JR  COLLEGE 

NO  TOTAL 

66 

12.2 

4 

.7 

0 

.0 

NO  FEMALE 

. 34 

15.0 

0 

.0 

0 

.0 

NO-  MALE 

. 32 

10.2 

4 

1.3 

0 

.0 

MARY  CaLEGE 

NO  TOTAL 

63 

' 7.6' 

0 

.0 

1 

NO  FEMALE 

'39 

7.0 

0 

.0 

1 

.2 

NO  MALE 

24 

8.8 

0 

.0 

0 

.0 

NAYVILLE  STATE  COLLEGE 

NO  TOTAL 

30 

4.3 

1 

.1  5 

0 

.0 

NO  FEMALE 

17 

4.5 

0 

.0 

•0 

.0 

NO  MALE 

13 

4.0 

1 

.3 

, 0 

.0 

MINOT  STATE  COLLEGE 

NO  TOTAL  * 21  1.0'  23  1,1 

NO  FEMALE  7 .6  9 .7 

NO  MALE  14  1.7  14  1.7 

NO  STATE  SCHOOL  SCIENCE 


.2 

.2 

.2 


606 

217 

389 


fo 

0 

0 

O' 

0 


.0 

.0 

.0 

.o' 

.0 

.0 


2 .8 


486.  24.9 
232 
254 


■iiv 

l<65  75.1 
70.4 
78.2 


24.9 ; * ’ U465  75. 
29.6  ’ 70. 

21.7,.‘<\'l\913  78. 

"i 

/ 


\ 


142  10.1  / 1,270  89.9 

68  9.8  - 623'  90.2 

647  89.7  * 

‘ V • ■ 

2,025  93’.3  : ■ 
,8581^,92.5 
W*  M,' : 

r.v  , '-W  . 

3,38  35.7  V , 610  #4,3\v, 
•**  *■  'V  * L91  59,1'' 


74  10.3/ 

}' 

6.7 
7,5 
6.0 


145 

70 

75 


132  40.9 
• 206  >33*0. 

(89  7.2 

•4  38  7.5 

51-  7.1 


.3  45,049  22.1 

.2  . 22,672  24.5 
.3  22,377-^OjO 


167  9.5 

9^11.6 


26 

12 

14 

29 

8 

'21 


2.6 

2.1 

3.3 

5.7 

3.0 

8.4 


.2 

.4 

.0 

.0  . 

.0  1 

.0 

.1 

.0 

.3 

.3 

.4 

.1 


71  13.2 

35  15.5 

36  11.5 

64  7.7 

40  7.2 

24  6.6 

32  4.6 

17  4.5 

15  4.6 


55 

24 

31 


NO  TOTAL 

\ 61 

1.9 

•6 

.2  ' 

3 ‘ .1 

2 . 

.1 

72 

2.3 

NO  FEMALE 

Ul 

2.4 

' 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

21 

2.4 

NO  MALE 

40 

1.8 

' 6 

.3; 

3 .1 

2 

.1 

51 

2.2 

. 419.  67.0 

■ 4.V. 

,1*117:*  9«J$ 

V6B  V^'. 

,649 90.3  ■ 

4 • '■'■V  •• 


1 

0 

1 

0 

y 0 

0 

■> 

. 0 
0 
0 

0 

0 

0 

' 23 

' 4' 

19 


> 


' 2l- 

>0 

.1 

. -0 

.0 

.0, 

■'  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.8 

2.6 


1,952 

784 

1,168 

1,412 

691 

721 

2,170 

928 

1,242 

948 

323 

625 

1,229 

510 

719 


157,925  77.3(1  1,295 
69,609  75.2'i  \ 285 
88,31079.1  I4BIO 


.6  204,269 

.3  92,566 

111,703 


.9 


2.7 
1.9 

3.8  * 


* * 

A 

\ ■ ■ , 

■ .. 

■ V 

' > :)  • 9 .5 

1,589 

* 90.0 

1,765 

683 

88.1 

•<  2 *3 
7.  >7 

775 

906 

91.5- 

990 

962 

96.4 

10.  1.0 

998 

557 

96.5 

Jt  1.4 

577 

405 

96.2 

. 2 ■ .5 

421 

476 

92.8 

v:  1r  1.6  k. 

513 

251 

95.1 

*•  1*9  ■ 

264 

225 

90.4 

\3  1.2,  , 

249 

466 

86.5 

2'  .4' 

539 

191 

84.5 

0 .0 

226 

275 

,87.9 

2 .6  : 

V ."5 

313 

■739 

89.5 

23  2.8 

826 

507 

91.5 

: 7 1.3. 

554 

232 

85.3 

16  5.9  , 

272 

667 

94.9 

\ 4 • .6 

703 

362 

95.5 

0 .0 

379 

305 

94.1 

4 1.2 

324 

1,956  95.4 

39  1.9 

2,050 

1,200 

96.6 

18.  . 1.4 

1,242 

756 

93.6 

21  2.6 

808 

3,091* 

97.7 

0 io 

3,163 

869 

97.6 

0 .0  , 

890 

2,222 

97.8 

0 .0 

2,273 

J 


TABLE  1,-  TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE, ; ETHNICITY  AND  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976  ■' 


AHER1CAN  INDIAN  BLACK  . ASIAN  OR  ; TOTAL  . -UNITE  NON-RESIDENT 

AUSKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  . ALIEN  TOTAL 

NUNbER  NUHbER  ' X NUHBER  I NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER 

H * * 

NuRTh  DAKOTA  .CONTINUED  / ’ ■'*  ‘ ' '• 


NO  STATE  U MAW  CAMPUS  % 


NO  TOTAL  • 

29  .5 

30 

.5 

14 

.2 

8 

.1 

81 

1.3 

5,987 

98.1 

33 

..5 

6,101 

NO  FEMALE 

U .6  . 

"2 

.1 

4 

.2 

2 

.1 

20 

.8' 

2,467 

98.8  ' 

9 

.4 

2,516 

NO  MALE  17  ' .6  f 

ND  STATE  0 BOTTINEAU  BR 

■28 

.8 

10 

• .3 

6 

'.2 

.61 

1.7 

3,500 

97.6  .. 

24 

.7 

4 

3,585 

ND  TOTAL 

144  23.6. 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0' 

144 

23.6 

453 

74.3 

13 

\ 

2.1 

610 

ND  FEMALE 

112  36.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

112 

36.4 

“192 

62.3 

4. 

1.3 

308 

NO  MALE  32  10.6 

NORTHkEST  BlbLE  COLLEGE  * 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

32 

10.6 

261 

86.4 

9 

3.0 

302 

.NO  TOTAL  L 

0 .0 

1 

0 

.0 

3 

2.3 

4 

3.1- 

122 

93.8  : 

4 . 

3.1 

130 

NJ  FEMiLE  1 

0 ■ .0  , 

'0 

•.0 

0 

.0 

v0 

.0 

0 

.0 

57  100.0 

■ 0 

*<f  ■ 

57 

ND  MALE  0 .0 

trinity  biule  institute  , 

I. 

1.4 

0 

.0 

■ ' 3 

4.1 

4 

. 3*3 

65 

89.0 

4 

5.5 1 

* 73 

ND  TOTAL 

3 .7 

. 2 

.5 

1 

.2 

2 

.5  ' 

S'  8 

2.0 

395 

98.0 

• 0 

.0 

4031 

ND  FEMALE 

l .0  * 

:e 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.6' 

171 

99.4 1 

. 0 

.0 

172 

ND  MALE  2 .9 

U OF  ND  N^N  CAMPUS 

2 

.9 

l. 

.4  ‘ 

: 2 

.9 

7 

3.0 

224 

97.0 

0 

.0 

231 

ND  TOTAL  ':  , 119  1.8 

' 36 

.5 

15 

.2 

27 

.4 

. 197 

3.0 

6,395 

96.6 

30 

.5 

6,622. 

ND  FEMALE  \ 66  l,  1 

10 

.3 

10 

.3 

8' 

.3 

94 

3.,0 

3,048 

96.7 

9 '' 

.3 

3,151  * 

ND  MALE  . i3  1.5 

'U  JF  ND  lilaiSTUN  BRANCH 

26. 

.7 

5 

.1  * 

19 

.5 

103 

3.0 

* 

3,347 

96.4 

* U. 

' .6 

3,471 1 

ND  TOTAL 

30  4.B 

0 

.0 

2. 

.3  * 

2 

.3 

34 

5.4 

■ 568 

93.8 

a 

.8  • 

627 

NO  FEMALE 

20  'o.b 

0 

.0 

0 •• 

.0 

2' 

.7 

22 

7.3 

278 

91.7  * 

3 

1.0 

303 

ND  MALE  10^  3.1 

VALLEY  CITY)  STATE  COLLEGE 

0 

.0  ; 

> / 

2, 

.6 

0 

,0  ' 

12 

3.7 

310 

95.7 

2,. 

.6 

’ 1 

' 324 

r 

ND  TOTAL 

3 .6 

7 

.9 

1 

.1 

4 

,...5 

' 17 

2.2 

758 

97.4 

3 

.4 

K 778 

ND  FEMALE 

. 3 17. 

0 

1 

.2 

0 

,0 

4 

1.0 

414 

98.8 

1 

.,2  . 

419 

ND  MALE 
NJRhv.  OAKOTA 

2 .6 
* total 

7 1.9 

, 15  INSTITUTIONS] 

0 

1 

.0 

4 

1.1 

,.13 

3.6  . 

344 

95.8  f 

T 

„ V 1 

, 2 

\ 

.6  . 

359 

ND  TOTAL 

75b  2.9 

135 

.5 

52 

.2 

58 

.2 

1,001 

' 3.9 

24,644 

95,4 

183 

.7 

• 25,828 

NO  FEMALE  . 

432  3.7 

24 

.2 

24 

.2 

20 

.2 

500; 

4.2 

11,267 

95.2 

66 

,.6  . 

11,833 

ND  MALE  329  .2. 3 

OHIO 

111 

j 

.8 

28» 

.2 

38 

.3 

50t\ 

3.6 

\ ' 

I 

13,377 

95.6 

T 

117 

.8 

13,995 

> 

ANTIOCH  COLLEGE 


OH  -TOTAL 

44 

1.7 

720 

27.4 

- 28 

1.1 

■ 130 

4.9 

922 

35.0 

1 1,697  64.5 

13 

’ -5  K 
;5/  ‘ 

2,632 

uH  FEMALE 

,24 

1.7 

385' 

26.6 

20  • 

1.4 

72 

5.0. 

501 

34,6 

940  64.9 

7 

1,448 

UH  MALE  • 20  1.7 

ART  ACADEMY  OF  CINCINNATI 

335 

26.3 

• 8 

.7 

58 

4.9 

421 

35.6 

757  63.9 

6 

.5 

1,184 

OH  TOTAL 

0 

.0 

4 

2.7 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.7 

. 142  ‘ 97.3 

0 

.0 

146 

UH  FEMALE 

0 

.0' 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

’ 71  100.0 

0 

.0 

71 

UH  MALE 
ASHLAND  COLLEGE 

‘ u 

.0 

4 

5.3 

1 0 

.0 

0 

.0 

4 

5.3 

1 71  . 94.7 

0 

1 

.0 

75 

OH  TQTAL 

2 

.1  " 

‘ 67 

3.9 

0 

.0 

4 

.2 

73 

4.3 

1,617  94.2 

A 

y 

1.5 

1,716 

.jjH  FEMALE 

u 

.0 

29 

3.B 

0 ' 

,•0 

2 

.3 

31 

4.1 

724“  95.5 

.4 

758 

UH  MALE 

"i 

.2 

' 38 

4.0 

0 

..0 

2 

.2 

42 

4.4 

893  93.2 

23 

2.4 

958' 

me 


ATHENAEUM  OF  OHIO 


uH  TOTAL 

0 

.0 

. 1 

l.A  . 

0 

.0 

oh  FEMALE 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0 

OH  MALI 

0 

.0 

l 

l.A 

0 

.0 

‘ oALUfel  N-hALLACE  COLLEGE 

/ 

OH  total 

0 

.0 

142 

5.3 

5 

.2 

OH  FEMALE 

0. 

.0 

80 

6.9 

A 

.3 

OH  MALL 

0 1 

.0 

92 

A.  A 

l 

.1 

* • BELMONT  TECHNICAL  COLLEGE 

5 

' 

OH  total 

O' 

.0 

,5 

1.2 

2 

.5 

, UH  FEMALE 

0 

.0 

2 

1.7 

i 

1.7 

1 OH  MALE"" 

0 

.0 

3 

1.0  • 

0 

.0 

• BLlFFTON  college 
OH  TOTAL  | 

■ 0 

.0 

'32 

• 5.5 

1 

.2 

\ OH  FEMALE  / 

\on  MALE 

0 

.0 

'IS 

5.0 

l 

.3 

'ft 

.0 

17 

6.0 

0 

.0 

OOHROMEO  COLLEGE  OF  OHIO 

, 

uH  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OH  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0! 

.0 

OH  MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

BOA  1NO  GAN  ST  0 MAIN  CAM 

OH  TOTAL 

3 

.0 

741 

5.A. 

23 

.2 

uH  FEMALE 

0 

.0 

457 

5.8  * 

11 

.1 

OH  MALE 

3 

.1 

264 

A.  8 

12 

.2 

• OUMLING  GRN  ST  0 FiRtLpS 

- 

OH  TOTAL 

0 •/ 

*.Q 

25 

3.6 

l 

.1 

UH  FEMALE 

0 

• 0 

13 

3.7 

0 

.0 

OH  HALE 

0 

.0 

12 

3. A 

1 

.3 

CAPITAL  UNIVEkSJTY 

' 

OH  TuTAL 

3 

.2 

156 

9.0 

7 

.A 

OH  FEMALE 

0 

.0 

99 

10.0 

5 

.5 

UH  HALE 

3 

.A 

37 

7.7 

? 2 

.3 

CASE  nESTERN  RESERVE  U 

UH  total 

0 

.0 

ill 

6.6 

122 

3.6 

OH  FEMALE 

0 

.0 

'ISA 

13.3 

39 

3.  A 

UH  HALE 

0 

.0 

69 

3.1 

, 83 

3.7 

LEOARVlLLc  CQLlEGE 

OH  TOTAL 

1 

•4 

9 

.8 

3 

.3 

OH  FEMALE 

0 

.0 

1 

•i 

1 

.2 

OH  MA.E 
UNTRaI  OHIO  TECH 

1 

.2 

6 

l.A 

2 

.A 

NICAL 

c 

OH  TOTAL 

0 

.0 

■'  12 

H.A  > 

1 

.1 

OH  FEMALE  * 

0 

.0 

7 

1.5 

1 

.2 

oH  HALE 

0 

.0 

- 5. 

1.3 

0 

.0 

CENTRAL  STATE  UNIVERSITY 

' 

OH  TOTAL 

0 

.0 

1.699 

91.9 

A 

.2 

OH  FEMALE 

0 

.0 

799 

9o.5 

2 

.2 

uri  MALE 
CHATF1ELO  COLLEGE 

0 

.0 

900 

88.1 

2 

V 

.2' 

OH  TOTAL 

0 

.0 

6 

12.5 

0 

,.0‘ 

OH  FEMALE 

0 

.1 

A 

12.5 

0 

.0 

UH  MALE 

0 

♦ 0 

2 

12.3 

.0 

.0 

CINCINNATI  BIBLE  SEMINARY 

OH  TOTAL 

0 

.0 

\ 

.6 

0 

.0 

OH  female 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OH  MALE 

0 

.0 

3 

1.2* 

0 

.0 

CINCINNATI  TECH  COLLEGE 

OH  TOTAL 

0 

.0 

321 

• 17.0 

4 

.2 

OH  FEMALE 

0 

.0 

176 

25.6 

0 

.0 

OH  MALE 

0 

.0 

1A5 

12.0 

4 

.3 

ERIC)  - 

'* 

% 

1 

* . 

.0 

1 

l.A 

71 

98.6 

0 

.0 

72 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

l.A 

71 

\ 

98.6 

_ / 

0 

.0 

72 

1.5 

185 

7.2 

(2,393 

92.5 

8 

.3  - 

2,586 

1.5 

101 

8.7 

1,063 

91.2  . 

2 

.2 

1,1(6 

•1.5 

8A 

5.9 

1,330 

93.7 

6 

.A 

1,420 

.0 

i 

,1.7 

AGO 

98.0 

l 

.2 

AOS 

’.0 

3.5 

111 

96.5 

0 

.0 

115 

.0 

3 

1.0 

289 

98.6 

l 

.3 

. 293 

.3 

35 

6.0 

' 527 

90.9 

18 

3.1 

580 

.7 

18 

6.0 

27A 

91.9 

6 

2.0 

298 

.0 

17 

6.0 

253 

89.7  ; 

12 

A.3 

2 82 

.0 

.0 

.0 

106 

98.1 

2 

1.9 

108 

.0 

0 

.0 

0 

• .0' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•106 

98.1 

2 

1.9 

108 

.8 

876 

6.3 

12,862 

92.9 

108 

.8 

13,846 

.6 

519 

6.6 

7,320 

93.0 

32 

.A 

7,871 

1.0 

357 

6.0 

5.5A2 

92.8 

76 

1.3 

5,975 

.1 

27 

3.8 

67C 

95.A 

5 

.7 

702 

.0 

13 

3.7 

337 

95.7 

2 

.6 

352 

.3 

1A 

A.O 

333 

95.1 

3 

.9 

350 

.2 

169 

9.8 

1,550 

89.8 

8 

.5 

1,727 

.1 

105 

10.6 

881 

89.0 

A 

.A 

990 

.3 

6A 

8.7 

669 

90.8 

A 

.5 

737 

1.5 

396 

11.7 

2,845 

8A.0 

1AA 

A.3 

3,385 

l.A 

209 

18. A 

893 

78.5 

36 

3.2 

1,138 

1.6 

187 

’ 8.3 

1,952 

86?9 

108 

A.  8 

2,2A7 

.2 

15 

1.3 

1,170 

98.1 

8 

.7 

1,193 

.0 

i 2 

.3-' 

618 

99.0 

A 

.6  f 

62A 

.A 

13 

2.3 

532 

97.0 

A 

.7  ' 

569 

.1 

1A 

1.7 

622 

98.3 

0 

.0 

836 

.2 

9 

2.0 

AA6 

98.0 

0 

.0 

A57 

.0 

5 

1.3 

37A 

98.7 

0 

.0 

379 

.1 

1,705 

92.2 

65 

3.5 

79 

A.3 

1,849 

.0 

801 

96.7 

13 

1.6 

1A 

1.7 

828 

.2 

90A 

88.5 

52 

5.1 

65 

6. A 

1,021 

.0 

6 

12.5 

A2 

87.5 

0 

.0 

A8 

.0' 

A 

12.5 

28 

87.5 

0 

.0 

32 

.0 

2 

12.5 

1A 

87.5 

0 

.0 

16 

.0 

3 

.6 

A31 

97.6 

8 

1.7  7 

v 462. 

.0 

0 

.0 

205 

98.1 

A 

1.9 

209 

-.0 

' 3 

1.2 

2A6 

97.2 

A 

1.6 

253 

.1 

326 

17.2 

1,559 

82.  A 

7 

.A 

1,892 

.0 

L76 

25.6 

510 

7A.2 

1 

.1 

687 

.1 

150 

12.A 

1.0A9 

87.1 

6 

.5 

1,205 

0 

0 

0 

38 

17 

21 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

c 

109 

SI 

58 

l 

0 

1 

3 

l 

2 

51 

16 

35 

2 

0 

2 

1 

1 

.0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

1 

151' 
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FASlfc  1 - TQTAL  UNoERGRADWTE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCAIION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEJU 
INSTITUTION*  STATE  4N0  NATION,  1976 


AMERICAN  INDIAN 
. ALASKAN  NATIVE 


i BLACK  ASIAN  OR 
NDN-HISPANIC  PACIfIC  ISLANOER  HISPANIC 


OHIO 


NUMBER  l ■ NUMBER 
V CONTINUED 


) 


TOTAL 

MINORITY 


NHITE 

NON— HISPANIC 


NCN-RESIDENT 
ALIEN  * 


l 


>K_ 


->! 


CIKCLEVIUE  BIBLE  COLLEGE 
OH  TOTAL  3 1.4 

JH  FEMALE  I 1.0 

’OH,  ' MALE  / 2 1.7; 

CLMk  TECHNICAL'  COLLEGE 
UH,  TOTAL  i ’0  .0 

On  FEMALE  i o .0 

UN  MALE  | 0 .0 

.LEVELANO  C JEalSrt  STDIES-’ 
OH  TOTAL  0 ,0 

OH  FEMALE  0 .0 

OH  MALE  0 .0 

CLEVELAND  INST  UF  ART 
•OH  TOTAL  1 .2 

OH  FEMALE  1 »3 

UH  MALE  0 .0 

CLEVELAND  INST  UF-HuSK 

oh  • Total  o ’.o 

OH  FEMALE  0 .0 

OH  ifALE  0 .0 

CLEVELAND  ST  UNIVERSITY 
OH  TOTAL  T ' .1 

OH  FEMALE  5 .1 

OH  MALE  2 .0 

1 C NT  SNT  JOS-UN-THE-OHIO 
OH,  TOTAL  1 .1 

On' FEMALE  1 .1 

OH  MALE  ' 0 .0 

COLLEGE  UF  SfEUOt%lLLE 
jH  TOTAL  0 ft 

OH  FEMALE  , 0 
OH  MALE  0 

COLLEGE  UF  BOOSTER 
uH  TOTAL  0 

OH  FEMALE  0 

UH  MALE  0 

COLUMBUS  C ART,  AND  DESIGN 
OH  TOTAL  5 .6 

OH  FEMALE  5 1.0 

OH  MALE  1 .2 

COLUMBUS  TECHNICAL  INST 
OH  TOTAL  9 .2 

OH  FEMALE  2 .1 

OH  MALE  7 ,j 

CUYAHOGA  1C  EASTERN  CAN 


n 


UH  total 
OH  FEMALE 
UH  MALE 


3 

ERIC 

gf"  - 

A 


2 .9 

0 .0 

2 1.7 


hi  12.2 

U7  n.s 

B1  9.5 


o .0 

0 .0 

0 .0 


19  3.6 

1 .3 

IB  7.7 


A 2.3 
3 1 3.3 
1 1.2 


1, 5*2  12.2 
667  17.9 
635  8.5 


50  10.0 


1.U65  25.5 
611  29.0 
553  20.2 


.2 

.r  • 

.2 


1,732  37.1 
1,053  38.5 
679  35.2 


,(  !■ 


TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

' NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

L» 

• 

0 

.0 

1 

A 

6 

2.6 

207 

96.7 

1 

.5 

* 215 

‘ • 0 

.0 

0 

.0 

l 

1.0 

96 

99.0 

0 

.0 

97 

0 

.0 

1 

.9 

5 

5.3 

111 

95.9 

1 

.9 

117 

) 2 

.1 

l 

.1 

231 

12.5 

1,636 

87.5 

2 

.1 

1,869 

1 

.1 

0 

.0 

158 

15.6 

868 

85.3 

l 

.1 

1,017 

1 

.1 

1 > 

.1 

83 

9.7 

768 

90.1 

1 

.1 

852 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

195 

95.6 

11 

5.5 

205 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

175 

96.7 

6 

3.3. 

181 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

79.2 

5 

20.8 

25 

5 

.8 

6 

l.l 

30 

5.7 

590 

93.7 

3 

.& 

523 

2 

.7 

1 

.3 

5 

1.7 

2 63. 

97.6 

2 

.7 

290 

2 

.9 

5 

2.1 

25 

10.7 

207  1^8 

« 1 

.5 

'7233 

5 

2.3 

0 

.0 

" 8 

5.7 

153 

89.5 

10 

5.8 

171 

2 

2.2 

0 

,.o 

5 

5.6 

. 78 

86.7 

7 

7.8 

90 

2 

2.5 

0 V 

' .0 

3\  3.7 

75 

92.6 

3 

3.7 

81 

29 

.2 

52 

.3 

1,600 

12.9 

10,605 

85.2 

251 

1.9 

12,556 

10 

.2 

17 

'.3 

919 

18.5 

3,939 

79.5 

101 

2.0 

5,959 

19 

.3 

25 

.3  ' 

681 

9.1 

6,666 

89.0 

150 

. 

7,587 

2 

*.2 

5 

.6 

• 35 

5.3 

757 

93.5 

, J8 

, 2.2 

810 

' 2 

.2 

5 

.6 

35 

5.5 

750 

93.5 

16 

2.2 

803 

0 

.0 

0 

.0 

i 

0 

1 

.0 

7 IOO.C 

,.Q 

.0 

7 

3 

.5 . 

. 5 

j 

1 * 

6.6 

610-, 

91.9 

10 

1.5 

v 665 

. 2 

.6 

l • 1 

25 

8.1 

285 

91.9 

0 

.0 

310 

1 

.3 

/ 3 

.8 

19 

5.5 

325 

91.8 

1 

.10 

2.8 

355 

6 

.3 

3 

.2 

101 

5.2 

''V  ’ 

1,827 

95.8 

0 

.0 

1,928 

5 

.5 

- 1 

.2 

52 

5.7, 

v 856 

95.3 

o 

.0 

908 

2 

.2 

1 

.1 

59 

5.8 

. 971 

95.2 

0 

.0 

/ 

1,020 

2 

.3 

8 

1.0 

81 

10.2 

680 

86.0 

30 

3.8 

791 

2 

.5 

3 

.6 

35 

9.0 

355 

88.5 

10 

2.6 

389 

0 

.0 

5 

1.2 

56 

11.5 

336 

83.6 

20 

5.0 

502 

86 

2.0 

12 

.3 

' 1,171 

26.9 

3,175 

72.9 

10 

.2 

5,355 

36 

1.7 

5 

.2 

655 

31.0 

1,553 

68.9 

2 

.1 

2,109 

50 

2.2 

7 

•J'N 

517 

23.0 

1,721 

76.6  k 

8 

.5 

t 

2,256 

17 

.5 

17 

.5 

1,775 

38.0 

2,886 

61.8 

9 

.2 

5,669 

13 

.5 

13 

.5 

1,083 

39.5 

1,655 

60.3  ; 

5 

.1 

' 2,751 

5 

.2 

5 

.2 

691 

35.8' 

1,232 

63.9 

5 

.3 

1,928 

S 


30 


CO 


LJVAHO&A  cc  netKo  can 

uH  TOTAL  >9 

.5 

6,995 

60.2 

137 

1.6 

09  FEMALE  66 

.7 

6,176 

67.8 

66 

1.1 

OH  MALE  15 

.3 

2,821 

51.6 

91 

1.7 

CUVAMQGA  CC  WESTERM  CAN 
UN  TOTAL  25  .2 

151 

1.3 

69 

.6 

OH  FENAL^  6 

.1 

' 86 

v 1.9 

23 

.6 

oh  mal9  21 

.3 

67 

V 

26 

,6 

DAVIS  JUNIOR  COLLEGE 
UH  TOTAL  0 

.0 

168 

1- 

0 

.0 

OH  FENALE,  0 

.0 

82 

26.5  ' 

0 

.0 

OH  male'  0 

,0 

86 

21.5* 

0 

.0 

defiance  college 

09  TOTAL  0 

.0 

* 50 

6.3 

5 

.6 

OH  FEMALE  0 

.0 

20 

6.3 

1 

.3 

OH  MALE  0 

.0 

30 

6.3 

. 6 

.8 

DENISON  UNIVERSITY 
OH  TOTAL  2 

.1 

66 

3.1 

• 5 

.2 

OH  FEMALE  0 

.0 

29 

2.9 

3 

.3 

uH  MALE  • 2 

.2 

37 

3.2 

2 

.2 

OYAE  COLLEGE 
uH  TOTAL  0 

.0 

697 

68.9 

6 

.6 

OH  FEMALE  0 

.0 

321 

56.2 

2 

.6 

OH  MALE  0 

.0 

176 

39.5  , 

2 

.6 

cOGECLlFF  COLLEGE 
OH  TOTAL  >0 

.0 

60 

10.3 

6 

.5 

OH  FEMALE  ■ 0 

.0 

70 

10.3 

6 

.6 

OH  MALE  0 . 

.0 

10 

10.0 

0 

.0 

EDISON  STATE  GEN-TECH  C 
,JH  TOTAL  1 .1 

12 

1.8 

0 

.0 

.DH  FEMALE  0 

.0 

6 

1.6 

0 

.0 

OH  MALE  1 

.3 

8 

2.1 

0 

.0 

FINDLAY  COLLEGE 
OH  TOTAL  D 

.0 

77 

9.0 

2 

.2 

OH  FEMALE  D 

.0  ' 

36 

9.3 

1 

.3 

OH  MALE  0 

.0 

63 

8.8 

I 

.2 

FRANALIM  UNIVERSITY 
Oh  TOTAL  13 

.6 

571 

18.1 

33 

1.0 

JH  FEMALE  6 

.6 

256 

25.7 

9 

.9 

UH  MALE  9 

.6 

317  * 

16.7 

26 

1.1 

HE8AE*  ONION  C NY  BRANCH 
uH  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

JH  FEMALE  u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OH  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HEIDELBERG  COLLEGE 
JH  TOTAL  0 

.0 

62 

6.5 

1 

.1 

JH  FEMALE  0 

.0 

17 

3.9 

1 

.2 

OH  MALE  0 

.0 

25 

5.0 

0 

.0 

HIRAM  COLLEGE 
JH  TOTAL  0 

.0 

107 

9.6 

l 

.1 

OH  FEMALE  0 

.0 

56 

11.0 

0 

.0 

OH  MALE  d 

.0 

53 

8.5  > 

1 

.2 

HJCUNG  TECHNICAL  college 


OH  TOTAL 

2 .1 

2 

.1 

0 

.0 

OH  female 

1 .1 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

OH  MALE 

1 .1 

2 

.2 

0 

' .0 

JEFFERSON  CO  TECH  INST 

OH  TOTAL 

0 .0 

78 

3.6 

.0 

OH  FEMALE 

0 .0 

60 

6.2 

0 

.0 

' JH  MALE 

0 .0 

38 

6.7 

0 

.0 

ERJC 

I 


1.5 

7,387 

63.6 

6,178 

• 36.0 

56 

.5 

11,619 

1.6 

6,371 

71.0 

1,768 

28.7 

15 

.2 

•7 

6,156 

1.6 

3,016 

55.2 

2,610 

66.1 

39 

5,665 

.8 

319 

2.7 

11,672 

97.1 

21 

\2 

11,812 

.8. 

158 

2.7 

5,630 

97.2 

7 

.1 

5,795 

. f 

161 

2.7 

5,862 

97.1 

16 

.2 

6,017 

.5 

172 

23.6 

562 

76.5 

1 

.1 

735 

.9 

85 

25.6 

250 

76.6 

- 0 

.0 

335 

.3 

87 

21.8 

'312 

78.0  v 

1 

-.3 

600 

2.6 

76 

9.3 

715 

89.8 

5 

.6 

796 

1.9 

. 27 

8.5 

29P 

91.2 

1 

.3 

318 

3.1 

69 

10.3 

625 

88.9 

6 

.8 

678 

.3 

80 

3.7 

2,037 

95.1 

26 

1.2 

2,163 

.6 

36 

3.7 

963 

95.7 

6 

*6 

985 

.3 

66 

3.8 

1 1,096 

96.5 

20 

1.7 

1,158 

.6 

507 

69.9 

500 

69,2 

' 10 

1.0 

1,017 

.7 

327 

57.3 

260 

62.0 

6 

.7 

571 

.6 

180 

60.6 

260 

58.3 

6 

.1.3 

666 

.0 

86 

10.8 

689 

88.6 

6 

.8 

779 

.0 

76 

10.9 

600 

/ 88.6 

5 

.7 

679 

.0 

10 

10.0 

89 

1 

89.0 

1 

1.0 

100 

.0 

13 

1.9 

663 

98.1 

0 

.0 

676 

.0 

6 

1.6 

266 

98.6 

0 

.0 

290 

.0 

9 

2.3 

377 

97.7 

0 

.0 

386 

.6 

82 

9.6 

752 

88.2 

19 

2.2 

853 

.3 

36 

9.8 

326 

88.8 

5 

1.6 

36.7 

.6 

66 

9.3 

626 

87.7 

16 

2.9 

686 

.3 

626 

19.9 

2,673 

78.5 

50 

1.6' 

% 3,169 

.2 

269 

27.2 

706 

71.3 

15 

1.5 

990 

.3 

357 

16.5 

1,767 

81.8 

35 

1.6 

2,159 

.0 

0 

.0 

66 

100.0 

0 

.0 

66 

.0 

' 0 

.0 

17 

100.0 

0 

.0 

17 

.0 

0 

.0 

27 

100.0 

0 

.0 

27 

.3 

66 

6.9 

882 

96.6 

'6  ‘ 

■ .6- 

936 

.5 

20 

6*6 

609 

96.9 

2 

.5 

631 

.2 

26 

5.2 

673 

96.0 

6 

.8 

503 

.0 

108 

9.7 

998 

89.6 

10 

.9 

.1,116 

.0 

56 

11.0  , 

636 

88.0 

5 

1.0 

693 

.0 

56 

* 

8.7 

566 

90.5 

5 

.8 

623 

.0 

, 6? 

..2 

1,763 

99.0 

16 

.8 

1,761 

.0 

1 

> .1 

682 

99.6 

3 

.6 

686 

.0 

3 

.3 

1,061 

98.7 

11 

1,075 

.0 

78 

5.6 

1,370 

96.6 

6 

.3 

1,652 

.0 

60 

6.2 

600 

93.6 

1 

.2 

661 

.0 

38 

6.7 

770 

96.9 

3 

.6 

811 

176 

87 

89 

96 

67 

67 

6 

3 

1 

21 

6 

15 

7 

6 

3 

6 

6 

2 

i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

2 

9 

2 

7 

0 

0 

c 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

153 


154 


\ 

TAolE  l • rUTAt  JNDERURAOUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  E0UCAT1GN  B Y MCE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 

J^niJTIUM,  STAT[  AMU  NATION,  1976  ) % 

AMERICAN  INJUN  BLACK  ASIAN  CO  TOTAL  NHlTE  NO-RESIOtNT 

ALASKAN  NArUE  NUN-HlS«MC  PACIFIC  ISLANDER,  HISPANIC  ' MlNORlTt  NGN-hISPANIC  ALIEN  TOTAL 

NUMBER  t NUMBtR  ' I NUMBER  l NUMBER  l 1 NUMBER  l NUMBER  i NUMBER  1 NUMBER 


jufu  CJNTINUEO 


jJrtN  CARROLt  UNIvEkSITT 


UH  TUTAL 

4 

'.0 

99 

3.2  ’ 

7 

.2 

jH  FEMALE 

.0 

. *9 

4.8 

3 

.3 

jH  -MALE 

j 

.0 

4l 

2.3 

4 

.2 

KENT  state  j main  campus 

IH  TOTAL'  • 

21 

.1 

1,4JU 

B.  B 

49 

.2 

WN  female 

B 

.1  • 

Bu2 

9.9 

22 

.3 

uH  MALE 

13 

.2 

628 

7.6 

IB 

.2 

\ENT  ST  ASHTABULA  REU  CAM 

JH  total  • 

0 

.0 

17 

1.7 

l 

.1 

wH  EtMALE 

0 

.0 

9 

1.6  . 

.2 

uH  MALE 

0 

.0  i 

B 

l.B 

9 

.0 

kcNT^ST  E LUtWL  AEu  CAM 

• 

UH  tutal 

0 

.0 

IT 

3.S 

1 

.2 

jH  female 

u 

.0 

19 

3.S  ‘ 

9 

.0 

UH  male 

*0 

.0 

7 

3.S 

l 

.5 

kE.nI  ST  U SALEM  REG  CAM 

OH  TOTAL 

l 

.2  ■ 

S 

1.9 

l 

.2 

OH  FEMALE 

1 

.s’ 

9 

.0 

9 

.9 

UH  MALE 

0 

.0 

S 

1.7 

l 

.3 

KENT  ST  STAAK  Co  REU  CAM 

uH  total 

l 

.1 

• %7 

3.6  . 

5 

.3 

vH  FEMALE 

i 

'.l 

3« 

H 

2 

.2 

bH  MALE 

u 

.0 

• R9 

3.4  - 

3 

.4 

kEnt  sr  Trumbull  REG  cam 

g 

uri  T uTAi 

W 

.0 

117 

1.1 

4 

.3 

j irt  FMAlE 

0 

.0  ' 

; b3 

8.1 

4 

.5 

JK  MALE 

u 

.9 

' *SK 

7.2 

9 

.0 

RENT  ST  TUSCARAiS  REU  CAM 

oh  total 

u 

.0 

' S 

.7 

1 

.1 

jH  FEMAlt 

u 

.0 

4 

.9  * 

1 

.2 

wH  male 

0 

.0 

1 

.3 

C 

.9 

KtNTON  COLLEGE 

«h  Total 

u 

.0 

a 

.6 

6 

.4 

bH  PtMAlE 

0 

.0 

2 

.4 

2 

.4 

bH  MALE 

0 

.9 

6 

.7 

4 

.s 

kcTTERING  c rtuicAi  arts 

JH  TuTAL 

l 

.3 

S 

1.2 

l 

.2 

jH  FtMALE 

0 

.0 

4 

1.4 

1 

.3 

bH  MACE 

i 

1.7 

1 

.B 

0 

.0 

lAkc  ERk  ljllEoE 

oh  tutal 

0 

.0 

39 

2.9 

0 

.0 

jH  FtMALt' 

J 

.0 

9 

1.4 

9 

.9 

UH  'MACE 

b 

.0 

21 

S.4  ' 

0 

.0 

lakeland  CHTt  CUU.EOE 

» 

bH  total 

b 

.1 

73 

1.2 

38 

.6 

bH  FEMALE 

<* 

.1 

33 

1.0 

IS 

.5 

UH  MALE 

.1 

49 

1.3 

23 

.7 

r 

eric 


7 

.2 

104 

3.T 

2,698 

96.0  • 

7 

.2 

2,809 

4 

.4 

56 

5.5 

9S2 

94.2 

3 

.3 

1,011 

3 

.2 

48 

2.7 

1,746 

ST.l 

4 

.2 

1,798 

48 

.3 

1,535 

9,4 

14,799 

90.6  • 

M 

.9 

16,3)1 

2« 

.3 

656 

10.5 

7,262 

89.5 

0 

.0 

8,118 

24 

.3 

663 

8.3 

7,537 

91.7 

0 

.9 

6,220 

l 

.1 

19 

1.9 

995 

$8.1 

0 

.0 

1,914 

l 

.2 

11 

2.0 

550 

48.0 

0 

•s 
.0  T 

4 M 

C 

.9 

8 

1.8 

.445 

48.2 

0 

^ 453 

9 

.9 

16 

3.7 

467 

96.3 

0 

.9 

485 

9 

.0 

19 

3.5 

274 

96.5 

0 

.0 

284 

9 

.0 

8 

4.0 

153 

96.0 

0 

.0 

291 

0 

.0 

7 

US 

47L 

98.5 

0 

.0 

478 

9 

.9 

1 

.s 

182 

99.5 

0 

.0 

183 

C 

.9 

6 

2.0 

289 

98.0 

0 

.0 

245 

4 

.2 

77 

4.1 

1,764 

95.9 

' 0 

.0 

1,861 

3 

.3  j. 

44 

4.4 

964 

95.6 

J 

0 

.9 

1,008 

l 

.1 

33 

3.9 

820 

96.1 

4 

0 

.0 

9 

.0 

853 

1 

.1 

122 

8.0 

' 1,406 

92.0 

0 

1,528 

l 

.1 

66 

8.8 

706 

V 

52.8 

0 

.0 

774 

C 

.0 

54 

7.2 

700 

0 

.0 

754 

0 

.0 

6 

> .8 

741 

99.2 

0 

.9 

747 

9 

.0 

5 

1.2 

418 

98.8 

0 

.0 

'423 

C 

.9 

1 

.3 

323 

94.7 

0 

.0 

324. 

2 

.1 

16 

1.2 

1,351 

57.7 

16 

1.2 

1,363 

0 

.0 

4 

.1 

531 

48.5 

4 

.7 

539 

2 

.2 

12 

i 

820 

57,2 

1 

12 

1.4 

844 

3 

.7 

11 

J 

348 

96.6 

3 

.7 

412 

l 

.3 

6 

2.0 

286 

97.6 

1 

.3 

293 

2 

1.7 

5 

4.2 

112 

$4.1 

2 

1.7 

119 

l 

.1 

31 

3.0 

970 

95.3 

17 

1.7 

1,918 

0 

.0 

9 

1.4 

613 

97.1 

9 

1.4 

631 

l 

.3  . 

22 

5.7 

357 

92.2 

8 

2.1 

387 

7 

.1 

126 

2.0 

6,216 

’98.0 

0 

.0 

6,342 

4 

.1 

56 

1.8 

3,125 

98.2 

0 

.0 

3,181 

3 

.1 

70 

3,091 

97.8 

0 

.0 

3,161 

LIMA  technical  college 

1 

N 

UH  TOTAL  1 

.1 

ST 

5.4 

4 

.4 

7 

OH  FEMALE  1 

.2 

35 

5.7 

1 

.2 

5 

..OH.  .male  _ 0 

22 

5.1 

3 

.7  * 

2 

LORAIN  CO  CNTY  COLLEGE 

01  TOTAL  5 

.1 

326 

6.2 

14 

.3 

220 

OH  FEMALE  5 

.2 

213 

7Jy 

9 

.3 

131 

On  MALE  0 

LuURDES  COLLEGE 

.0 

113 

4.7 

5 

89 

OH  total  0 

«(J 

2 

2.3 

0 

.0 

1 

OH  FEMALE  0 

•u 

i 

2.6 

0 

.0 

'1 

OH  MALE  1) 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/ 0 

MALONE  COLLEGE 
OH  TOTAL  0 

.0 

59 

7.1 

1 

.1 

0 

OH  FEMALE  0 

.0 

24 

5.9 

1 

.2 

0 

OH  MALE  0 

MARIETTA  COLLEGE 

.0 

35 

8.3 

0 

.0 

0 

OH  TOTAL  1 

.1 

34 

2.2 

3 

.2 

3 

OH  FEMALE  0 

.0 

15 

3.0 

1 

.2 

0 

OH  ’ MALE  1 

.‘l 

19 

1.9 

2 

.2 

3 

MARION  TECHNICAL  COLLEGE 

OH  TOTAL  0 

,0 

43 

5.3 

2 

.2 

5 

OH  FEMALE  0 

.0 

3 

.7 

1 

.2 

2 

OH  MALE'  U 

.0 

40 

10.4 

1 

.3 

3 

NlANl-JACOfc  J C BUSINESS 

UH  total  0 

UH  FEMALE  13  0 

.0 

160 

16.6 

0 

.0 

6 

.0 

38 

14.7 

0 

.0 

2 

OH  MALE.  '*  0 

•o . 

' K2 

17.1 

0 

.0 

4 

MIAMI  UNIVERSITY  MAIN  CAN 

UH  TOTAL  $ 

.0 

« 219 

1.6 

30 

.2 

7 

UH  FEMALt  1 . ’ 

.0 

107 

1.6 

15 

.2 

4 

UH  MALE  A 

.1 

It? 

1.7 

15 

.2 

3 

MIAMI  U HAMILTON  BRANCH 

\iP. 

OH  TOTAL  1 

.1 

' 56 

4.1 

2 

.1 

4 

OH  FEMALE  > 1 

.1 

37 

4.9 

2 

.3 

3 

OH  ' MALE  0 

.0 

19 

3.1 

0 

.0 

1 

MIAMI  U HI  DOLE  TORN  BRANCH 

OH  TOTAL  • 2 , 

.2 

37 

2.8 

1 

.1 

0 

OH  FEMALE  0 

.0 

27 

3.7 

* 0 

.0 

0 

OH  MALE  2 

.3 

10 

1.7 

/- 1 

.2 

0 

MICHAEL  j QheNS  TECH  C 

OH.  TOTAL  18 

.6 

262 

9.4 

15 

.5  ^ 

66 

OH  FEMALE  7 

.A 

. * 185 

11.9 

5 

.3 

32 

OH  MALE  11 

MOUNT  ONION  COLLEGE 

.8 

97 

'6*8 

10 

.7 

34 

. OH  TOTAL  0 

.0 

48 

4.2 

3 

.3 

4 

OH  FEMALE  0 

.0 

17 

3.0 

3 

.5 

1 

OH  MALE  0 

.0 

31 

5.4 

q 

.0  ' 

MOUNT  VERNUN  NALARENe  C 

• 

OH  TOTAL  U 

.0 

7 

. 8 

4 . 

.5 

. 2 

OH  FEMALE  0 

.0 

1 

.2 

l 

.2 

' 1 

UH  MALE  0 

.0 

6 

1.5 

3 

.1 

1 

MUSKINGUM  AREA  TECH  C 

' 

OH  TOTAL  0 

.0 

24 

2.2 

2 

.2 

1 

OH  FEMALE  0 

.0- 

13 

2.6 

, 2 

.4 

0 

OH  HALE  0 

MUSKINGUM  COLLEGE  ' 

.0 

11 

1.9 

0 

.0 

1 

OH  TOTAL  U 

.0 

15 

1.6 

0 

.0 

0 

OH  FEMALE  0 

.0 

4 

1.0 

0 

.0 

0 

OH  MALE  0 

.0 

11 

2.0 

0 

.0 

o: 

6 

* 

X 

156 

ERICi 

, i 

* 

1 


.7 

69 

6«6 

981 

93.4 

0 

.0 

1,050 

.8 

42 

6.8 

574 

93.2 

0 

.0 

616 

.5  .. 

27 

6.2 

. ' 407 

93.8 

o 

.0 

414 

4.2 

565 

10.7 

4,695 

88.6 

38 

.7 

5,298 

4.5  • 

358 

12.3 

2,534 

87.4 

• 7 

.2 

2,899 

3.7 

207 

8.6 

2,161 

90.1 

31 

1.3 

2,399 

1.1 

t 

3 

3.4 

84 

9|.S 

1 

l.l 

88 

1.3 

3 

3.9 

72 

94.7 

1 

1.3 

76 

..0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

.0 

60 

7.2 

766 

92.4. 

3 

.4 

829 

.0 

25 

6.1 

383 

93.6 

1 

.2 

' 409 

.0 

35 

6.3 

383 

91.2 

2 

.5 

420 

.2 

41 

2.7 

1,471 

97.0 

4 

..3 

1,516 

.0 

16 

3-; 

490 

96.8 

■,  o 

.0 

506 

.3 

25 

2.5 

981 

97.1 

4 

.4 

* 

.6 

•1,010 

.6 

50 

6.2 

751 

93.2 

5 

806  • 

.5 

6 

1.4 

412 

97.9 

3 

.7  . 

421 

.8 

» 

44 

1114 

3?9 

88.1 

2 

.5 

385 

.6 

166 

17.1 

806 

82.9 

0 

.0 

972 

.-8 

40 

15.5 

218 

84.5 

0 

J 

258  . 

.6 

126 

17.6 

588 

82.4 

0 

.0 

714 

.1 

261 

1.9 

13,193 

98.1 

0 

.0 

13, '454  - 

.1 

127 

1.9 

6,623 

98.1 

0 

.0 

6,750 

.0 

134 

2.0 

6,570 

98.0 

0 

.0 

6,704 

.3 

63 

4.6 

1,293 

95.4 

0 

.0 

1,356 

.4 

43 

5.7 

708 

94.3 

0 

.0 

751 

.2 

20 

3.3 

585 

96.7 

0 

.0 

605 

.0 

40 

3.1 

1,267 

96.9 

0 

.0 

1,307 

.0 

27 

3.7 

705 

96.3 

0 

.0 

732 

.0 

13 

2.3 

562 

97.7 

. 0 

.0 

575 

2.2 

381 

12.7 

2,611 

87.3 

0 

4 

.0  , 

2,992 

2.1 

229 

14.7 

U330 

85.3 

0 

.0 

li559 

2.4 

152 

10.6 

1,281 

89.4, 

0 

• .0 

1,433 

.4 

55. 

4.8 

1,071 

93.9 

, 14 

1.2 

1,140 

.2 

21 

3.7 

548 

96.1 

1 

.2. 

570 

.5 

34 

6W) 

523 

91.8 

13 

2,3 

. 570 

.2 

13 

1.5 

829 

98.2 

2 

.2 

844 

.2 

3 

.7 

432 

99.1  • 

1 

.2 

436 

.2 

10 

2.5 

397 

97.3 

1 

.2 

' 408 

.1 

27 

2.5 

1,050 

97,4 

1 

.1 

1,078 

.0 

15 

3.0 

492 

96.9 

1 

.2 

508' 

.2 

12 

2.1 

?58 

97.9 

0 

5TC 

* 

.0 

15 

1.6 

943 

97.8' 

6 

.6 

964 

.0 

4 

1.0 

412 

98.6 

2 

.5 

• 418 

.0 

11 

2.0 

531 

97.3 

4 

.7 

546 
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I MU  1 - TQlAi  UNOEKGkADUATE  enrollment  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY' RACE,  ETHNICITY  ANO  SEXt 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  19T6 


AMERICAN-  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISRANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


. UNITE 
NON-HISPANIC 


non-resident 

ALIEN 


OHIO 


NUMBER  I NUMBER 

t 

CONTINUE 


I NUNBER  I NUMBER  X 


NORTH  CEN  TECH  COLLEGE 


II 


OH  TOTAL  1 .1 

62 

4.7 

2 

DH  TEN ALE  1 .2 

31 

5.4 

* 0 

OH  MALE  0 ;0 

31 

4.2 

2 

N3RTHMEST  TECH  COLLEGE 

/• 

OH  total  0 .o' 

2 

.3 

‘ 0 

OH  FEMALE  ’ 0 .0 

/ 1 

.3 

0 

JH  male  0 .0 

1 

.2 

0 

NOTRE  DANE  COLLEGE 

V OH  TOTAL  0 .0 

26 

6.2 

1 

'OH  FEMALE  0 .0 

21 

5.4  • 

1 

OH  MALE  0 .0 

5 

15.6 

0 

[/BERLIN  COLLEGE 

OH  TOTAL  3 4 

263 

9.4 

64 

OH  FEMALE  0 i .0 

126 

.9.2 

36 

OH  MALE  3 .2 

137 

9.7 

28 

OHIO  DOMINICAN  COLLEGE 

OH  TOTAL  D .0 

137 

17.7 

2 

OH  FEMALE  0 .0 

4»4 

19.4 

0 

OH  .MALE  0 .0 

53 

15.7 

2 

OHIO  INST  OF  TECHNOLOGY 

UH  TOTAL  0 .0 

618 

20.7 

23 

OH  FEMALE  0 .0 

21 

26.6 

A 

OH  MALE  0 .0 

597 

20.6 

ir 

OHIO  NORTHERN  UNIVERSITY 

OH  TOTAL  3 .1 

28 

V 

l 

OH  FEMALE  1 .1 

10 1 

Ufl 

l 

OH  MALE  2 .1 

IB 

1.3 

0 

OHIO  STATE  U MAIN  CAMPUS 

OH  TOTAL  56  .1 

2,419 

6.3 

202 

OH  FEMALE  29  .2 

1,372 

8.0 

80 

OH  MALE'  27  .1 

1,047 

4.9 

122 

OHIO  ST  U AGRL  TECH  INST 

— 

OH  TOTAL  1 .1  f 

2 

..3 

4 

OH  FEMALE  , 0 .0 

0 

.0 

0 

OH  MALE  1 .2 

2 

.4 

4 

OHIO  STATE  0 LIMA  BR 

OH  TOTAL  . 2 .2 

23 

2.4 

1 

OH  FEMALE  2 .4 

14 

3.1 

0 

OH  MALE  4 0 .0 

9 

1.9 

1 

OH(0  STATE  0 HANSF1EL0  ok 

OH  TOTAL  1 .1 

25 

2.2 

3 

OH  FEMALE  0 .0 

18 

2.9 

1 

OH  ,NALE  1 .2 

7 

1.3 

2 

OHIO  STATE  U MARION  BR 

OH  TOTAL  0 .0 

1 31 

4.4 

4 

OH  FEMALE  0 .0 

1 

.3 

1 

OH  MALE  0 .0  ' 

30 

8.2 

■ ' 3 

.2 

.0 

.3 


O 

ERIC 


.0 

.0 

.0 


.2 

.3 

.0 


.0 

.6 


.0 

.1 

.0 


.5 

.5 

.6 


.5 

.0 


.1 

.0 

.2 


.3 

.2 

.A 


.6 

.3 


13 


1 


121 

55 

66 


/ 


\ 


TOTAL 


X 

NUMBER 

K 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

.1 

: 

\, 

1,243 

95.0 

0 

.0 

1,309 

.0 

, 32 

$.6 

537 

94.4 

0 

.0 

569 

.1 

34 

4.6 

706 

95.4  ' 

0 

.0 

740 

2.6 

24 

3.1 

750 

96.9 

0 

.0 

774 

2.9 

10 

3.2 

299 

96.8 

0 

.0 

309 

2.8 

14 

3.0 

451 

97.0 

0 

.0 

465 

1.4 

33 

7.9 

380 

90.9 

5 

1.2 

418 

1.6 

28 

7.3 

353 

91.5 

5 

1.3 

366 

.0 

5 

15.6 

27 

84.4 

0 

.0 

32 

1.1 

* 361 

12.9 

2,383 

85.5 

44 

1.6 

2,718. 

.9 

175. 

12.7 

1,161 

86.0 

17 

1.2 

1,373 

1.3 

1 

186 

13.1 

1,202 

84.9 

27 

1.9 

i,4s 

•5 

18.5 

605 

78.4 

24 

3.1 

772 

.7 

87 

20.0 

340 

78.3 

7 . 

1.6 

’ 434 

.3 

56 

16.6 

265 

78.4 

17 

-5.0 

336 

r 

.0 

642 

21rt 

2,335 

78.4 

2 

.1 

2,979 

.0 

21 

26.6 

58 

73.4 

0 

.0 

79 

.0 

621 

21.4 

2,277 

78.5 

2 

.1 

2,900 

.0 

33 

1.5 

2,114 

97.7 

17 

.8 

2,164 

.0 

1 12 

1.6 

• 758 

97.9 

4 

.5 

774 

■.1 

21 

1.5 

1,356 

97.6 

13 

.9 

1,390 

.3 

2,798 

7.3 

35,356 

92.1 

252 

.7 

36,408 

.3 

1,536 

9.0 

15,538 

90.7 

53 

.3 

17,127 

.3 

1,262 

5.9 

19,820 

93.1 

199 

.9 

21,281 

.3 

9 

1.2  . 

725 

98.6 

1 

.1 

735 

.0 

0 

.0 

232  100.0 

0 

.0 

232 

.4 

9 

1.8 

493 

98.0 

. 1 

.2 

503 

.3 

29 

3.1 

909 

94.8 

1 

.1 

939 

.2 

V 

3.8 

' 436 

96.2 

0 

.0 

453 

.4 

12 

2.5 

473 

97.3 

\ 

.2 

486 

.1 

30 

2.6 

1,105 

97.J 

0 

( 

.0 

1,135 

.2 

20 

3.3 

592 

96.7 

0 

.0 

612 

.0 

10 

1.9 

513 

9M  y 

0 

.0 

523 

.3 

37 

5.3 

661 

94.7 

0 

.0 

698 

.3 

3 

.9 

’ 330 

99.1 

0 

.0 

, 333 

.3 

34 

9.3 

}31 

90,7 

0 

.0 

365 

OHIO  JTATt  U NEbARA  BR\ 


OH  TOTAL 

2 .2 

IS 

9 

.9 

OH  FEMALE 

1 U 

6 

1.9 

l 

.2 

OH  MALE 

1 .2 

9 

1.7 

3 

.6 

OHIO  U MAIN  CAMPUS 

-IM  TOTAL  . 

- io  a 

- 4U 

Uk  • 

22 

OH  FEMALE 

* 7 .1 

903 

1.9 

7 

.1 

'OH  HALE 

23  .9 

909 

6.6 

15 

.2 

OHIO  0 BELMONT  CU  BRANCH 

OH  TOTAL 

0 .0 

2 

.9  | 

1 

.2 

uH  female 

0 *0 

1 

.9  i 

0 

.0 

,,oH  HALE 

0 .0 

1 

.9 

1 

.9 

JlOHIO  U CHlLLlCOTHE  BR 

OH  TOTAL 

9 .6 

25 

3.7 

1 

.1 

OH  FEMALE 

2 16 

9 

2.9 

0 

.0 

OH  HALE 

2 .6 

. 16 

9.9 

1 

.3 

OHIO  U 1 RONTON  BRANCH 

OH  TOTAL 

0 .0 

1 

.9 

0 

.0 

uH  FEMALE  / 

, 0 .0 

, l 

.8 

0 

.0 

OH  HALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

OHIO  ULAN  CASTER  BRANCH 

01  total 

2 .2 

5 

.6 

1 

* .1 

OH  FEMALE  ' 

1 .2 

2 

.5 

0 

.0 

OH  MALE 

1 .3 

3 

.8 

1 

.3 

OHIO  0 LANtSVlUE  BRANCH 

* 

OH  TOTAL 

1 .2 

9 

.6 

0 

.0 

OH  FEMALE 

r .3 

2 

.5 

0 

.0 

OH  MALE 

o .o 

2 

.7 

0 

.0 

OHIO  hESLETAN  university 

OH  TOTAL 

u a 

75 

3.3 

7 

.3 

OH  FEMALE 

8 .8 

35 

3.3 

3 

.3 

OH  MALE 

3 .2 

90 

3.3 

9 

.3 

otterbein  college 

» 

Oh  TOTAL 

1 .1 

9B 

9.0 

3 

.3 

OH  female 

l • .2 

15 

2.9 

2 

.3 

OH  MALE  , 

0 .0 

31 

5.9 

l 

.2 

PONTIFICAL  C JQSEPHINUM 

% 

OH  TOTAL 

0 .CL 

0 

.0  ' 

3 

3.8 

OH  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

o. 

.0 

OH  MALE 

o a 

0 

.0 

3 

3.8 

RABBINICAL  COLLEGE  TELSHE'- 

OH  TOTAL 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

OH  female 

0 .0 

0 

.0' 

0 

.0 

OH  MALE  * 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

810  GRANUE  COLLEGE 

01  TOTAL  * 

6 .7 

95 

5.9 

5 

.6 

Oh  FEMALE 

3 .8 

18 

9.7 

2 

.5 

OH  MALE 

3 .7 

27 

6.0 

3 

.7 

5HANNEE  ST  GEN  ANO  TECH  1 

OH  TOTAL 

1 #1 

19 

1.1 

2 

.1 

JH  FEMALE 

0 .0 

5 

.7 

0 

.0 

OH  MALE 

1 .1 

19 

1.9 

2 

.2 

SINCLAIR  CHTY  COLLEGE 

01  TOTAL 

29  .2 

2,512 

20.3 

68 

.6 

OH  female 

IS  .2 

1,589 

23.1 

39 

.6 

OH  MALE 

9 .2 

923 

16.9 

29 

.5 

SOUTHERN  QHlu  COLLEGE 

OH  TOTAL 

0 .0 

991 

39.9 

2 

.2 

OH  FEMALE 

0 .0 

191 

28.0 

* 0 

.0 

OH  MALE 

0 .0 

300 

92.7 

2 

.3 

erJc.8 


P ■ * 


.3 

29  2.5 

939 

97.9 

1 

.1 

959 

.2 

9 2.0 

■ 930 

97.7 

1 

.2 

940 

.9 

IS  2.9 

509 

97.1 

0 

.0 

515  , 

.2  - 

883  8,1 

9,698 

88.9 

379 

3.5 

10,910  \ 

'.2 

. 925  9.1 

9,190 

89.5 

67 

1.9 

9,412 

.2 

958  7.9 

5,958 

87.6 

312 

5.0 

' 6,228 

» 

.2 

9 .8 

967 

99.2 

0 

.0 

971 

.0 

1 .9 

232 

99.6 

0 

.0 

233 

.9 

3 1.3 

235 

98.7 

0 

.0  • 

238 

.3 

1 32  9.7 

696 

95.3 

0 

• .0 

678 

.3 

12  3.9 

339 

96.6 

0 

.0 

351 

’.3 

20  6.1 

307 

93.9 

0 

.0 

327 

.0  . 

1 .9 

271 

99.6 

* 0 

.0 

272 

.0 

1 .8 

128 

99.2 

0 

.0 

129 

.0 

0 .0 

193  100.0 

0 

.0 

193 

.0 

8'  1.0 

806 

99.0 

0 

.0 

819 

.0 

3 .7 

91*1 

99.3 

0 

.0 

919 

.0 

5 1,3 

395 

98.8 

0 

.0 

900 

.3 

7 l.l 

652 

98.9 

0 

.0 

659 

.0 

3 .8 

367 

99.2 

0 

.0 

370 

.7 

9 1.9 

285 

98.6 

0 

.0 

289 

1.3 

122  5.9 

2,035 

89.9 

120 

5.3 

2,277 

1.0 

57  5.9 

978, 

92.1 

■ 27  1 

; 2.5 

1,082 

1.5 

65  5.3 

1,057 

87.0 

93 

7.7 

1,215 

.9 

55  9.7 

1,098 

99.9 

10 

.9 

1,163 

.2 

19  3.2 

562 

95.9 

- 5 

.9 

586 

.7 

36  6.2 

536 

92.9 

5 

.9 

577 

6.3 

8 ' 10.1 

71 

89.9 

0 

.0' 

79 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

6.3 

8 10.1 

71 

89.9 

0 

.0  , 

79 

.0 

A 

0 .0 

-230 

85.8 

38 

19.2 

268 

•0(7 

0 .0 

0 

.0' 

0 

•0, 

0 , 

.0  1 

0 .0 

230 

85.8 

38 

19.2  ' 

268  1 

.0 

, 56  6.7 

779 

93.1 

/V 

.1 

831 

.'0 

23  6.1 

356 

93.9 

'•  O' 

.0 

379 

.0 

33  7.3 

918 

92.5 

1 

•V 

952. 

.0 

22  iJ 

1,668 

98.6 

2 

'.1 

1,692 

.0 

5 ,7  , 

721 

99.3 

0 

.0 

726 

.0 

17  1.6. 

997 

98.0 

2 

v2 

966 

'.3 

2,697  21.9, 

9,372 

75.9 

331 

2.7 

12/390 

.3 

1,667  29.3 

5,012 

72.9 

\195 

m136 

2.8 

6,879 

.3 

980  17.9 

9,360 

79.6 

.2*5 

5,976  * 

.0 

993  36.8 

762 

63.2 

0 

.0 

1,205  V 

.0 

191  28.0 

362 

72.0 

0 

.0 

503  \ 

.0 

302  93.0 

900 

57.0 

0 

t * 

i 

.0 

702 

» 

9 

■ 

319 

3 

1 

2 

I* 

8 

11 

1 

0 

l 

2 

1 

l 

0 

0 

0 

, 

0 

0 

c 

2 

0 

2 

29 

11 

18 

5 

I. 

9 

9 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

93 

29 

19 

0 

0 

0 
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ANHUCAH  INDIAN 

DLACA 

ASIAN  OR 

TOTAL 

NHITE 

NON-RE  SI OENT 

alasaanUtive 

N0N-H1SPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

minority, 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER  1 

NUMBER 

1 

number 

X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

number 

OHIO  CONTINUE  0 

i 

STHN  ST  GEN-TECH  COLLEGE 

M 

' 912 

. 

OH  TOTAL  ' l ,i 

a 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

26 

2.8 

97,2 

0 

.0 

938 

JH  FEMALE  0 .0 

10 

,2.3 

0 

.0 

0 

.0 

10 

2.3 

623 

97.7 

0 

.0 

633 

OH  HALE  2 .A 

STAR*  TECHNICAL  iOLLEOE 

16 

2.8 

0 

.0 

0 

.0 

16 

3.2 

689 

96.8 

0 

.0 

505 

OH  TOTAL  3 .2 

S3 

3.S 

J 

.2 

' l 

.1 

60 

6.0 

1,629 

96.6 

21  . 

1.6 

1,510 

OH  FINALE  J .4 

23 

6.1 

l 

.2 

l 

.2 

28 

S.l 

513 

93.6 

7 

1.3 

568 

OH  MALE  0 .0 

30 

j.l 

2 

.2 

0 

.0 

32 

3.3 

916 

95.2 

16 

1.5 

962 

KARA  TECHNICAL  COLlEOE 
OH  'TOTAL  l .1' 

33 

• 1.8 

' 0 

.0 

35 

1.9 

70 

3.9 

1,763 

95.9 

5 

.3 

1,818 

OH  FENALE  2 .A 

16 

2.9 

0 

.0 

11 

2.0 

29 

3.3 

518 

96.7 

0 • 

.0 

567 

OH  HALE  0 .0 

Tiff  IN  UNIVERSITY 

. IT 

1.3 

0 

.0 

26 

1.9 

61 

3.2 

1,225 

96.6 

5 

.6 

1,271 

OH  total  U .0 

11 

1.6 

0 

.o' 

5 

.7 

16 

2.3 

658 

96.3 

9 

1.3 

683 

OH  FENALE  0 .0 

3 

1.9 

. 0 

.0 

1 

.6 

6 

2.3 

131 

96.2 

2 

1.3 

157 

OH  NALE  U .0 

0 Of  AARON  NAIN  LANPUS 

8 

1.5 

0 

.0 

6 

.8 

12 

2.3 

507 

96.6 

7 

1.3 

526 

jh  total  ii  .2 

1,701 

916 

69 

*y\ 

32 

.2 

1,816 

10.2 

15,895 

89.6 

66 

.6 

17,775 

OH  FENALE  16  .2 

1,068 

12.8 

26 

.r 

16 

W 

1,126 

13.6 

7,228  '86.6 

13 

.2 

8,365 

OH  NALE  16  .2 

U A^RON  mayne  gen-tech  c 

633 

6.7 

23 

.2* 

ie 

.2 

690 

■ 7.3 

8,667 

92.1 

53 

.6 

9,410 

OH  TOTAL  , 1 .2 

OH  FENALE  0 .0 

10 

1.7 

l 

.2 

i 

.2 

U 

2.2 

567 

97.8 

0 

.0 

580 

5 

1.9 

l 

.6 

l 

.6 

7' 

2.6 

260 

97.6 

0 

.0 

267 

OH  NALE  1 .3 

5 

1.6 

0 

.0  • 

fl 

.0 

6 

1.9 

307 

98.1 

0 

.0 

313 

0 OF  CINCINNATI  HAtN  CAN 

l 

6 

uh  TOTAL  27 

,i  • 

3,  j80 

16.5 

67 

.3 

57 

.3 

3,231 

15.2 

. 17,896 

86.6 

J 73 

.3 

21,200 

OH  FENALE  ' 10 

.i 

1,866 

21.9 

26 

.3 

22 

.3 

1,922 

22.6 

6,559 

77.1 

#26 

.3 

8,505 

OH  NALE  17  .1 

U L1NC1N  CLERHNT  GEN-TECH 

1,216 

9.6 

61 

« 

.3 

35 

.3 

1,309 

10.3 

11,337 

89.3 

V 49 

.6 

12,695 

OH  TOTAL  2 

. .5  • 

3 

.8 

<1 

.0 

2 

.5 

7 

1.9 

369 

98.1 

0 

.0 

376 

OH  FENALE  2 

i.o 

1 

.3 

0 

J • 

2 

M 

5 

2.5 

192 

97.5 

0 

.0 

197 

JH  NALE  0 .0 

J Cl NC IN  RAYHN.D  (.ALTERS  C 

2 

1.1 

0 

0 

.0 

2 

l.l 

177 

98.9 

0 

.0 

179 

UH  TOTAL  6 

.2 

180 

10.7-  ■ 

6 

.6 

l 

.1 

191 

11.3 

1,696 

88.6 

2 

.1 

1,687 

UH  FENALE  0 

.0 

hi 

12.3 

6 

.3 

1 

.1 

166 

12.7 

1,003 

87.1 

2 

.2 

1,151 

OH  NALE  6 

UNIVERSITY  UF  DAYTON 

.7 

39 

7.3 

2 

.6 

0 

•°l 

65 

J» 

8.6 

691 

91.6 

0 

.0 

536 

OH  TOTAL  '9  . 

.2 

367 

6.6 

30 

’ .5 

31 

.5 

7.8 

5,322 

*90.5 

106 

1.8 

5,883 

OH  FENALE  '2  ' 

.1 

• L97 

6.7 

,9 

.6  • 

8 

.6 

. 216 

9.5 

2,063 

90.0  ‘ 

11 

.5 

2,270 

. JH  NALE  7 

UNIVERSITY  JF  TuLEQO 

.2 

190 

5.3 

. 21 

.6 

23 

.6 

261 

6.7 

3,279 

90.8 

93 

2.6 

3,613 

JH  TOTAL  . 91 

.6 

1,67b 

10.3 

77 

.5 

171 

1.2 

1,815 

12.7 

11,877 

83.2 

591 

6.1 

16,283 

. JH  FENALE  39 

J>(i  UH,  HALE  . 32 

^ URbANA  COLLEjE 

.6 

886 

13.6 

23 

.6 

93 

1.6 

1,065 

15.8 

5r350 

80.9 

. 221 

3.3 

6,616 

.7 

386 

7.7  * 

1 

52 

.7 

78 

1.0 

770 

10.0 

6,527' 

85.1 

370 

6.8 

7,667 

UH  TOTAL  3 

'.7 

111 

2 6.9 

0 

SO 

6 

1.0 

118 

28.6 

286 

68.9 

10 

2.6 

, 612 

■ UH  FEMALE  2 ' 

1.3  / 

63 

26.9 

■ 0 

.0 

2 

w. 

67 

31.5  , 

100 

67.1 

2 

1.3 

169 

• OH  NALE  1 

0 

ERIC 

.6 

68 

23.9 

0 

.0. 

c 

2 

.8 

^ 71 

A 

> 

27.0 

1 t 

186 

1. 

70.0 

8 

3.0 

263 

UftSUUNC  CULLtU 
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uN  TOTAL 

UN  FIN  Alt  i ,i 

ON  MK  1 U.7 

•ALSN  CUiltul 
0(4  TOTU  0 .0 

UHftMlt  - 0 .0 

OH  MALI  u .0 

•ASHlNGTON  TUN  LQUEGt 
UN  TUTU  0 .0 

UN  FEMALE  0 .0 

UN  MALE  0 .U 

hILBERFQKLE  UNIVERSITY 
UN  TOTAL  U ,U 

on  FtNllE  o ,0 

uN  HALE  0 .1) 

■UNINGIQN  COLLEGE 
UN  TOTAL  1 .1 

UN  FINAL!  1 .A 

UN*  MALE’  0 .U 

»ITIEN6Ek&  uM VcNSITV 
UN  TOTAL  0 .0  luT 

UN  FEMALE  0 ..0  34 

U»N  MALE  U .0  >) 


•RIGHT  51  U MAIN  CAMPUS 

UN  TOTAL 

20  .2 

710 

UN  FENAU 

11  .2 

418 

ON  hale 

9 .2 

292 

•RIGHT  ST  U h$TN  OHIO  6M 

ON  TOTAL 

u .0 

2 

uN  female 

0 .fa 

0 

JN  HALE 

0 .0 

2 

aAVIEK  uNlVEASIT* 

1 

UN  TOTAL 

1 .0 

242 

UN  FEMALE 

1 .1 

113 

ON  NALE 

0 .0 

129 

YUlJMUSTOnN  ST  UNIVERSITY 

r 

UN  TOTAL 

7 .0 

1,297 

UH  FEMALE 

5'  * .1 

795 

uN  NALE 

,2  .0 

302 

uNlQ 

TOTAL 

1 121 

ul  IuTAL 

612  .2 

39,456 

un  female  ; 

292  .2 

22,068 

UN  , MALE 

320  .2 

17,368 

U.UAHQHA 

f 

*MER  CHRISTIAN  COLLEGE 

UK  TOTAL 

3 2.3 

14 

wK  FEMALE 

U .0 

A 

Jk  NAL! 

3 3.9 

8, 

bALJNE  COLLEuE 

UK  TOTAL 

6327'  57.1 

67 

OA  female 

236  61.6 

39 

UK  MALE 

71  45.5 

28 

6ARTLESV1LLE  hESLEYAN  C 

OR’.  TOTAL 

6 1.1 

7 

UK  FENALl  • 

2 .6 

2 

u ■ 4.o 
32  4.0 
0 .0 

29  W.T 

T U 

<1  .3 

l .7 

1 .4 

li049  96.4 
. 469  99.2 
360  94.2 

171  21.2 
2i  9.9 
14#  25.8 


4.7 

4.7 

4.7 

7.4 
9.2 

5.8 

.3 

.0 

.6 

9.# 

12.3 

«.4 

.9.2 

12.9 

6.4 


.6 

.6 

.0 

.3 

.9 

.0 


'«  :: 

.j 


12  9.9 

. 3 6.8 

9 11.7 


2 .3 

v *5 

^0  .0 


uK  ML! 


erM 

H2B3BBI2S9I  Cs 


1.6 


.6 

6 2.3 


2 .4 

0 .0 
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37  7.1 

il4  35.6 
• 67  36.6 
47  34.3 


929  93.2 
447  93.9 
482  92.5 

185  57,8 
114  62.3 
71  51,8 


4 

2 

2 


.4' 

.4 

.4 


21  6.6 
2 1.1 
19  13.9 


32$  * 


.5 

.5 

.5 


0 OF  OKLAHOMA  NORMAN  CAM 

UK  TOTAL  432  2.9  607  ;4.i  77 

OK,  FEMALE  '193  3.2  283  4.7  32' 

MALE  239  • 2.7  324  3.7  45 

U Of  SCI  8 ARTS  OF  OKLA 
OK  TOTAL  123  9.6  78  6.1  6 .5 

OK  FEMALE  71  11.8  35  5.6  1 <.2 

OK'  MALE  52  7.7  43  6.4  5 ,7 

O '■  1 

ERIC  ; • 


101,  .7 
42  .7 

59  .7 


6 .5 

4'  .7 

2 .3 


1,217  8.2 

550  9.2 

667  7.6 

213  16.7, 
111  18.4 
102  15.1 


13,063  88.4 
5,3.48  89.7' 
, 7,715  87.6 

718  56.3 
451  74.9 
267  39.6 


TOTAL 

NUMBER 


997 

476 

521 

320 

183 

137 


OK  TOTAL 

4 1.3 

1 

.3 

0 

.0 

-1 

.3 

6 

1.9 

309 

97.8 

1 

.3 

316 

OK  FEMALE 

4 2.1 

■ 0 

.0 

0 

.0 

1 

.5 

5 

2.6 

189 

96.9 

1 

.5 

195 

OK  "MALE  . 0 .0 

SEMINOLE  JUNIOR  COLLEGE 

1 

0 

.0 

l 

0 

.0  - 

1 

4' 

.8  * 

120 

99.2 

0 

’ .0 

121 

04  TOTAL 

194  10.4  - 

114 

6.1 

10 

.5 

0 

.0  ‘ 

318 

17.0 

1,401 

75.0 

150 

8.0 

1,869 

OK  FEMALE 

120  14.3 

' 63 

7.5 

4 

.5 

0 

.0 

187 

22.2 

652 

77.5 

2 

.2 

841 

OK  MALE  74  7.2 

SThESTN  OKLA  STATE  U 

51 

. 5-0 

6 

.6 

0 

.0 

' 131 

,12.7 

749 

72.9 

148 

14.4  \ 

1,028 

UK  TOTAL 

'169  4,9 

178 

5.2 

182 

5.3 

14 

.4 

, 543 

15.9 

2,700 

78.9 

177 

5.2 

3,420 

OK  FEMALE 

' 92  6.6 

70 

5.1 

42 

'U 

5 

.4 

209 

15.1 

1,148 

82.9 

28 

2.0 

1,385 

OK  .MALE  77  3.8 

SOUTH  OKLA  CTY  Jk  COLLEGE 

108 

5.3 

140 

6.9 

9 

.4 

334 

16.4 

1,552 

76.3 

, 149 

7.3 

2,035 

uK  TOTAL 

110  2.5 

243 

5.6 

20- 

.5 

88 

2.0 

461 

10.7 

3,782 

87.5 

77 

1.8 ' 

4,320 

OK  FEMALE 

62  2.7 

164 

7.0 

7 

.3 

39 

1.7 

272 

11.7 

2,038 

87.5 

18 

.8 

2,328 

OK.  MALE  48  2.4 

SUUTHMESTERN  COLLEGE  / 

79 

4.0 

13 

.7 

4$ 

2.5 

189 

9,5 

1,744 

87.6  { 

59 

3.0 

1,992 

OK  TOTAL 

31  3*2 

• 109 

11.4 

I 

.6 

7 

.7 

153 

15.9 

517 

53.9 

290 

30.2 

960 

UK  FEMAlE 

7 -2.0 

56 

16.3 

r 

' .6 

. 1 

.3 

66 

19.2 

243 

70.8 

34 

9.9 

. 343 

UK  MALE  . 24  3.9 

STHMSTN  OKLA  STATE  U 

53 

8.6 

4 

.6 

4 

6 

1.0 

87 

14.1 

274 

44.4 

256 

41.5 

617 

uK  TOTAL 

173  4.0  ■ 

125 

2.9 

61 

1.4 

20' 

.5  > 

379 

8.7 

3,971 

91.0 

12 

.3 

4,362 

Ok  FEMALE 

106  4.7 

50 

l.t 

14 

.6 

' il 
\ 

s 

i *4 

179 

7.9 

2,074 

91.9 

, 5 

.2 

2,256 

UK  MALE  67  3.2 

Tulsa  junior^ ollege 

75 

3.6 

>7 

2.2 

'.5 

200 

9.5 

1,897 

90.2 

. 7 

.3 

2,104 

OK  .TOTAL  ' 

1 192  2.7 

477 

6.7 

54 

.8 

38 

.5 

761 

10.7  ' 

' 6,377 

89.3 

0 

' .0 

7,138 

UK  FEMALE 

107  3.1 

237 

7.3  s 

17 

.5 

19  ' 

.5 

400 

11.4 

3,105 

88.6 

0 

.0 

3,505 

OK  MALE  65  2.3 

U OF  OKLA  HEALTH  SCI  CTR. 

220 

6.1  * 

% 

37 

1.0 

19 

.5 

361 

9.9 

3,272 

90.1 

0 

.0 

3,633 

OK  TOTAL 

24  . 2.4 

• 19 

1.9 

12 

1.2 

5- 

.5 

60 

6.0 

694 

89.9 

40 

4.0- 

994 

OK  FEMALE 

13  2.3 

12 

2.1 

8 

1.4 

1 

.2 

34 

6.0 

517 

92.0 

11 

2.0 

562 

OK  MALE 

11  '2.5 

7 

1.6  * 

4 

f 

-.9 

4 

.9 

26 

6.0 

■377 

87.3  • 

29 

6.7' 

,432 

492  3.3  14,772* 

67  1.1  5,965 

425  4.8  8,807 


345  ,27.0 
40:  6.6 
305,45.3’ 


1,276 

602 

674 


UNIVERSITY  OF  TULSA 


ON’  TOTAL  6)  ' 1.5 

«133- 

3.1 

12 

23 

ON  FEMALE  36  1.9 

*41 

2.2 

6' 

.3 

UN  'MALE  29  1.2 

NESTERN  OKLAHOMA  STATE  C 

- 92 

3.6 

• 6 

'.2 

UN  TOTAL  10  .7 

65 

5.7 

' 9 

, .6 

ON  FEMALE  6 1.1 

34 

6.3 

3 

.6 

ON  HALE  ' A .4  '• 

51 

5.3 

>•  .6 

.6 

OKLAHOMA  TOTAL  ( 

43  INSTITUTIONS) 

ON  TOTAL  4,936  4.1 

6,412 

7.0 

'923 

.6 

ON  FEMALE  2,617'  4.6 

4,040 

7.4 

321 

.6 

ON  MALE  2,j19  . 3.5 

■ ‘ OREGON 

6LUE  NTH  CNTY  COLLEGE 

4,372 

.6.6 

1 K 

602 

.9 

uR  TOTAL  17’ . 1.6 

9 

.4 

'3 

.3 

OR 'FEMALE  ' 5 1.1 

1 

.2 

0 

.0 

OR  MALE  12  2.4 

CENTRAL  GREG  CNTY  COLLEGE 

3 

.6 

3 

.6 

UR  TOTAL  35  2.4 

3 

.2 

5 

.3 

OR  FEMALE  16  2.7 

• 0 

4 

.6 

OR  MALE  17  2.2 

lhemeketa  cmty  college 

3- 

.4 

1 

.1 

OR  TOTAL-  35  .6  ” 

19 

.4 

84 

1.8 

. . OR  FEMALE'  . a .6 

4 

.2 

31 

1.5 

OR  MALE  23  .9 

CLACKAMAS  CMTY  COLLEGE 

15 

.6 

53 

/ , 

2.1. 

OR  TOTAL  0 .0 

26 

.6 

0 

.0 

OR  FEMALE  ■ ‘ * . 0 .O' 

. 8 

.4 

0 

.0 

OR  MALE  0-  .0 

CLATSOP  COMMUNITY  COLLEGE 

18 

.8 

0 - 

.0 

OR  TOTAL  36  1.4 

8. 

.3 

* 33 

1.2 

OR  FEMALE  22  1.4 

t 4 

.3 

17 

1.1 

OR  'MALE  14  1.3  ‘ 

CGLEGIO  CESAR  CHAVE2 

4 

.4  . 

16 

L.5 

OR  -total  0 * .0 

3 

3.2 

0 

.0 

OR  FEMALE  0 .0 

1 

2.5 

0 

.0 

, UR  HALE'  0-  .0 

Columbia  Christian  c 

2 

3.6. 

' 0 

.0 

OR  TOTAL  3'  1.1 

6 

2.3. 

3 

1.1 

OR  FEMALE  ' L 1.4 

1 

.7 

2 

4’.  4 

OR  MALE  , 1 C.6 

' tJNLOROlA  COLLEGE 

, '5 

4.U 

1 

■'  • OR  TOTAL-  1 .6 

17 

9.6’ 

5 

2.8 

OR  FEMALE  0 .0 

12 

12.9 

1 

l.’l 

OR  .MALE  1 1.2 

GcllRCE  FOX  COLLEGE 

5 

6.0 

4 

4.8 

OR  TOTAL'  . 5 .8 

16 

2.7 

6 

1.0 

Ok  FEMALE  1 ..3 

5 

1.5 

3 

.9 

OR  MALE  4 1.5 

UUOSON  BAPTIST. COLLEGE  ' 

11 

4.0 

3 

1.1 

jR  TOTAL  1 .5 

1 

.5 

0 

.0 

OR  FEMALE  '1  .9 

0 

.0 

0 

.0 

UR  MALE  0 .0 

LANE  COMMUNITY  COLLEGE 

1 

1.2 

0 

.0 

• uK  TOTAL  - 11  o 1.7 

79 

1.1 

46 

.7 

OR  FEMALE  52  1.6 

29  ’ 

' .9 

30 

.9 

OR  MALE  4 o4  ' 1.7 

50 

1.4 

16 

.5 

56 

1.-3 

266 

6.2 

3,628 

84.3 

408 

9.5 

4,302 

10 

.5 

93 

5.0 

1,702 

91.5 

66 

3.5 

\ 1,861 

46  - 

1.9 

173 

7.1 

1,926 

78.9 

342 

14.0 

2,441 

41 

2.7 

145 

9.7 

1,355 

90.3 

# 

0 

.0 

1,500 

13 

2.4,  • 

i 56 

10.3 

486 

89.7 

0 

.0 

542 

28 

2.9 

89 

9.3 

869 

90^7 

0. 

.0 

958 

860 

.7 

15,131 

12.6 

101,161 

84.4 

4,030 

3.3 

120,322 

.,332 

.6 

7,310 

13.5 

46,341 

85.4 

617 

1.1 

54,268 

528 

.8 

7,821 

11.8 

54,620 

83.0 

3,413 

5.2 

66,05(4 

0 

.0 

24 

2.5 

918 

97.3 

’ r 

4 

943 

C 

.0 

6 

1.4 

428 

96.4 

i 

A 

435 

0 

.0 

le- 

3.5 

490 

96.5 

0 

.0 

508 

10 

.7 

ss 

3.7 

1,371 

95.5 

u 

.8 

1,43$ 

7 

• 1.1 

29 

4.4 

624 

94.7 

6 

.9 

659 

, 3 

.4 

24 

3.1 

. 747 

96.3  * 

5 

’.6  . 

776 

58 

1.3 

196 

4.3 

• 4,375 

95.6 

7 

.2 

4,578 

27 

1.3 

74 

3.7 

1,934 

96.2 

2 

.1 

2,010 

31 

1.2 

122 

•4.8 

2,441 

95.1 

5 

.2 

2,568 

' 0 

.0  ' 

26 

.6 

4,371 

98.9  , 

24 

.5 

4,421 

0 

.0 

8 

.4 

2,068 

99.3 

6 

.3 

2,082 

0 

.0 

18 

.8 

2,303 

98.5 

18 

.,8 

2,339 

IS 

.6 

92 

3.5 

•2,569 

96.4  " 

4 

.2 

2,665 

• 7 

.4 

50 

3.2 

1,519 

96.8  . 

1 

.1 

1,570 

'8 

• .7  , 

42 

3.8 

■1,050 

95.9 

3 

9 

.3 

1,095 

81 

*85.3 

84 

88.4 

‘ 11 

11.6 

0 

.0 

95 

34 

85.0 

35 

87.5 

5 

12.5; 

•0 

.0  - 

' 40 

85.5 

1 

49 

89.1 

6 

10.9  - 

■0 

.0 

55 

1 

* .4 

13 

4.9 

245 

93.2  ’ 

V. 

1.9 

263 

1 

•'.7 

6 

4.3 

129 

,93.5 

3 

2.2 

138 

C 

.0 

7 

5.6 

116 

92.8'  ; 

2 

1.6 

125 

,0 

.0 

' 23 

'13.0 

154 

87.0 

0 

.0 

177 

0 

.0 

13 

14.0 

80 

86.0 

0 

.0  y 

93 

0 

.0 

10 

11.9 

l?4 

88.1 

0 

.0 

84 

4 

..7 

* 

31 

5.2 

556 

93.6 

7 

1.2 

596 

1 

.3 

•-  • 10 

3.1 

311 

96.3 

2 

.6 

323 

3 

1.1 

21 

7.7 

247 

50.5 

5 

1.8 

273 

1 

.5 

3 

1.5 

195 

98.5 

0 

.0 

198 

0 

.0 

1 

.9 

112 

99.1 

0 

.0 

113 

1 

1.2 

2 

2.4 

83 

97.6 

0 

.0 

85 

99 

1.4 

342 

4.9 

6*,  567  . 

94.3  - 

53 

.8 

6,962 

49 

1.5 

160 

4.9 

3,088 

94.8 

11 

.3 

3,259 

50 

1.4 

182 

4.9 

• 3,479 

•94.0 

42 

1.1 

3,703 

ERJCl 
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TABLE  1 


total  undergraduate  enrollment  in  institutions* of  higher  education  by  race*  ethnicity  ano  sea: 

INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976 


ANERICAN  INDIAN  . fAtf  , -ASIAN'OR  . TOTAL  WHITE  NON-RESIDENT  > 

ALASKAN  NATIVE  ' NJiU»ANIC  PACIFIC  ISLANDER  , HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  * TOTAL 

NUNttER  l ' I NUMBER  * NUMBER . 'X  .NUMBER  l NUMBER  l NUMBER  ' I NUMBER 

OREGON  CONTINUED*  / ’ ' 


LEMIS  AND  CLARK  COLLEGE 


UR  TOTAL  - 

9 

.5 

2A 

1.3 

73 

.3.9 

26 

. 1.4 

132 

7.1 

1,60A  86. A 

120 

'6.5 

1,856 

OR  FEMALE 

3 

.3 

■ 6 

.6 

A1 

A.2  < 

ll 

1.1 

61 

6.2 

861  87.9 

57 

5.8 

979 

OR  MALE  : 

6 

.7 

18 

2.1 

32 

3.6 

15 

1.7 

71 

.6.1 

7A3  8A.7 

63 

7.2 

877 

'llNFIEU), COLLEGE 
UR  TOTAL 

< 

.2 

A3 

A.  3 

27 

2.7 

10 

# 

1.0 

82 

8.1 

909  90.1 

18 

1.8 

1,009 

OR.  FEMALE  ‘ 

u 

.0 

15 

2.8 

8 

1.5 

3 

.6 

26 

A. 8 

509  9A.3 

5 

.9 

5A0* 

OR  MALE 

2 

.A 

28 

6.(7 

19 

A.l 

7 

1.5 

56 

11.9 

AOO  85.3 

1)3 

2.8 

A69 

LINN-8ENT0N  CATV  COUEGE  ' 1 » 

UR  TOTAL  30  1.4  1 .0  SB  2.5  IT  .8'  ‘ 104  4.7  2,109  94.S  9 .A  2,222 

OR  FEMALE  9 -.9  0 ,0  23  2.4  8 .8  AO  A.2  906  95.A  4 ,4  ‘ . 950 

OR  MALE  21  1.7  1 .1  33  2.6  9 .7  -64  5.0  1,203  9A.6  5 .A  1,272 

MARYLHURST  ED  CENTER 


OR  TOTAL 

0 .0 

0 

.0  . 

0 * .0 

0 

.0 

0 

.0 

27 

96.4 

l 

3.6 

28 

OR  FEMALE 

0 .0  . 

0 

.0 

0 ' .0 

• 0- 

*P 

0 

.0 

20 

95.2 

, l 

4.8 

21 

UR  MALE  0 .0 

MOUNT  ANGEL' SEMINARY 

0 

.0' 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 7 100.0 

0 

.0  . 

7 

OR  TOTAL 

0 .0 

0 

.0  - 

0 .0 

, 2 

3.8 

’ 2 

3.8 

51 

96.2 

0 

.0 

53 

OR  FEMALE 

0 .0 

0 

'.0 

0 .0  / c 

‘.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

0 

OR  MALE  ' 0 .0 

MOUNT  HOOD  CMTY  COLLEGE 

U 

' t 

•o 

t 

0 *0  ^ 

• % t i 

2 

t 

* 

3.8 

2 

3.8 

51 

96.2 

0 

.0' 

53 

OR,  TOTAL  69  1.3  ' 

105 

2.0 

61  1.2 

30 

.6 

• 265, 

5.1 

4,866 

8 4.3 

29 

.6 

5,160 

OR1 FEMALE  * 39  1.7 

35 

1.5 

23  1.0 

» 6 

.3 

;03 

4.5 

-2,183 

95.2 

7 ’ 

.3 

2,293 

OR  MALE  ■ 30  1.0 

MULTNOMAJi  SCHOOL  OF  BIBLE 

70 

2.4 

38  1.3  j 

L * 

. .8 

162 

5.7 

2,683 

93.6 

r 22 
\ 

.8. 

2,867 

OR  TOTAL  . 

1 .1 

3 

.4  ' 

7 1.0 

r ^ 

.4 

14 

2.1  ‘ 

639  < 

95.7 

15 

'2.2 

668 

OR  FEMALE 

. 1 .4 

1 

.4 

„5  lrt  j 

0 

.0 

7 

2.3 

262 

94.9 

7 

2.5 

276 

OR  MALE  . , 0 .0 

MUSEUM  ART  SCHOOL  ' 

2 

.5 

2 Ss 

3 

.8 

7 

1.8 

377 

96.2 

• 8 

2.0 

392 

OR  .TOTAL 

l .7 

0 

.0 

1 .7 

0 

.0 

2 

1.3  ■ 

146 

97.3 

2 

1.3 

150 

OR  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 .Q 

0 

'.0 

0 

.0 

94 

97,9 

2 

2.1  ‘t 

96 

UR  MALE  1 1.9 

NTHRST  CHRISTIAN  COLLEGE 

0 

.0. 

1 ■ 

1 1.9 

0 

,0 

2 

3.7 

52 

96,3 

0 

.0  ■ 

54 

OR  TOTAL  * 

• lJ  .3 

..  5 

1.4 

8 2.3 

1 

.3 

15 

4.3 

331 

95.4 

l 

.3 

347 

OR  FEMALE 

O'  .0  . 

2 

1.3 

1 .6  , 

p 

.0 

3 

1.9 

153 

98,1 

0 

.0 

156 

OR  MALE  1 .5 

EASTERN  OREGON  ST  COLLEGE 

3 

7 3.1 

1 

.5 

' 12 

6.3 

178 

93.2 

••  1 

.5 

191 

UR  TOTAL 

' 27  1.9 

5 

.4  , ‘ 

9 .6 

38 

2.7 

, 79 

5.6 

1,288 

9ft,  9 

.(  34 

2.4 

1,401 

OR  FEMALE 

13  2.0  . 

1 

.2 

3 .5 

17 

2.6 

' , 34 

5.2 

614 

93.7 

7 

1.1  < 

655 

OR  MALE  14  1.9 

OREGON  COLLEGE  OF  EO 

4 

.5 

6 S ' 

■mw- 

21 

2.8 

45 

6.0 

674 

90.3 

27 

3.6 

746 

OR  TOTAL, 

22  .8 

11 

.4 

23  .8' 

24 

.9 

80 

2.9 

. 2,597 

95.3 

49 

1.8 

2,726 

UR  FEMALE 

; v -5 

4 

.3 

7 .5 

12 

.8 

30 

1.9 

1,498 

96.8 

20 

1.3 

1,548 

OR  MALE  15  1.3 

OREGON  INST  OF  TECHNOLOGY 

7 

.6 

16  1.4 

% 

12 

1.0 

50 

4.2 

1,099 

93.3 

29  ’ 

2.5 

1,178 

OR  TOTAL 

19  .8 

20 

.9 

31  1.3 

10 

.4 

80 

3.4  A 

2,236 

95.4  • 

29 

1.2 

2,345 

OR  FEMALE 

7 1.0 

2 

.3 

,6  . .9  • 

4 

.6 

19 

2.7 

683 

97.0 

2 

.3 

704 

OR  MALE 

12  .7 

18 

1.1 

25  1.5 

6 

.4 

61 

3.7 

1,553 

94.6 

27 

v1.6 

1,641 

'I  1 

OREGON  STATE  UNIVERSITY  « 


OR  TOTAL  57 

.4 

492 

. .7 

OR  FEMALE  , 18 

.3 

• 19 

.3 

- OR  MALE  39 

.5 

73 

.9 

PORTLANO  STATE  UNIVERSITY 

OR  TOTAL  68 

.7 

292 

3.0 

OR  FEMALE  39 

.9 

151 

3.3 

OR  MALE  ’ 29 

.6  ' 

141 

2.7 

STHN  OREGON  ST  COLLEGE 

OR  TOTAL  32 

.8 

15 

.4 

UR  FEMALE  ’ 16 

.8 

4 

.2 

OR  MALE  16 

>7 

11 

.5 

U OF  OREGON  MAIN  CAMPOS 

OR  TOTAL  159 

1.3 

160 

1.3 

OR  FEMALE  73 

1.3 

60 

1.1 

OR  MALE  86 

1.3 

100 

1.5 

U OF  OREGON  HLTH  SCI  CTR  1 

OR.  TOTAL  3 

.5 

3 

.5 

OR  FEMALE  2 

.4 

3 

‘.6 

OR  NA&  1 

2.3 

0 

.0 

PACIFIC  UNIVERSITY 
OR  TOTAL  . 4 

.6 

57 

7.9 

OR  FEMALE  2 

.7 

16 

5.6 

OR  MALE  2 

• PORTLANO  CHTY  COLLEGE 

.5 

41 

9.5 

OR.  TOTAL  183 

1.4  ‘ 

317 

2.4 

. OR  FEMALE  89 

1.4 

156 

2.4 

OR  MALE  94 

REED  COLLEGE  . 

1.4 

161 

2.4 

OR  TOTAL  9 

.4 

10 

.9 

OR  FEMALE  ' 2 

.5 

2 

.5 

OR  MALE  3 

.4 

.8 

1.1 

KJGUE  COMMUNITY  COLLEGE 

OIL  TOTAL  32  1.6  1 .1 

OR  FEMRLb  16  1.4  ]/  .1 

OR  MALE  16  2.3  9 .0 

STHNSTN  OR EG  CHTY  COLLEGE 

OR  TOTAL  , -37  2.3  2 .1 

OR  FEMALE  19  2.3  . 0 • .0 

OR  HALE  18  2»i  2 .3 

TREASURE  VLY  CHTY  COLLEGE  * * 

OR  TOTAL  7 .6  (9  1.5 

OR  FEMALE  3 ♦ .5  1 .2 

OR  , MALE  4,  .6  16  £8 

■ UMPQUA  COMMUNITY  COLLEGE 

OR  TOTAL  -2  .1  1 .1 

or  female  2 .3  0 .0 

OR.  MAL'E  . • 0 .0  1 .1 

. UNIVERSITY  OF  PORTLAND 

UR  TOTAL  ’ 10  .6  55  3.1 

' OR  FEMALE  4 .5  ‘ 32  3.8 

*•  OR  MALE’  6 .7  23  2.5 

uARNtR  PACIFIC  COLLEGE 
OR  TOTAL  3 .8  21  5.3 

•UR  FEMALE  .1  -.5  8 4.2 

OR  HALE  2.  1.0  13  6.4 

kSTN  8APT  6I6LE  COLLEGE 
OR  TOTAL  0 .0  l .2 

>0R -FEMALE  0 .0  0 .0 

- OR  MALE  0 .0'  1 


ERLC 


V* 


u 


» 


2?7 

70 

456 

3.4 

88 

1.6 

24 

.4 

149 

2.7 

149 

1.8 

46 

.6 

307 

3.6 

211 

1.2 

49 

.5 

620 

6.3 

95 

2.1 

14 

.3 

299 

6.6 

116> 

2.2 

35 

.7 

321 

6.1 

22 

.5 

18 

\4 

87 

2.1 

14 

.7 

5 

.2  ’ 

39 

1.9 

8 

.4 

13 

.6  - 

48 

2.2 

320 

2.7 

111 

.9 

750 

6.3 

rw 

3.0 

45 

.8 

341 

6.3 

157 

2.4  v 

66 

1.0 

409 

6.3 

14 

2.4 

4 

.7 

24 

4.1 

11 

2.0  * 

3 

.6 

19 

3.5 

3 

7.0 

l 

2.3 

5 

11.6 

93 

12.9  * 

13 

1.8 

167 

23.2 

31 

10.8 

4 

1.4. 

53 

16.5 

62 

14.4 

9 

2.1 

114 

26.4 

183 

1.4 

157 

1.2 

840 

6.3 

89 

1.4 

77 

1.2 

611 

6.3 

94 

*1.4- 

80 

1.2 

429 

6.3 

36 

3.2 

19 

1.7 

70 

6.2 

14 

3.2 

7 

1.6 

25 

5.8 

22 

3.1 

12 

1.7 

45 

‘6.4 

9 

.5 

30 

1.6 

72 

4.0 

3 

.3 

18 

1.6 

38 

3.4 

6 

•8 

12 

1.7 

‘’34 

4.8 

12 

.8 

8 

. 59 

.3.7 

4 

.5 

6 

. 

.7 

29  ■ 

3.6 

8 

1.0 

2 

.3 

30 

3.9 

38 

3.0 

65 

5.2 

L29 

10.2 

13 

2.1 

30 

4.8 

47 

7.5 

25 

,3.9 

'35 

5.5 

82 

12.9 

1 

*l  / 

7 

.5 

11 

.B 

1 

-u 

3 t .4 

6 

•8 

0 

.4?.  ■ 

4- 

.6 

5 

.7 

38 

2.2 

13 

.7 

116 

6.6 

22 

2.6 

8 

1.0 

66 

7.9 

16 

1.7 

5 

.5 

50 

5.5 

7 

1.8 

3 

.8 

34 

8.7 

4 

2.1 

1 

.5 

14 

7,4 

3 

1.5 

2 

1.0 

20 

9.9 

3 

.7 

3 

.7 

7 

1 

1.7 

2 

1.0 

1 

.5 

3 

1.4 

1 

.5 

2 

1.0 

4 

2.0 

12,881 

95.1  • 

210 

‘ 1.6 

13,547 

5t255 

96.7 

'.6 

5,436 

7.626 

94.0 

178 

2.2 

6,111 

8.867 

90.7 

287 

2.9 

9,774 

4,093 

90.4 

134 

3.0 

4.526 

4,774 

91.0 

153 

2.9 

5,248, 

4,144 

97.9 

0 

.0 

4,231 

2,005 

98.1 

')  0 

.0 

2,044 

•2,139 

97.8 

.0 

2.187 

10,878 

91.1 

31* 

2.6 

11.940 

4,980 

91.7 

108 

2.0 

5,429 

5,896 

90.6 

204 

3.1 

6,511 

V 560 

95.7  , 

1 

,.2 

585 

\ 522 

96.3 

1 

.2 

542 

\38‘ 

88.4 

o, 

..0 

43 

547 

76.1 

5 

.7 

719 

233 

81.2 

.3/ 

281 

314 

72.7 

4 

.9 

432 

12,405 

93.0 

98 

.7 

13,343 

6,069 

93.1 

43 

.7 

6,543 

6,316 

92.9 

55 

.8 

6.800 

1,046 

92.0 

- 21 

1 

1.8 

1,137 

400 

92.4 

8 

1.8 

433 

646 

* 

91.8 

13 

1.8 

704 

1,750 

96.0 

’ 0 

.0 

1,822 

1.078 

96.6 

0 

.0 

1,116 

672 

95.2 

0 

.0 

706 

< 1,530 

96.0 

5 • 

.3 

1,594 

787 

96.4 

0 

.0 

816 

743 

95.5 

5 

.6 

778' 

1,126 

89.* 

6 

.5 

1,261 

578 

92.5 

0 

.0 

62$ 

548 

86.2 

6 

.9 

636 

1,426 

99.2 

1 

.1 

1.438 

714 

‘99.0 

1 

.1 

721 

712 

99.3 

0 

.0 

717 

1,420 

81.0  ' 

1 218 

12.4  , 

1,754 

718' 

85.6 

SS-' 

6.6 

839 

702 

76.7 

163 

17.8 

915 

346 

88.0 

13 

3.3 

393 

169 

88.9 

7, 

3.7 

190 

177 

87.2 

6 

3.0 

203 

■ 405 

,98.1  * 

1 

.2 

m 

205 

98.6 

0 

1 .0 

208 

200 

97.6 

I 

.5 

205 

m 


r*di.E  i - TOTAL  UNI)ER(jRAOUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIQN  8Y  PACE.  ETHNICITY  AND  SEX: 

INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976  , • j 

> • ! 

• AMERICAN  INOIAN  SLACK  ] ASIAN  OR  ; TOTAL  NHITE  NON-RESIOENT 

ALASKAN  NATIVE  NUN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  > HISPANIC  MINORITY  NON-HISRANIC  ALIEN  TOTAL 

NUNbER  X NUMBER  A f'  NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  X NUMBER 

OREGON  CONTINUED  > / , 

■ILLAMETTE  UNIVERSITY 


UR  TOTAL 

A 

,3 

32 

2.6 

61 

A. 9 . 

.23 

1.9 

120 

9.7 

1,105 

89.5 

10 

.8 

1,235 

uR  FEMALE 

2 

.3 

1/ 

2.9 

30" 

S.O 

7 

1.2 

56 

9.4 

536 

40.1 

3 

.5 

595 

Ok  MALE  ' 

i 

.3 

IS 

2.3  ’ 

1 31 

A.  8 

16 

2.5 

6A 

10.0 

569 

88.9 

O 

1.1 

6A0 

UREGuN 
OR  TOTAL 

I*U36 

TOTAL  1 
1.0 

39  iNSTITjtlUNSI 
I.A77  l.A  1.766 

1 

1.7 

1,023 

1.0 

5.30A 

5.0 

98,573 

93.A 

1,607 

1.5' 

105, ASA 

JR  FtHALE 

ABU 

l.U 

601 

1.2 

789 

1.6 

AAO 

.9 

2,310 

A. 7 

A6,AA3 

9A.2 

537 

l.l 

49.290 

OR  MALE 

556 

1.0 

6 Tb 

1.6 

979 

1.7 

583 

1.0 

2,99A 

5.3 

52,130 

92.8 

1,070 

1.9 

56,194 

PENNSYLVANIA 


ACADEMY  UP  ThE  NE<  CHURCH 


PA  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

l 

.6 

l 

<6 

135  84.4 

24 

15.0 

160 

PA  FEMALE 

u 

.0 

0 

.0 

. 0 

; .0 

.0 

0 

.0 

72  84.7 

i i 

15.3 

85 

PA  HALF 
ALBRIGHT  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0 

* 0 

•o 

1 

1.3 

1 

1.3 

63  84.0 

u 

14.7  • 

75 

PA  TOTAL 

0 

.0 

10 

.8 

17 

i.> 

10 

.8 

37 

2.9 

1,234  96.6 

6 

.5 

’ 1,277 

PA  FEMALE 

0 

.0 

7 

1. 1 , 

5 

.8 

6 

.9 

18 

2.8 

630  97.1 

l 

.2 

649 

PA  HALE 
ALLEGHENY  CULLEGt 

u 

.0 

3 

.5 

12 

1.9 

* , 4 

.6 

19 

3.0 

604  96.2 

5 

.6 

628 

, PA  TOTAL  ' 

0 

.0 

49 

2.6 

7 

.4  • 

6 

.3 

62 

3.3 

1,813  96.3 

7 

.4 

1,882 

'PA  FEMALE 

0 

.0 

27 

3.2 

4 

.5 

3 

.4 

34 

9.0 

821  95.8 

2 

.2 

857 

PA  MALE  0 .0 

. ALINTMN  C SnT  FRAN  OESAIS 

22 

2.1 

3 

.3 

* 3 

.3 

28 

2.7 

992  96.8 

5 

.5 

1,025 

PA  TUTAl  , 

4 

.8 

14 

2.7 

8 

1.5 

6 

1.1 

32 

6.1 

487  92.8 

6 

1.1 

525 

PA  FEMALE 

1 

.4 

10 

4.1 

2 

>.8 

3 

1.2 

• 16 

6.6 

226  93.4 

0 

.0 

242 

' PA  / MALE 

ALLIANCE  COLLEGE 

3 

1.1 

4 

1.4 

6 

2.1 

3 

1.1 

‘16 

5.7 

261  92.2 

6 

2.1 

283 

PA  TOTAL  , 

1 

.5 

2 

.9 

1 

.5 

' 1 

.5 

. 5 

2.3 

210  97.2 

\ 1 

.5 

216 

. PA  FEMALE 

0 

.0 

l. 

1.2  ^ 

• 0 

.0 

0 

.0 

l 

1.2 

81  97.6 

1 

1.2 

83 

.■  PA  HALE  ' 
ALVERN1A  COLLEGE 

1 

.8 

1 

9 

.8 

l. 

.8 

'l 

.8 

4. 

3.0 

129  97.0 

0 

.0 

133 

PA  TOTAL 

0 

.0 

18 

5.1 

1 

.3 

5 

1.4 

24 

6.8 

331  93.2 

0 

.0  ’ 

355 

PA  FEMALE 

0 

.0 

10 

7.5 

1 

.8 

3 

2.3 

14 

10.5 

119  89.5 

0 

.0 

133 

PA  MALE  0 

BAPI  BIBLE  COLLEGE  UF 

.0 

PA 

6 

i 

3.6 

0 

.0 

* 

2 

.9’ 

10 

4.5 

212.95.5 

0 

.0 

222 

PA  TOTAL 

0 

,0* 

1 

.1 

0 

.0 

. 1 

.1 

2 

.3 

717’.  99.0 

5 

.7 

724 

PA‘ FEMALE 

0 

.0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0- 

.0 

0 

.0 

337  99.4 

2 

.6 

339 

PA  HALE 
BEAVER  COLLEGE 

0 

.0 

1 

.3 

0 

.0 

1 

.3 

.2 

..5 

f 

380  98.7 

3 

.8 

385 

pa  Total 

0 

.0 

. 62 

10.4 

•"  2 

.3 

3 

.5 

67 

11.2 

522  87.4 

8 

1.3 

597 

PA  FEMALE 

0 

.0 

.11.3 

2 

.4 

2 

.4 

64 

12.1 

461  86.8 

6 

l.l 

531 

QQC  PR  male  0 .0 

00  xi  olOOHSBURu  state  college 

2 

3.0 

C 

.0 

1 

1.5 

3. 

4.5 

6l  92.4 

2 

3.0 

66 

PA  total 

3 

.1 

99 

2.0 

7 

.1  , 

19 

♦4. 

128 

2.6 

4,738  97.2 

7 

.1  . 

4,873 

PA  FeMALE 

u 

.0 

56 

2.1 

5 

.2 

11 

.4, 

72 

2.7 

2,610  97.2 

3 

.1 

2,685 

PA  MALE  t 

ERJC, 

3 

.1 

43 

l 

2.0 

2 

.1 

l 

8 

< 

.4 

56 

2.6 

2,128'  97.3 

4 

.2 

2,188 

bAYN  HAbR  COLLEGE 
H-  TOTAL  • 0 

.0 

A3 

4.7 

9 

1.0 

6 

.7 

58 

6.4 

816 

89.7 

36 

4.0 

910 

M fpULE  9 

.0 

4j 

• 4.7 

9 

1.0 

6 

.7 

58 

6.4 

816 

89.7 

36 

4.0 

910 

PA  MALE  9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

<■  0 

.0 

0 

BUUNElE  UNIVERSITY 
PA  TOTAL  0 

.0 

123 

4.1 

12 

.4 

3 

.1 

138 

4.6 

2,665 

95.2 

8 

.3 

3,011 

PA  FEMALE  0 

36 

3.0 

5 

.4 

1 

.1 

44 

3.5 

1,201 

96.4  - 

l 

.1 

1,246 

PA  MALt  0 

.0 

65 

4.6 

7 

.4 

2 

.1 

. 94 

5.3 

1,664 

7,512 

94,3 

• 7 

.4 

1,765 

ouus  county  cnty  college 

PA  TOTAL  , Li  ,2 

AA 

.6 

21 

, .3 

19 

.2 

' 97 

1.3 

} 

98.7 

0 

. .0 

* 

7,609 

PA  FEMALE  • 6 

.2 

23 

.8 

12 

.3 

8 

.2 

49 

1.2 

3,685 

98.8 

0 

.0 

'3,934 

PA  MALE  7 

.2 

21 

.8 

9 

.2 

11 

.3 

48 

1.3 

3,627 

98.7  ' 

0 

.0 

3,675 

bUTLEA  CO  LMTY  COLLEGE 
PA  TUTU  0 

.0 

1 

.0 

1 

-.0 

*0 

.0 

2 

.1 

2,258 

99.9 

1 

.0 

2,261 

PA  FEMALE  0 

.0 

1 

.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.1 

1,082 

99.8 

1 

.1  ■ 

1,084 

PA  MALE  0 

.0 

0 

.0 

’ 1 

.1, 

0 

.0 

* 1 

.1 

1,176 

99.9 

0 

.0 

1,177 

LAMIftl  COLLEGE 
" PA  TOTAL  ’ u 

.9 

27 

8.5 

0 

.0 

3 

.9 

f 

30 

' 9.4 

287 

90.0 

2 

.6 

319 

PA  FEMALE  0 

.0 

23 

8.5 

0 

.0 

3 

1.1 

26 

9.6 

244 

90.0 

1 

.4 

271 

PA  MALE  0 

.9 

A 

8.3 

. 0 

.0 

13 

.0 

4 

6.3 

43 

89.6 

1 

2.1 . 

48 

CALIFORNIA  iTATE  COLLEGE 
PA  TOTAL  LO  .2 

341 

8.1 

11 

.3 

11 

.3 

373 

8.8 

3,845 

91.1 

l 

.0 

4,219 

PA  FEMALE  5 

.3 

ISO 

7.5 

5 

.3  \ 

4 

.2 

164 

8.2 

1,835 

91.8 

0. 

.0 

1,999 

PA  MALE  5 

.2 

191 

8.0 

6 

.3 

7 

.3 

209 

9.4 

2,010 

90.5 

1 

.0 

2,220 

URL  UN  COLLEGE 
PA  TOTAL  0 

.0 

92 

12.4 

10 

1.4 

7 

.9 

109 

14.7 

631 

85.3 

0 

.0 

• 740 

PA  FEMALE  0 

.0 

89 

12.4 

10 

1.4 

7 

1.0 

106 

14.8 

612 

85.2  Jd 
86.4  ▼ 

0 

•o. 

718 

PA  HUE  0 

.0 

3 

13.6 

0 

.0 

' 0 

.0 

3 

13.6 

19 

0 

.0 

• .22 

carnegie-hellcn  u 

PA  TOTAL  12 

.3 

169 

5.4 

37 

1.1 

14 

.4 

' 252 

7.2 

3,241 

92.1 

76 

.7 

3,519 

PA  FEMALE  0 

.0 

• 92 ' 

8.0 

8 

.7 

4 

.3 

. 104 

9.1 

1,039 

90.4 

l 

.1 

1,144' 

PA  MALE  12 

.5 

97 

4.1 

29 

1.2 

ltf 

.4 

148* 

6.2 

2,202 

«.r 

25 

M 

2,375 

• LEOAR  CREST  COLLEGE 
PA  - TOTAL  0 

.0 

24 

3.5 

3 

.4 

6 

.9 

33 

4.8 

657 

94.9 

2 

.3 

692 

PA  FEMALE  9 

.0 

2A 

3.5 

3 

.4 

* 6 

.9 

33 

4.8 

657 

94.9 

2 

.3 

692 

. P*  MALE  '0 

..0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•C 

0 

.0 

0 

CHATHAM  COLLEGE 
PA  TOTAL  0 

.0 

59 

12.1 

3 

.6 

1 

.2 

63 

12.9 

* 424 

87.1 

0 

.0 

487 

PA  FEMALE  0 

.0 

59 

12.1 

3 

.6 

1 

.2 

63 

12.9 

424 

87.1 

0 

.0 

,487 

PA  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

CHESTNUT  HILL  COLLEGE 
PA  TOTAL  0 

.0 

34 

3.9 

l 

.1 

58 

6.7 

93 

10.8 

756 

87.5 

15 

1.7 

864 

PA  FEMALE  0 

.0 

34 

4.0 

1 • 

.1 

56 

6.6 

93 

11.0 

741 

87.3 

15 

1.8 

849 

PA  MALE  » 0 > 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 

.0 

15 

CHeYNEY  STATE  COLLEGE 
PA  TOTAL  i 

.1 

1,897 

76.4 

4 

.2 

3 

.1 

1,906 

76.6 

577 

23.2  . 

0 ■ 

.0 

2.483 

PA  FEMALE  1 

.1 

945 

83.1 

1 

.1 

0 

.0 

947 

83.3 

190 

16.7  ' • 

0 

.0 

1,137 

PA  HALE  1 

.1 

W, 

70.7 

3 

.2 

3 

.2 

959 

71.2 

.387 

28.8 

0 

.0 

1i946 

CLARION  STATE  C MAIN  CAN 
PA  TOTAL  3 .1 

232 

5.2 

.4 

.1 

9 

.2 

248 

5.6 

1 

4,174 

94.0 

17  ’ 

.4 

4,439 

PA  FEMALE  2 

.1 

124 

5.5 

2 

.1 

3 

.1 

131 

5.8 

2,124 

94.1  ' 

2 

.1 

2,257 

PA  MALE,  1 

.0 

108 

4.9 

2 

.1 

6 

.3 

- 117 

5.4 

’ 2,050 

94.0 

15 

.7 

2,182 

CLARION  ST  C VENANGO  LAM 
PA  TOTAL  l .A 

, 0 

.0 

1 

•> 

.4 

4 

1.4  ■ 

6 

2.1 

278 

97.9 

0 

.0 

284 

PA  FEMALE  1 

.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4 

2.3 

169 

97.7  . 

0 

.0 

' 173 

PA  MALE  0 

.0 

0 

.0 

l 

.9 

1 

2 

1.8  , 

109 

98.2 

0 

.0 

111 

88B 

COLLEGE  MISERICUROIA 
PA  TOTAL  1 

.1 

5 

.8 

1 

.1 

2 

.2 

9 

1,0 

869 

98.8 

2 

.2 

PA  FEMALE  1 

.1 

A 

.5 

> 1 

.1 

2 

.3 

a 

1.0 

784 

98.7 

2 

.3 

7ft 

PA  MALE  ' 0 

.0 

l 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

i 

1.2 

85 

98.8 

0 

.0 

86 

Onr i 

O 


ERIC 


167 

c 


,s 


TABLE  1 


• Turn  UMOERGIAOUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  |Y  RACE,  ETHNICITY  ANO  S£xi 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  197* 


AMERlCAjfjlNOUN  RACK  ASIAN  OK 
ALASKAN  IgATtVE , . NON-HlSPANIC  FACIFIC  ISLANOEK  HISPANIC 

NUMBER  t NUNbER  » NUMBER  I NUMBER  I 

. / ' 

PEHSYLVANJA  CONTINUED. 


cc  Allegheny  co  alleg  can 


PA  TOTAL  li  J 

1,014 

23.4 

12 

.3 

13 

.3 

FA  FEMALE  6 .3 

664 

,29.3 

8 

,4 

7 

.3 

FA  MALE  7 .3 

It.  ALLEGHENY  CO  BOYCE  CAM 

330 

16.9 

4 

.2 

6 

.3 

FA  TOTAL  1 .1 

60 

4.5 

4 

,.2 

l / .l 

Fa  female  o ,o 

1 43 

4.7 

0 

.0 

0 

.0 

•FA  MALE  l .1 

LC  AUEGHENY  CO  SOUTH  CAM 

* 37 

4.3 

4 

.5 

l 

.1 

FA  TOTAL  2 • .1 

100 

6.2  , 

1 

.r 

1 

.1 

' ■ FA  -FEMALE  * 0 .0 

63 

6.4 

1 

.1 

' 0 

.0 

FA  MALE  2 .3 

CNTY  COLLEGE  OF  6EAVER  CO 

* '37 

3.9 

0 

.0 

1 

•# 

.2 

FA  TOTAL  0 .0 

65 

5.0 

0 

.0 

1 

.1 

FA  FEMALE  * * 0 .0 

43 

5.1 

0 

.0 

0 

.0 

. FA  MALE  0 .0 

CMTY  COLLEGE  DELAWARE  CO 

42 

4.9 

0 

;0  • 

1 

.1 

FA  fOTAL  4‘  .1 

261 

5.0 

19 

.4 

9 

.2 

FA  FEMALE  l .0 

170 

6.6 

11 

.4 

6 

.2 

, FA  MALE  ,3  .1 

LMTY  COLLEGE  PHILADELPHIA 

91 

3.4 

8 

.3c 

3 

.1 

FA  TOTAL  42  .4 

6,501 

39.6 

163  , 

, 1.5 

542 

5.0 

FA  FEMALE  23'  .4 

3,591 

59.9 

90 

1.5 

299 

5.0 

.FA  MALE  19  .4 

CURTIS  INSTITUTE  OF  NUSft 

2,910 

39.6 

73 

1.5 

243 

5.0 

• fa  Total.  o .0 

3 

2.5 

0 

.0  - 

l 

.8 

FA  FEMALE  0 .0 

■ 1 

1.9 

0 

.0 

1 

1.9 

FA  MALE  0 .0 

tUSHlNG  UUNlQA  college 

2 

3.1 

0 

.0 

0 

.0 

FA  TOTAL  0 .0 

56 

43.4 

1 

• 8 

1 * 

6*2 

FA  FEMALE  . 0 .0 

51 

43.2 

l 

.8 

t 

5.9 

FA  MALE  0 .0 

oelabare  m c sci  l agr 

5 

45,5 

0 

.0 

l 

9.1 

pa  total  • o 

fa  female  o 

FA  HALE  - : o 

DICKINSON  COLLEGE 
FA  TOTAL  0 

PA  FEMALE  ’ 0 

FA  MALE  0 

OREKEL  university 
fa  total  3 

FA  FENALE  1 

FA  HALE  2 

DUUUESNE  UNIVERSITY 
FA  TOTAL  0 

FA  FENALE  0 


PA  HALE  0 


.0  21  l.A 

.0  ' 2 .5 

.0  ' 19  2.0 

.0  37  2.3 

.0  14  1.9 

.0  23  2.0 

.0  305  7.6 

.1  213  13.8 

.0  * 292  5.7' 

.0  233  3.3 

.0  V 155  7.3 

.0  \ 98  3.8 


0 .0 


11  .7 

3 .4 

8 .9 

112  J.7 
21  1.4 

91  1.8 

19  .5 

11  .5 

8 .3 


O'  .0 
0 .0 
C .0 

18  1.1 
12  1.6 
6 .7 

17  .3 

4 .3 

13  .3 

22  .5 

10  .5 

12  .5 


TOTAL  UNITE  ’ NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER 

l 

NUMBER 

1,052 

24.2 

3,284 

75.7 

# 

4 

.1 

4,340 

685 

30.2 

1,584 

69.8 

l 

.0 

2,270 

367 

17.7 

1,700 

82.1 

3 

.1 

2,070 

86 

4.1 

1,697 

■95.2 

0 

.0 

1,783 

43 

4.7 

870 

95.3 

0 

.0 

913 

43 

4.9 

127 

95.1 

0 

.0 

. 870  * 

104 

6.5 

1,504 

93.5 

0 

.0 

1,608 

64 

6.6 

913 

93.4 

0 

.0 

/ ,77 

40 

6.3 

591 

93.7 

0 

.0 

4,1 

86 

5.0 

1,617 

94.9 

l 

.1 

1,704 

43 

5.1 

806 

94.8 

1 

.1 

8% 

43 

5.0 

811 

95.0 

• 0 

.0 

.854 

293 

5.6 

4,951 

94.4 

a 

.0 

5,244 

188 

7.) 

2,371 

92.7 

0 

.0 

2,559 

105 

3.9 

2,580 

96.1 

0 

.ft. 

2,615 

< 

7,248 

66.7 

3,589 

33.0 

' 37 

.3 

10,874 

4,003 

66.8' 

1,983 

33.1 

8 

.1 

5,994 

3,24) 

,66.5 

1,606 

32.9 

29 

•6 

4,880 

4 

3.4 

99 

'83.9 

. 15 

12.7 , 

118 

2 

3.6 

49 

92.5 

2 

3.8 

53 

2 

3.1 

50 

76.9 

13 

'20.0 

65 

65 

50.4' 

64 

49.6 

0 

.0 

129 

59 

50.0 

59 

50.0 

0 

.0 

118* 

, 6 

54.5 

' 5 

45.) 

„ 0 

.0 

11 

‘21 

1.6 

1,294 

98.4 

0 

.0 

1,315 

• 2 

A 

371 

99.5 

0 

.0 

373 

19 

2.0 

923 

98.0 

0 

.0 

942 

66 

4*1 

1,546 

95.6 

J6  5 

.3 

1,617 

29 

3.9 

709 

96.1 

m 0 

.0 

731 

i 87 

4.2 

637 

95.2 

W 5 

.6 

879 

637 

9.5 

5,948  ' 

89.2  • 

86 

1.3 

6,671 

239 

15.5 

1,289 

83.6 

14' 

.9 

1,542 

398 

7.8 

4,659 

90.8 

72 

1.4 

5,129 

294 

6.2 

4,424 

93.5 

‘16 

.3 

4,734 

176 

8.2 

1,953 

91.5 

6 

.3 

2,135 

118 

4.5 

2,471 

95.1 

10 

•4 

2,599 

J 


EASTERN  LOLLEGE 
FA  TOTAL  6 

1.4 

56 

9.9 

4 

.7 

,5 

.9 

13 

12.9 

485 

86.0 

6 

1.1 

564 

PA  fENALE  5 

1.) 

33 

9.6 

3 

.9 

4 

1.2 

» 45 

13.2 

293 

85.7 

4 

1.? 

342 

FA  ' HALE  ) 

1.4 

23 

10.4 

1 

.5 

1 

.5 

28 

12.6 

192 

86.5 

2 

.9 

222 

LAST  STROUDS bG  ST  COLLEGE 
FA  TOTAL  4 .1 

159 

4.5 

2 

.1 

14 

.4 

179 

5.1 

, 3.319 
1,930 

94.5 

13 

.4 

3,511 

FA  FENALE  1 

.0 

58 

2.9 

0 

.0 

6 

.4 

67 

3.3 

96.4 

5 

.2 

2,002 

FA  NALE  3 

.2 

101 

'6.7 

2 

.1 

6 

.4 

112 

7.4 

1,389 

92.0 

6 

.5 

'1,5» 

tUINttORJ  STATE  COLLEGE 
FA  TOTAL  ' 2 

.0 

204 

3.8 

7 

.1 

4 

.1 

217 

4.0 

5,160 

95.2 

41 

.8 

5,418 

FA  FENALE  1 

.0 

97 

3.2 

2, 

.1 

l 

4 

101 

3.3 

2,943 

96.4 

J 

.3 

3,052 

FA  NALE  1 

.0 

107 

4.5  , 

5 

.2 

3 

.1 

116 

4.9 

2,217 

93.7 

33 

1.4 

2,366 

ELUAAEThTOnN  college 
FA  TOTAL  0 

.0 

30  , 

1.7 

l 

.r 

1 

.1 

32 

1.8 

1,699 

97.0 

21 

1.2 

1,752 

FA  FENALE  0 

.0 

16 

1.8 

l 

.i 

0 

.0 

17 

1.9 

882 

97.6  . 

5 

.6 

904 

FA  HALE  1) 

.0 

14 

1.7 

0 

.0 

1 

.1 

. 15 

1.8 

817 

96.3 

16 

1.9 

*848 

FA  ANAL  IN  A NO  MARSHALL  C 
PA  TOTAL.  0 .0 

ol 

.3.0 

21 

t 

* 

1.0 

13 

.6 

95 

4.6 

1,951 

95.0 

8 

.4 

2,054 

FA  FENALE.  0 

.0 

17 

2.4 

5 

.7 

4 

.6 

26 

3.7 

684 

96.2 

1 

.1 

711 

FA  NALE  0 

.0 

44 

3.3 

16 

1.2 

9 

.7 

69 

5.1 

1,267 

94.3 

7 

.5 

1*343 

b ann un  College  • 

FA  TOTAL  1 

.0 

129 

5.0 

6 

.2 

5 

.2 

141 

5.4 

2,414 

93.0 

40 

1.5  ’ 

‘ ■ 2,595 

FA  FENALE’  1 

.1 

72 

7.7 

3 

• .3 

4 

.4 

80 

8.5 

855 

90.9 

6 

.6 

» 941 

FA  NALE  • ’ 0 

.0 

57 

3.4 

3 

.2 

1 

.1 

61 

3.7 

1",  559. 

94.3 

34 

2.1 

1,654 

GENEVA  COLLEGE 
FA  TOTAL  0 

.0 

34 

3.0 

0 

.0 

0 

.0 

34 

3.0 

1,103 

96.6 

5 

.4 

1,142 

FA  FENALE  0 

.0 

9 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

9 

1.8 

.497 

98.0 

l 

507 

FA  NALE  0 

.0 

25 

3.9 

0 

.0 

0 

.0 

25 

3.9 

606 

95.4 

4 

635 

GETTYSBURG  COLLEGE 
FA  TOTAL  1 

.1 

25 

\ 

1.3 

0 

.0 

5 

.3 

31 

1.6 

1,694 

98.4 

0 

I 

1,925 

FA  FENALE  0 

.0 

8 

.9 

0 

.0 

5 

.6 

13 

i.5  i 

E 846 

98.5 

0 

.0 

859 

FA  NALE  1 

.1 

17 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

18 

1.7 

1,048 

•98.3 

0 

.0 

1,066 

MAh  College 


' PA  TOTAL  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. FA  FENALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' ' FA.  HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

GROVE  Cl  TV  COLltoc 

■J 

FA  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FA  FENALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FA  HALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 'GuVNEDO-HERcV  COLLEGE 
PA  TOTAL  2 

.2 

20 

221 

FA  FENALE 

2 

.2 

16 

1.6 

2 

.2 

Pi,"  HALE 

0 

.0 

4 

5.4 

0 

.P 

HAHNENANN  HcDL'C  AND  KQSP 

PA  TOTAL 

0 

.0 

94 

J3.0 

2 

.3 

FA  FENALE 

0 

.0 

**  66 

11.3 

2 

.3 

* FA  HALE 

0 

.0 

28 

20.1 

0 

.0 

HARCUH  JUNIOR  COLLEGE 

> 

* 

< ’ 

„ FA  TOTAL*  . 

l 

.1 

101' 

11.7 

■ 2 

.2 

PA  FtNAlit  * 

1 

.1 

101 

11.8 

2 

’ .'2  ‘ 

FA  HAlE 

0 

...0 

• . Q. 

'.0 

0 

*0 

HARKISWJRG  AREA  CC 

. 1 r 

FA  TOTAL 

4. 

.1  ■ 

223 

8.0 

54 

. 1.9 

FA  FENALE, 

2 

•2. 

.119 

9.5 

13 

1.0 

FA  NALE 

2 

'.1 

104 

.6.7 

41 

2.7 

haverford  college 

. • 

' FA  TOTAL 

0 

.0 

23 

2.8  ' 

8 

14'. 

FA  FEMALE  0 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0^ 

PA  HALE 

o' 

.0 

23 

2.8 

B 

l.o{ 

0 

ERIC 

. 

/ 

“V 

t 

kr.tiiriii77.,i7idiiJ 


c 

‘.0 

0 

.0 

143  99.3 

1 

.7 

144 

0 

.0 

0 

.0 

90  100.0 

0 

.0  . 

’ 90 

.0 

0 

.0 

53  98.1 

. \) 

1*9  \ 

54 

0 

•.o 

0 

.0 

o f .0 

(> 

>’•0 

.0 

0 

0 

, .0 

0 

.0 

0 . .0 

',.0 

0 

0 

.0 

j 

(f 

.0 

'0.4 

■>  0 

.o  : 

♦ 0 

2 

•2J 

26 

2.7 

927  97.0 

3 

.3  ■ 

| 956 

2 

i 

22 

2.5 

859  97.4 

1 ■ 

' .1 

1 882 

.0 

!.  4 

5.4 

. ' 68  91.9 

2 

2.7  . 

J4  ‘ 

.4  , 

99 

13.7 

' • 620  85.8 

' 

* *6 

723 

69 

11.8. 

i , 512  87.7  , . 

3 

.5  ’ 

584 

30 

21.6 

\ • 108  77.f 

■ r 

. .7  . ’ 

,139 

* 

■ 4 

J 

108 

12.5 

\ 

753  87.3 

2 

.2 

863 

4 

.5 

108 ' 

12.6 

746  87.1 

2 

.2 

856 

0 

.0 

0- 

.0 

^ 7 100.0 

0 

.0 

7 

13 

.5 

, 

10.5 

2,498  89.2 

' 7 

t 

.3 

2,799 

,5 

.4' 

139 

11. 1 

1,115  88.8 

2 

,2'  ' 

1,256. 

8 

.5 

' 155 

10.0 

• 1,383  89.6 

5 

.3 

1,543  ? \ 

15 

1.8  '1 

5.5 

784  94. C 

• 4. 

‘.5 

834 

0 

.0  f 

.0 

0 .0, 

6- 

'.0 

0 

15 

(1.8  / 

46 

5.5 

J 184  94JI’- 

4 

h . 

.5 

. 1 , 

1 834 

189 

/ 

I • 

r 

i ■ 

• 

170  . 


IAML£ 


1 ' fctS'!KSX!«i“mMIWS  • imum " ««•»•**,  • 


anerkan  inuun  .'  slack  asian  or  ' 

ALASKAN  NATIVE  NUN*Hl$PANlC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMbER 


PENNSYLVANIA 


\ NUMbER 
CONTINUED 


A NUMBER  J NUMBER  \ 


0 


HOLY  FAMILY  COLLEGE 
PA  TOTAL  1 

PA  FEMALE  1 

PA  MALE  0 

, INMALUUTA  COLLEGE 
■ PA  TOTAL  ' U 
PA  FEMALE  0 

P*  MALE  l)v 

INDIANA  U OF  PA  MAIN  CAM 
PA  TOTAL  0 

PA  FEMALE  o 

PA  MALE  % 0 

INDIANA  U PA  ARMSTRONG  CO 
PA  TOTAL  1 

PA  FEMALE  0 

PA  MALE  l 

INDIANA  0 PA  PUNXSUTANN  Y 
PA  TOTAL 
PA  FEMALE 
PA  MALE 
JUNIATA  COLLEGE 
PA  TOTAL 
PA  FEMALE 

PA  MALE  . 

KtYSTONEf JUNIOR  COLLEGE 
PA  TOTAk 
PA  FEMALE)  ( 

PA  NALjf  . 

king's  College 
■pa  TOTAL 
, PA  FEMALE 


H 


,7 


7 

7 . ,8 
0 .0 

27  ).l 

a 2.6 

6 10.5, 

195  2,0 
109  1.9 

86  2.1 

A .9 
2 .9 

2 .9 


12  1,1 
A 1.0 
8 1.1 

20  2,b 

7 ,1.9 
13  3.2 


13 

9 


.7 

.7 


PA  MALE  . 

0 ■ 

.0 

9' 

.7 

KUT2TOM  STATE  COLLEGE 

PA' TOTAL 

.10 

.2 

167 

3.2 

PA  FENAiE 

6 

.2 

59 

2.2 

pa  mi 

• 9 

.2 

88 

9.5 

LAUAMANNA-  JUNIOR  COLLEGE 

) 

PA  TOTAL 

U 

.0 

13 

.7 

■PA  FEMALE  , 

' 0 

.o4 

. 8 

1.0 

PA  HALE 

0 

.0 

5 

.5 

LAFAYETTE 'COLLEGE 

* 

f 

PA.  TOTAL  ‘ 

0 

.0 

62 

2.9 

PA  FEMALE 

0 

.0 

20 

3,3 

PA  MALE 

0 

.0 

92 

2.7 

9 

9 

0 

9 

9 

0 

6 

3 

3 

0 

0 

0 


.9 

.5 

.0 

.5* 

.5 

.0 

,1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 


o .0-  * 1 ‘ .9 

o .0  o ',0 

Q>  .0'  1 .8 


6 .5 

2 .5 

9 ,6 

0 . .0 
0 • .0 
0,  .0 

13  ’.J 
9 ..7 

9 .7 


*1  * 
.1 
.2 

.0 

,ov 

.0 

.0 

.2 

.0 


8 .8 

7 #8 

1 .8 

8 .9 

8 1.0 

'0  .0 

7 ,1 

9 .1 

3 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


39  3.5 
13  3.1 
26  3.7 

15  1.8 
l .3 
13  3.2 


9 

0 

9 

10 
6 

2 

2 

0 

5 

2 

3’ 


.5 

.0 

.7 

.3 

.9 

.3 

.1 

.2 

.0 

.2 

.3 

.2 


WAl  MHITE  NON-RESIDENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 

NUMBER  ; NUMBER  | NUMBER  l 


20 

2.1 

935 

97.8 

1 

1 

.1 

19 

2.3 

813 

97.7 

0 

.0 

1 

• .8 

122 

98.9 

1 

.8 

39 

9.5 

808 

99.1 

12 

1.9 

33 

9.1 

757 

99.9 

12 

1.5 

6 

10.5  ■ 

51 

/89.5 

V 

0 

.0 

208 

2.1 

9,992 

97.6 

8 

.1 

2.Q 

5,565 

97.9  v 

9 

.1 

92 

2.3 

3,927 

97.6 

9 

.1 

5 

W, 

991 

98.9 

0 

.0 

2 

.9 

220 

99.1 

0 

.0 

3 

1.3 

221 

98.7 

0 

.0 

3 

1.3' 

229 

98.7 

, 0 

1 

.0 

1 

1.0 

103 

99.0 

0 

.0 

2 

1.6  , 

126 

98.9 

'*■  a 

.0 

57 

5,1 

1,059 

99.1 

9 

.8 

11) 

19 

9,6 

391 

99.9 

9 

38 

5.3 

468 

99.0 

i 

5 

5 

\ 

39 

9*5 

790 

79.9 

<6 

.6 

8 

2.1  ’ 

. 367' 

97.9 

. 0. 

.0 

26 

6.9 

37j  92.1 

6.* 

1.5 

35 

.1.9  * 

lril6 

57.8 

i 

.3 

,8 

1.9 

^99 

98.6 

0 

.0 

27 

2.1 

1,272 

97.5 

■5 

.9 

179 

3.9 

9,935 

95.5 

28 

.6 

78 

2.9 

2,597 

96.8 

' 7 

.3 

101  . 

5.2 

1,838 

93.8 

21 

1.1 

15 

.8 

1,620 

99.2 

0 

Co 

.10 

1.2 . 

819 

98.8 

0 

.0 

5 

.5  ' 

uoot. 

99.5 

0 

68 

3.1 

2,087 

96,0 

20 

,9 

23 

3.8 

573 

95.8 

2 

.3 

95 

2.9 

1,519 

96.0 

18 

1.1 

TOTAL 

NUMBER 

V 

956 

832 

129 

859 
802 
57  r 

9,708 

5,685 

9,023 


O 

ERIC; 


9,692 

2,682 

1,960 

1,835 

829 

1 

2,175 

598 

1,577 


LANCASTER  BIBLE  COLLEGE 


* PA  IUIAL  U 

.0 

2 

.5 

0 

.0  . 

0 

.0 

2 

.5 

356 

97.8 

6 

1.6 

364 

PA  f ENAL£  0 

.0 

l 

,7 

t 

.0 

0 

.0 

l 

.7 

134 

97.8 

2 

1.5 

137 

PA  MALE  0 

LA  ROCHE  COLLEGE 

.0 

l 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

.4 

222 

97.8 

4 

1.8 

227 

PA  TOTAL  0 

.0 

'•*  2? 

3.4 

13 

1.6 

8 

1.0 

50 

6.2 

751 

93.8 

0 

. .0 

lor 

pa  Male o 

.0 

7 

J.3 

7 

1.5 

7 

1.5 

21 

4.4 

451 

95.6 

0 

.0 

472 

'PA  HALE  0 

LA  SAUE  COLLEGE 

.0 

22 

6.7 

6 

1.8 

l 

.3 

' 29 

8.8 

300 

91.2 

0 

.0 

329 

PA  ,TOJAl?  14  , 

.3 

329 

6.7 

17 

.3 

5 

.1 

365 

7.4 

4,556 

92.6 

0 

.0 

4,921 

PA  PEHALE  ) 4 

.2 

131 

6.5. 

4 

.2 

3 

.2 

149 

9.1 

1,461 

90.9 

0 

.0 

1,630 

PA  HALE  ' 10 

LEBANON  VALLEY  COLLEGE 

.3 

191 

5.8 

13 

.4 

2 

.1 

216 

6.6 

3,075 

93.4 

0 

.0 

3,291 

, PA  TOTAL  0 

.0 

11 

1.1 

20 

2.0 

1 

.1 

32 

3.1 

989 

96.5 

4 

.4 

1,025 

PA  PEHALE  0 

.0 

t 

1.3 

5 

1.0 

t 

.2, 

12 

2.5 

465 

97.5 

0 

.0 

477 

PA  HALE  0 

LEHIGH  CO  CHTY  COLLEGE 

.0 

5 

.9 

15 

2.7 

0 

.0 

20 

3.6 

524 

95.6 

4 

.7 

548 

PA  TOTAL  0 

.0 

, 19 

. .7 

6 

.2 

15 

.6 

40 

1.5 

2,592 

98.3 

4 

.2 

2,636 

PA  PEHALE  0 

.0 

9 

,7 

1 

.1 

8 

-.7 

18 

1.5 

1,205 

98.4 

r 

.1 

1,224 

PA  HALE  0 

LEHIGH  UNIVERSITY 

.0 

10 

.7 

5 

.4 

7 

.5 

22 

1.6 

1,387' 

98.2 

3 

.2 

1,412 

PA  TOTAL  1 

.Ot 

55 

1.3 

13 

.3 

7 

.2 

76 

1.8 

4,019 

96.7 

62 

1.5 

4,157 

PA  PEHALE  • 0 

.0 

15 

1.7 

2 

.2 

l 

.1 

18 

2.1 

833 

96.6 

11 

1.3 

862 

PA  HALE  1 

LINCOLN  UNIVERSITY 

.0 

40 

1.2 

11 

.3 

6 

.2 

58 

1.8 

3,186 

96.7 

4 

'f 

1.8 

3,295 

PA  TOTAL  ' 0 

.0 

1,042 

95.6 

* 

1 

.1 

0 

.0 

1,043 

95.7 

14 

1.3 

33 

3.0 

1,090 

PA  FEMALE  Tj  0 

.0 

518 

98.5 

0 

.0 

0 

.0 

518 

98.5 

4 

.8 

4 

.8 

526 

PA  HALE  0 .0 

LOCK  HAVEN  STATE  COLLEGE 

524 

92.9 

l 

.2 

0 

'.0 

525 

93.1 

10 

1.8  / 

t 

29 

5.1 

564 

PA  TOTAL  0 

:o 

58 

2.4 

6 

.3 

0 

.0 

64 

2.7 

2,314 

96.#'/ 

15 

.6 

2,393 

PA  PEHALE'  0 

.0 

2i 

2.0 

l 

.1 

0 

.o' 

27 

2.1 

1,271 

97.8*' 

2 

.2 

1,300 

PA  HALE'  0.0- 

LUZERNE  CO  CHTY  COLLEGE  . 

32 

V. 

2.9 

5 

.5 

0 

.0 

37 

3.4 

1,043 

95.4 

13 

1.2 

1,093 

PA  TOTAL  0 

.0 

' 8^3 

0 

.0 

1 

.0 

9 

.3 

2,658 

99.7 

’ 0 

.0 

2,667 

PA  PEHALE  O' 

.0 

3 

* 

0 

.0 

0 

.0  ■ 

3 

.2 

1,328 

9*.8 

0 

.0 

1,331 

PA  * HALE  ...  0 

LYCOMING  COLLEGE 

.0 

5' 

JY 

P 

0 

.0 

1 

.1 

6 

.4 

1,330 

99.'6 

0 

.0 

1,336 

PA  TOTAL  0 

.0 

20 

1.6 

3 

.2 

5 

.4 

28 

2.3 

1,212 

97.5 

3 

.2 

1,243 

PA  PEHALE  0 " 

.0 

11 

2.4 

2 

.4 

0 

.0 

13. 

2.9 

440 

96.7 

'2 

.4 

455 

PA.  HALE  0 

MANOR  JUNIOR  COLLEGE 

.0 

9 

1.1 

• 

‘1 

.1 

5 

.6 

15 

1.9 

ft \ 

98.0 

1 

.1 

788 

PA  TOTAL  0 

.0 

6 

2.1 

1 

.3 

0 

.0 

7 

2.4  C 

J ^64 

97.6 

0 

.0 

291 

PA  PEHALE  . 0 

.0 

4 

1.5 

1 

.4 

0 

.0 

,5 

1.9 

255 

98.1 

0 

.0 

260 

PA  HALE»  0 • 

HANSP1ELD  SfTE  COLLEGI 

.0* 

' 2 
«» ' 

6.5 

0 

.0 

0 

4 

.0 

2 

6.5 

29 

93.5 

0 

*»  .0 

31 

' PA  TOTAL  7 . 1 

.0 

113 

4.2 

2 

.1 

6 

.2 

122 

4.6 

2,552 

95.4* 

1 

.0 

2,675 

PA  PEHALE  0 

.0 

43 

2.9 

l 

.1 

2 

.1 

46 

3.1 

1,442 

96.9 

0 

..0 

1,488 

PA  HALE  1 

HAAYMQQD  college, 

.1 

70 

5.9  ■ 

1 

.1 

t • 

4 

.3  ! 

76 

6.4 

1,110 

93.5 

1 

.1 

• 

L,187 

PA  TOTAl  * O' 

.0 

2 

’ .2 

0 

.0 

2 

.2'* 

4 

.3 

1,320 

99.7 

. 0 

.0 

1,324 

\ PA  PEHALE  , 0 

PA  HALE  0 

THE  NEOL  COLLEGE  OF  PA 

.0 

•2 

.2 

0 ’ 

.0  * 

2 

.2 

.4' 

I 

1,214 

99.7 

0 

.0 

1,218 

• 0 

0 

\ 

.0 

4 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

, i 

• 106  100.0 

0 

\ 

.0 

l 

106 

* -PA  TOTAL  .0 

.0 

5 

5.0. 

0 

.0 

0 

.0. 

5 

-5.0 

95 

95.0 

0 

-.0 

100 

PA  PEHALE  0 

.0 

5 

5.7 

0 

.0 

9 

.0 

5. 

5.7 

83 

94.3 

0 

.0 

88 

PA  HALE  0 

NERCYHURST  COLLEGE 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

*.0 

0 

>°  1 

12  100.0 

0 

.0 

12 

,PA  TOTAL  0 

.0 

49 

3.3 

1 

.1 

2 

.1 

52 

3.5  .{ 

! 1,42* 

96.5 

0 

.0 

1,481 

PA  PEHALE  0 

.0 

' 24 

2.9 

0 

.0 

0 

.0 

24 

2.9  j 

818 

97.1  ' 

0 

.0 

842 

PA  HALE  0 

.0 

25 

3.9 

1 

; .2 

2 

.3 

28 

4.4  / 

611 

95.6 

0 

. .0 

639 

m 


Ullt  l - fOTAl  ONOHWMUAIfc  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HICHIN  FOUCATION  BY  MCE,  (THUdfl  M SEll 

■ titttitimin.TTiTnw  wnw*  i«* 


ANtRlCAN  I NO  UN  (LALK  ASIAN  OB 

AUSKAN  NATIVE  NQN-H1SPAN1C  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


W*l  NH|T£  NON-RfSIOENT 

hinobity  non-hispbnic  alien 


number 

I 

NUMBER 

t 

PENNSYLVANIA 

continued 

MESSIAH  CUUfeGE 

r' 

PA  TUMI  a 

.0 

19 

l.S 

PA  FEMALE  T 

.0 

T 

1.2 

PA  MALE  0 

. .0 

T 

, 1.9 

MIUIRSYILLE  ST  college 

\ 

PA  TOTAL  2 

. u 

339 

6.S 

PA  FEMALE  0 

.0 

191 

6.3 

PA  MALE  2 

.1 

148 

6.5 

MONTGOMERY  10  COMMUNITY  c 

PA  TUTAL  0 

.0 

V7  ^.6 

PA  FEMALE  0 

.0 

63 

1.9 

PA  MALE  U 

.0- 

34 

1.2, 

MOURE  COLLEGE  OF  ART 

PA  TOTAL  , 0 

.0 

c 9 

3.7 

PA  FEMALE  ' u 

.0 

29 

5.7 

PA  MALE  0 

.0 

0 

.0 

MORAVIAN  COLLEGE 

PA  TOTAL  . 0 

.0 

21 

1.7 

PA  FEMALE  0 

.0 

11 

1.6 

■ PA  MALE  U 

.0 

10 

1.3 

MUUNT  ALUYSIUS  JK  COLLEGE 

PA  TUfAL  1 

.2 

2 

.3 

PA  FEMALE  1 

.3 

2 

.6 

PA  MALL  0 

.0 

0 

.0 

MUHLENBERG  CULUGc 

PA  TOTAL  • 2 

.1 

9 

.6 

PA  FEMALE  ‘ 1 

.2 

3 

.3 

PA  MALE  l , 

.1 

6 

.7 

NEN  SCHOOL  Jf  MUSIC 

PA  TOTAL  0 

.0 

6 

B.B 

PA  FEMALE  q/ 

ft.0. 

1 

1.7 

PA  MALE  0 

.0 

5 

17.2 

NORTHAMPTON  CO  .AREA  CC 

, 

PA  TOTAL  6 

.1 

79 

1.9 

PA  FEMALE  A* 

.2 

40 

l.B 

PA  MALE  2 

.1 

39 

2.0 

NORTHEAST  BIBLE  COLCEuE 

PA  TOTAL  8 

1.9 

B 

1.9 

PA  FEMALE  ■ S 

2.B 

1 

.0 

PA  MALE  j 

1.1 

7 

2.9 

NORTHEASTERN  CHHISTIAN  jc 

PA  TOTAL  U 

.0 

o9 

37.7 

PA  FEMALE  0 

.0 

37 

34.9 

pa  male  o 

.0 

32 

41.6 

UBR  LAOY  ANGELS  COLLEGE 

PA  TOTAL  . 0 

.0 

16 

2.9 

PA  FEMALE  »U 

.0 

12 

2.6 

PA  MALE  * 0 

.0 

'4 

3.0 

NUMBER 


A 

2 

2 

6 

6 

0 

6 

A 

2 

2 

0 

2 

6 

I 

5 


2 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

t 

0 


I NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  R 


J9 
12 

27  1.2 


.0 

.0 

.0 

.7 
• 4 


.1 

.1 

.1 

1.2 

1.2 

.0 

.5 

.7 

.3 

7 

.5 

.0 

2.2 

.A 

.2 

.6 


1 1.1 
0 .0 
1 3. A 

24  f .6 
7 .3 

17  .9 


.5 

.6 

.A 

.0 

.0 

.0 

.A 

.A 

ft 

.0 


t \ 


u 

.2 

.) 


16  1.7 

a i . a 
a 2.2' 


906  96.0 
361  97.2 
3a7  9A.0 


22  2.3 

8 l.A 
1A  3.8 


TOTAL 

NUMBER 


946 

377 

369 


34 

.7 

AU 

7.9 

4,704 

91.5 

31 

.6 

5,229 

15 

.5 

21B 

7.A 

2,728 

92.2 

12 

.4 

2,938 

19 

.8 

196 

8.6 

2,036 

90.5 

19 

' .8 

2,271 

13 

.2 

114 

1.9 

6,017 

97.9 

14 

.2 

6,143 

10 

.3 

75 

2.2 

3,274 

97.8 

0 

.0 

3,349 

3 

.1 

39 

l.A 

2,7A3 

98.1 

14 

.5 

2,796 

a 

1.6 

43 

8.5 

A59 

90.7 

« 

['  .8 

306 

e 

1.6 

A3 

8.5 

A39 

90.7 

r 

* .8 

306 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4 

/ 

.3 

31 

2.5 

1,229 

97.2 

4 

.3 

1,264 

2 

•3 

17 

2.8 

582 

96.7 

3 

.5 

602 

2 

.3 

1A 

2.1 

6A7 

97.7 

1 

.2 

662 

2 

.3 

7 

1.7 

A09 

98.3 

0 

.0 

A 16 

l 

.3 

A 

1.2 

322 

96.1 

0 

.0 

326 

1 

1.1 

3 

3.3 

87 

96.7 

0 

.0 

90 

4 

.3 

21 

l.A 

1,450 

97.9 

■ 10 

.7 

1,489 

2 

.3 

7 

1.1 

607 

98.7 

• 1 

.2 

613 

2 

.2 

14 ' 

1.6 

851 

97.4 

9 

■ 

1.0 

874 

0 

.0 

7 

8.0 

78 

'88.6 

3 

3.4 

88 

0 

0 

.0 

.0 

l 

6 

1.7  ' 
20.7 

56 

22 

94.9 

73.9 

2 

1 

3.4 

3.4 

. 59 
29 

53 

1.3 

162 

3.9 

A, 022^6.0 

4 

.1 

4,188 

26 

1.2 

77 

3, A 

2,155' 

96.5 

1 

• .0 

2,233 

21 

1.4 

B5 

A. 3 

1,867 

85.5 

3 

.2 

1,955 

9 

2.2 

27 

6.5 

385 

92.8  , 

3 

’.7 

415 

4 

2.3 

11 

».3 

162 

92.0  ■ 

■3 

.1.7 

176 

5 

2.1 

16 

6.7 

223 

93.3 

0 

. .0  . 

239 

0 

.0 

69 

37.7 

107 

58.5  . 

r 

3.0 

1# 

0 

i .0 

37 

3A.9 

66 

62.3 

3 

48 

106 

0 

f *0 

32 

A1.6  ■ 

A1 

I 

53.2- 

p 

4 

5.2 

77 

2 

.4 

20 

3.7 

523 

96.C 

2 

.4 

545 

2 

.4 

‘ 16 

3.A 

448 

96.3 

1 

.2 

465 

0 

.0 

A 

5.0 

75 

93.8 

1 

1.3 

60 

ic 


■ P6UU  JUNIOR  CULLlCt 

PA  TOTAL  3 .2 

M 

)).) 

17 

1.2 

PA  F WALt  2 .2 

344 

37.7 

7 

.8 

’ PA  HALE  1 .2 

FA  STATE  U A* IN  CAMPUS 

1)2 

30.9 

10 

2.0 

PA  total  J)  .1 

4)4 

1.7 

76 

.3 

PA  FEMALE  12  .1 

2)1 

2.4 

39 

.4 

PA  HALE  21  .1 

PA  STATE  0 AlUUUM  IAN 

20) 

1.3 

37 

.2 

PA  TOTAL  0 ,0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  HALE  0 .0 

1 PA  STATE  0 ALTOONA  CAN 
1 PA  TOTAL  5 .3 

0 

.0 

0 

.0 

2) 

1.7 

3 

.2 

PA  FEMALE  2 .4 

14 

2.6 

0 

.0 

PA  MALE  3 .3 

P4  STATE  0 BEAVER  CAMPUS 

11 

1.2 

3 

.3 

PA  TOTAL  1 *1. 

18 

1.9 

0 

.0 

, PA  FEMALE  1 .3 

7 

2.4 

0 

.0 

PA  NALE  0 .1) 

PA  ST  U BENREftO  COLLEGE 

11 

1.7 

0 

.0 

PA  TOTAL  1 .1 

23 

1.6 

2 

.1 

PA  FEMALE  0 .0 

17 

3.1  i 

2 

.4 

PA  MALE  i ; .1 

•PA  STATE  U BERKS  CAHPyS 

6 

.7 

0 

.0 

PA  TOTAL  A .S 

2 

.3 

4 

.$ 

PA  FEMALE  2 1.1 

2 

1.1 

0 

.0 

PA  MALE  \ 2 .3 

PA  STATE  U CAPITOL  CAMPUS 

0 

.0 

4 

.7 

PA  TOTAL  3>  .2 

47 

4.2 

2 

.1 

PA  FEMALE  2 ■ ,S 

32 

8*2 

l 

.3 

PA  MALE  1 .1 

PA  STATE  U OELABARE  CAM 

3) 

2.9 

.1 

.1 

PA  TOTAL  2 .2 

37 

J.) 

4 

.4 

PA  FEMALE  1 .3 

18 

Xi 

1 

.3 

PA  HALE  1 .j 

PA  STATE  U OUB01S  CAMPUS 

19 

2.4 

3 

.4 

PA  TOTAL  3 .6 

1 

.2 

l 

.2 

PA  FEMALE  0 .0 

‘ 0 

.0 

0 

.0 

PA  MALE  3 .a 

PA  STATE  u FATETTE  CAMPUS 

l 

.3 

1 

.3 

PA  TOTAL  2 .3 

13 

1.9 

1 

.1 

PA  FEMALE  1 .5 

4 

2.2 

1 

.3 

PA  MALE  1 .2 

PA  STATE  U MALIETON  CAM 

9 

1.9 

0 

.0 

PA.  TOTAL  3 .4 

4 

.) 

2 

.2 

PA  FEMALE  0 .0 

.4 

l 

.4 

PA  MALE  3 .5 

PA  STATE  U HUEESPOU  CAN 

i 3 

.5 

1 
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2 .1 

») 
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1 .1 

47 
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16 

1.7 
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AMERICAN  INDIAN  BLACK  A5IAN  OR. 

• .ALASKAN  NATIVE  ' NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 
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TCTAl 
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PA  TOTAL  ’ 0 .0 

PA  FEMALE  0 .0 

PA  MALE  0 

TEMPLE  UNIVERSITY 
PA  TOTAL 
PA  FEMALE 
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. PA  TOTAL  0 
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PA  TOTAL  0 .0 

PA  FEMALE  0 .0 

PA  MALE  .0  .0 
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PA  MALE  , 0 

U OF  PENNSYLVANIA 
. PA  TOTAL  7 

PA  FEMALE  I 

PA  MALE  6 

U OF  PITTSBG  MAIN  CAMPUS 
PA  TOTAL  125  .7 

PA  FEMALE  58  .7 

PA  MALE  67  .7 

U Of  PITTSBG  BRADFORD  CAM 
■ PA  TOTAL  0 .0 

PA  FEMALE  # 0 .0 

PA  MALE  0 .0 

,t£  0 'OF  PITTSBG  GREENSBG  CAM 
PA  TOTAL  1 < .1 

PA  FEMALE  I>  .3 

- PA  MALE  0 .0 

U Of  PITTSBG  JOHNSTNN  CAM 
PA  TOTAL  O'  .0 

PA  FEMALE  ' 0 .0 

PA  MALE  0 .0 

U OF  PITTSBG  TITUSVL  CAM 
PA  TOTAL  0 .0 

PA  FEMALE  0 .(J 

PA  MALE  0 .0 

UNIVERSITY, OF  SCRANTON 
PA  TOTAL  1 ■ .0 

PA  FEMALE  I .1 

PA  MALE  • 0 .0 


' * 

» 


$ 

0 .0 


.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


•74  90.2 
0,  .0 
74  90.2 


.1 

.0 

.1 


\ 


o 

ERIC 


3,372 
2,146 
1,226 : 


1B.7 


25.1 

12.6 


179'  1.0 
,80  1,0 


99  1,0 


1,260  7.0 

700  8.4 

560  5.8 


4,856  26.9 
2,944  35.2 
1,912  19.7 


13,145  72.7 
5,363  64.2 
7,782  80.0 


77.  .4 

45  , .5 
32  .3 


TOTAL 

NUMBER 


82 

0 

82 


18,078 

8,352 

9,726 


14 

’1.4 

' .8 

.8 

1 

.1 

23 

2.2 

1,005 

97.8 

0 

.0 

1,028' 

7, 

1.5 

. 1 

.2 

0 

.0 

8 

1.7 

451 

98.3 

0 

.0 

’■  459 

7 

1.2 

7 

1.2 

l 

.2 

15 

2.6 

554 

97.4 

0 

.0 

569 

18 

J.l 

3 

’.5 

1 

.2 

22 

3.7 

563 

95.4  V 

5 

.8 

590 

13 

2.4 

3 

.5 

1 

.2 

17 

3.1 

526 

96.3  , 

3 

» .5 

546 

5, 

11.4 

0 

.0 

0 

* itr 

.0 

5 

11.4 

37 

84.1 

2 

4.5 

44 

■ 2 

1.1 

0 

.0 

>:-o 

.0 

2 

1.1 

175 

96.7 

4 

2.2 

181 

2 

2*8 

0 

.0 

v 0 

.0 

2 

2.8  ' 

70 

97.2 

0 

.0 

72 

0 

•0 

^ * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

105 

96.3 

4 

3.7 

109 

557 

6.6  * 

153 

1.8 

94 

1.1 

811 

9.6 

7,382 

87.4 

256 

3.0 

8,449 

269 

f 

59 

1.8 

42 

1.3 

391 

11.9 

2,818 

8519 

71 

2.2 

3,280 

268 

3JP 

f 

'94 

l.t 

52 

1.0 

420 

8.1 

4,564 

88.3 

185 

3.'6 

5,169 

616 

3.3 

1,035 

5,5 

1,439 

7.6 

3,215 

17.0 

15,574 

82.2 

148 

.8 

18,937 

31? 

3.5 

449 

5.1 

670 

7.6 

1,490 

16.8 

7,319 

82.6 

57 

.6 

8,866 

303 

3.0 

586 

5.8 

769 

7.6  . 

1,725 

17.1 

8,255 

82.0 

91 

.9 

10,071 

24 

3.0 

v 2 

. .3 

2 

.3 

28 

3.5 

763 

96.3 

1 

,r 

792 

13 

4.4  ‘ 

o' 

.0 

1 

.3 

14 

4.7 

283 

95.3 

0 

.0 

297 

11 

2.2 

2 , 

.4 

1 

.2 

14 

2.8 

480 

57.0  . 

1 

.2 

495 

f 

.7 

.2 

.2 

P 

: 1 

r 

.0 

10 

1.0  . 

957 

99.0 

0 

.0 

967 

4 

1.1 

1 

.3 

.0 

6 

1.6 

364 

98.4 

0 

.0 

370 

3 

.5 

• 1 

-.2 

.0' 

A 

.7 

593 

99.3 

0 

.0 

597 

69 

2.2 

0 

.0 

1 

.0 

n 

2.2 

3,058 

97.7 

1 , 

. .0 

3,129 

38 

2.9 

0 

.0 

0 

.0' 

38 

2.9 

1,257 

97.1  '• 

0 

.0 

1,295 

31 

1.7 

JD 

.0 

1 

, .1 

32 

1.7 

1,801 

98.2  ' 

• l' 

.1 

.1,834 

7, 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.3 

511 

98.5 

1 

.2 

519 

7 

3.7 

0 

.0 

0 

.0 

. 7 

3.7 

i 183 

96.3 

0 

. .0 

a 190 

O' 

.0 

3 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

328 

99.7 

1 

,.3 

■ 329 

10 

.4 

O' 

.0 

0 

.0 

11 

.5 

2,379 

99.3 

5 

.2 

2,395 

3 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

' * 

.5 

756 

99.2  \ 

2 

.3 

762 

7 

.4  ' 

0 

.0 

. 0 

,.o 

7 / 

' .4 

1,623 

99.4 

3 

,2 

• 1*63-3 

i 


« UK SINUS  COLLEGE 


PA  TOTAL  1 

.1 

6 

.4 

2 

.1 

9 

,5 

PA  FEMALE  ’ 0 

.0 

'•"2 

.3 

1 

A 
4 ■ 

4 

.6 

PA  MALE  1 .1 

PALLET  F0K6E  NIL  UAH  JC 
PA  TOTAL  0‘  .0 

. 4 

.4 

•I 

. 4 

.4, 

. 5 

4.0 

0 

.0 

' 3' 

1 2.4 

PA  FEMALE  x fl  ■ 

.0 

• 0 

.0  ' 

0 

.0 

l 

16.7 

PA  MALE  O' 

VILLA  MARIA  COLLEGE 

io 

5 

,4.2 

0 

.0 

2 

1.7 

PA  TOTAL  0 

.0 

16 

3.4 

' i 

.9 

0 

.0 

PA  FEMALE  0 

.0 

16 

3.5 

1 

4 

.9 

0 

: .o 

PA'  MALE  0 

TILL AMOVA  UNIVERSITY 

.0 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

.0 

PA  TOTAL  11 

.2 

137 

2.2  ’ 

‘20 

.3 

20 

.3 

PA  FEMALE  7 

.3 

69 

3.0 

5 

.2 

8 

.4 

PA  MALE  4 .1 

aASHINGTON  JEFF  COLLEGE 

68  F 1,7 

15 

.4 

.12 

.3 

PA  TOTAL  0 

.0 

5' 

'.5  ; 

i 

.1 

2 

.2 

PA  FEMALE  O' 

.0 

0 

.0 

/ 0 

.0 

1 

.4 

PA*  MALE  0 

■AYNESWRG  COLLEGE 

.0 

5 

.7 

- i 

.1 

1 

A 

PA  TOTAL  1 

.1 

41 

5.4 

6 

.8 

0 

.0 

PA  FEMALE  1 

.4 

9 

3.6 

2 

.8 

0 

.0 

PA  MALE  0 .0 

REST  CHESTER  ST  COLLEGE 

32 

6.4 

4 

.8 

0 

.fi 

f 

PA  TOTAL  2 

.0 

M 395 

6.0 

13 

.2 

23 

.3 

PA  FEMALE  0 

.0 

■ 249 

6.5 

9 

.2  , 

14 

.4 

Pi  MALE  2 

RtSTMlNSTER  COLLEGE 

.1: 

1 w 

5.2 

4 

.1 

9 

.3 

PA  TOTAL  0 

.0 

24  . 

1.6 

0 

.0 

1 

.1 

PA  FEMALE  o 

*0 

10 

1.3 

0 

.0 

0 

.0 

PA  MALE  0 

rESTMORELANO  COUNTY  CC 

.0 

f ' 14 

.1.8 

0 

.0 

1 

.1 

PA  TOTAL  0 

.0 

53 

2.5 

17 

.6  ' 

11 

.5 

PA  FEMALE  0 

.0 

■ 30 

3.8 

10 

1.1 

• 7 

.8 

PA  MALE  0 

RlOENER  COLLEGE 

.0 

23 

2.0 

7 

* .6 

4 

.3 

PA  TOTAL  , l 

.0 

188 

7.1 

0 

.0 

3 

.1 

.0 

PA  FEMALE'  1 '0. 

.0 

91  • 

9.3 

0 

.0 

0 

PA  MALE  ' 1 

, rILRES  college 

.1 

97 

5.8 

■ 0 

.0 

3 

.2 

PA  TOTAL  0 

.0 

18 

.9 

0 

.0  ‘ 

''  0 , 

.0 

PA  FEMALE  0 .* 

.0 

2 , 

.2 

0 

,0  ' 

0 

.0 

PA  MALE  i, . 0 

rILLIAMSPORT  ‘AREA  CC 

.0 

16 

1.4  ■ 

0 

' .0 

0 

.0 

PA  TOTAL'  ■”  *’  2 

.1 

73 

3.1 

5 

.2 

19 

.8 

PA  FEMALE’ ■ -..U  . 

.’0 

27 

3.8 

3 

.4' 

2 

.3 

PA  MALE  W 2 
RILSON  COLLEGE  . f 

.1 

46  ' 

2.7 

2 

.1 

17 

1.0. 

PA  TOTAL  0 

.0 

12 

5.1 

0 

.0  ' 

1 

,4 

PA  FEMALE  0 

.0 

■ 12 

5.1 

0 

,.o  ‘ 

l 

.4 

PA-  MALE  0 

YESMVATH  BETH  MO$HE 

.0 

’ 0 

.0 

0 

/ .0 

* 

V 

.0 

PA  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  MALE  0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

,‘0 

.0 

PA  FEMALE^ 
PA  HALE  ■ 


.0 

.0 

.0 


52  ' 2.1 
21  2.5 
31  3.0 


2 * 

2 .2 
0 * .0 


.1 

.0 

.2 


11 

l;o 

1*660  98.8  ' 

’ 3 

.2 

1,680 

7 

1.0 

609  98.7 ' 

2 

.3, 

' 698 

10 

vr 

1.0 

971  .98,9 

•l 

• 

982 

8 

6.4 

91  72.8 

26 

20.8 

125' 

1 

16.7 

5 83.3 

“ o. 

•*  .0 

6 

7 

5.9 

' 86  72.3 

7 26 

2^.8 

P lW 

20 

•4.3 

445  95.7, 

0 

..0 

) 465 

20 

'4.3  ’ 

441  95.7 

• .0 

.0 

461 

0 

•0 

4 ioo.o 

p 

.0  ■ 

4 

188 

3.0 

5,918  95.4 

95 

1.5 

*4*201 

89 

3.9 

2,1‘60  95.1 

23 

1.0 

2,272 

99 

2.5 

3,758  95.6 

72 

1.8 

3,929 

8 

•.  959  98.9 

3 

’ .3 

970' 

l 

-.4 

281  99,6 

. 0 

.0 

, '282 

7 

1.0 

678  98.5 

- 3 

.4 

688 

48 

6.4 

703  93.4  . 

2 

.3 

753 

12 

4.7 

239  94.5 

2 

.8 

253 

u 

7 7 

*'  /U4  07  * 

R A* 

433  $ 6.5  . 

6,173  93.4 

. 6 

.1 

6,612 

272 

7.1 

3, .546  92.8 

3 

.1 

3,821 

161 

5.8 

2,627  94.1 

3 

.1 

2,791 

25 

1.6 

1,485  97.9 

7 

.5 

1,517 

10 

1.3 

743  98.7 

e 

.0 

753 

15 

2.0 

742  97.1 

7 

.9 

764 

81 

3.9 

1,998  96.1 

0 

.0 

.2,079 

47 

5.1 

876  94.9 

0 

.0 

923 

34 

2.9 

1, 122  97.1'  ' 

0 

<0 

1.1^ 

192 

7.3 

2,45<  92.7 

2 

.1 

2,648 

91 

9.3 

886  90.7  . 

0 

.0 

977 

101 

V.o'  • 

1,568  93.6  > 

2 

.1 

1,671 

18 

A 

2,017  97.4 

35 

1.7 

2,070 

2 

.2 

691  98.6  , 

- \ 11 

1.2 

904 

16 

1.4 

1,126  96.6 

•24 

2.1 

1,166 

99 

4.1  ■ 

2,289  ‘95.7  ' 

, 3 

.1 

2,391 

32 

4.5 

679  95.5 
1,610  95.8  ^ 

’*  0 

.0 

711 

67 

4.0  . 

3 

.2 

1,680 

13 

5.5 

215  91.1 

* , 
8 

3.4 

236 

13 

5.5 

215'  91. 1* 

T 8 

3.4 

236 

0 

.0  ■ 

■ . O.V,  > 

; 43/100.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

43 

0 

TO  * 

0 ' ,0-  ■ 

■ 0 

.0 

0 

O'. 

..0 

43  100.C 

0 

.0 

* 43 

56 

3.0 

1^* 793  95.8 

22 

1.2 

1,871 

23 

2.7. 

-619  97.2 

1 

.1 

843 

33 

3.2 

974  94.7 

21 

2.0 

1,028 

m 


I4Hk  A - ruTAl  UNDERGRADUATE  CMIULUM'  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  E DUCAT (Utt BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEA: 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1970  1 * 


i ' 

AMERICAN  INDIAN  . ./oLACfc  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  IWN-HISPAN1C  PACIFIC  ISLANDER 


PENNSYLVANIA 


■ TOTAL  ,W»|TE  . NON-RES I oent: 

HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER  X NUMBER  A NUMBER  t NUMBER  X NUMBER  / X . NUMBER  ! X,  LUMBER  ' X 


. CONTINUED 


TOTAL 

NUMBER 


..PENNSYLVANIA  TOTAL  i . 158  INSUTUTlUNS), 

PA  TOTAL  ' 478  .1  25.321’  7.4  * 2,48,7  .7 

PA  FEMALE;  ' 211  .1  14, OUT  8.7  . 1,0*2  .7 

PA  MALE  267  .1  11,314  , 6.2  1,425  .8 

, * ■ 

KHUOe  ISLAND 


V 

4,394  1.3  * 32,680  9.5  308,757 

2,234  1.4  17,519  10.8  143,465  88.7 

2,155  1.2  15,161  8,3  165,292  90.7 


tMHAlftTUN  COLLEGE 

kl  TOTAL  4 1 .2  • 24  4.4 

.Ri  FEJtttE  "0  .0  13  '4.4 

Rl'  MALE  l .4  , 11  4.3 

tfkdwN  UNIVERSITY 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.2 

.0 

.4 


26  4.7 

13  4.4 

13  5.1 


510  92. "6 
278  93.9 
232^1,0 


2,454  IT 

731  .5* 

1,723  , .9 


15  2.7 

5 1.7 

10  3.9 


ERIC 


343,891 
161,715  . 
182,176  ■* 


551 

296 

255 


. kl  total 

i .1 

336 

• 6.7 

.101 

2.0 

38 

.8 

478/ 

9.5 

4,461 

88.5 

104 

2.1 

5,043 

kl  FEMALE  2 .1 

165 

7.8 

43 

2.0 

14 

.7 

224 

10.6 

1,874 

88.4 

23 

121 

2,121 

Kl  Hlz 

1 .0 

171 

5.9 

58 

2.0 

24 

'.8 

254 

8.7 

2,587 

88.5  ’ 

81 

2.fl 

2,922 

okYANT  COLLEGE  OF  BUS  ADM 

kl  total  i ,o-  . 

24 

• 4 

. 9 

.2 

,-6 

.2 

40 

l.L 

3,875 

96.8 

9 

.2 

3,924 

kl  FEMALE.  . 

U .0 

12 

.9 

4 

.3 

2 

.1 

18 

1.3 

1,325 

,98.3  » 

5 

.4 

1,348 

nE  HALE 

l .0 

12. 

.5 

5 

.2 

4 

.2 

22' 

.9 

, 2,550' 

99.0 

4 

.2 

2,576 

JUHNSUN  i WALES  COLLEGE 
Kl  TOTAL  r 12'  ,6 

448 

8.9 

37 

..7  • 

105  , 

2.1 

622 

12.4 

4,376 

87.3 

12 

.2 

5,010 

' kl  PENAL E 

i .i 

' 130 

14.3  , 

13 

1.4 

52 

5.7 

197 

21.7  ’ 

707 

77/9 

4 

.4 

908 

*1'  MALE' 

30  .7  • 

318 

7.B 

24 

• 6 

53 

1.3 

425 

10.4 

3,669 

89.4 

8 

\,2 

4,102 

PROVIDENCE  COLLEGE 
.11  TOTAL  2 • .1 

29- 

.9 

a . 

,-o 

• 0 

t 

.0 

I 

31 

.4  , 

3r305 

98.9 

6 

.2 

3,342 

k I, FEMALE 

,,2:  »2 

9 

.7 

' o ■ 

.0 

0 

.0 

11 

.9  ' 

1,261 

99.0 

.2 

.2 

1,274 

Rl  MALE 

• U .0 

2D 

1.0 

0 

.0  ’ 

0 

.0 

J 2° 

1.0 

'2,044 

98.8 

4 

.2 

" 2,068 

KHUOE  ISLAND  COLLEGE 
kl  TOTAL  l7  .4 

j 

167 

• 4.0 

18 

.4 

22 

J 

** 

. 5.4 

3,882 

93.3 

54 

1.3 

4,160 

KL  FEMALE 

5 .2 

' 103 

3.7  • 

11 

.4 

15 

.5 

134 

4.B 

2,660 

94.5 

21 

.7 

2,815^ 

' ’ R7  MALE  . 

12  ,i 

04 

4.8 

7 

.5 

7 

.5 

90. 

6.7 

1,222 

90.9  ' 

33 

2.5 

1,345 

KHOOE  ISLAND  JR  COLLEGE 
Kl,  TOTAL  9 u 

82 

1.5 

11 

.2 

11 

.2 

113 

2.1 

5,248 

97.9 

' ' 0 

.0 

5,361 

Kl  PcNALE 

4 .1 

50 

1.8 

4 

.1 

7 

.3 

' 65  . 

2.4 

2,668 

97.6 

0 

.0 

' 2,733 

Kl  MALE'  . 

5 .2 

-32 

1.2 

7 

.3  J 

4 

.2' 

48 

1.8 

2,580 

98.2 

0 

.0 

2,628 

‘.ki  school  of.  design 
kl  TOTAL  . 1 .1 

34 

' 2.B 

t 

13 

1.1 

19 

1.5 

67 

5.4 

1,145 

92.7 

23 

1.9 

1,235 

ki  FEMALE  ■ 

U .0 

'12, 

1.8 

6 

.9 

'6 

.9 

24 

3.6 

'628 

95.0 

’ 9 

1.4 

661 

Kl  MALE 

1 .2 

22 

3,8 

7 

1.2 

13 

2*3 

43 

7.5 

517 

90.1 

14 

2.4 

574 

kJGEk. WILLIAMS  C MAIN  LAM 
■Hi  .TOTAL  2 .1 

.85 

% 

4.3 

l 

.1 

25 

1.3. 

V 

113 

5.7 

1,644 

93.3 

19 

1.0 

1,976 

kl  htnALt 

0 .0 

29 

4.2  - 

0 

.0 

9 

1.3 

38 

5.5 

o5Q 

94.5 

0 

.0 

688 

Kl  MALE  2 .2 

kJGEK  Mia  [AMS  C FROM  Bk 

56 

4.3 

1 

.1  - 

' 16 

1.2 

75 

5.B 

1,164 

92.7 

19 

1.5 

1,288 

kl  TuTAL' 

' 0 *u 

30 

3.9 

0 

.0 

9 

1.2 

39 

5.1 

714 

93.8 

r 

8 

1.1 

761 

kl  FEMALE  ; U .0  /? 

. . , Q . 

8 

1D.4 

0 

.0  ■ 

1 

9 

11.7. 

68 

88.3 

0 

.0 

77 

kl  HALE  , 

0 ,0 

22 

3.2  ' 

0 

.0 

8 

1.2 

30 

4.4, 

646 

94.4 

8 

1.2 

684 

SALVfc  MElifa-N&fPufcu 


HI  TOTAL  . 

6 

.5- 

434 

3.3 

*.  -'3 

.2 

17 

1.3 

6.9 

5.2 

1.247  94,6 

2 

.i 

1,318 

V k 1 FEMALE  '• 

l 

.1 

• 13 

1.4. 

l 

.1, 

6 

..7 

21 

2.3 

900  97.6 

• 1,\  .1 

922 

„ Rl  HALE  1 5 

•'  if  UF  RHUUc  LStANU 

l.J 

30 

7.6 

. . 2' 

.5  / 

IV 

■2.8 

48 

12.1 

347  ,87*6 

. 1 .3 

l 

396 

Al’IOTAi..  . 

n 

.3 

122 

1.3 

. . . & 

.4  *' 

26 

.3 

210 

2.2 

9,044  94.4 

1281  1.4  . * 

9J82 

>4,464 

•AlttNAlE  . 

‘ v, 

u 0 

*.  47 

1.1 

* » 

.4 

9 

.2 

. 83 

t\9 

4,356  97.5,  4 
4,688  95. 4^ 

V/ 

27 

: .6 

’ > Rl  . MALE 
AHJOb  ISUNO 

.u 

■ *3  * 

TOTAL / • 

75  l.i  . .19 

12  INSTITUTIONS) 

.4 

17 

.3 

127 

2.6 

101  2.1 

34,916 

ft!  TOTAL 

101 

.2 

,1.424 

3.V 

228 

.5 

279 

.7 

2.032 

4.8 

39,651  9«3, 

380  ■ 

.9 

42.063 

HI  FEMALE 

27 

.1  • 

391 

3.2 

98 

.5  , 

121 

.7 

837 

4.6 

17,375  94M 

97 

.5 

18,309 

Hi’  KA1/E 

74 

.3 

* 

833  1 

*•  130 

.5 

1S8 

.7 

1.195 

3.0 

^22,276  43.1: 

283  ‘U\ 

23,754 

SOUTH  CAROLINA  ■ . . 

4 A1AEN  TECHNICAL  E0  CENTER 
SCv  TOTAL  2 ,) , 

• 

♦ 

■ 205 

, * 

26.6  » 

5 

.6 

- J 

1 

0 

.0 

212 

27.5 

> 

1*8 

1 H 

72.5  -■ 

0 

•o  ; 

770 

■ St  FEMALE  , .0 

.U 

70 

>3,3  . 

1 

.5 

0 

.0 

71 

33.6 

1)9 

66.2 

0 

.0 

210 

SC'  MALE  2 

.4 

133 

aa:  , , , 

>4 

.7 

\ -o 

• .0 

141 

25.2 

M9 

74,8. 

0 

.0 

560 

ALLEN  UNIVERSITY  . • 
. SC  TOTAL  0 

•o. 

t 

,467 

95.3  , 

0 

1 * 

.0 

O' 

.0  • 

467 ' 95.3 

r 

1 

' 1 

.2 

22 1 

4.5 

490 

SL  FEMALE  0 

; [9 

2)4 

99.2 

0 

.0, 

0 

.0 

!254 

99.2 

■ .0 

2 

.8 

256 

ft  MALE  0 

4° 

213 

91.U 

0 

.0 

0 

.'0 

213 

91.0 

\ 

• .4 

20 

8.5 

234 

ANDERSON  COLLEGE  > 
SC  TOTAL  1 

A 

99 

8.2 

0 

.0. 

l 

.0  ' 

.100 

8.3 

1,098 

91.3  . 

5 ( 

1,203 

St  FEMALE'  ' 1 

.1 

34 

8.8 

0 

.0 

0 

.0 

55 

8.9 

■560 

90.8.. 

2 ' 

9 .3 

617 

SC  MALE  0 

.U  ' 

45 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

95 

7.7 

<538 

91.8 

3 

.5 

586 

dAPT  college  at  lhaStn 
' St  TOTAL  -1 

.0 

301 

U.l  » ' 

2 

.1 

5 

.2  N- 

309 

13.5* 

183 

86.5 

0 

.0 

2,292 

St. female  0 

•u 

Ul 

io.O 

0 

.0 

0 

.0  . 

181 

16.0 

14.7 

86.C 

0 

.0 

1,128 

sc  male.  i 

.1 

120 

10.3 

2 

.2 

5 

.4 

128 

11.0 

1,036 

89.0 

0 

.0 

1,164 

bcAUFORT  TECH  ED  CENTER  . 
SC  TOTAL  ’ l .1  • 

1 

466 

55.J 

0 

.o' 

* 

4 

.5 

t , 

, 971 

55’.5 

44,2 

2 

.2 

848 

St  female  0 

•u 

457 

63.3 

■.  0 

.0 

2 

.8 

159 

64,1 

L 

88 

35.5 

1 

.4 

248 

sc  male  ,jI 

.2 

309 

31.5 

0 

.0 

2 

.3 

312 

52.0 

287 

47.8 

1 

.2  _ 

600 

oENEOlCT  COLLEGE 
SC  TOTAL  - ' U 

.0 

D 

1,967 

99.2 

0 

.0 

0 

.0 

1,967 

99.2 

0 

•.0  • 

15 

.8 

1,982 

SC  female  6 

.0 

1,263 

99.7 

0 

.0 

0 

.0 

l'¥ 

99.7 

0 

‘.0 

4 

.3 

1,267 

SC  MALE  0 

.0 

704 

98.5 

0 

.0 

0 

.0 

*9 

98.5 

0 

.0 

11 

1.5  . 

715 

BUB  JUNES  UNIVERSITY 
SC  TOTAL  0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

o, 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

SC  FEMALE  . 0 

.0 

0 

.0 

•o 

.0  ' 

0 • 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

SC  MALE  0 

.0 

0 

.U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

central  nESleyan  college 

SC  TOTAL  0 .0 

. 29. 

7.0 

0 

.0 

0 

.0 

> 

29 

7.0 

308 

90.3 

9 

2.6 

341 

st  female  o 

.0 

4 ' 

2.6 

0 

.0 

0 

.0 

4 

2.6 

.150 

96.2 

2 

1.3 

156 

SC  MALE  * U 

.0 

20 

10.8  , 

0 

.0 

0 

.0 

20 

10.8 

158 

85.4 

7 

3.8 

185 

LHESTEAFLD-HAALbORO  TECH  ' 


St  > total 

3 

.5 

233 

39.6 

0 

.0 

0 

.0  \ 

WM 

40.1 

353 

59.9 

0 

.0 

509 

St  FEMALE 

1 

.6 

82 

4B.2 

0 

.0 

0 

ft 

48.6  ■ 

87 

51.2 

0 

.0 

170 

SL  MALE 

2 

.5 

151 

.36.0 

0 

.0 

0 

ft.,- 

\ 153 

36.5 

266 

63.5  , 

0 

.0  ‘ 

419 

tITtuEL  MILITARY  L OF  SC 
SC  TOTAL  0 .0 

71 

3.3 

0 

.0 

0 

•*  1 

.0 

71 

3.3 

1,989 

92.5 

91 

4.2 

2,151 

sc  female 

0 

.0 

3 

15.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

3 

15.0  . 

17 

85.0 

0 

.0 

20 

SC  MALE 

0 

.0 

68 

3.2 

0 

..0 

0 

.0 

68 

3.2 

1,972 

92.5 

91 

4.3 

2,131 

llaflin  college 

ft  TOTAL  . 

0 

.0 

995 

99.1 

0 

.0 

0 

.0 

995 

99.1 

3 

.3 

6 

•6 

1,004 

SC  FEMALE 

0 

.0  • 

6*38 

99.7 

' ' o 

.0 

0 

.0 

638 

99.7 

r 

.2 

1 

.2 

640 

SC  MALE 

0 "" 

'.0 

357 

98.1 

0 

.0 

0 

.0 

• 35V 

,,98.1 

2 

.5 

5 

1.4 

364 

O 


IN 


V 
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. WBICAN  INDIAN  SLACK  ' : ASIAN  OR 

ALASlUN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC* 

* ( • 1 

NUHbtR-  t NUMBER  \‘|  NUMBER  t NUMBER' 

1 \ 


PENNSYLVANIA 
HENSON  UNIVERSITY 


CONTINUED 


SC  TOTAL 

5 

.1 

- 119 

1.4 

SC  FEMALE  'i 

u 

CO 

. 49 

1.6 

SC  MALE  P 

»5 

.1 

70 

1.3 

CLINTON  JUNIOR  COLLEGE 

.SC  TOTAL 

0 

.0 

208  100.0 
81*100.0 

SC  FEMALE 

0 

.0 

SC  MALE  , 

0 " 

.0 

. 127  100.0 

■ J COKER  COLLEGE 
SC  TOTAL 

n 

u 

.0 

14.3 

sc  female 

.0 

34 

13.7 

. ’ SC  MALE 

0 ' 

.0 

34 

15.1 

college  of  charleston 

SL,  TOTAL 

.i 

.0 

231 

6.4* 

sc  female 

J . 

.0 

153 

^7.5 

5.0 

SC  MALE 

0 

.o' 

78 

COLUMBIA  UldLE  COLLEGE 

, • ■ 

• SC  TOTAL 

0 

• d* 

4 

.7  * 

SC  FEMALE 

0 

.0 

A 

1 

.4  . 

SL  MALE  , . 

COLUMBIA  COLLEGE 

0 

*0  ' 

3 

.9  ' 

•SC!  total 

Vi 

.1 

84 

10. 0 

sc  female 

.1 

. 64 

10.1 

sc  male  , 

CONVERSE  CaiEGE 

0 

.0 

0 

. .0 

‘SC'  TOTAL 

0 

.0 

14 

1.9 

SC  FEMALE 

o. 

.0 

•<  14 

1.9 

SC"  'MALE 
ERSKINE  COLLEGE 

0 

.0 

l . o 

.0 

SC  TOTAL 

u 

.,o 

46 

6.8 

SC  FEMALE 

0 

.0 

29 

9.0 

. SC  MALE 

0 

.'0 

• ‘17 

4.8 

FLORENCE  0 ARLINGTON  TECh 

SC  TOTAL 

3 

.2 

762 

38.5 

SC  female  \ 

0 

.0 

285 

38.6 

SC  MALE 

3 

.2 

477 

38.3 

FirtNClS  MARION  COLLEGE 

. ’ 

SC  TOTAL 

0 

.0 

267 

12.8 

SC  FEMALE  * 

0 

.0 

164 

16.5 

SC  MALE  0 .0 

friendship  Junior* college 

• SC  TOTAL  V 1 .5 

sc  female  0 

;64  £ 1 


.0 

.7 


FURMAN  UNIVERSITY 
SC  TOTAL  2 .1 

SC  FEMALE  0 .0 

SC'  MALE  i .2 


O 

ERIC 


123  9.9 

155  80.7 
*8  87.3 
107  \78.1 


73 

35 

38 


3.4 

0.6 


if 


TW  RHITE  NCN-RESIOENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ACIEN 

I NUMBER  8 NUMBER  I NUMBER  I 


18  .2 

6 • .2 
12  .2 

l -0  *0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

L 0 .0  . 


.1 

.1 

.1 


0 .0 
0 '■  .0 
ft’  .0 

0 .0 
0 * .0 
0 .0 


149  1.7 

59  1.9 

90  1.6 

208  100.0 
81  I9h0 
127  IOO.V 

68  14.3 
34*  13.7 
34  15.1 

I- 


\ 


8,313  97.2 
2r994  97.7 
5,319  97.0 

0 '.0 

0 .0 

0 .0 

406  85.7 
AS  86.3 
191  84.9. 


90 

43 


1.1 

.4 


77  1.4 


\ 


.0 

.0 

.0 


0'  .0 

0 .0 

0 .0 


A 

-4 

.i 

23$ 

1 6.6 

3,3)5  .92.6 

26 

.7 

1 

' 156 

\ 7.7 

1,862 

91.7 

13 

.6 

• 1 

3 

.2 

' 83 

l5-3. 

1.473 

93.9 

13 

.8 

.5  • ’ 

9 

1.5 

16 

b 

563 

94.9 

. 14 

2.4 

•0,  . 

3 

1.2 

4 

1.6 

248 

96.9 

4 

1.6 

.9 

6 

1.8 

. .12 

3.6 

/ 315 

93.5 

10 

3.0 

V 

* 

.0 

3 

.4 

‘ 88 

10.4 

751 

89.1 

4 

.5 

*0 

. 3 

.4 

88 

10.6 

742 

69.0 

4 

.5 

•O' 

0 

.0 

•0 

.0 

9 100.0 

0 

.0 

. 0. 

15 

f 

2.0 

731 

98.0 

' 0 

.0 

• 1 

0 

.0  1 

15 

2.0 

723 

98.0 

' 0 

.0 

•0 

0 

.0  . 

0 

L •»' 

8 100.0 

0 

.0 

• 0 

3 

.4 

49 

7.3 

606 

90.2 

17 

2.5 

• 0 

1 

30 

9.3 

287 

89.4 

4 

1.2 

• 0 

2 

.6 

19 

5.4 

319 

90.9 

13 

3.7 

.1 

1 

.1 

766 

' 38.6 

1,204 

60.8 

8 

.4 

• 0 

0 

.0 

285 

38.8 

442 

60.2 

i 

1.0 

.2 

•1 

.1  • 

483 

38.8 

762 

61.2 

l 

.1 

.2 

0 

'.0 

291 

13.0 

1,941 

86.8 

5 

.2. 

.1 

fly’ 

.0  . 

165 

16.6 

827 

63.1 

3 

.3 

• 2 

0 

.0  ■ 

126 

10.1' 

1,114 

89.7 

2 

.2 

.0 

1 

.5 

157 

81.8 

8 

4.2 

Jb 

27 

14.1 

• 0 

0 

.0 

48 

87.3 

0 

.0 

7 

12.7 

*0 

1 

.7 

109 

79.6 

8 

5.8 

20 

14.6 

•2 

8 

.4 

88 

4.0 

2,076 

95.5 

10 

. .5 

i3 

2 

.2 

40 

4.1 

936 

95.6 

3 

.3 

.2  . 

6/ 

1 .5'  ' 

48 

4.0 

1,140 

95.4 

7 

.6 

,4 


TOTAL 

NUMBER 


6,552 

3,066 

>5,4# 

208 

81 

127 

474 
* 249 

’ • 225 

3,600 

2,031 

1,569 

593 

256 

337 

843 

834 

9 

V 746 
738 
8 

672 

321 

351 

1,980 

734 

1,246 

2,237 

995 

ltKz 

192 

55 

137 

2,174 
■ 979 

1,195 


GA6ENV1UE  TEC-H  COLLEGE 


SC  TOTAL  0 

.0 

804  12.1 

29 

.4 

SC  FEMALE  0 

.0 

356  13.4 

14 

.5 

SC  MALE  0 

.0 

448  11.2 

15 

.4 

HOAAr-GftftOETOM  TECH  C 
SC  TOTAL  3 .3 

250  22.3 

2 

.2 

SC  FEMALE  . 2 

.7 

86  29.8 

1 * 

.3 

SC  MALE  1 

.A 

I 64  19,7 

l 

.1 

lANOEX  COLLEGE 
SC  TOTAL  0 

-.0  I1 

268  15.9 

» > 

0 

.0 

St  FEMALE  0 

•o. 

186  19.3 

. 0 

.0 

SC  MALE  0 

.0 

' 82  11.4 

0 

'.0 

limestone  COLLEGE  • . 
SC  TOTAL  0 

.0 

131  18.2  . 

2 

.3 

SC  FEMALE  0 

.0 

42  13.5 

2 

.6 

SC  MALE  0 

.0 

89  21.8 

0 

.0 

MEOICAL  UNtVERSljY  OF  St  . 
SC  TOTAL  3 .3 

67 

6.7 

4 

.4 

SC  FEMALE  . 3 

.4 

58 

7.6 

3 

'.4 

SC  MALE'.  o' 

.0' 

9 

3,6 

1 

.4 

Ml  OL AMOS  TECH  COLLEGE 
st  TOTAL  3 

.1 

* / # 

1,383  30. 

/ 

9 

.2 

SC  FEMALE  1 

.1 

633  37.3 

. 3 

.’2 

SC  . MALE  . «2 

.1 

750  26.4 

6 

.2 

MORRIS  COLLEGE  ' , 
SC  TOTAL  ' . 6 

.0 

572  100.0 

0- 

.0 

SC  FEMALE  0 

.0 

.350  100.0 

0 

.0 

SC  MALE  ‘ o 

CO  ’ 

222  100.0  * 

0 

.0 

NERBEAAY  CULLEGG 

SC  TOTAL  0 ;0  51  6.2  0 .0 

SC  FEMALE  , 0 .0  • 12  3.9  * 0 .0 

SC  HALE  0 .0  39  7.6  v 0 .0 

NORTH  GREENVILLE  COLLEGE 


sc  total  * 0 

.0 

63  11.3 

0 

.0 

?SC  FEMALE  0 

.0 

34  15.2 

0 

.0 

SC  MLE  0 .u 

ORANGEBURG  CALHOUN  TECH  C 

29  8.7 

0 

.0 

SC  TOTAL  1 

.1 

. o35  46.4 

0 

.0 

SC  FEMALE  1 

.2 

\ 231  44.6 

0 

.0 

SC  MALE  0 

PIEDMONT  TECH  COLLEGE 

.0 

404  47.5 

0 

.0 

SC  TOTAL  * l 

..1 

594  37.0 

0 

.0 

St  female  0 

.0 

209  39.3 

0 

.0 

SC  . MALE  1 

PRESBYTERIAN  COLLEGE 

.1 

365  35.9 

0- 

.0 

SC  TOTAL  0 

.0 

22  2.7 

0 

.0 

SC  FEMALE  0 

.0 

5 1.4 

0 

.0 

SC  MALE  0 

SC  STATE  COLLEGE 

.0 

17  3.7 

O' 

« 

...0 

SC  TOTAL  ' 0 

.0 

2,894  98.7 

0 

.0 

SC  FEMALE  0 

.0 

1,616  99.2 

0 

.0 

SC  MALE'  0 .0 

SPARTANBURG  HETH  COLLEGE 

1,278  98.2 

0 

.0 

;SC  TOIAL  U 

.0 

199  17.5 

0 

.0 

sc  female  0 

.0 

117'  22.3  . 

O’. 

.0 

SC  MALE  0 .0 

SPARTANBURG  TECH  COLLEGE 

'8'2  ’13.4 

0 

.0 

SC  TOTAL  2 

.1 

. - 273  1 7.3  ' 

7 

.4 

Si  FEMALE.  0 

.0  • 

ioi  20.7 

4 

.8 

SC  MALE  2 

.2 

''  172  15.7 

3 

.3 

ERJC 

' L* 


.1 

840 

12.6 

5,805 

67.0 

27 

pf, 

4,672 

.1 

372 

14.0 

2,282 

85.6 

12 

.5 

1666 

.1 

468 

11.7 

3,523 

17.9 

15 

« 

' .4  v 

m 

.0  . 

255 

22.7 

(64 

77.1 

2 

.2 

r 

1,121 

.0 

89 

30.8 

200 

69.2 

0 

.0 

2(9 

.0 

f 166 

20.0 

664 

79.8 

2 

.2 

832 

.0 

268 

15.* 

\ 1,404 

83.2 

15 

.9 

1,687 

.0 

1 186 

19.3 

775 

80.2 

’ 5 - 

.5 

966 

.0 

82 

ll«4 

629 

67.2 

10 

1.4 

721 

.0 

133 

18.4 

588 

81.6 

% 

0 

.0 

721 

.0 

44 

14.1 

268 

85.9 

0 

.0 

312 

.0 

89 

21.8 

320 

78.2 

.0 

409 

.7 

81 

8.0 

925 

91.9 

' 1 

.1 

1,007 

.7 

69 

9.1  ' 

690 

90.9 

: o 

.0 

759 

.8 

12 

4.8 

235 

94.8  ’ 

i 

■ .4  ' 

248 

.0 

1,395 

30.7 

3,137 

u 

.2 

4,543 

.0 

637 

37,5 

,1,059 

6*3 

3 

.2 

1,699 

.0 

758 

26.7 

2,078 

73.1 

; 8 

• .3 

,2*844 

.0-  ■ 

572 

100.0 ' 

f 

Co  ;■ 

• 

• 0 

.0 

572 

.0 

350*100.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

350 

.0 

222  100.0 

* 0 

.0 

0 

.0 

222 

.0 

i 

51. 

6.2 

764 

93.2 

5 

.6 

820 

.0 

12 

3.9 

292 

95.4 

■ 2 1 

.7 

306 

.0 

39 

7.6 

472 

91.8 

3 

.6 

514 

.0 

63 

11.3 

495 

88.7 

o' 

.0 

558 

.0 

34 

15.2 

190 

84.8 

0 

.0 

224 

.0 

29 

8.7 

305  ^91.3 

0 

.0 

334 

.1 

637 

46.5 

729 

53.3 

3 

.2 

1,369 

.2' 

233 

45.0 

284 

54.8 

1 

.2 

518 

.0 

404 

47.5 

445' 

52.3 

2 

.2 

851 

.0 

595 

37.1 

1,007 

62.7 

3 

.2 

1,605 

.0 

■'  209 

39,3 

323 

60.7 

0 

.0 

532 

.0  386  36.0  t.  684  *63.7  ; J (3  .1,073 


.0 

22 

2.7 

798 

96.8 

4 

.5 

824 

.0 

5 

1.4 

354 

98.3 

1 

' .3 

360 

-.0 

17 

3.7 

444 

95.7 

3 

.6 

464 

.0 

2,894 

98.7 

31 

1.1 

6 

.2 

2,931  ' 

.0 

1,616 

99.2 

13 

.8 

0 

.0  • 

1,629 

.0  j 

1,278 

98.2 

18 

1.4 

6 

1,302 

.2  / 

201 

17.7 

933 

82.3 

. ,0 

.0 

1,134  * 

.2 

118 

22.5 

406 

77.5 

'0 

.0 

524  ' 

.2 

83 

13.6 

, 527 

86.4 

0 

.0 

610 

.2  ‘ 

285 

18.0. 

1,293 

81.7 

* 4 

.3 

1,582  , 

.4 

107 

22.0 

378 

77.6 

2., 

,4 

487 

.1 

4 

178 

1 16.3 

915 

83.6  • 

2 

.2 

1,095 

36? 


7 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

90 

0 

0 

0 

0 

7 

5 

2 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

' 0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

2 

•1 

1 

3 

2 

1 
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AMERICAN  I NO  UN  M.ACR  ASIAN  Of 
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TOTAL  wtlTE  NON-PESIOENT 

MINORITY  , . NtlN-HlSPANIC  ALIEN. 


Number  ■ t number 
SMh  CAROLINA  CONTINUED 


l NUMBER 


sc  total.  o .0 

440 

40.6 

SC' FERALE  0 .0 

u* 

45.1 

SC  , RALE  ’ 0 .0 

326 

39.3 

tai-comtt  teih  COLLKE 

SC  TOTAL  6 .3 

3*7 

16.2 

SC  FERALE  i .1 

162 

20.7  . 

SI  HALE  .5  ;j 

225 

14.0 

TR10ERT  TECH  C-PALRER  CAN 

SC  TOTAL  1 .1 

1.140 

*4.  8 f 

SC  FEMALE'  l .2 

4*2 

75.1 

SC  RALE  -0  .0 

*78 

*2.1 

TAIOERt  TECH  C-NuRTh  LAR 

SC  TOTAL  3 .1 

1,426 

46.3 

SC  FERALE  0 .0 

477 

>1.2  > 

SC  RACE-'  J ,J 

9 47 

>4.2  * 

it  Total  iv  .1 

St  FtMALE  A .1 

SC  RALE  U .2 

U I#  SC  AT  AUEN 
SC  TOTAL.  ■ I .1 
SC  FEMALE  i .1 

SC  RALE  C .0 

U OF  St  AT  ALLENDALE 
SC  TOTAL  o .0 

SC  FERALE  0 .0 

SC  RALE  ’ 0 .0 

U OF  SC  AT  tfAUPlAT 
SC  TOTAL  1 .3 

SC  FERALE  i .5 

iC  RALE  (,  .0 

U OF  SC  AT  CQNVAY 
SC  TOTAL  , i .1 
SCFENALE  i ; 1 , 1 

SC  ' RALf  1 .1 

U' OF  SC  AT  LANCASTER 
SC  .TOTAL  0t  .0 

SC  FEMALE,  O ' .0  ■ 
SC  . RAtf  '•'o’  .0 
0 Of  SC  AT  SPARTANBURG 
sc  TflTAl  . • t:  .i 

SC  FERALE  1 .1 

•SC  hale  0,0 

0 OF  sc  AT  SORTER 
SC  TOTAL  2 .* 

SC  FERALE  2 .7 

0 .0  • 


1,743,  10H 

l*02o  13. i 
>17  (.3 


'SC  > ,HALE 


13.2 
111  14.1 
To  12./ 

T3  21.3 
. S4  28.4 
19  12.5 

Kl  2J.5  * 

>6  30.1 
24  15.7 

139  10.1  . 

98  14.6 
• 41  5.9  , 

9T  14*.  5 
' ^ .'57  1 1>5 

40  iu6 4 . : 

138  7.5 

77  4,1 

61  A.l 

i 

100  18.8 
55  20.4^  ’ 

45  17.2 


5 
2 
J 

6 

. I 
5 

1 

1 
0 

2 

. 0 

2 

48 

21 

27 

0 

0 

0 ■ 

0 

0 

0 


2 

0 

2 

3 

3 

0 


RIME* 

■* 

I 

* 

NUMBER  l 

, i 

Number  % 

NUMBER 

. /■* 

1 

.5 

.0' 

3 

.3 

448  41.4 

635  58.6 

0 

.0 

2 

.8 

118  46.6 

135  53.4 

0 

.0 

l 

.1 

330  39.8 

500  60.2 

0 

.0 

.} 

0 

.0 

399  16.7 

1,977  82.8 

11 

.5 

• I 

17 

.0 

164  21.0 

615  78.7 

2 

.3 

• 3 

C 

>0 

235  14.6 

. ^1,362  84.8 

9 

- .6 

.1 

0 

.0 

1,142  66.9 

564  33.1 

0 

.0 

.2 

0 

.0 

75/4 

151  24.6 

0 

.0 

•0 

0 

.0 

4 

178  62.1 

413  37.9 

0 

.0 

*1 

4 

M 

1,433  46.6 

1,6.42  53.4 

0 

.0 

.0 

*1 

1 

1..1 

‘ 478  51.-3 

453  48.7 

0 

.0 

3 

.1 

955  44.5 

1,189  55.5 

% 

0 

.0 

• 3 

55 

■ .3  ( 

1,865  llCt 

14,160  88.1 

-54 

,3 

• 3 

20 

*3 

1,073  14.4 

6,336  85.3.  ' 

17 

.4 

• 3 * 

35  ' 

.4 

792  9.2 

7,824  90.4  . 

V 

37 

*0 

C 

.0 

* 188  13.3 

' 1,227  66.7 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

112  14.2 

678  85.8 

0 

.0 

•0 

0 

. .0 

76  12.2 

549  87.8 

0 

.0 

.0 

0 . 

.0 

73  21.3 

269  78.7 

0 

.0 

*0 

0 

.0 

54.  28.4 

136  71.6 

0 

.0 

♦0 

0 

.U 

19  12.5 

133  87.5 

0 

.0 

.3 

2 

.6 

85  24.6 

260  75.4  7 

0 

.0 

• .0 

9 

.0 

57  30.p 

129  69.4 

0 

.0 

♦6  f 

2 

1.3 

28  17.6 

131  12.4  ,> 

0 

.0 

.5 

1 

.1 

149  -10.9 

1,221  19.0 

2 

i 

• 0 

.1 

;.fr 

•6 

0 

.0 

103  15.3 

• • a*  m*? 

1 

.1 

/ 

46  6.6 

2 

.3 

.0 

1 

.1 

98  14.6 

571  ,85.4 

0 , 

.0 

•0 

l 

.3 

581  17.8- 

' '267  82.2  f 

O' 

.0 

’.0- 

’0" 

CO, , 

40  11.6 

304  88.4 

0 

.0 

.1 

c 

.0 

141  7.6 

1,703  92.4 

* 0 

.0 

•0 . 

0 

.0 

78  9.2 

767  90.8 

0 

.0 

.2 

0 

7° 

63  6.3 

936  93.7 

> 

0 

.0 

•6 

5 

.9  ' 

110  20.7 

421.  79.3 

VO 

.0 

LI 

■ J 

1.1 

63  23.3 

207  ' 76.7  . 

\o.  . 

.0 

#0 

‘ 2 

s t 1 

< ' 

47  18.0 

214  ‘82.0  • 

. 0 
* 

.0 

a 


total 

NUMBER 


1.083 

253 

830 

2.317 

711 

1«606 

1.706 

615 

1.091 

3,075 

931 

2,144 

( 

16.079 

7.426 

8,653 

MIS 

790 

625 

* 342 
190 
152 

345 

186 

159 

1,372 

673 

699 

669 
325 
. ** 

1,844 

845 

M9 

531 

2T0, 

261 


U OF  SC  AT  UNION 


te 


SC  TOTAL 

0 

.0 

55  20.5 

l 

.4 

.0 

.0 

56 -'20.9 

212 

79.1 

0 

.0 

SC' FEMALE 

-0 

.0 

26  20.7 

0 

.0 

0 

.0 

28 

20.7 

107 

79.3 

. 0 

.0 

SC  MALE 

1) 

.0 

27  20.3 

. 1 

.8 

0 

.0 

26 

21.1 

105 

78.9 

. 0 

.0 

VO  JR  HE  ES  COUEGE 
SC  TOTAL, 

0 

it 

997  97.6 

0 

.0 

0 

.0 

. 997  ,97.8 

1 

.1 

21 

2.1 

SC  FEMALE 

0 

599  99.7 

0 

.0 

0 

.0 

599 

99.7 

1 

.2 

1 

.2 

SC  MALE 

0 

.0 

396  95.2 

0 

.0 

0 

.0 

398 

95.2 

0 

.0 

20 

4.8 

Ml NTHROP  COLLEGE 
Sc  TOTAL 

3 

.1 

438  15.3 

d 

.0 

3 

.1 

444 

15.5 

2,3%) 

83.5 

27 

.9 

sc  female 

• 2 

.1 

359  16.6 

0 

.0 

2 

.1 

363 

16.6 

1,791 

(2.7 

12 

.6 

.SC  MAH 

1 

,1 

79'  11.4 

0 

.0 

1^ 

.1  ' 

81 

11.7 

599 

86.2 

15 

2.2 

MOFFGRO  college 

SC  TOTAL 

0 

.0 

96  9.2  , 

0 

.0 

9 

.9 

105 

V 

10.0 

’935 

89.1 

■9 

.9 

sc  female 

0 

.0 

21  19.6 

0 

.0 

1 

.9 

22 

20.8 

84 

79.2 

0 

.0 

SC  MALE 

0 

.0  1 

75  8.0  ’ ' 

0 

.0 

8 

.8 

83 

8.8 

851 

90.2 

9 

1.0 

YORK  TECHNICAL  COLLEGE 
SC  TOTAL  i>3  4.9  ■ 

300  23.3 

2 

.2 

k 

.0 

365 

28,3 

921 

n,  J 

2 2 

.2 

SC  FEMALE 

24 

5.6 

144  33.4 

0 

, *0 

.0 

168 

39.0 

263 

61.0 

A 0 

.0 

sc  male 

39 

4.6 

156  18.2 

• 2 

•2. 

0. 

.0 

19> 

23.0 

658 

76,8 

§ 2 

.2 

soot  Molina  ■ 
sc  total  " 1 

135 

total  i 
.1 

55  INSTITUTIONS) 
22,920  23.3  . 175 

r 

.2 

w, 

.2 

23,378 

23.6 

74,464 

75.7 

w 

558 

* 

'.6 

SC  FEMALE 

50 

.1 

11,619  26.6 

73 

.2 

57 

a 

11,799 

27.2 

31,469 

72.1 

128 

.3 

sc  ’male 

85 

4 

11,301  20§ 

102 

.2 

91 

,2 

11,579 

21.0- 

43,015 

78.2 

430 

.8 

MOUNT  MARtt' COLLEGE 
SO  TOTAL  14  2.6  V 

SO  fEMRE  §2.1 

. SO  MALE  . 12.3 
1 , NAIL  COLLEGE' Of  bUSTNESS 
SO  TOTAL 
SOFEMALi' 

SO  MALE ' 

1 O 

ERIC 


, 3 
2 
1 

25 

9 

16 


5 .9 

4 1.1 

,1/  .6 

r ' 

' 9 .3 

6 1.3 
3 ' .1 

183  , 


/'28  5,1 

18  4.8 

10  5.8*, 


509'  93.6 
353  94.9 
156  90.7 


103  3.4  2,868  96.6 

62  13.4  ' 402  66.6 

41  1.6  2,466  98.4 


268 

135 

133 

1.0# 

601 

418 

2,861 

, 2,166 
695 

1,049 

106 

943 

U288 

431 

857 


98,420 

43,396 

55,024 


>OOlH  DAKOTA  ' ' 

AO GUST ANA  COLLEGE  ' ’ 

SO  TOTAL  22  1.0 

/• 

3 

.1 

, 1 

.0 

1 

.0 

27 

1.3 

2, '081 

98.1 

13 

.6 

2,121 

SDFENALE  ,!  .5 

0 

.0 

’1 

.1 

\ 

.Os 

8 

.6  ' 

1 '1,278 

98.9 

6 

.5 

1,292 

SO  MALE  15  i.*8 

3 

.4 

0 

.0 

l| 

, a- 

19 

2.3 

803 

96.9 

7 

• .8 

829 

SLACK  HILLS.  STATE  COLLEGE 
SO  TOTAL  119  ■ 6.6 

,15 

-.8 

4 

.2 

7 

.4 

1 r 

14$ 

a.i 

1,639 

91.2 

14 

.a' 

1,798 

SOFENALE  64  6.8 

1- 

a 

b 

.0  • 

1 

.1 

66 

' 7.0 

814 

92.8 

' 2 

.2 

. 942 

SO  MALE’  55'  ‘6.4 

14 

1.6 

4 

.5 

6 

.7 

79 

9.2 

765 

89.4 

12 

1.4 

856 

DAKOTA 'StATE  COLLEGE 
W 'TOTAL  38  4.2  ’ 

1 

.1 

/ 5 

.6 

0 

■ .0 

44 

.4,9 

855 

9419 

2 

.2 

•’**  901 

SO  FEMALE  ’ 23  4.9 

0 

.0 

1 

.2 

, 0 

.0 

24 

5.1 

448 

94.7 

1 

.2 

473 

SO'  NALE  1 15  3.5' 

1 

.-.2 

4 

.9 

1 

0 

.0* 

20 

4.7 

407 

95.1 

r 

.2  1 

428 

DAKOTA  HESLEyAN  0 
SO  TOTAL  , 28  5.6  . 

15 

3.0  ' 

t 

’ 1 

.2 

i,.0 

■ / 

•44 

'i  . 

8.9 

438 

88.3 

14 

2.8 

496 

SO  FEMALE  13  4.3  * 

5 ’ 

1.7 

1 

.3 

: 0 

.0 

19 

'6,3 

. V 278. 

91,7 

6 

2.0 

303 

SO  MAlK  15  7.8 

10 

5.2 

0 • 

.0 

0 

sO 

25 

13.0. 

.160 

■82,9  ’ 

8 

4.1  . 

193 

freeman  junior  college  v . 

SO  TOTAL  1 1.9 

0 

.0 

0 

.0  . 

• 1 

1.9 

2 

3.7 

* 48 

88,9 

4 

J 

7.4 

54 

SO  FENACE  0*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

35 

94.6  ■ 

2 

5.4 

37 

SO  MALE  , ■'*  1 5.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 

5.9 

l 

11.8 

. 13 

76.5 

2 

11.8 

17 

HURON  COLLEGE  « 

SO  TOTAL  27  8.0 

17 

,5.1)  ' 

1 / 

.3  • 

0 

.0  • • 

45 

13.3 

292 

86.4 

' 1 

.3 

r 

338 

SO  FEMALE  - 12  9.2  <• 

v 3 

2.3 

1 1 

.3  ' 

* 0 

.0 

16 

12.2 

115 

67.8  . 

0 

.0  , 

131 

SO  MALE  , 15  7.2 

14 

6.0 

0 

,0< 

0 ’ 

.0  ’ ’ 

29 

14,0 ' 

177 

85.5 

1 

.5 

207 

7 1.3  544 

F .3  372 

6 3.5  172 

0 .0  , 2,991 

0 ’.0  ' \ 464 

0 .0  2,527 
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NUN BLR  ' 

i 

NUHBEA 

1 

ftUNBER 

I 

NUMBER  : 

1 * 

SOufH  "DAKOTA  : 

•CONTINUEO  . 

L 

1 

■Hfc 

• 

northern  state  college 

* 

; .* 

( 

. 

SO  TOTAL  56 

l.t 

l 

3 

.1 

3 

.1 

so  fenale  a 

2.1 

0 

.0 

2 

.2 

l 

■ .1 

SO  MALE  IN 

•3.3 

, 1 

-.1 

■ 1 

' .1 

2. 

.2 

PRESENTATION  COLLEGE 
SO  TOTAL  it 

5.2 

\ 

.3 

A 

•5 

US 

0 

' ‘i5 

SO  FENALE  16 

3.3 

A 

■ .3 

? 

1.7 

‘ 0 

Jo 

SO  HALE  1 

,SIUUX  FALL'S  CdLltUfc 

3.6' 

j 

A 

0 

.0 

, 0 

*0 

'sJ  TOTAL  o 

1.1 

.9 

0. 

.0 

0 

.0 

»U  .FENALE  3‘ 

1.1 

0 

. .0 

.0 

.0 

0 

.0 

>0.  NALE  ’ 3 

1.1 

5 

1.9 

0 

.0 

0 

.0 

SO  SCH  nines  l technology 

, 

* 

SO  TOTAL  6 

.3 

3 

. .2 

2 

.1 

3 

.2 

SO  FENALE  . 0 

.0 

2 

.7’ 

0 

.0 

l 

.6 

SO  NALE  ■ * 

»o  state  UNIVERSITY 

.6 

1 

.1 

2 

.2 

| 

.2 

r 

SO  TOTAL  , 30 

.5 

3 

.1 

6 

.1 

W 3 

'.l 

>0  FENALE  16 

.6 

0 

.0 

1 

.0. 

l 

.0 

SO  HALE  16 

U UF  SO  HA IN  CAHPUS 

.6 

3 

.2 

3 

.1 

2 

.1 

SO  1UTAL  116 

2.7 

11 

.3 

21 

.5 

9 

.2 

SO  FENALE « '53 

'2.8 

1 

.1 

8 

.6 

6 

.3 

SO  NALE  6l 

2.6 

‘ 10 

.6 

13 

.6 

' 3 

.1 

0 OF- SO  AT.SPRlNGFlELO, 

• 

SO  TOTAL  iO 

3.0 

1 l 

.1 

0 

.0 

3' 

‘.6 

SO  FENALE  ' 9 

7.0 

^ * 
0 

.0 

0 

.0 

1 

.8 

SO  . NALE  „ 17 

■2.9 

‘1 1 

.2 

0 

.0 

2 

.3 

YA«TON  CULLtGE 

, 4 

1 

<> 

SO  TOTAL  6 

2.3 

fa 

5.7 

1 

6 

1.3 

■ 'SO  FENALE'  6 

3.1 

2 

1.6 

0 , 

I'° 

r 

.8 

SO  NALE  6 

M : 

V 16 

8.5 

' 

r 

3 

1.6 

SOOTH  oakuta 

TOTAL  1 

16  INSTITUTIONS! ..." 

f 

• 

SJ  TOTAL  5t>6 

2.3 

,U6 

.5 

69 

.3' 

• 68 

SO  FENALE  <91 

2.7 

' ‘ 26 

.2 

30 

.3 

22 

.2 

sD  NALE  273 

TENNESSEE  ’ 

2.0 

« Vb 

.7 

, 39 

i 

.3 

26 

.2 

, ANER  BAPT  iHtOL  SEN 

Mn  total  0 

1 

..o 

70/ 

81  #6 

0 

.0 

■ C 

’ .0 

IN  FENlLE  0 ’ 

.0 

6 

»0.0„ 

0 

.0 

0 

.0 

TN  NALE  0 

.0 

; 66 

66.2 

. ' 0 

.0. 

0 

.0 

/toOl NAG  JUNIOR  COLLEGE 
'TN  TOTAL*  . U,  .0 

. • 

16.0 

60 

0 

..'0  * 

1 

.6' 

TN  FENALE  0 

.0  . 

(1.0 

0 

.0 

■ .1 

1.0 

TN'  HALE  4 0 

.0 

29  • 

13.7 

0 

.0 

. 0 

. .o 

. : . a* 

- 

0 . 

total 

* RHITE 

A , 

NON-RESIDENT 

minority 

NON-HISPANIC 

. Atm 

TOTAL' 

NUMBER 
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2.6 

1,035 

97.5 

i 

• 1 * 

1,061 

38 

3.6 

f,007 

96.6 

. 0 

.0 

1,065 

C 23 

7.0 

307 

93.0 

' 0, 

. ..*0 

330 

22 

7.3 

280 

92.7 

r • O' 

V.O 

302 

1 

3.6 

27 

96.6, 

0 

.0 

28 

11 

2.0 

521 

96.7 

7 

' 1.3 

539 

3 

1.1 

268 

98.2 

' 2 

.7 

27) 

8 

3.0 

253 

95.1 

5 

1.9 

266 

12 

.9 

1,263 

93.8 

71 

5.3 

1,366 

3 

1.1 

270 

97.5 

’ 6 
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.0 

il 

4.8 

Tit  FflALE  U 

.0 

n 

6.0 

TN  MU  u 

.0 

19 

1.6 
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TN  T0»u  ‘...O' 

.0 

31 

10.2 

TN  FEMALE  0 

.0 
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16 
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.1 
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26.0 
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TjTAI  UNpEAGRAOUUk  IMRQLL-MEMI  11  tN&Tt  fUTlONS  OF  HIGHER  EDUCATION  ST  MCE,  ETHNIC  IN  AND  ftXt 
'INSTITUTION,  JUTE  AND  NATION,  1976  , • 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  01 
ALASKAN  NATIVE  N0N»H|S PANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

’ NUNflER  I NUMBER  l NUMBER  I NUMBER  I 
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16.7 
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2 

7.7 
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.0 
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2.0 
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16.3 
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IN  -MALE  13  . 

‘ lit) 
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16.6 
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NIOulE  TENS  il  UNIVERSITY 

9o5. 
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96.0 
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, 
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ANGELO  STATE  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  S .1 

192 

'4.2 

4 

.1 

489 

10.7 

690 

13.1 

3,852 

84.5 

17 

.4 

4,559 

IX  FEMALE  4 

.2 

76 

3.6 

2 

.1 

216 

10.2 

298 

14.1 

1,807 

85.7 

3 

.1 

2,108 

IX  MALE  1 

•0  . 

Ho 

4.7  .. 

2 

.1 

273 

11.1  ' 

392 

16.0 

2,045 

83.4 

14 

.6 

2,451 

AUSTIN  COLLEGE 
Ta  total  s 

.4 

43 

4.0 

9 

.8 

S 

38 

5.1 

117 

10.4 

1,002 

88.8 

10 

.9 

1,129 

TX  FEMALE  2 

.3 

13 

2.9 

3 

.7 

18 

4.1 

36 

8.2 

403 

91.4 

2 

.5 

441 

TX  MALE  3 

.4 

32 

4.7 

6 

'.9 

40 

5.8 

81 

11.6 

599 

87.1  i 

1 8 

1.2 

688 

AUSTIN  COMMUNITY  COLLEGE 
TX  TOTAL  33  ,3 

913 

13.7 

29 

.4 

892 

13.4 

1,871 

28.0 

4,620 

1 1 

69U 

184 

' 2.8 

6,675 

TX  FEMALE  13 

.3 

3i7 

13.5 

12 

.5 

357 

13.5 

739 

27.9 

■ 1,639 

69.3  \ 

74 

2.8 

2,652 

TX  MALE  22 

.3 

358 

13.9 

17 

.4 

535 

13.3 

1,132 

28.1 

2,781 

69.1  \ 

11-0 

2.7 

4,023 

cAYLOR  CULLtGE  JENllSTRY 
TX  TUTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.4 

1 

1.4 

71 

1 

98.6 

1 

0 

.0 

72' 

TX  FEMALE  0 

.0* 

0 

.0 

0 

.0 

l 

1.4 

1 

l»4‘ 

71 

98.6 

0 

.0 

72 

TX  MALE  U 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

BAYLOR  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  it 

.3 

139 

1.8 

27 

.4 

160 

2.1 

364 

4.7 

7,321 

95.0 

23 

.3 

7,708 

Ia  FEMALE  23 

■ 6 

32 

1.3 

12 

.3 

65 

1.6 

132 

3.6 

y,  888 

96.0 

11 

.3 

4,051 

TX  MALE  IS 

.4 

87 

2.4 

15 

.4 

95 

2.6 

212 

5.8 

3,433 

93.9 

12 

.3 

3,657 

oEE  county  i ullage 

TX  TOTAL  U 

.0 

ol 

2.8 

3 

.1 

1,045 

47.1 

1,109 

30.0 

1,075 

48.5 

34 

1.5 

2,218 

TX  FEMALE  0 

.0 

34 

3.2 

. 0 

.0 

472 

45.0 

506 

48.3 

540 

51.5 

2 

.2 

1,048 

Ta  MALE  U 

.0 

27 

2.3 

, 3 

.3 

573 

49.0 

603 

51.5 

535 

45.7 

32 

2.7 

1,170 

BISHOP  COLLEGE 
Ta  TOTAL  O' 

.0 

M64 

98.5 

3 

*.2 

9 

.6 

1,476 

99.3 

5 

.3 

5 

.3 

1,486 

lx  FEMALE  0 

.0 

607 

99.2 

' 2 

.3 

1 

.2 

610 

99.7 

2 

.3 

0 

.0 

612 

TX  MALE  0 

.0 

837 

98.1 

1 

.1 

8 

.9 

866 

99.1 

3 

.3 

. 5 

.6 

874 

BUNN  COLLEuE 
Ta  TOTAL  8 

.4 

i04 

12.8 

7 

.3 

90 

4.4 

369 

17.9 

1,457 

70.6 

239 

11.6 

2,065 

TX  FEMALE  2 

..2 

122 

15.1 

4 

.5 

' 30 

3.7 

158 

19.6  ' 

606 

75.2 

42 

5.2 

808 

TX  MALE  6 

.3 

142 

11.3 

3 

.2 

60 

, M 

211 

16.6 

849 

67.5 

197 

15.7 

1,257 

oRAaJSPORT  „0LL6gE 
TX  TOTAL  71 

2.4 

401 

13.3 

47 

1.6 

238 

7.9 

757 

25.2 

2,219 

73.9 

28 

.9 

3,004 

TX  FEMALE  27 

2.3 

149 

12.8 

12 

1.0 

46 

234 

20.1 

922 

79.2 

8 

.7 

1,164 

IX  male  AN 

2.4 

252 

13.7 

35 

1.9 

192 

10# 

523 

28.4 

1,297 

70.5 

20 

1.1 

1,840 

CENTRAL  TEXAS  COLLEGE 
lA  TOTAL  26 

.6 

7u9 

16.2 

72 

1.6 

275 

6.3 

1,082 

24.8 

3,252 

74.5 

30 

.7 

4,364 

TX  FEMALE  11 

.7 

235 

15.4 

27 

1.6 

75 

4.5 

368 

22.2 

1,275 

77.1 

11 

.7 

1,654 

IX  MALE  13 

.6 

434 

16.8 

45 

1.7 

200 

7.4 

714 

26.3 

1,977 

73.0 

19 

.7 

2,710 

cisco  juniuk  College 

TX  TOTAL  1 

.1 

93 

6.0 

* 23 

1.5 

63 

4.0 

182 

11.5 

1,374 

87.C 

23 

1.5 

1,579 

TX  FEMALE  0 

.0 

36 

5.1 

8 

1.1 

24 

3.4 

68 

9.6 

632 

89.5 

6 

.8 

706 

TX  MALE  1 

.1 

59 

6.8 

15 

1.7 

39 

4.5 

114 

13.1 

742 

85.0 

17 

1.9 

873 

LLAKtNOOf*  tJLLEGE 

U TQTU 

U 

.0 

39 

10.1 

C 

.0 

" n female  ' 

' 0 " 

.0 

’ 19 

8.3 

o' 

.0 

l»  MALE 

u 

.U 

20 

12.0 

0 

.0 

LJLLEGE  OF  THE  MAINLANO 

74  TJTAl 

3 

.2 

A23 

22. A 

2 

.1 

74  FEMALE 

2 

.2 

2A5 

2A.A 

l 

.1 

74  MALE 

1 

.1 

178 

20.2 

1 

.1 

CJNCOROIA  L JTH  CuLLtGE 

i 

74  I07AL 

A 

1.3 

25 

8.  A ■ 

1 

.3 

74  FEMALE 

2 

1.5 

10 

7.3 

0 

.0 

74  MALE 

2 

1.2 

15 

9.3 

1 

.6 

CJUKE  COUNTY  COLLEGE 

74  TOTAL 

21 

1.5 

72 

5.0 

2 

.1 

74  FEMALE 

8 

1.3 

27 

A.  5 

1 

.2 

74  MALE 

13 

1.6 

A5 

5. A 

1 

.1 

DALLAS  BAP71S7  COLLEGE 

74  70IAL 

6 

.5 

139 

11.7 

0 

.0 

74  FEMALE 

3 

.6 

73 

13.8 

0 

.0 

74  MALE 

3 

.5 

66 

10.0 

0 

.0 

DALLAS  ttlBLE  COLLEGE 

74  TOTAL 

3 

1.1 

11 

3.9 

0 

.0 

74  FEMALE 

0 

.0 

l 

.1.1 

0 

.0 

74  MALE 

3 

1.5 

10 

5.2 

0 

.0 

OALLAS  CHRISTIAN  COLLEGE 

1 

74  TOTAL 

0 

.0 

0 

>..0 

0 

.0 

74  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

74  MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

EAtfFIELD  COLLEGE 

, 

74  , TOTAL 

17 

.2 

578 

7.6 

15 

.2 

74  FEMALE 

7 

.2 

270 

7.9 

A 

.1 

74  MALE 

10 

.2 

308 

7.3 

11 

.3 

EL  CENTRO  COLLEGE 

74  TOTAL 

36 

.5 

3,119 

A3.1 

10 

.1 

74  FEMALE 

21 

.5 

1,978 

A5.A 

6 

.1 

74  MALE 

13 

.5 

1, 1A1 

39.6  . 

A 

.1 

MOUNTAIN  V IEh  COLLEGE 

74  TOTAL 

30 

.5 

1,309 

20.3 

25 

.A 

74  FEMALE 

11 

• A 

55A 

19.8 

8 

.3 

74  MALE 
UCHLANO 'COLLEGE 

19 

.5 

755 

20.0 

17 

.5 

JH  TOTAL 

23 

.2 

266 

2.6 

29 

.3 

74  FEMALE 

11 

.2 

130 

2.2 

1A 

.2 

74  MALE 
DEL  HAA  COLLEGE 

12 

.2 

156 

2.9 

15 

.3 

74  TOTAL 

17 

.2 

23A 

3.J 

28 

.A 

74  FEMALE 

7 

.2 

130 

3.8 

13 

.A 

74  MALE 

10 

.3 

IDA 

2.8  . 

15 

.A 

uE VAT  INST  OF  TElHNuLuGV. 

74  TOTAL 

8 

.9 

195 

22.3 

5 

.6 

74  FEMALE 

1 

2.7 

19 

51. A 

0 

.0 

74  .MALE 

7 

.8 

176 

21.0 

5 

.6 

^S7  7 ERAS  HAPT  COLLEGE 

1 

total  • 

0 ' 

. .0 

A5 

5.7 

0 

.0  • 

jfX’FEHALE 

; 1r  male 

0 

.0 

18 

5.0  . 

0 

.4)' 

0 

.0 

27 

6. A 

0 

.0 

EAST  TEXAS  SI  UNIVERSITY 

/ 

74  TOTAL 

28 

A 

1,206 

17.1 

20 

.3 

ta  female 

13 

A 

667 

20.1 

6 

.2 

74  MALE 

15’ 

A 

519 

14.3 

1A 

.A' 

v>*8 

■'  • 

10.6 

346 

•89*2 

*’  0 

’.0" 

388 

.9 

21 

9.2 

208 

90.8 

0 

.0 

229 

.6 

21 

13.2 

138 

86.8 

0 

.0 

159 

8.2 

582 

■ 30.9 

1,277 

67.7 

26 

1.4 

1,885 

7.9 

327 

32.6 

677 

67.A 

0 

.0 

1,004 

8.5 

255 

26.9 

600 

68.1 

26 

3.0 

681 

6.0 

A8 

16.1 

2A8 

82.9 

’ 3 

1.0 

299 

• 3.6 

17 

12. A 

120 

87.6 

0 

.0 

137 

8.0 

31 

r 

128 

79.0 

3 

1.9 

162 

1.5 

116 

i.i 

1,108 

77.7 

202 

14.2 

1,426* 

.8 

A1 

6.9 

526 

88.A 

28 

4.7 

595 

1.9 

75' 

9.0 

582 

70.0 

174 

20.9 

831 

A. 8 

202 

17.0 

967 

81.3 

it 

\ 

<i.7 

1,189 

A.2 

98 

18.6 

A27 

80.9 

« *'J 

4.6 

528 

5.3 

10A 

15.7 

5A0 

81.7 

17 

i 

jfe6 

661 

3.5 

2A 

8.5 

255 

89.8 

5 

'ft  8 

284 

.0. 

1 

1.1 

85 

94. A 

5-*  4.4 

90 

5.2 

23 

11.9 

170 

87.6 

1 

’.5 

194 

.0 

0 

.0 

116 

98.3 

2' 

1.7. 

. U8 

.0 

0 

.0  ' 

AA 

97.8 

I 

2.2 

45 

.0 

f 0 

.0 

72 

98.6 

l 

1.4 

73 

3.8 

902 

11.8 

6,526 

85.6 

194 

2.5 

7,622* 

2.9 

380 

11.2 

2,954 

86.7 

'7 

2.1  , 

,3,406 

A. 6 

522 

12.A 

3,572 

84. 7 . 

. t 

2.9 

■4,216 

7.2 

3,686 

51.0 

3,023 

41.8 

5.* 

7.2  ‘ 

7,233 

' 6.6 

2,291 

52.6 

1,814 

A1.7 

24J 

5.7 

4,353 

8.2 

1,395 

48.  A 

1,209 

42.0 

276 

9.6 

2,880 

5.8 

1,739 

26.9 

A, 380 

67.8 

341 

5.3 

■ 6,460 

5.0 

71A 

25.6 

1,951 

69.8 

129 

4.6- 

2*794 

6. A 

1,025 

28.0 

2,429 

66.3 

212 

5,8 

3,666 

2.1 

572 

5.1 

10,231 

91.3 

404 

3.6- 

11,207 

1.7 

$ 

•A. 3 

5,431 

92.6 

179 

3.1 

5, ‘863 

2.5 

*19 

6.0 

4,800 

89.8 

' 225 

4.2 

5,344 

45.1 

. 3,482 

A9.0 

3,595 

50.6 

'27 

.4 

7,104 

39.5 

1,494 

A3. 9 

1,888 

55.5 

18 

.5 

3,400 

50.2 

1,988 

53.7 

1,707 

46. 1 

► f 

9, 

.2 

3,704 

9. A 

290 

33.1 

581 

66.-4 

A 

.5 

875 

5.  A 

22 

59.5 

15 

AO. 5 

0 

. .0 

37 

9.5 

268 

32.0 

566 

67.5 

A 

.5 

838 

1.7 

58 

7. A 

709 

90.3 

18 

1 

2.3  . 

785 

2.2 

26 

7.2 

327 

90.8 

-7 

. 1.9 

360 

1.2‘ 

32 

7.5 

382 

89,9  • 

u 

2.6 

425 

2.1 

1,399 

19.8 

5,528 

78.3 

434 

1.9 

7,(361 

1.9 

771 

22.5 

2,618 

76. A 

37 

l.l  ' 

3,426  • 

2.2 

628 

17.3 

2,910 

80.1 

97 

2,7 

^3,635 

3 

2 

l 

134 

79 

75 

18 

5 

13 

21 

5 

16 

57 

22 

35 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

292 

99 

193 

523 

286 

237 

375 

141 

234 

■234 

98 

136 

3,203 

1,344 

1,859 

82 

2 

80 

13 

8 

5 

145 

65 

80 


TA6U  1 * TUTAl  OKOtfiMAUUATt  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEA: 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976 


AdEklUN  INDIAN  BLACK  ASIAN  0*  , TOTAL  AHlTE 

ALASKAN  NATIVE  • NUN-HlSPINIC  PACIFIC  IStANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-hISPANIC 


NUMBER  1 

TEXAS  ' CuNl 

tL  PASO  CUMUNITY  COLLEGE 
Ta  TOTAL  dl  .9 

lA  FEMALE  JO  .9 

TA  MALE  51  .9 

frank  PHILLIPS  COLLEGE 
Ta  total  , 2 .3 

TA  FEMALE  1 .3 

Ta  MALE  1 .3 

GALVESTOTMlLLEGE 
TA  TOTAlM  0 .0 

Ta’FEMALK  0 .0 

TA  MALE  0 .0 

JAYSON  CO  JUNIOR  COLLEGE 
TA  TOTAL  6 .2 

TA  FEMALE  4 .3 

TA  MALE  i .4 

MJLf  COAST  BldLE  COLLEGE 
Ta  Total  i .3 

Ta  FEMALE  0 .0 

Ta  male  1 ,5 

MAROIN-SIMMJNS  OMVEKSITY 
Ta  TOTAL  1 .1 

TA  FEMALE  0 .0 

TA  MALE  1 .1 

HENDERSON  CJ  JR  COLLEGE 
TA  TOTAL  0 .0 

Ta  FEMALE  0 .0 

TA  MALE  0 .u 

HILL  JUNIOR  COLLEGE 
Ta  TOTAL  u ,u 

Ta  FEMALE  0 .0 

Ta  male  0 , .0 

HOUSTON  BAPT  UNIVERSITY 
TA  TOTAL  19  , 1.1 

Ta  FEMALE  10  1.0 

TA  MALE  9 1.3 


HOUSTON  COMMUNITY  COLLEGE 

TA  TOTAL 

'90 

1.5 

TA  FEMALE 

44 

1.5 

Ta  male 

46 

1.5 

HO«ARU  CAT  siu  SPRING  \ 

TA  TOTAL  10  .6 

; ta  FEMALE  7 1.2 

V'  TA  MALE  3 .4 

HJRARU  PAYNE  UNIVERSITY 

Ta  TOTAL  \ 3 u 

lA  FEMALE  2 .3 

TX  MALE  l .1 

1 


NUMBER 

ED 

4 

NUMBER 

l 

NUMBER 

535 

6.1 

93 

1.1 

4,814 

, 156 

4.6 

34 

1.0 

1,911 

379 

6.9 

59 

1.1 

2,903 

13 

2.0 

2 

.3 

6 

1 

.3 

1 

.3 

4 

12 

3.S 

1 

.3 

2 

4 76 

2B.B 

39 

2.4 

•.  209 

316 

31.3 

28 

2.8 

111 

160 

24.9 

11 

1.7 

98 

<05 

6.6 

5 

.2 

44 

98 

6.S 

• 4 

.3 

13 

107 

6.7 

1 

.1 

31 

11 

3.1 

1 

.3 

3 

2 

1.3 

0 

.0 

l 

9 

4.S 

1 

.5 

2 

58 

3.7 

4 

.3 

65 

32 

4.0 

. 3 

.4  ' 

34 

*6 

3.4 

1 

.1* 

31 

454 

20.8 

'5 

.2 

73 

108 

13.6 

.3 

5 

346 

25.0 

2 

.1 

60 

t 

ICQ' 

13. U 

0 

.0 

58 

31 

9.1 

0 

.0 

14 

69 

16.0 

0 

* V 

44 

as 

5.0 

T 

23 

1.4 

’ 80 

58 

<5.6 

10- 

1.0 

50 

27 

3.9 

13 

1.9 

, 30 

2,370 

39.0 

137 

2.3 

506 

1,178. 

39.0 

. 69 

2.3 

256 

1,192 

38.9 

68 

2.2 

250 

7o 

5.8 

10 

.8 

H5 

31 

S.i 

4 

.7 

69 

45 

6.2 

6 

.8 

106 

74 

3.7 

4 

.3 

76 

16 

2.7 

1 

.2 

28 

SB 

8.2 

3 

.4 

48 

X 

NUMBER 

l 

NUMBER 

t 

55.1 

5,523 

63*2 

3,181 

36.4 

56.8 

2,131 

65.6 

1,108 

34.1 

52.8 

3,392 

*'  1 

61.8 

, 2,073 

37.7 

.9 

23 

3.6 

\ 621 

96,4 

1.3 

7 

2.3 

V 291 

97. T 

.6 

16 

4.6 

330 

95.4 

\J2.7 

724 

43.9 

886 

53.7 

11.0 

455 

45.1 

541 

53.6 

15.3 

269 

41.9 

345 

53.7 

1.4 

260 

8.3 

2,859 

91.5 

.9  v 119 

7.8 

1,398 

92.0 

1.9 

' 141 

6.8 

1,461 

91.  D 

.8 

16 

4.5 

339 

95.5 

.7 

3 

2.0 

150 

98.0 

1.0 

13 

6.4 

189 

93.6 

4.2 

128 

8.2 

1,425 

91.8 

4.3 

69 

8.7 

723 

91.3 

4.1 

59 

7.8 

702 

92.2 

3.4 

531 

24.4 

1,517 

69.6 

.6  ' 

115 

14.5 

659 

83.1 

4.9 

416 

30.0 

658 

61.9 

7.5 

158 

20.5 

608 

78.9 

4.1 

45 

13.2 

295 

86.5 

10.2 

113 

26.3 

313 

72.8 

4.7 

207 

12.2 

1,431 

84.6 

5.0 

128 

12.9 

841 

84.7 

4.3 

(79 

11.3 

590 

84.4 

8.3 

3,103 

51.0 

2,889 

47.5 

8.5 

1,547 

51.2 

1,416 

46.9 

8.2 

1,556 

50.8 

1,473 

48.1 

13.3 

271 

20.7 

1,016 

77.5 

11.8 

111 

19.0 

468 

80.1 

14.6 

160 

22.0 

548 

75.4 

5.6 

157 

12.0 

1,144 

87.8 

4.7 

47 

7.9 

549 

92.0 

6.8 

110 

15.6 

595 

84.3 

NON-RESIOENT 

ALIEN 

NUMBER  I 


37  .4 

9 .3 

28  .5 

0 .0 

. o .0 

0 .0 

41  2.S 

13  l.J 

28  4.4 

6 .2 

2 .1 

4 .2 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

131  6.0 

19  2.4 

112  8rl 

$ .6 

1 .3 

4 .9 

54  3.2 

24  2.4 

* 30  4.3 

91  1.5 

57  L9 

34  J.l. 

24  1.8 

5 .9 

19  2.6 

2 .2 

1 .2 

1 .1 
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8,741 

3,248 

5,493 
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298 

346 

1,651 

1,009 
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3,125 
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153 

202 

1,553 
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♦699 
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.0 
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.4 
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.0 
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133  11.9  ’ 
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.0 
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.5 
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174 

39.1  , 
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33.6 
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41 

3.4 
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33.4 
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4J.0 

517 

54.4 

25 
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45.3 

16 
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.4 

13 

5.1 

236 

92.2 

7 

2.7 
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.8 

5 

4.0 
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0 
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.0 

8 

6.1 
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7 

5.3 
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1.2 
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.6 
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.4 

0 

.0 
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.6 
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2 

.8 
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85.9 

25 
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2.3 
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1.6 
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8.9 
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68.6 
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68.8 
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87.9 
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28 

2.1 
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15 
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18.6 
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81.4 

0 
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24,6 
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74.8 
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.6 
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16 

2.2 
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27 
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l 
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64 
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0 
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.9 
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93.6 

27 

4.1 
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4.2 
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16.7 
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17.9 

91 
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56 
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3.0 
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3.6 
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6.8 
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.9 
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32 
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92.5 

7 
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5.6 
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13.0 
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5.9 
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81.7 

0 

.0 
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3.6 
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66.0 

36 

3.3  ■ 
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2.7 

32 
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90.0 

12 

2.7 
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93 

12.9 
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26 

3.6 
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21.4 
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0 

.0 
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11 
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U»U  I • TufAl  uNUtMAuuA^t  INROUNtNl  IN  INSTITUTIONS  Of  MltHt*  IOuCAIION  »T  R*U,  flHNUlft  ANC  SFAi. 

INSMTUTIJN*  STiU  AND  NATION, 

R ' 

AflWkAN  INDIAN  bl  AC  A ’ ASIAN  0«  TOTAL  khlTE  NON-AtSIOfNT  K 


AUiAAN  NAf  IVI 

; NOffHlSWNIC  PACIFIC  ISLANDER 

Hi  SPANK 

minority 

NWhKISPAnTC 

Allh 

TtlTrt 

NuHUR  A NuNDtt 

Haas  ‘ CUM  1 Nut  D 

nIiruSTEAn  >t  unmrsiTt 

I 

NONOfR 

1 

NUNOER 

A 

NONHfR 

4 

NuNOER 

1 

NUMBER 

1 

\ 

NUN8IR 

lA  total  9 

.1 

ISA 

3.0 

AO 

.7 

104 

2.6 

‘ 29J 

,7.3 

J,  720 

92.3 

28 

.A 

4,0)1 

U FENAlt  t> 

.3 

»A 

A. A 

12 

.6 

A6 

2.4 

148 

U 

1,770 

92.0 

5 

1,923 

U MALL  3 

naoariu  COLL  tot 

.1 

60 

3.  A 

lb 

.0 

58 

2.8 

IAS 

6,9 

1,950 

92.5 

1) 

.6 

2,100 

Ta  TOTAL  i 

.2 

Ibl 

16.0 

2 

.1 

37 

2.) 

3C9 

19. A 

l.ISS 

72.6 

* 128 

6.0 

1,592 

I*  ftNAU  1 

.A 

UA 

10.S 

2 

.3 

lb 

2.6 

1)1 

21.7 

A6A 

76.7 

10 

1.7 

605 

TA  MAL  t A .A 

NJATm  HARR |i  10  CJCLUC 

155 

IS. 7 

C 

.0 

21 

2.1 

171 

10.0 

691 

70.0 

118 

12.0 

987 

lA  TOTAL  9 

.3 

loo 

3.6 

30 

l.l 

12) 

4.S 

262 

, 9.5 

2,475 

89.0 

20 

.7 

2,757 

lA  ftNAU  0 

.0 

ii 

A. 3 

1A 

1.0 

a7 

3.3 

101 

7.1 

1,310 

92.4 

7 

.5 

1.418 

U NAU  1 .1 

North  uaas  si.uMversitt 

66 

S.l 

16 

1.2’ 

76 

S.  7 

161 

1A.0 

1,Ia5 

87.C 

1) 

1.0 

1,3)9 

lA  TOTAL  as 

* J 

l.Alb 

10. A 

.2 

316 

2.6 

1,589 

13. J 

10,020 

84.0 

318 

2.7 

11,927 

Tl  FENAlt  14 

bib 

12.1 

9 

.2 

137' 

2.S 

8)6 

15. U 

4,65) 

83.6 

80 

l.A 

5,569 

TA  NAU  Al 

oOtSSA  ColCfUC 

SAD 

o.s 

13 

.2  1 

179 

2.8 

753 

11.0 

5, 3b7 

8a. 4 

238 

3.7 

6.358 

Ta  total  IS 

t* 

US 

3.S 

A 

.1 

ASS 

12.7 

603 

16.7 

2,906 

82.9 

14 

.A 

3,603 

TA  FtNAU  3 

u 

&3 

i.O 

3 

.2 

179 

10.7 

2A! 

1A.9 

1,418 

85.0 

2 

.1 

1,668 

U ’.NAlt  U 

UUR  LAOT  Of  lane  0 

oA 

3.  A 

l 

.1 

280 

14,5 

355 

18.3 

1,568 

81.0 

12 

.6 

1,9)5 

Ta  Total  a 

U 

% 

9.0 

0 

.0 

60S 

S7.0 

711 

67.0 

350 

33.0 

0 

.0 

1,061 

lA  Unale  2 

*3 

ss 

fl.A 

S 

.0 

• A 2? 

64.9 

A 89 

7A.) 

169 

25.7 

0 

.0 

658 

Ta  NALt  0 .0 

RAN  ANIRILAN  UNIVERSITY 

'a! 

10.2 

3 

.7 

178 

44.2 

222 

55.1 

131 

44. S 

0 

..0 

403 

lA  TOTAL  |0 

U 

37 

.S 

76 

1.0 

Si  7AA 

76.4 

5,87) 

78.1 

1,592 

21.2 

58 

.8 

7,52) 

Ta  FfNALt  0 

U 

u 

.3 

MS 

1.1 

2,999 

76.8 

3,063 

78.5 

014 

20.9 

26 

.7 

3,90) 

Ta  male  6 

Panola  junior  coutUE 

u 

AS 

.7 

32 

.9 

2, 7A5 

75. 8 

2,810 

77.6 

m 

21.5 

32 

.9 

3,620 

Ta  total  o 

.1 

lot) 

lV.o 

3 

.A 

2 

.2 

171 

21.0 

592 

72.6 

52 

6,4 

815 

Ta  ftNAU  j 

.9 

73 

Al.9 

0 

.0 

0 

.0 

76 

22.8 

253 

76. C 

4 

1.2 

3)3 

Ta  male  3 

PARIS  JUNIOk  COLLEGE 

.0 

bl 

10. u 

3 

.6 

2 

.A 

.95 

19.7 

339 

70.) 

48 

10.0 

482 

lA  TOTAL  7 

ill 

11.0 

32 

2.0 

10 

.6 

226 

1A.0 

1,352 

83.9 

34 

2.1 

1,612 

Ta  PENAL t A 

• i 

77 

tO.l 

10 

1.3 

1 

. .1 

92 

12.1 

670 

87,9 

0 

.0 

762 

Ta  HALE  3 

PAUL  00 INN  lullcOE 

loO 

11.0 

22 

2.6 

1 

9 

1.1 

13A 

15.0 

682 

60.2 

34 

A.O 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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9A.S 

) 

.6 

26 

4,9 
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Ta  ftNALt  0 

.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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1 

.4 

10 

4.3- 
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•u 
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c 

.0 
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.0 
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5.A 

296 
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0 

.0 
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10 
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0 

.0 
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1 
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0 

.0 
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10.3 

126 
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67.1 

15 

3.5 

429 
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.1 
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3.9 

AT 

1.8 

97 

3.6 
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9.4 
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86.5 

55 

2.1 
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Al 
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24 

2.8 
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11.7 
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13 

1.5 

866 
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3.5 
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O 
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/O 

i.l 

2 7ft 

4).U 

126 

10. ft 

HI 

40.4 

4 

.0 

446 

19.4 

129 

46.1 

Mi 

P 

I.l 

242 

/.* 

114/ 

9.7 

r,  m 

H.2 

94 

i.l 

too 

1,1 

Ml 

9,7 

Kin 

•4.7 

;7 

«ft 

142 

l.i 

4*4 

9./ 

1.466 

•1.7 

69 

1.4 

2 1 4 | I 

4C.» 

4*100 

f»9,  ) 

I.7TI 

10.0 

4) 

*0 

)»> 

H.i 

U4U 

7o.  4 

419 

22.6 

19 

1.0 

l»ft)4 

2.612 

66.0 

1.U4 

)M 

26 

.6 

o*m 

)».4 

•fioc 

40. V 

8.719 

49,9 

>M 

u 

tf)62 

39,; 

MO/) 

47.0 

...'ll 

49.) 

226 

2.7 

S44 

39.6 

4*127 

46.1 

4.49* 

)0.2 

32) 

1.6 

4)2' 

5.7 

674 

1.9 

6.492 

8l,0 

ifti 

A0 

134 

4.1 

217 

6.6 

3.037 

92.0 

4/ 

1.4 

296 

UQt 

4V 

U. 1 

J.460 

11.4 

334 

7.4 

)ft 

8.9 

62 

13.0 

371 

87.6 

to 

3.6 

14 

1.) 

24 

10.0 

195 

87.1 

3 

1.4 

24 

10.6 

)S 

16.7 

IT* 

77.5 

1) 

4.7 

14 

7.9 

4 " 

P.3 

l*» 

l).6 

» 

A 

1.1 

3 

4.9 

4 

6.6 

57 

9). 4 

0 

.0 

il 

9.5 

23 

19. a 

91 

71.4 

2 

1.7 

109 

.’.0 

}C3 

:.fc 

5,01) 

91.4 

)4 

1.0 

4) 

1.7 

;v.  ‘ 

^ . * 

7.4J) 

94.1 

9 

.3 

64 

;.J 

1 bt 

• > 

7 . '80 

92.6 

4) 

1.6 

41) 

ii.; 

W8 

.I.  > 

1,679 

7J.4 

29 

1.3 

190 

17.9 

2 71 

:).) 

782 

7). 7 

0 

.0 

22) 

18.4 

307 

2)*l 

897 

73.7 

\ 

21 

1.7 

)) 

i.fc 

4) 

o .u 

706 

9).  8 

2 

.3 

16 

5.1 

21 

ftj 

293 

9).) 

0 

.0 

19 

4.3 

24 

4.) 

413  ‘ 

94.1 

*> 

. 

C 

.0 

317 

93.0 

It 

).2 

i) 

3.0 

l 

• ft 

1415 

SO.  1 

1 

.6 

5 

3.2 

0 

.0 

(09 

90.4 

10 

5.3 

8 

4.) 

ft. 

8.6 

n>e 

21.6 

561 

77.5 

5 

.7 

Is 

7.0 

74 

» j • a 

2bQ 

78.9 

1 

.3 

1 * 
j 

IC.O 

04 

281 

76.2 

4 

1.1 

?C 

).4 

■61 

7.1 

795  ‘ 92.) 

5 

.6 

.) 

2.1 

29 

6.3 

4)2 

9),) 

2 

.4 

It 

4.0 

j; 

8.0 

)fc) 

91.2 

) 

.0 

1.217 

67.2 

;.29i 

63.6 

72C 

)5.4 

20 

1.0 

579 

64.7 

5ao 

64.8 

)U 

34.7 

4 

.4 

7C8 

IN 

62.1 

U ! 

62.7 

409 

)5.9 

16 

t.,4 

> 


Mil 

u; 

iii 

1 , i f: 
44: 
i.no 

1.741 
4.;  7.* 

*.4*7 

'.hi 

i.iu 

4.04.' 

17,46* 
I, Ml 
I.14R 

7.94T 

U9* 

Mill 

441 

;/7 

in 

w 

ii 

• in 

J.HQ 
Ml4 
2,1 1' 

1.061 

un 

is  i 

314 

4)9 

341 

154 

117 

no 

355 

3*1 

861 

41) 

)98 

2,0)5 

195 

1,|40 
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CO 


■IP.  ' 


196 


■ t 

Mdtfc  1 - -TOTAL  UNDERGRADUATE  ENROLLHENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  8Y  PACE f ETHNICITY  AND  SEX* 
- INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  197o  ' Ainu 

/.  ' • > • 


AMERICAN  INDIAN  . > . bLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NUN-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER'  HISPANIC 


TEXAS 


NUMoER  \ r DUMBER 

continued 


NUMBER 


total*  M RHITE 
MINORITY  1 NON-HISPANIC 


* number  : _ number  .Jf  number  x 


iTHHST.TEX'iT  UNIVERSITY 
TA  TOTAL  . <»S  ' .4 

TX  FEMALE  l7  ‘ .} 

IX  MALE  26  .A 

STEPHEN  F AUSTIN  STATE  U 
IX  TOTAL  .13  .1 

TX  FEMALE  9 .2 

TX  MALE  L ,1 

SUL  ROSS  STATE  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  9 .3 

TX  FEHALt  2 .3 

TX  MALE  2 .2 

TARRANT  CO  JC  NTHEST  LAM 
TX  TOTAL  96  .6 

TX  FEMALE.  1 2A  .6 

TX  MALE  22  .0 

TARRANT  CO  JC  NT'hmST  LAM 
TX  TOTAL  13  ..o 

TX  FEMALE  5 '4  ,5' 

TX  MALE  8 .7 

Tarrant  co  jo  south  cam 
lx  TOTAL  30  .A 

TX  FEMALE  17  .5 

TX  MALE  ' 13  .3 

TEfJPlE  JUNIOR  COLLEGE  - 
TX  TOTAL  A .2 

TX  FEMALE  * 2 

TX  MALE  2 

TEXARKANA  COLLEGE 
TX  TOTAL  ' 0 

TX  FEMALE  0 

TX  MALE  0 

TEXAS  AC1  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  18 

TX -FEMALE  7 

IX  MALE  •!! 

TEX  AC  I U CJkVdS  CHRISTI 
TX  TUTAL  1 ,1 

TX  FEHAtE  0 

TX  MALE  • ‘ 1 

TEXAS  A U U LAREDO 
IX  TUTAL  ’ 0 
TX  FEMA|£-  ' 0 
TX  MACE^  o 

PRAIRIE  VIEW  ACM  U 
TX  TUTAL  0 .0 

TX  FEMALE  0 ■ .0 

TX  MALE  0 .0 


.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.A 


.0 

'.2 

• 0 
.0 
.0 


o 

ERIC 


28A  2.3 

116  1.9 

H8  2.7 

289  3.2 

157  3«A 

132  2.9 

25  1.7 

7 1.2 

18  2.0' 

2u7  3.3 

129.  3. A 
108  3.1 

112  5.2 

5A  5.8 
58  A.7 


.0 

.0 

.0 


3,836  99.2 
1,900  100.0 
l,93o  9,8. A 


23  .2 

13  .2 

' 10'  .2 

15  .2 

A .1 

, 3 ’‘.2, 

1 .2 

2 .2 

51  .7 

32  .9 

19  .5 

38  1.8 

12  1.3 

26  2*1. 


223  10.A 
80  8.6 
1A3  11.6 


386  17.9 
151  16.3 
235  19.1 


,1i7o6  82.0 
77A  83.7 
992  80.8 


287  12.0 
139  12.5 
1A8  11.6 

229  A.3  ' 

101  A.O 
128  A. 6 

13  1.1 

5 .8 

8 1.  A 


A 1 .2 

2 .2 


i 

50 

8 

A2 

’ i 

0 

1 

0 

0 

0 

■ 0 
0 
0 


.2 

.9 

.3 

1.5 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


212  8.9 

113  '1012 
99  7.8 


503  21.1 
25A  22.9 
2A9  19.5 


1,668  78. A 
853.  76.9 
1,015  -79.7 


■NCN-R^IDENT 

ALIEN 


NUMjpER 


1,035 

8,4  ■ 

1 ,387* 

11.3 

.10,876 

88.3 

50 

A55 

7.5 

.60,1 

9.9 

5,^63 

89.9 

11 

■580 

9.3 

786 

12.6 

5.A13 

86.8  . 

39 

100 

1.1 

Af? 

A. 6 

8,620 

9A.9 

A2 

AA 

1.0 

21A 

A.7 

A, 350 

95.2 

5 

56 

1.2^ 

' 203 

A.  5 

A, 27,0 

9A„7 

37 

387 

26.1 

* A19 

28.3  ' 

1,0A9 

70.8 

13 

171 

28.5 

181 

30.2 

A16 

69,  A 

2 

216 

2A.S 

238 

27.0 

633 

71.8  ' 

11 

165 

2.3 

A 99 

6.9 

6,711 

92.9 

12 

77 

2.1  * 

262' 

7.0 

3.A77 

92,9 

A 

88 

2.5 

237 

6.8 

3,23A 

93. C • 

.8 

X 


.A 

.2 

.6 

.5 

.1 


.2* 

.1 


1 .0 

0 .0 

1 ..1 


1,679 

21.8 

150 

1,9*  ' 

. 372 

• A.81 

2, 23f 

28.'9 

5.A61 

70.9  , 

• 15 

#<►1 

26.2 

A5 

l.A 

■ 1A6 

A. 5 

i,oa( 

32.6 

2,167 

67. A 

0 

•t 

.0 

, 838 

18.7 

<j 

.105 

2.3 

2 26 

?.o 

1,182 

26.3 

, 

3,29A 

15 

§ y 

.3 

165 

1U.1 

7 

VA 

112 

6.1 

308 

16.9 

1.A96 

82.1 

19 

1*0 

96 

10.5 

5 

.5 

5A 

5.9 

157 

17.2 

756 

82.7 

1 

1 

69' 

9.8 

2 

.1 

58 

6. A 

151 

16.6  , 

7A0 

81. A 

18 

• i 

2.0 

12  .5 

2 .2 

10  .8 


2,801 

52.8. 

3,098 

58. A 

2,ODA 

37.8 

' 200 

3.8 

1,553 

61.7 

l,6(p 

66.3 

626 

32.6 

21 

• 8 

1.2A8 

AA.8 

1,A29 

51.3 

1,178 

A2.3 

179 

6.4 

398 

33.1 

A 13 

3A.3 

771 

64.1 

19  ' 

1,6 

176 

28.5 

181 

29.3 

A2A 

68.7 

12 

1,9 

222 

37.9 

232 

39.6 

3A7 

59.2 

7 

1.2 

39A 

88.5 

39A 

88.* 

A6 

10.3 

'5 

* 1.1 

181 

87. A ' 

181 

37.A 

23 

114 

\ 3 

1.4 

213 

89.5 

213 

89'.5 

.23 

9.7 

2 

.8 

0 

.0 

3,836 

99.2 

32 

.6 

0 . 

.0 

0 

.0 

1,900  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1,936 

98. A / 

32 

1.6 

0 

.0 

TOTAL 
• NUMBER 


12,313 

.6,075 

6,238 

9,079 
A, 569 
A, 510 

1*481 

599 

882 

hill 

3.7A3 
3 , A79 

2,153 

925 

1,228 

7, '707 
3,216 
A,A91 

1,823 

91A 

909 

2,383 

1,109 

1,27A- 

5,302 

2,516 

2,786 

1,203 

617 

586 

AA5 

207 

238 

3,868 

1,900 

1,968 


UkUTON  STATE  UNIVERSITY 


TX  TOfAL, 

3 .1 

33 

1.3 

2 

.1 

29 

1.1 

TX  FEMALE 

0 .0 

11 

1.0’ 

l 

.1 

10 

.9 

TX  MALE  3 .2 

TEXAS  ACM  U MAIN  CAM>US 

ft  LI 

1.5 

1 

.1 

19 

1.3 

TX  TOTAL 

334  1.5 

'66 

. .3 

32 

;i 

216 

1.0 

Tx  FEMALE  120  4.6 

20 

.'3 

7 

.1 

38 

.5 

TX  MALE  214  1,4 

TEX  ACM  MOODY  C MRINE  SCI 

46 

" 25  ' 

;-2 

180 

1.2 

TX  TOTAL 

0 .0 

3 

.6 

1 

.2 

6 

1.2 

TX  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

TX  MALE 

0 • .0 

« 3 

.7 

1 

.2 

6 

1.5 

> '{'  •*’ ' ^ f"  ' 

67.  2^5  .■'■2i562  97.4 

22/l.a  f . 1,113  :98*0 

45  3.0  ■ •'mV44'9  96.9 


TEXAS  CHRISTIAN  U 


TX  TOTAL 

16 

.4 

.241 

5.5 

22 

.5 

92 

2.1 

371  * 8.4 

TX  FEMALE 

7 

.3 

128 

5,3 

14 

.6 

37 

4 

186  7.7 

TX  MALE 

9 

.5 

113 

5.7 

6 .4 

55 

2>  ■ 

I .185  9.3 

TEXAS  COLLEGE 
TX  TOTAL 

0 

.0 

723  100.o\ 

r\  o 

.0 

0 

.0' 

723  lOOiO 

650  2.9,  ft  21, U6  l95.Q 

185  2.5/  7ilC7  96.7 

3.1 f ^L3,9?9  -94.1\ 

‘ ^72  Ws 

, 3(8$-,  ’95.8  • 

■,  t ' \ f * 


J.M.  , ' 

9.3  V '1,778  . 88.?  ' 


465' 

10 

0 

10 


2 '..’1' 

1 * >.l 

Cy.l 

46V-  2.1‘ 
59  .8 

^405  2.7 


2.0 

.0 

2.5 


TX  FEMALE  0 .0 

TX  HALE  0 .0 

TEXAS  EASTERN* UNIVERSITY 
. TX  TOTAL  \ 2 .2 

TX  FEMALE  1 .2 

TX  HALE  1 .2 

TEXAS  LUTHERAN  COLLEGE 
TX  TOTAL  .0  .0 

TX  FEMALE  u .0 

TX  . MALE  (I  .0 

TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY’ 
TX  TOTAL  0 .0 

TX  FEMALE  0 .0 

TX  MALE  0;  .0 

TEXAS  SOUTHNUST  COLLEGE 
IX  TOTAL  7 .2 

Tx  FEMALE  4 .2 

TX  MALE  i .2 

TEX  ST  TECH  JAS  CONNALLY 
\ Tx  TOTAL  3 .1 

TX  FEMALE'  • • 1 .2 

V IX  HALE  ’2  .1 

TEX  ST  TECH  MID-CONTINENT 
IX  TOTAL  / 1 .2 

, IX  FEMALE  0 .0 

TX  MALE  1 .3 

TEX  ST  TECH  RIU  GRANDE 
TX  TOTAL  0 .0 

TX  FEMALE  0 .0 

TX  MALE  0 .0 

TEXAS  TECH  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  117  .6 

TX  FEMALE  38  .5 

TX  MALE  79  .7 

TEXAS  WESLEYAN  COLLEGE 
TX  TOTAL  6 .4 

TX  FEMALE  4 .5 

TX  HALE  2 .2 

TEXAS  ROMAN'S  UNIVERSITY 


TX  TOTAL 
TX  FEMALE 
TX  MALE 


35 

35 

0 


.7 

.7 

.0 


376  imp 
347  luO.lT 

67  7.1 

37  7.7 

30  6.5 

76  7.4 

21  4.7 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

, 

.0 


0 .0 

0 .0. 

9 1.0 

6 1.2 

3 .7 

85  8.3 

25  5.6 


,o',U.o 


376  100.0 
447  100.0 

‘ 78 V 8.3 
44  9.1 

34  7.4 

161  15.7 
46  10.3 


432  . 89/6  • 


A 

M 


7 

' 0 
7 

54 

18 

36 

0 

0 

0 

12 

6 

6 

i 

14 

,2 


1.4 

.0 

1.7 

1.2 

.7 

1.8 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.2 

1.3 

1.4 
.4 


2,631 

1,136 

1,495 

22,230 

7,361 

L4.869 

489j 

83, 

406 

4.419 

2.420 
1,999 

723 

376 

347 

942 

482 

460 

1,025 

446 


55 

9.5 

0 

.0 

60 

10.4 

115 

19.9 

X452 

f P 

78.1 

v :12 

2.1 

579 

6,543 

3,374 

86.6 

74 

Ik 

1.0 

68 

.9 

6,685 

86.5 

V*  56 

t * * 

.7 

" X 613 

vV?  7- 

10.8- 

7,554 

95.6 

6 

.2 

28 

.8 

3,408 

96.6 

23 

' .7 

. 2.7 

3,528 

3,169 

78.7 

68 

1.7 

40 

1.0 

3,277 

81.4 

,33 

' .8 

716 

' < , ' 

n.8 

4,026 

8 

.2 

16 

.5 

2,385 

69.2 

2,416 

70.1 

686 

19.9 

/,v  344 

h 

10.0 

3,446 

4 

•2  t 

5 

, .3 

1,257 

68.9 

1,270 

69.6 

356 

19.5 

*l  " 139 

.10.9 

1,825 

4 

.2 

11 

.7 

1,128 

69.6 

1,146 

70.7, 

330 

20.4 

145, 

8.9  ’ 

1,621 

i 

* t 

265 

9.3 

9 

.3 

•'  206 

6.7 

503 

16*4 

. 2,518 

82.1 

, >,  47 

• 1.5 

3,068 

41 

10.1 

.0 

.0 

23 

5.7 

65 

ltfl 

336 

83.2 

-,7*i. 

404 

244 

9.2 

9 

.3 

183 

6.9 

408 

16.4 

1 2,182 

81.9 

.44. 

ii7 

' 2,664 

36 

7.0 

1 

.2 

56 

10.9 

94 

18.2 

421 

81.6 

\ 

1 

y* ; i 

.2  "■ 

516 

11 

8.5 

0 

.0 

15 

11.5 

26 

20.0 

104 

80.0 

0' 

.0 

130 

25 

0.5 

1 

.3 

41 

10.6 

68 

17.6 

317 

82.1 

1 

.3 

‘ 386 

2 

.2 

0 

.0 

855 

67.2 

657 

87.4 

120  s 

12.2 

' ' 4 

".V 

981 

, 0 

.0 

0 

.0 

215 

88.5 

215 

88.5 

• 27 

11.1 

1 

.4 

243 

7 

A 

0 

.0 

640 

86.7 

642 

87.0 

93 

12.6 

3 

..4 

738 

279 

1.5 

40 

.2 

396 

2.1 

832 

4.4 

17,836 

94.3 

239 

1.3 

18,907 

134 

1,6 

19 

.2 

146 

1.8 

337 

4.1 

7,880 

95.5 

\ '30 

.4 

8,247 

145 

1.4 

/ 2 1 

.2 

250 

2.3 

495 

4..  6 

9,956 

93.4. 

' 209 

2.0 

10,660 

217 

12.8 

2 

.1 

60 

3.5 

. 285 

16.8 

1,406 

82.6 

7 

.4 

1,698 

140 

16.9 

2 

.2 

29 

3.5 

175 

2r.2 

651 

78.7 

..’,1 

.1 

827 

77 

8.8  / 

0 

.0 

31 

3.6 

110 

12.6 

755 

86.7 

• 6 

.7 

871 

921 

17.3 

77 

1.4 

440 

8.3 

1,473 

27.7 

3,755 

70.6 

90 

1.7 

5,318 

909 

17.7 

76 

1.5 

430 

8.4 

1,450 

28.2'  . 

3,611 

70.2 

85 

' 1.7 

5,146 

- 12 

7.0 

1 

.6 

10 

5.8 

23 

13.4 

144 

83.7 

5 

”2.9 

172 

3 
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U81E  1 • TOTAL  UNDEk&RAOUATEJNKQLLMENT  IN  INSTITUTIONS^  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX;  f 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,.  1976 N ‘ . > 


) 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  DR  - TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


NHITE  NON-RESIDENT 
NON-HISPANIC  ALIEN 


TEXAS 


NUMBER  ; ' NUMBER  i 
, CONTINUED  > 


number  i Dumber  : number  * number  i ; number  ' i 


TRINITY  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  2 .1 

■ TX  FEMALE  ' 2 -.2 

TX  MALE  0 .0 

TYLER  JUNIOR  COLLEGE 
TX.  TOTAL  7 .1 

TX  FEMALE  2 4 

TX  HALE  ‘5  .2 

UNIVERSITY  OF  DALLAS 
Ti  TOTAL  1 .1 

TX  FEMALE  1 .3 

TX  male  0 .0 
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TX  • MALE  . 3 .5 

U OF  TEXAS  AT  AUSTIN 
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.0 

.23 
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9.9 

478 

89.7 

2 

.4 

533 

IX  TOTAL  19 

.4 

201 ' 

v 3.7' 

13 

.2 

273 
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2.9 

1,042 

TX  TOTAL  0 

.0 

572 

98.3 

i 

.2 

C 

.0 

573 

98.5 

0 

.0 

9 

1.5 

582 

TX  FEMALc  0 

.0 

1 2b4 

99.3 

i 

,3 

0 

.0 

285 

99.7 

0 

.0 

1 

.3 

286 

n male  o «o 

* 

leXAS  TOTAL 

268  97.3  • 0 

1 137  INSTITUTIONS) 

.0 

0 

.0 

288 

97.3 

0 

.0 

8 

2.7 

296 

r 

» 

lx  TOTAL  2u93 

.5 

34^093 

10.6 
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611. 

94.7 

12 

1.9 

645 

5 

.7 

26 

J.8- 

' 6U0 

88.6 

50 

7.4 

676 

7 

.7 

1 

51 

5.4 

883 

93.5 

10 

1.1 

944 

4 

'.8 

25 

5.1 

' 468 

94.5 

2 

.4 

495. 

3 

.7 

26 

5.8 

415 

92.4 

8 

1.6 

449 

25 

.6 

. 196 

5.1 

3,654 

94.2 

' 31 

.8  ' 

3,881  Hi 

5 

.4 

38 

2.8 

1,284 

95.9 

17 

1.3  ' 

1,339 

20 

.8 

158 

6.2 

2,370 

93.2 

14 

.6 

2,542- 

232 

3.8 

442 

7.2 

5,696 

92.5. 

20 

.3 

6,158 

69  . 

4.2 

* 123 

7.6 

1,502 

92.2 

- 4 

.2 

1,629 

163 

3.6 

319 

7.0 

4,194 

92.6 

16 

.4 

4,529 

• 

; 

bESTHlNSTER  COLLEGE 

UI  TOTAL 

6 

.a 

31 

1.0 

. 5 

.5 

30 

UT  FtMALE 

6 

i.i 

14 

2.5 

2 

.4 

19 

UT  HALE 

2 

.* 

17 

3.3 

3 

.6 

11 

'*IAH 

total  1 

13  INSTITUTIONS) 

ol  TOT^ 
-uT  nm 

bl7 

1.1 

.6 

1.093 

1.4 

1.034 

*12 

1.2 

135N 

\ ** 

494 

1.5 

399 

Ul  male 

*05 

.9 

117 

\ .1 

1 

399 

1.4 

635 

Vermont 

• 

oENNINGION  COLLEGE. 

• 

1. 3 

VT  TOTAL  ' 

0 

.0 

i* 

6 

1.0 

7 

VT  FEMALE 

0 

.0 

■ 10 

2.5 

5 

1.2 

. 5 

VT  MALE 

0 

.0 

* 

2.1 

1 

.5 

2 

lASTLETQN  state  college 

VT  TOTAL 

2 

.1 

. * 

.3 

2 

.1 

2 

VT  FEMALE 

l 

.1 

2 

.3 

l 

.1 

2 

VT  male 

1 

.1 

2 

.3 

1 

.1 

• 0 

CHAMPLAIN  COLLEGE 

VT  TOTAL 

i.  1 

11 

.9 

5 

.4 

ll 

VT  FEMALE 

15 

2.1 

1 

.1 

3 

.4 

4 

VT  MALE 

11 

2.1 

10 

1.9 

2 

.4 

— 7 

C SNT  JOSEPH  THE 

PROVIDER 

VT  TOTAL 

• 0 

.0 

6 

1.1 

l 

.5 

0 

VT  FEMALE 

0 

.0 

0 

, *0 

1 

.7 

0 

VT  MALE 

0 

.0 

6 

14.6 

0 

.0 

0 

CATV  COLLEGE  OF  VERMONT 

VT  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4l  FEMALE 

c 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

VT  MALE 

GoOOaRQ  couege 

0 

.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

VT  TOTAL 

0 

.0 

113 

9.3 

1 

.1 

38 

VT  FEMALE 

0 

' .0 

72 

9.3 

0 

.0 

27 

VT  MALE 

0 

.0 

41 

8.5 

1 

.2 

11 

GREEN  MOUNTAIN  COLLEGE 

VT  TOTAL 

> 0 

.0 

1 

.2 

l 

.2 

1 

VT  FEMALE 

0 

.0 

l 

.3 

l 

.3 

0 

VT  MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

JOHNSON  STATE  COLLEGE 

' 

{ 

VT  TOTAL 

14 

1.2 

11 

1.0 

1 

.1 

6 

VT  FEMALE 

13 

2.6 

5 

1.0 

1 

.2 

2 

-VT  MALE 

21 

i.e 

6 

1.1 

0 

.0 

4 

LVNDOil  STATE  COLLEGE 

VT  TOTAL 

0 

.0  ' 

1 

.1 

l 

.1 

7 

VT  FEMALt 

0 

.0 

1 

.2 

1 

.2 

2 

VT  MALE 
MARLOO^I  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

( 5 

VT  TOTAL  f 

0 

.0 

3 

1.5 

0 

.0 

• 1 

VT  FEMALE 

0 

.0 

2 

2.0 

0 

•q 

1 

VT  HALE 

D 

.0 

1 

1.0 

0 

.0 

0 

NiOOLEbORY  COLLEGE 

VT  TOTAL 

0 

.0 

4a 

2.6 

1 

.i 

7 

VI  FEMALE 

0 

.0 

24 

2:3 

0 

.0 

3 

VT  MALE 

0 

.0 

24 

2.4 

1 

.1 

4 

NURklCH  U-.MAIN  CAN 

r 

VT  TOTAL 

* 

.3 

27 

2.2 

4 

.3 

16 

VT  FEMALE 

0 

.0 

3 

2.2 

• l 

.7 

0 

VT  male 

* 

.4 

, 24 

2.2 

3 

.3 

16 

o 

ERIC 

201 

S.9 

74 

7.1 

917 

88.5 

45 

4.3 

1,036 

3.4 

41 

7.4 

495 

89.7 

16 

2.9 

552 

2.3 

33 

6.8 

422 

87.2 

29 

6.0 

464 

1.4 

3.396 

4.b 

70.403 

92.4 

2,371 

3.1 

76,170 

1.2 

1.440 

4.3 

30,704 

92.6 

1,013 

3.1 

33,.  157 

1.5 

1.956 

4.3 

39,699 

92.3 

1.358 

3.2 

43,013 

1.2 

27 

'4.5 

549 

92.0 

21 

3.5 

597 

1.2 

20 

370 

91.1 

16 

3.9 

406 

1.0 

7 

3.7 

179 

93.7 

5 

2.6 

191 

.1 

10 

.7 

1.453 

99. C 

4 

.3 

1*467 

.3 

6 

.8 

765 

99.0 

2 

.3 

^3 

.0 

4 

.6 

688 

99.1 

2 

.3 

694 

.9 

53 

4.2 

1,197 

95.1 

9 

.7 

1,259 

.6 

23 

3.2 

699 

96.5 

2 

.3 

724 

1.3 

30 

' 5.6 

498 

93.1 

7 

1.3 

535 

.0 

7- 

3.7 

184 

9&3‘ 

0 

.0 

191 

.0 

1 

.7 

149 

99.3 

0 

.0 

150 

.0 

6 

*14.6 

35 

85.4 

0 

.0 

41 

•.0 

0 

.0 

1.520 

100.0 

0 

.0 

1,520 

.0 

0 

.0 

1,118  100.0 

0 

.0 

1,118 

.0 

0 

.0 

402 

100.0 

0 

.0 

402 

3.1 

152 

12.5 

1,042 

86.0 

18 

1.5 

1,212 

3.7 

99 

13.5 

627 

85.7 

6 

.8 

732- 

2.3 

53 

11.0 

415 

86.5 

12 

2.5 

-480 

'.2 

3 

.7 

' 406 

98.8 

2 

.5 

411 

.0 

2 

.5 

375 

99.2 

. 1 

.3 

378 

3.0 

l 

3.0 

31 

93.9 

• r 

3.0  . 

33 

.6 

52 

4.9 

1,00a/ 95.0 

i 

.1 

1,053 

-.4 

21 

4.2 

481 

95.6 

i 

.2 

503 

.7 

'31 ' 

A 

5.6 

515 

94.4 

0. 

.0 

550 

.7 

1.0 

928 

98.8 

. 2 

/ 2 

939 

.5 

4 

,1*0 

404 

98.8 

l 

1 .2 

409 

19 

» 5 

.9 

< 

524 

98.9 

1 

.2 

530 

•5^ 

2.0 

193 

97.5 

1 

.5 

198 

l.Q 

) 3 

3.1 

95 

96.9 

0 

.0  1 

98 

.o|  1 

1 

1.0 

98 

98.0 

1 

1.0 

100 

J 

I ' 56 

3.0 

1,796 

96.0 

19 

1.0 

1,871 

.3 

\ 27 

3.1 

826 

55.7 

10 

1.2 

863 

.4 

29 

2.9 

970 

96.2 

9 

.9 

1,008 

1.3 

51 

4.1 

1,102 

89.5 

78 

6.3 

1,231 

.0 

4 

2.9 

133 

97.1 

. o 

.0 

137 

1.5 

47 

4.3 

969 

88.6 

78  . 

7.1 

1,094 

! 
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ANealUN  1 M)l AN  #1 AU  ASIAN  C* 

AUSKAh  MAUVE  NJN-HiSAANU,  PACIFIC  ISLANCES  hJSPAMC 


NUMBER 


' total 

«!NOR  I TT 


vHTf  NCN-RESt  Of  NT 

NCN-hlSPAMC  AUfN 


total 


' NUMBER 

l numdER 

A 

VtHNJNT 

CONTINUED 

VERMONT  (JJlltvt 

1 

vf  total 

i 

3 

.6 

VI  FEMALE  , ’ 

J 

.b 

3 

.6 

<T  Wit 

u 

.0 

V 

.0 

RuYAlfON  CUUfcut 

Vi  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

Iff  FEMALE 

0 

.J 

0 

.0 

VI  MALE 

u 

.0 

0 

.0 

SAINT  MICHAEL'S  CUlltuE 

Vl  TOTAL 

0 

.0 

3 

.4 

VT  TtWlE 

0 

.0 

l 

..2 

VT  WiE 

» 

,v 

2 

.2 

sin  FOR  INTkMTl  JRA1MNO 

vi  Total 

0 

.0 

A 

2.7 

Vf  FcWlt 

u 

.u 

l 

.9 

vi  hall 

0 

.0 

3 

7.9 

southern  vEkmONT  lOlltot 

vr  total 

0 

• U 

7 

2.0 

vt  female 

0 

»u 

5 

2.7 

VT  Wit 

b 

•u 

2 

1.3 

TRINITY  COLLtot 

VT  TOTAL 

u 

•0 

0 

.0 

Vi  ffcNALE 

U 

• 0 

u 

•u 

VT  MALE 

u 

.1) 

0 

*u 

U VT  L STAIt  Al*l  lOUEuE 

vi  total 

> 

.1 

72 

.s 

Vi  FEMALE  ' 

.1 

34 

,0 

»T  MALE 

i 

.1 

36 

1.1 

Vi  INST  CNTY  INVOLVEMENT 

VT  TOTAL 

u 

.0 

1 

1.9 

VT.  FEMALE 

0 

<o 

0 

.u 

VT  MALE 

0 

»U 

r 

j.3 

VERMONT  TECHNICAL  CuilEOE 

VT  TOTAL 

i 

0 

.0 

VT  female 

0 

.a 

U 

.0 

VT  MALE 

2 

0 

• U 

MINOHAM  CoLlEoE 

vi  total 

1 

13 

t>.i 

VT  FEMALt 

1 

.s 

7 

0.4 

»f  MALE 

(1 

.0 

6 

6,0 

VtAMUNT 
VT  TOTAL 
VI  FtNACt 
V!  «ALt 


total  I 
n .3 

36  .3 

41  ,4 


22  INSTITUTIONS) 
3 42  1.5 

111  1.4 

170  1.5 


1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

< 

NUMBER 

l 

NUMBER 

l 

NUMBER 

.6 

7 

1.8 

15 

3.6 

v 3*1 

96.0 

1 

.3 

397 

.) 

A 

1.1 

11 

3.1 

343 

96.  t 

l 

.3 

355 

2.4 

3 

7.1 

4 

i 

9.5 

36 

90.5 

0 

.0 

42 

.0 

c 

.0 

0 

.0  . 

26 

96.3 

l 

3.7 

j 27 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

A 

* 6 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

20 

95.2 

1 

4.8 

21 

.0 

2 

.1 

5 

.3 

1,512 

99.0 

4 

10 

.7 

1,527 

.0 

l 

.2 

2 

.4 

509 

99.  C 

3 

.6 

514 

V ,0 

1 

.1 

3- 

.3 

1.C0J’ 

99. C 

7 

.7 

1,013 

, .0 

1 

.7 

5 

3.3 

127 

64.7 

16 

12.0 

150 

• 0 

1 

.4 

2 

1.8 

48 

87.5 

12 

10.7 

112 

• 0 

c 

.0 

3' 

7.4 

29 

76.3 

6 

15. B 

38 

.0 

0 

.0 

7 

2.0 

330 

95.1 

. 10 

2.9 

347 

.0 

0 

.0 

5 

2.7 

179 

95.7 

J 

1.6 

187 

.0 

0 

*"? 

2 

1.3 

151 

94.4 

7 

4.4 

160 

.0 

0 

.0 

C 

.0' 

421 

96.6 

6 

<1.4 

427* 

.0 

c 

.0 

0 

.V 

399 

98.5 

6 

1.5 

405 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

22 

100. c 

0 

. .0 

22 

.0 

35 

.4. 

114 

1.5 

7,715 

98.2 

25 

.3 

.7,854 

.0 

1* 

.3 

53 

1.2 

4,183 

98.6 

5 

.1 

x 4,241 

.0 

21 

.6 

■4 

61 

1.7 

3,532 

97.8 

20 

.6 

3,613 

.0 

0 

.0 

1 

1.9 

51 

98.1 

C 

.0 

52 

• 0 

o' 

.0 

0 

.0 

22 

too.c 

0 

.0 

22 

♦0 

c 

.0 

\ 

29 

96.7 

0 

.0 

30 

.0 

2 

.4 

4 

i 

.6 

503 

99.2 

0 

.0 

507 

.0 

1 

2.4 

/ i 

2.4 

40 

97.6 

0 

.0 

41 

.0 

1 

.2 

3- 

.0 

46? 

99.4 

0 

.0 

466 

,6 

1 

0 

.5 

16 

7.6 

192 

91.4 

2 

1.0 

210 

• s 

.0 

4 

8.2 

101 

91.8 

0 

.0 

110 

.0 

1 

r 

1.0 

7 

7.0 

41 

91.0 

2 

2.C 

100 

,1 

.1 

, 144 

.6 

541 

2.5 

22,628 

96.5 

228 

1.0 

23,447 

6? 

.5 

2S 

2.4 

11,422 

97.1 

69 

.6 

12,284 

‘.1 

7? 

.7 

2# 

2.7 

10,706 

95.9 

159 

1.4 

11,163 

4'l 


O 

ERIC 


26 

18 

10 
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VIRGINIA 


AVER  till  COLLEGE 


.VA  TOTAL  0 .0 

97 

lO.A 

0 

.0 

VA  FEMALE  0 .0 

67 

10.3 

0 

.0 

VA  MALE  0 .0 

uUIEPlELD  COLLEGE 

30 

10.6 

0 

.0 

VA  TOTAL  0 .0 

1 

.3 

7 

2.2 

va  female  o .0 

0 

' .0 

1 

.7 

VA  MALE  0 .0 

bRiDGEMATER  COLLEGE 

l 

•6 

6 

3,6 

VA  TOTAL  0 .0 

12 

1.6 

0 

.0 

VA  FEMALE  0 .0 

< k 

1.1 

• 0 

.0 

VA  MALE  U .0 

c nILLIAM  L MART  MAIN  CAM 

8 

2.1 

0 

.0 

VA  TOTAL  5 .1 

9b 

2.3 

29 

.7 

VA  FEMALE  1 ‘ 0 

Ab 

2.1 

16 

.7 

VA  MALE  ■ A .2 

CHRISTOPHER  NEnPuRT  l 

•52 

2.5 

13 

.6 

VA  TOTAL  7 .3 

16  A 

7.6 

1A 

.7 

Vi  FEMALE'  A .A 

89 

8.2 

5 

.5 

VA  MALE  ’3  .3, 

RICHARD  BLAND  X VM  L MARV 
VA  TOTAL  * 0 .0 

75 

7.1 

9 

.,8 

77 

'7.5 

7 

.7 

VA  FEMALE  * 0 .0./' 

v $51 

7.9 

5 

.8 

VA  MALE'  0 .0 

EASTERN  HENNONITE  COLLEGE 

26 

1 

6.8 

‘ 2 

.5 

VA  TOTAL  3 ..  .i 

36 

'1.7 

0 

.0 

VA  FEMALE  l .2 

& ■ 

1.2 

0 

.0 

VA  HALE  2 .6 

EMORY  AND  HENRY  COLLEGE 

";9 

* 

2.5' 

0 

.0 

VA  TOTAL  >0  ' .0 

9 

1.1 

0 

.0 

VA  FEMALE  0 .V 

3 

.9 

0 

.0 

VA  MALE  0 .0 

FERROM  COLLEGE 

6 

l.A 

0 

. .0 

VA  TOTAL  >0  .0 

Iao 

10.7 

A 1 

.1 

VA  FEMALE  - 0 .0 

. 50 

11.6  „/■ 

0 

.0 

VA  MALE  U .0 

GEORGE  MASON  UNIVERSITY 

90 

10.2 

l 

.1 

L. 

VA  TOTAL  27  .5 

106 

1.6 

A 2 

.7 

VA  FEMALE  13  .A 

62 

• 2.0 

26 

.8 

VA  MALE  1*  .5 

hAMPOEN-SYQNEY  college 

AA 

1.6 

16 

'*4 

VA  TOTAL  O'  .0 

7 

1.0 

l 

.1 

VA  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

,.0 

VA  MALE  U .0 

HAMPTON  INSTITUTE 

7 

1.0 

1 

i 

-.1 

VA  TOTAL  0 .0 

2|A3l 

96.8 

2 

.1 

VA  FEMALE  0 .0 

1.AB3 

97.6 

2 

.1 

VA  MALE'  0 .0 

HOLLINS  COLLEGE  i 

9A8 

95.5 

0 

‘ .0 

VA  TOTAL  0 .0 

12 

3.1 

0 

.0 

VA  FEMALE  ,0  .0 

12 

3.1 

• 0 

.0 

VA  MALE  0 .0 

LIBERTY  BAPTIST  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0 

VA  TOTAL  7 .A 

15 

1.0 

0 

.0 

VA  FEMALE  0 .0 

2 

.3 

0 

.0 

VA  MALE  ' 7 .7 

t 

0 

ERIC, 

Uli 

13 

l.A 

’ i 

0 

.0 

t 

■> 


.1 

98 

10.5  ^ 

827  88.7 

/ T 

.8 

932 

.0 

67 

10.3 

561  89.5 

l 

.2 

6A9 

•A 

31 

11.0 

2A6  86.9 

6 

2.1 

283 

.3 

9 

2.8 

307  9?'. 2 

0 

.0 

316 

,•0 

1 

.7 

150  99.3 

0 

.0 

151 

.6 

8 

A. 8 

157  95.2 

0 

.0 

165 

.0 

12 

1.6 

7AA  97.3 

9 

1.2. 

1 765 

.0 

A 

1.1 

370  98.1 

3 

.8 

377 

.0 

8 

2.1 

37A  96. A 

6 

1.5 

388 

.6 

158 

3.7 

A, 077  95. A 

'39 

.9 

A, 27A 

.8 

81 

3.*7 

2,127  95.9 

11 

*5  . 

• 2,219 

.A 

77 

3.7 

1,950  9A.9 

28 

2,055 

.7 

200 

9.3 

1,99 A 90.A 

6 

^ .3 

2,150 

.8 

107 

9.8 

978  89.9 

3 

.3 

1,088 

.6 

93 

8.8 

i 966  91.0 

3 

.3 

1,062 

1.6 

100 

9.8 

921  89.9 

A 

.A* 

1,025 

1.6 

66 

L0.3 

577  89.7 

0 

•9 

6A3 

1.6 

3A 

8.9 

- 3AA  90.1 

A 

1.0 

•382 

.A 

23 

2. A 

899  95.1 

23 

2.A 

> 

9A5 

.2 

9 

1.5 

573  97.1 

8 

l.A 

590 

.8 

1A 

3.9 

326  91.8 

15 

A.2 

355 

.0 

9 

1.1 

770  97.7 

9 

1.1 

788 

.0 

3 

.9 

3A0  97.7 

5 

l.A 

348 

.0 

6 

l.A 

A30  97.7 

A 

.9 

AAO 

.A 

1A6 

11.2 

1,156  88.3 

•7 

„ .5 

1,309 

.2 

51 

11.9 

375  87.2 

A 

.9 

A30 

.5 

95 

10.8 

781  88.9 

J 

3 

.3 

879 

1.3 

252 

9.3 

5,559  9A.6 

67 

1.1 

,5,918 

1.2 

lAO 

A.A 

3,012  9A.9 

22 

.7 

3,17A 

l.A 

112 

A.l 

2,567  9A.3 

A5 

1.6 

2,7AA 

.A 

t 

11 

1.5 

716  97.7 

6 

.8 

733 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.A 

11 

1.5* 

716  97.7 

6 

.8  . 

733 

.1 

2.A35 

96.9 

77 

3.1 

0 

.0 

2,512 

.0 

1.485 

97.73 

• 3A 

2.2 

0 

.0 

1,519 

.2 

950 

95.7 

A3 

A.3 

0 

.0 

993 

.5 

1A 

3.6 

36A  9A.3 

8 

2.1 

386 

.5 

.0 

1A 

0 

3.6 

.0 

3fcA  9A.3 
0 ‘*.0 

‘j 

2.1 

.0 

386 

0‘ 

/ 

.A 

28 

1.8 

1,525  97.6 

9 

.6 

• 1,562 

.3 

A 

.6 

618  99.0 

2 

.3 

62A 

.A 

2A 

2.6 

907  96.7 

7 

.7 

938 

n 


i 

0 

l 

' 1 

. 0 

1 

0 

0 

0 

26 

18 

8 

15 

9 

6 

16 

10 

6 

A 

1 

3 

0 

0 

0 

5 

l 

A 

77 

39 

38 

3 

N> 

> 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

6 

2 

A 
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IAblE  1 


- TOTAL  UNUEHGAAOUATE  ENROLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATIONS  RACE,  ETHNICITY  AND  SEXi 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATfON,  1*76  .. 


VIRGINIA 


AHtRICAN  INDIAN  BLAU  * ' ASIAN  OR  TOTAL 

ALASAAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 

NUNbEA  | NUMBER  A NUMBER,';  \ NUMBER  { NUMBER 

*'  CONTINUED 


NHITE 

_ NDN-HJSPANIC 

v 


\ 


I 


. NON-RESIOENT 
ALIEN 


t NUMBER  I NUMBER  t 


LQNGHOU)  LULL tGE 
YA  TOTAL  i .0 

VA  fEMAiE  0 .0 

VA  MALE  1 * .7 

LUTHEMICE  COLLEGE 
VA  TOTAL  0 .0 

va  femaleA  0 .0 

VA  NALE\  0 .0 

LYNCHBURG  COLLEGE 
VA,  TOTAL/  1 . ,1 

VA  FEMALE  l .1 

VA  MALE  0 .0 

y 01  SON  COLLEGE 
« TOTAL  1 .0 

VA  FEMALE  0 .0 

VA  MALE  1 it  .0 

mary  Baldwin  college 

VA  TOTAL  u .0 

VA  female  o .o’ 

VA  MALE  0 .0 

NARYMOONT  COLLEGE  Of  VA 
VA  TOTAL  L .1 

VA  FEMALE  1 .1 

VA  MALE  0 .0 

MARY  MASH1NGT0N  COLLEGE 
VA  TOTAL  ' 3 .1 

VA  FEMALE  3 .2 

VA  MALE  0 ' .0 


NATIONAL  BUSINESS  COLLEGE 
VA  TOTAL  0 .0 

VA  FEMALE  0 .0 

VA  MALE  0 .0 

NORFOLK  STATE  COLLEGE 
' j VA  TOTAL  i .0 

f VA  FEMALE  t .1  , 

VA  HALE  ■ 0 .0 

OLD  DOMINION  UNI  VERITY 
' VA  TOTAL  14  .2 

VA  FEMALE  S .1 

VA  MALE  9 .2 

xAUFURD  COLLEGE 
VA.  TOTAL  J ,1 

VA  FEMALE  ' 2 .1 

VA  MALE  L .1 

RANOULPH-HACON,  COCLEut 
VA  TOTAL  1 . .1 

40  VA  FEMALE  0 .0 

1-i  VA  MALE  1 .2 


70 

3.3 

64 

3.3 

6 

4.1 

7 

8.6 

1 

7.1 

/ 6 

9.1 

54 

3.4. 

32 

3.7 

22 

3.0 

126 

1.9 

69 

1.9 

57 

1.9 

14 

2.6 

12 

2.3 

'2 

30.0 

46 

6.3 

A? 

5,9 

3 

60. 0 

42 

\2.0 

' 41 

1 

> X 

238 

33.2 

118 

33.9 

120 

32.6 

6,331 

95.9 

3,705 

96.9 

2,626 

94.6 

345 

4.2 

192 

4.9 

’ 153 

3.5 

120 

2.8 

84 

2.7 

36 

3.G 

14 

1.7 

• 5 

1.7 

9 

1.7 

s 

1 *.0  2 ,1 

I ' •!  2 .1 

’ 0 .0  4 0 .0 

I 1.3  0 .0 

1 7.1  o .0 

o , .0  0 ,0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

o .0  o ,0 

8 .1  15  .2  . 

A .1  7 .2 

♦ .1  8 ,3 

0 .0  • 7 Hl.3 

u .0  7 1.3 

0 .0  0 .0 

7 1.0  7 1.0 

1 i.O  7 1.0 

0\  .0  0 .0 

15  .7  U .5 

14  .7  11  ,6 

1 .6  0 .0 

1 .1  0 .0 

1 .3  0 .0 

0 .0  0 .0 

6 .1  2C  .3 

3 .1  14  .4 

3 .1  6 ,2 

85  .8  43  ,5 

31  .8  18  .4 

34  .8  27  .6 

5 .1  7 .2 

3 .1  5 .2 

2 .2  2 .2 

2 .2  5 .6 

1 *3  1 .3 

1 .2  4 .7 


■ _ ^ 

v'f4 

3.5 

2,006 

95.8 

67 

3.4 

1,866 

95.9 

7 

4.8 

140 

95.2 

8 

10.0 

■ 10 

12.5 

2 

14,3 

5 

35.7 

6 

9.1 

5 

7.6 

55 

3.4 

1,537 

96.0 

33 

3.8 

824 

95,5 

22 

3.0 

713 

96.6 

150 

2.3 

6,468 

97,5 

80 

2.2 

3,567 

97.6 

70 

2.4 

2,901 

97.5 

, 21 

3.9 

511 

95.3 

, 1’ 

3.6 

509 

95.7 

2 

50.0 

2 

50.0 

61 

8VJ  ’ 

616r 

83.9 

58 

8.0 

614 

84.2 

3 

60.0 

2 

40.0 

71 

3.4 

2,026 

96.6 

69 

3.6 

1,850 

96.4 

2 

1.1 

> 176 

98.9 

239 

33.4 

474 

66.2 

119 

34.2 

229 

65.8 

120 

32.6 

245 

66.6 

6,359 

96.4 

191 

2.9 

3,724 

97.4 

, • 9l 

2.4 

2,635 

95.0 

100 

3.6 

467 

5.6 

7,784 

94.0 

244 

6.2 

3,685 

93.7 

223 

5.1 

4,099 

94.3 

135 

3.1 

4,r25 

96.2 

94 

3.0 

2,987 

96.5 

41 

3.4 

1,138 

95.4 

22 

2.6 

812 

97.0 

7 

2.3* 

293 

97.3 

15 

2.8 

519 

96.8 

13  .6 

13  .7 

0 .0 

82  77.5 

7 50.0 
55  83.3 

9 .8 

8 .7 

3 .4 

14  .2 

9 .2 

5 .2 

A .7  ' 

A .8 

0 .0 

57  7.8 

57  7.8 

0 .0 

1 .0 

1 .1 

' 0 .0 

3 .4 

0 . .0 

3 .8 

49  ,7 

9 .2 

40  1.4 

29  .4 

5 .1 

24  .6 

28  .7  , 

1A  .5 

1A  1.2 

3 .4 

1 .3 

2 .4 


O 

ERLC 


total 

NUMBER 


2,093 

1,948 

147 

80 

14 

68 

1,601 

863 

738 

6,632 
3,656  < 
2,976 

536 
• 532 

4 

734 

729 

5 

2,098 

1,920 

178 

716 

348 

368 

6,599 

3,824 

2,775 

8,280 

3,934 

4,346 

4,288 

3,095 

1,193 

837 

301 

536 


c 


\ 


AANOOLPH-NACON  MUHAN*^  C 


VA  TOTAL  0 

.O' 

20 

2.8 

1 

.1 

HA  FEMALE  0 

.0 

20 

2.8 

1 

.1 

VA. JAlt  0 

. *0  _ 

. 0 

.0- 

0 

.0 

iUANJAE  COUtGE 
VA,  TOTAL  2 

.2 

18 

1.5 

1 

.1 

VA  FEMALE  2 

.3 

8 

1.3 

0 

.0 

VA  MALE  0 

1 .0 

^ 10 

1.7 

I l 

.2 

SAINT  PAUL'S  COLLEGE 

\ 

f 

M TOTAL  0 

.O' 

615 

99.7 

0 

.0 

4 female  o 

.0 

323  100.0 

0 

.0 

VA  MALE  0 

.0  . 

292 

99.3 

0 

.0 

SHENANDOAH  C-CONSV  MUSIC 

V A TOTAL  1. 

.1 

'42 

5.5 

l 

.1 

VA  FEMALE  1 

.2 

22 

4.9 

l 

.2 

.VA  MALE  0 

.0 

20 

6.5 

0 

.0 

jJuThEAN  sen  jr- college 

VA  TJlAL  U 

.0 

2 

.7 

0 

.0 

VA  FEMALE  0 

.0 

2 

.7 

0 

.0 

VA  MALE  0 

• 0 

0 

.0 

0 

S»EET  BRIAR  IIilLEGE 
VA  TOTAL  0 

.0 

6 

*1.0 

2 

.3 

VA  FEMALE  U 

.0 

6 

1.0 

2 

.3 

VA  MALE  0 

• UNIVERSITY  OF  RICHMOND 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

VA  TOTAL  > 2 

.1 

45 

1.9 

2 

.1 

VA  FEMALE  0 

.0 

8 

.9 

0 

.0 

VA  MALE  2 

.1 

37 

2.4 

2 

.1 

U OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPOS 

VA**  TOTAL  0 

.0 

39? 

3.9 

49 

.5 

VA  FEMALE  0 

.0 

198 

4.5 

26 

.6 

VA  MALE  0 

.0 

199 

3.5 

23 

.4 

0 VA  CLINCH  VLY  COLLEGE 

VA  TOTAL  0 

.0 

10 

1.1 

6 

.7 

VA  FEMALE  0 

.0 

• 1 

.2 

3 

.6 

VA  MALE  0 

VIRGINIA  COLLEoE 

.0  * 

9 

2.4 

3 

.8 

VA  TOTAL  0 

.0 

239 

98.6 

3 

1.2 

VA  FEMALE  0 

.0 

91 

100.0 

0 

.0 

VA  MALE  0 

.0 

148 

98.0 

3 

2.0' 

VIRGINIA  CUMONrEALTh 

0 

VA  TOTAL  >0 

.5 

l»6o2 

17.3 

78 

.8 

VA  FEMALE  ' i ' 22 

.4 

1.099 

19.8 

47 

.8 

VA  MALE  28 

.7 

563 

13.9 

31 

.6 

VA  INTERMONT  COLLEGE 
VA  TOTAL  . 5 

•9. 

30 

5.5 

l 

.2 

VA  FEMALE  5 . 

1.0  '■ 

28 

5.4 

l 

.2 

VA  MALE  0 

VIRGINIA  MILITARY  INST 

.0 

2 

6.3  , 

0 

.0 

v VA  TOTAL  2 ' 

.2 

36 

2.8 

4 

.3 

VA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

VA  MALE  2 

.2 

36 

2.8 

' 4 

.3 

<$VA  POLY  INST  ANO  STATE  0 

VA  TOTAL  13 

.1 

212 

1.3 

55 

.3 

VA  FEMALE  7 

.1 

77 

1.3 

19 

.3 

. VA  MALE  6 

.1 

135 

1.3 

36 

.3 

VIRGINIA  STATE  COLLEGE 

•/  VA  TOTAL  2 

NA  F EMAIL'  1 

• 0 

4,092 

95.5 

12 

.3 

.0 

2.294 

96.6 

6 

.3 

VA  MALE ' 1 

.1 

1.796 

94.1 

6 

.3 

ERIC 

IZV  ' 

■ 

* • 

* 


.8 

27 

3.8 

• 679 

95.5 

5 

.7 

711 

.8 

27 

3.8 

676 

95.5 

5 

.7 

70S 

.0 

l 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

.0 

21 

1.8 

1,176 

98.2 

l 

4 

<£'  1,198 

.0 

10 

1.6 

601 

98.4 

0 

.0 

611 

.0 

11 

1.9 

575 

98.0 

1 

.2 

587 

.0 

615 

99.7 

l 

.2 

1 

.2  . 

617 

.0 

323  100.0 

1 

1 

.0 

0 

.0  ' 

323 

.0 

292 

99.3 

.3 

l 

.3 

294 

.3 

46 

6.0 

710 

93.2 

6 

•8 

762 

.4 

26 

5.7 

426 

94.0 

.2 

453 

.0 

20 

6.5 

284 

91.9 

* 5 

1.6 

309 

.0 

2 

.7 

281 

97.2 

6 

2.1 

289 

.0 

2 

.7 

281 

97.2 

6 

2.1 

289 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

k 

0 

.5 

11 

1.7 

605 

95.9 

15 

2.4 

631 

.5 

11 

1.7 

' 605 

95.9 

15 

2.4 

631 

.0 

0 

.0 

0 

VO 

0 

.0 

0’ 

.4 

58 

2.4 

2,306 

96.4 

29 

1.2 

2,393 

.4 

' 11 

>1.3 

841 

98.1 

5 

.6 

, 857 

.4 

47 

.’3.1 

l,4o5 

95.4 

24 

1.6 

1 

1,536 

.1 

452 

4.5 

9,552 

94.9 

66 

4 

.7 

10,070' 

.0 

226 

5.1 

4,166 

94.3 

25 

.6 

4,417 

.1 

l 

226 

4.0 

5,386 

95.3 

41 

.7 

-5,653 

.3 

19 

2.2 

858 

97.  T 

1 

.1 

878 

.4 

6 

1.2 

490 

98.8 

0 

.0 

496 

.3 

13 

3.4 

A 

368 

96.3 

1 

.3 

l 

382 

.0 

242  1 00. Q 

0 

..0* 

0 

’ V 

.0 

' 242 

.0 

91 

100.0 

0 

, .0 

0 

.0 

•'  9f 

.0 

m 

100.0 

•o 

.0 

0 

.0 

151 

.4  5 

[ 1*824 

19.0 

7,785 

81.0 

0 

.0  • 

9,609 

.3 

* 1,185 

21.3 

4,375  . 

78.7 

0 

.0 

5,560 

.4 

\ 

639 

15.6 

3,410 

84.2 

,v  0 

, .0 

4,049 

1.6 

45 

8.2 

495 

90.0 

10 

1.81 

550 

1.5 

42 

6.1 

466 

90.0 

10 

1.9 

518 

3.1 

3 

9.4  ' 

29 

90.6 

0 

.0 

32 

.8 

52 

4.1  . 

1,165 

91.7 

54  - 

4.2- 

1,271 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

52 

4.1  , 

1,165 

91.7 

54 

4.2 

1,2-71 

.3 

325 

2.0  ' 

16,011 

97.0 

163 

1.0 

16,499 

.3 

' 123 

2.1 

5,765 

97.0 

56 

.9 

5,944 

.2 

202 

1.9 

10,246 

97.1 

107 

1.0  ’ 

10,555 

.0 

4,108 

95.9 

177 

4.1  • 

0 

.0 

4,285 

.0 

2,301 

96.9 

74 

3.1 

0 

.0 

2.375 

.1 

1 

1,807 

94.6 

103 

5.4 

' O' 

.0 

1,910 

- 

* 

415 

1 ■ 


6 

6 

. 0. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 , 

0 

3 

3 

c 

9 

3 

6 

6 

2 

* 

3 

* 

2 . 

1 

A 

0 

0 

3* 

17 

17 

9 

8 

1 

10 

0 

10 

45 

20 

25 

2 , 

0 r 

2' 
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INSTITUTION.  if  AT  l AND  NATION)  l v/* 


I*  mo  so. 


ANMICAN  INDIAN  ALACK  ASIAN  0P  .jpA^t  fOTfjr 

ALASKAN  NAT IV t NUN-HlSPANlC  PAClflC  |JL*No{ll  ^ H|N0* 

NUNliA  A I NUN0FR  ( NUNgfR  ) NU^*  * ** 

VIRGINIA  - . CONTINUED  ■ 


0LUE  RIOGE  GHfT  COLUufc 


VA  TOTAL  I)  .0 

27 

2.5 

VA  FENALE  V ,0 

.14 

3.0 

VA  NALE  0 ,flP 

* 

13 

* 2.1 

CENTRAL  VA  CHIT  COLLEGE 

•> 

VA  TOTAL  0 .0 

2/0 

13.6 

VA  FENALE  . 0 .0 

115 

16,0 

VA  NALt  0 .0 

155 

13.3 

OABNEV  LANCASTER  CC 

, VA  TOTAL  0 .0 

32 

6.5 

VA  FEMALE  O'  .0 

15 

•7.6 

VA  NALE  0 .0 

17 

5.7 

oanville  chty  college  ' 

VA  TOTAL  2 .2 

275 

22.0 

VA  FEMALE  1 .2 

128 

17.6 

VA  NALE  1 .1 

147 

18.7 

’ tSTN  SHORE  CHTY  COLLEGE 

VA  TOTAL  0\  .0 

31 

20.3 

VA  FEMALE  o .0 

16 

20.6 

' VA  NALE  0 .0 

17 

20.0 

GEKNANNA  CNTT  COLLEGE 

C 

VA  TOTAL  0 .0 

73 

16.0 

VA  FtfcALE  0 .0 

30 

n.9 

VA  NALE  0 .0  ' 

63 

16.0 

j sargeant  Reynolds  cl 

VA  TOTAL  9 .2 

1,539 

6l.3 

VA  FENALE  A .2  > 

936 

66.1 

VA'  NALE  5 ,j 

603 

35.6 

JOHN  TTLER  LHl Y LJLLEGE 

VA  TOTAL  5 .6 

286 

26.0 

VA  FENALt  2 ,5 

119 

26.9 

VA  NALE  3 ,6 

167 

22.6 

URO  FAIRFAX  LNlT  COLLEGE 

VA  TOTAL  1 .1 

21 

2.6 

VA  FENALE  l .3 

12 

3.6 

VA  NALE  0 .0 

9 

1.9 

htn  enpi,re  CHIT  lollege 

VA  TOTAL  " 1 .2 

33 

6.0 

VA  FENALE  , O'  ,.o 

12 

6.5 

VA  NALE  ’ 1 ’•  .3 

• 21' 

5.0 

,NEn  RIVER  CHTY  COLLEGE 

VA  TQTAL  0 .0 

66 

6.5 

VA  FENALE  0 .0- 

,31 

5.3 

VA  HALE  ' 0 .0 

33 

3.9 

NORTHERN  VA  CNTY  COLLEGE 

13  >2  666  t>,Q 

6 .2  216  .6.3< 

T .1  ■ 228  S.7 


15 


VA  TOTAL 
VA  FENALE 
)A  RALE 


o 

ERIC 


3 .1 

0 .0 

3 .S 

5 <3 

3 .6 

2 .2 

0 .0 
0 .0 
0 . .0 

0 .0 
0 .0 
0 .0 

0 .0 
0 .0 
0 .0 

2 .A 
1 .6 
1 .A 

9 .2 

A ,2 
5 .3 

' l .1 
0 ,0 
1 .1 

3 .A 

o ;0 

3 ,6 

0 .0 
0 .o 

o.  ,0 

■ 0 .0 
0 .0 
o .0 

116  i,6 

59  \J 
57  i.A 


1 *1 
I -2 

0 .Q 

3 *2 

■0  *0 
3 *3 

1 *2 
0 *0 

1 *3 

0 *0 
0 *0 
0 *0 

0 *0 
0 *0 
fi  *0  * 

2 'A 
l *A 
l *A 


2 

•1 

uw 

66  >0 

6 

«2 

966 

617 

36.5 

6 

*5 

298 

25.0 

2 

•5 

27.8 

6 

•5  ( 

. I*3 
1/5 

2 3.9 

1 

•2 

3-3 

0 

*0 

2/ 

3.9 

2 

•6 

\ 

13 

1* 

2-9 

1 

•2 

_ £ 

6.6 

•c 

*0 

4 

6.5 

1 

*3 

6 

J{ 
..  2? 

6.3 

2 

•1 

6.6 

0 

•0 

60 

5-3 

2 

•2 

1*1 

1.0 

l*2 

31 

35 

6.2 

05 

8.9' 

36 

660 

9.2 
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fABte  1 - TOTAL.  UNDERGRADUATE ’ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX:  '' 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976  / 

• i ■ 


AMERICAN  1 NO  IAN  • BLACK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  . NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NUMBER  J NUMBER 
•ASHINGTON  CONTINUED 

SEATTLE  UNIVERSITY  » 


NUMBER 


total 

MINORITY 


I NUHB$**  1 


NUMBER 


NA  total 

b 1.2 

145 

7.0 

158 

7.6 

21 

1.0 

349 

16.9 

•A’ FEMALE 

' 14  1.3 

84 

7.5 

95 

8.5 

12 

1.1 

205 

18.4 

nA  MALE  11  1.2 

shoreline  cmty  college 

61 

6.4 

63 

6.6 

9 

.9 

144 

15.2' 

.*  TOTAL 

' h -o . 

33 

2.0 

48 

1.1 

12 

.3 

’145 

3.5 

|A  FEMALE 

f .0 

45 

2.0 

* 25 

1,1 

(3 

.3 

77 

3.4 

NA  MALE  2 .1 

SKAGIT  VALLEY  COLLEGE 

,38 

2.0 

23 

1.2 

% 

.3 

68 

3.5 

V 

iA  TOTAL 

23  1.3 

23 

1.3 

19 

1.1 

26 

1.6 

93 

5.4 

nA  FEMALE 

12  1.1  , 

15 

1.4 

14 

1.3 

17 

1.6 

58 

5. -4 

nA  ..MALE  il  1.7 

iULPIClAN  SEM  OF  NTHNST  . 

8 

1.2 

5 

.6 

11 

1.7- 

35 

5.5 

•A  TOTAL 

0 .0  . 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

»A  FEMALE 

0 .0  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•o 

.0 

NA  MALE  0 .0 

TACOMA  COMMUNITY  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

■A  ■ TOTAL 

•'  85  2.9 

3o8 

13.1) 

83 

'2.8 

54 

1.8 

610 

20.5 

rA  FEMALE 

s Jt  2.3 

233 

14.4 

42 

12.6 

38 

2.3 

' 351 

21.7 

■A  MALE  il  3.5 

UNIVERSITY  OF  PuGET  SOUND 

155 

11.4 

,41 

3.0 

16 

1.2 

259 

19.1 

rA  TOTAL 

10  .4 

51 

1.9  • 

128 

4.7 

■ 9 

.3 

198 

7.3 

■A  FEMALE 

5 .4 

24 

1.7 

79 

5.6 

5 

.4 

113 

6.1 

nA  MALE  5 .4 

UNIVERSITY  OF  '■ASrtlNGTON  / 

27 

2.1 

49 

3.8 

.3 

/ 

85 

6.6 

iA  TOTAL  ,2M-l/  , 

949 

4.0 

1,852) 

7.8 

331 

1.4  .*■ 

3,368 

14.2 

rA  FEMALE 

113-  1.1 

479 

4*6 

8ft 

8*4 

131 

1.3 

1,587 

15.3 

■A  MALE , 

125  .9 

475 

3.6 

961 

7.4 

200 

1.5 

1,781 

13.4 

■ALLA. RALLA  COLLEGE 
■A  TOTAL  * 10  ‘.6. 

6 

.3 

26 

i 

1.4 

17  .U 

■A  FEMALE 

5 .6 

3 

.3 

12 

1.4 

lp  1.1 
•?  ' .8 

rA  HALE 

5 .5  • 

3 

*3  ‘ 

14 

1.5 

■ALLA  WALLA  CMTY  COLLEGE 
NA  TOTAL  / 20  1.6 

73 

5.7 

22 

1.7 

29  2.3 

■A  female 

15  2.0 

66 

6.7  . 

14 

1.8 

2r  2.8 

rA  MALE 

'5  1.0 

7 

1.4  ' 

8 

1.6 

8 1.6 

59  3.3 

30  3.4 
29  3.2 


144  11.3 
116  15.2 


EDMONDS  COMMUNITY  COLLEGE 
nA  TOTAL  19  1.1 

■A  FEMALE  10  1.3 

mA  .MALE  9 1.0 

EVcRETT  CMTY  COLLEGE  ' 

■A  TOTAL  35  1.2 

■A  FEMALE  r ' lo  1.0 

hA  MALE  19  • 1.4 


28  5.5 


41  2*4 

35  4.4 


24 

11 

13 


1.4 

1.4 

■1.4 


18  1.0 

6 .8 


35  - 1.2 
25  1.6 


10 


23 

J3 

10 


12 

26.' 

11 


1.3 


102 

62 

40 


5.9 

7.8 

4.3 


.9 

.7 


m 


SPOKANE  COMMUNITY  COLLEGE 

■A  TOTAL 

69 

1.8 

■A  FEMALE 

43 

1.9 

rA  male 

26 

1.7 

i 43  1.1 

29  1.3 

14  .9 


30 

22 


1.0 

.5 


15  1.1 

33  .9 


119  .4.1 
' 65  4,1 

' 54  4.1. 


175  4.6, 
113  5.0 
62  4.0 


/ 


O 

ERIC 


NHITE  NON-RESIDENT 
NON— HISPANIC  ALIEN 


* NUMBER  - t NUMBER  1 


1,552  75.1 
864  77.4 
688  72.4 


4,033  96.5 
2,160  96.6 ‘ 
1,873  96.5 


1,616  94.6 
1,010  94.6 
606  94.5 


36  100.0 
0 .£ 
36  100.0 


165  8.0 

47  4.2 

118  12.4 


0 .Ot 
0 .0 
0 .0 


0 .0 

0 .0 

0 * .0 


(V 


total 

NUMBER 
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\,178 
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1,941 


0 .0  1,709 

0 .0  . 1,068 

0 .0'"-  641 
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0 

.0 
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0 

.0 
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„ 0 

.0 
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5 
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2.7 
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83.2 
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1.5 

. 10,340 
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82.9 
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3.7 

13,314 

1*566 

87.1 

173 

9.6 

1,798 

' 761 

85.8 

96 

10.8 

687 
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88,4 

77 

8.5 
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1,128 

86.7 

0 

’ .0 

1,272 

' 647 

84.8 

0 

.0 
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481- 

94.5 

0 

.0 
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1,623 

94.1 

0 

.O' 

1,725 
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92.2 

, 0 

.0 

. 791 

‘ . 894 

i 

95.7  'I 

0 

.0* 

i 934' 

2,793 

95.9, 

>.o 

.0 

2,912 

1,515 

95.9 

0 . 

.0 

1,580 

1,278 

95.9 

0 

.0 

, 1,332 

3,626 

95.4 

0. 

.0 

3,801 

2,148 

95.0 

0 

.0 

. 2,261 

1,478 

96.0 

o: 

.o' 

1,540 

9 


SPOKANE  as  CHTY  COLLEGE 
•A  "TOTAL  SI  2.2 

t 

.n  ' 

1.9 

50 

/ 

,1.3  • 

mA  female 

41  2.1 

•51 

2.6 

' 25 

1.3 

mA  HALE 

40  2.2 

19 

1.1 

, ■ 25 

1.4 

mASHINGTON  ST  UNIVERSITY 
MA  TOTAL  87  .6  . 

253 

U 

i79 

1.3 

mA  FEMALE 

32  .5 

’ 84 

1.3 

’64 

1.0 

mA  male  . 

55  .7 

169 

2.1 

,115 

1.5 

mEnatchee  VALLEY  COLLEGE 
mA  TOTAL  29  2.2 

0 

.0 

• 9 

.7 

mA  female 

18  2.4 

0 

.0 

6 

.8 

mA  MALE 

n*  1.9 

0 

.0 

3 

.5 

mESTERN  hASH  ST  COLLEGE 
mA  TOTAL  79  1.0 

116 

1.5 

92 

1.2 

•A  FcMALE 

412  1.1 

64 

1.7 

58 

1.5 

mA  MALE 

38  1.0 

52 

M 

. ' 34 

.9 

mHATCOH  CHTY  COLLEGE 
mA  TOTAL  2 A 5.1 

6 

1.3 

3 

.6 

lAFEMALE  ' 

3 2.1 

3 

i.3 

2 

.9 

mA  MALE 

19  7.9 

3 

,1.3 

1 

.4 

hHITMAN  college 
MA  TOTAL  2 .2 

18 

1.6 

47 

4.3 

mA  female  . 

1 .2 

5 ’ 

1.0 

23  , 

4.5 

mA  male 

1 .2  ■ 

13 

2.2 

24 

4*0 

*»IImURTh  college 
mA  TOTAL  9 ' .6 

25 

1.8 

34 

2.4  , 

mA  FEMALE  ’ 

7 .9 

9 

1.1 

•/20 

2.5 

mA  hale  \ 

• 2 .3 

16 

2.6 

14 

2.3 

t ALIMA  VALLEY  COLLEGE 
mA  TOTAL  ’ 35  2.4 

' i3 

.9 

’ ' 7 

.5 

|A  FEMALE 

17  2.5 

9 

1.3 

4 

.6 

ha  HALE 

16  2.3 

.6 

3 

.4 

mAShINGTuN 

mA  total 

TOTAL  1 
1»  809  1.3 

47  INSTITUTIONS! 
4i383  3.2'  3.850 

2.8 

mA  FEMALE 

929  ' 1.3 

2.359  ■ 

3.4 

1.994 

2.9 

mA  hale 

B8Q  1.3 

2.024 

3.0 

1.856 

2.8 

38 

1.0 

239 

6.3 

3.528 

93.7 

, 0 

.0 

.3,767 

22’ 

1.1 

139 

7.0 

1.841 

93.0 

0 

.0 

4,980 

16 

.9 

» 100 

5.6 

1,687 

.94.4 

.0 

,0 

1,787 

120 

.8 

639 

4.5 

13,276 

93.9 

. 221 

1.6 

14,136 

66 

1.1 

246 

3.9 

5,907 

94.8 

79 

1.3 

6,232 

54 

.7 

393 

5.0' 

7,369 

93.2 

142 

1.8 

7,904 

2 

.1 

40  ■ 

3.0 

1,299 

97^ 

0 

.0 

1,339 

'*  2 

.3 

26 

3.5 

720 

96.5 

■ 0 

.0 

746 

0 

.0 

14 

2.4. 

579 

97.6 

0. 

*0 

593 

48 

.6 

335 

. 4.4 

'7,195 

94.4 

93 

1.2 

7,623 

24 

.6 

' 187 

4.9 

3,566 

93.9 

46 

1.2 

3,799' 

2* 

.6 

148 

3.9 

'3,629 

94.9 

47 

* » 

1.2 

3,824 

14 

3.0 

47 

9.9 

427 

90.1 

0 

.0 

474 

10 

4.3 

, 20 

8.5 

214 

91.5 

0 

.0 

234 

4 

1.7 

27 

11.3 

213 

88.8 

0 

.0 

240 

6 

.5 

73  > 

6.6 

1,021 

92.6 

8 

.7 

% . 

1,102 

- 3 

.6 

32 

6.3 

472 

92,9  ‘ 

4 

•8.. 

508 

3 

.5 

41 

6.9 

- 549 

92.4 

4 

.7 

594 

12 

.9 

80 

5.7 

1,292 

92.6 

23 

1.6 

1,395 

4 

.5 

40 

5.1 

741 

93.8 

* 9 

1.1 

’790 

- 8 

1.3 

40 

6.6 

551 

91.1 

14 

2.3 

605 

67 

4.8 

120 

8.6 

1,271 

91.3 

1 

.1 

1,392 

47 

6.8 

. • '77 

11.2 

612 

88.7 

1 

.1 

690 

20 

2.8 

43 

6.1 

659 

93.9 

0 

.0 

702 

\ 

1.661’ 

t 

1.2- 

11.703 

. 8.6  • 

122,236 

89.8 

2,175 

1.6 

136,116 

882  . 

1.3 

- 6,164 

8.9 

61,857 

89.8 

880 

1.3 

68,901 

779 

1.2 

5,539 

8.2 

60,381 

89.S 

1,295 

1.9 

67,215 

’■CST  VIRGINIA  / ' 

• , r \ 

ALitEkSOH  BWAOWS  COLLEGE 
mV  TOTAL  1 e.i 

a*  FEMALE  . 0 .0 

' mV  HALo  l .3 

APPALACHIAN  BItiLE  INST 
mV  TOTAL  i .4 

. mV  female  0 .0 

mV  'HALE  „ l *7 

bECHlEY  college  .. , 
mV  TOTAL  0 .0 

mV  FEMALE  0 '.U 

mV  MALE  0 .0 

dEThANY  college.  . 
mV  total  « *o 

’ mV  FEMALE  0.  .0 

■V  HALE  ' 0 .0 

oLOEFIELO  state  college 

mV  TOTAL  l .0 

iv  female  .o  .o 

“M.E  0.  .0 

ERIC 


• l 


3i 

3.4 

3 

•♦‘.3  ‘ 

3 

.3 

38 

4.2 

* i- 

862*  94.3  , 

i * 

14 

1.5 

914 

19 

3.5 

2 

\4 

c 

.0 

21 

3.8 

524  95.6  > 

3 

.5 

548 

12 

3.3 

1 

.3 

3 

.8 

, 17. 

4.6 

338  92.3 

• 11 

3.0 

366 

1. 

■ .4 

3 

1.2 

1 

.4 

6 

2.4 

246  97.2 

1 

.4 

253 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 105  100.0 

0 

.0 

105 

l 

.7 

3 

2.0 

1 

.7 

6 

4.1 

• 141  95.3 

1 ' 

.7 

' 148 

i32 

11.8 

1 

.1 

1 

.1  5 

134 

12.0 

967  88.0 

0 

.0  - 

1,121 

o4 

12.5 

1 

.2 

l 

.2 

66 

12.6' 

448  67.2 

0 

.0 

514 

66 

ll.il 

0 

.0 

c 

.0 

68 

11.2 

539  88.8 

0 

.0 

607 

18 

1.7 

4 

.4 

9 

.8 

31 

2.9 

1,018  95.2 

20 

1.9 

1,069 

5 

1.1 

1 

.2 

5 

l.L 

11 

2.4 

447  96.5 

5 

1.1 

463 

13 

2.1 

. 3 

.5 

4 

.7 

20 

3.3 

571  94.2 

15 

2.5 

606 

'243 

18.4 

0 

.0 

.2 

.2 

245 

18.5 

1,079  81.5  ' 

0 

.0 

1,324 

127 

24.1 

0 

.0 

l 

.2 

128 

24.2 

400  75.8 

0 

.0 

528 

116 

14.0 

0 

.0 

1 

.1 

117 

14.7 

679  85.3 

0 

( 

.0 

796 

211 


212 
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AMERICAN  INDIAN  ' 
ALASKAN  NATIVE  h ]j| 

NUMBER,  % A ‘NLfM^Rj 


. %,  ♦ > 

IK  '*  ASIAN'  OR  ' TOTAL  NHITE 

PANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  M.INORITY  NE1N-HISPANIC 


NON-RESIOENT 

ALIEN 


\ NUMBER  . T NUMBER.  **  ■ NUMBER,  1 NUMBER  ,1  NUMBER  ' I 


tEST  VIRGINIA 


CONTINUED 


COCURO  COUEGE 
xV  TOWL  11  .7 

xV  FEMALE  5 ..6 

»V  MALE  ; ■ 6 .6 

' DAVIS  AND  ELKINS  COLLEGE 
xV  TOTAL  0 .O' 

XV  FEMALE  * U .U 

xV  MACE  U .0 

FAIRMONT  STATE  COLLEGE 
XV  TOTAL  6 ,2 

XV  FEMALE  3 , .2 

xV  MALE  ; ;5  .3 

GLENVILLE  STATE  COLLEGE ' 
xV  TOTAL  6 . .S’ 

xV  FEMALE  1 .2 

xV  MALE  3 .B 

MARSHALL  UNIVERSITY 
XV  TOTAL  41  .3 

. xV  FEMALE  26  .6 

XV  MALE  . 15  .9 

MORRIS  HARVEY.  COLLEGE 
' xV,  TOTAL  10  ,5 

XV*  FEMALE  ‘-5  .6. 

xV  MALE  5 .6 

OHIO  V ALLEY  COLLtG? 

XV  TOTAL  . 0 .0 

xV  FEMALE  0 ,0 

xV  MALE  4 ‘ 0 .0 

PARKERSBURG  LMTY  COLLEGE 


103 

33 

70 

56 

la 

18 


93 

55 

J7 

7 

30 

-388 

399 

294 

* / 

95 

54 

41 

3 

1 

2 


6.1 

3.7 

9.0 

4.5 
5.4 
3.9 

2.8 

2.3 

3.3 

3.2 

1.3 

5.0 

7.3 

8.6 

M 

4.7 
4.6 

4.8 

1.8' 

1.2 

2.3 


xV  TOTAL  0 .0 

xV  FEMALE  < 0>  .0' 
XV  MALE  ‘ 0 .0 

SOUTHERN  X U CC -LOGAN 


xV  TOTAL 

xV  female 

XV  MACE 


14  .9 

13  1.4 

1 .1 


o 2 
25 
37 

46 

32 

14 


3.1 

2.3 

4.0 

2.B 

3.5 

2.0 


O 

ERIC 


13 

2 

11 


.2i 

1.4 


5 .6 

2 .6 

3 .6 

12  .3 

2 .1 

10  .6 

7.  '.6 

2 ,.4 

5 .8 


47 

28 

19 

0 

0 

0 


1 * .6 


1 U 


xV  , TOTAL  12 

.4 

20 

.6 

6 

.2 

xV  FEMALE  6 

.3 

14 

• 0 

3 

.2 

.2 

xV  HALE  6 

PdTJHAC  state  college 

.4 

6 

.4 

. 

3 

xV  TOTAL  ' o, 

.0 

.67 

8.8 

1 

.1 

xV  FEMALE  * O' 

.0 

14 

6.C 

1 

.4 

XV  MALE  0 .0 

SALEM  COLLEGE  HAhXAMPuS 

53 

9.9  ■ 

0 

.0 

xV  TOTAL  3 

.3 

53 

5.6 

4 

.4 

xV  FEMALE  1 

.2 

. 16 

4.2 

• 1 

.2 

xV  MALE  2 

SHEPHERD  COLLEGE 

.4 

35 

6.8 

- 3< 

P 

C .0 
0 .0 
0 .0 

6 .4 

3 . .3 
3 .4 


5 .3  132  7.9 

0 .0  40  4.5 

5 .6  92  11.8 


1,531  91.4 
854  95.3 
677  86.9 


12  ..7 

2 .2 

10  1.3 


0 

.0- 

41 

5.2 

731 

'91.9 

23 

2.9 

0 

.0 

20 

6.0 

309 

93.1 

■ 3 

.9 

0 

.0 

21 

4.5  . 

422 

91,1 

1 

' 20 

1 

4.3 

10 

.3, 

■ 128 

3.6 

3,410 

96.0 

13 

.4 

2 

.1 

50 

2.7 

1,624 

97.2 

3 

.2 

8 

.5 

78 

4.7 

1,586 

94.7 

10 

.6 

2 

.2 

52 

4.5 

1,088 

94.9 

7 

.6 

L 

.2 

11 

2.0 

535 

98.0 

0 

.0 

1 

.2 

41 

b.8 

* 553 

92.0 

7 

1.2 

57, 

.7 

' 733 

9.3 

7,072 

90.1  , 

. 43 

.5 

'38 

' .9 

436 

10.9 

3,567 

88.9 

' 11 

.3 

19 

.5 

297 

7.7 

3,505 

91.4 

}2 

.8 

8 

'.4 

’ 113. 

5.5 

1,908 

93.7  ’ 

16 

.8 

4 

.3 

,63 

5.3 

> 1,119' 

tf.5 

2‘ 

.2 

4 

.5 

50 

5.9 

789 

92.5 

14 

1.6 

0 ’ 

.0 

4 

'2.5' 

158* 

96.9 

' ' 1 

* .6 

0 

.0 

1 

K2 

83 

98.8 

0 

' ’ .0 

0 

.0 

3, 

, 3.8 

75 

94.9 

- 1 

1.3 

7 

.2 

45 

1.3  - 

3,314 

98.5 

5 

.1 

4 

.2 

27 

1.6 

1,697 

98.2 

4 

.2 

3 

'.2 

18 

1.1 

1,617 

98.8 

1 

.1  ■ 

0 

.0 

68 

8.9 

692 

90.9 

l 

.1 

P 

.0 

15 

6.6 

212 

^3.4 

0 

.0 

O' 

.0 

1 53 

9.9 

480 

89.9 

' , l 

.2 

12 

1.3 

. 72 

7.7 

85C 

90.3 

J 19 

2.0 

3 

.7 

23 

5.4 

401 

93.9  , 

3 

.7  , 

9 

1.8 

49 

9.5 

4 

449 

87.4 

16 

3.1 

0 

.0 

62 

3.1 

1,938 

96.7 

4 

.2 

0 

.0 

25 

2.3 

"1,056 

97.5 

2 

.2 

0 ' 

.0 

37 

4.0 

882 

95.8 

2 

.2 

2 

.1 

68 

4.2  A 

1,554 

95.8  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

48 

5.3 

858 

94.7 

0 

.0 

2 

.3 

20 

2.8 

696 

97.2 

0 

.0 

TOTAl 

NUMBER 


1,675 

896 

7-79 

795 

332- 

463 

3,551 

•1,877 

1,674 

1,147 

546 

601 

7,848 

4,014 

3,834 

2,037 

1,184 

853 

163 

84 

79. 

3,364 

1,728 

1,636 

761 

227 

534 

941 

427 

514 

2,004 

1,083 

921 

1,622 

906 

716 


STHN  N VA  CC  nILLIAMSUN  % • ‘ q %q 


■V  TOTAL  ’5 

.5 

52 

5.4 

4 

»4 

0 

-0 

MV  FEMALE  i 

.3 

38 

5.8 

3 

.5 

0 

»0 

mV  MALE  3 

1.0 

14 

4.7 

l 

.3  ' 

VEST  L18EATY  ST  COLLEGE 

, 

4 

.2 

mV  TOTAL  1 

.0 

46 

1.8 

6 

.2 

2 

*2 

MV  FEMALE  1 

.r 

18 

1.4 

• J5 

.4 

2 

*2 

MV  MALE  0 

.0 

28 

2.2 

1 

4 

MESI  VA  IMS!  TECHNOLOGY 

6 

»2 

mV  TOTAL  0 

.0 

169 

6.9 

6 

4 

. 1 

*1 

mV  FEMALE  0 

v.O 

68 

9.4 

2 

.3 

5 

.3 

■V  MALE  0 

.0 

101 

5.6  - 

4 

. 4 

MESI  VIRGINIA  NORTHERN  CC 

\ 

Vs 

1 

mV  TOTAL  8 

•5 

62 

3.7 

.3 

0 

*Q 

MV  FEMALE  2 

4 

45 

4.8 

3 

.3  ‘ 

1 

4 

MV  MALE  6 

m VA  STATE  COLLEGE 

.5 

17 

2.2 

. 2 

.3 

2 

4 

MV  TOTAL  1 

.0 

745 

20.8 

60 

14  , 

2 

4 

MV  FEMALE  1 

.1 

323 

20.5 

10 

.6 

C 

»0 

MV  MALE  • 0 

.0 

, 422 

20.9 

50 

2*5} 

REST  VIRGINIA  UNIVERSITY 

13 

4 

MV  TOTAL  . 5 

.0 

239 

1.7 

95 

.7 

7 

4 

mV  FEMALE  • 2 

.0 

87 

1.5 

26 

.4 

6 

4 

mV  MALE  3 

.0 

152 

1.8 

64 

.8 

NEST  VA  nESLEYAN  COLLEGE 

3 

4 

mV  TOTAL  7 

.4 

54 

3.1 

4. 

.2 

2 

4 

MV  FEMALE  2 

.2 

15 

U5 

2 

.2 

1 

4 

mV  MALE  \ 5 

HHEELlNG  COLLEGE 

.7 

39 

5.3 

2 

.3 

5 

l'8 

l4 

.mV  TOTAL  0 

.0 

25 

4.1 

10 

1.6 

3 

mV  FEMALE  0 

.0 

* 8 

3.2 

3 

1.2 

2 

*6 

NV  MALE  0 

\ 

mEST  ‘VIRGINIA 

.0 

• 17 

4.7 

7 

l4 

■total, 

1 li  INSTITUTIONS) 

j53 

76 

. 4 

NV  TOTAL  134 

.2 

3,025 

5.2 

303 

.5 

4 

NV 'FEMALE  70 

.3 

1,420 

5.1 

102 

.4  ’ 

77 

♦4 

mV  MALE1  ' 64 

.2 

1,605 

5.2 

201 

.7 

61 

*3 

1« 

26 

31 

181 

71 

11° 

76 

50 

Z6 


)3* 

*72 

352 

122 

230 


21 

4? 

40 

l4 

26 


3i6lJ 

1,660 

1,947* 


6.4 

6.5 

6.0 

2.2 

2.0 

2.4 

7.4 
9.9 

6.3 

4.5 

5.4 

3.4 

22-5 

21*4 


2.5 
2.1 
2.8 

4.0 

2.1 

6.4 

6.6 
5.6 
7.2 


6*2 

6.0 

6.4 


896 

93.6 

0 

• .0 

957 

615 

281 

93.5 
94,  C 

0 

0 

.0 

.0 

658 

299 

2,465 

4,252 

1,213 

95.2 

96.7 

93.8 

66 

17 

49 

2.6 

1.3 

3.8 

2,586 

1,295 

•1,293 

2,032 

633 

1,399 

82.7 

87.9 

80.5 

)245 
1 16 
229 

10.0 

2.2 

13.2 

2,458 

720 

1,738 

1,618 

95.3 

> 

3 

.2 

1,697 

878 

94.5 

l 

.1 

' 929 

. 740 

V 

96.4 

2 

.3  . 

76l 

\2.768 

\l,233 

77.1  ' 
78.4 

12 

3 

.3 

.2 

3,568 

1,572 

1 . 4535 

'76.1 

9 

• .4 

2,016 

13,475 

5,669 

95.3 

97.2 

314 

43 

2.r 

.7 

14, #1 
5,834 

, 7,806 

94.0  < 

I 

271 

3.3 

8,307  * 

1,638 

95.2 

15 

.9 

1,721 

963 

97.5 

4 

.4 

988 

. 675 

92.1 

11 

1.5 

733 

560 

91.8 

10 

1.6 

610 

232 

93.2 

3 

1.2 

249 

328 

90.9 

7 

1.9 

361 

53,890 
' 25,914 

92.4 

,93.5 

844' 

125 

1.4 

:«5 

58,349 

27,707 

: 27t9T« 

91.3 

719, 

2.3 

30,642 

ilSCQNSlN  V 

>8 

ALVERNO  COLL  tO£ 


al  TOTAL 

2* 

.3 

47 

5.9 

Ml.  FEMALE 

‘2 

.3 

4? 

5.9 

Ml  MALE  ’ 
8ELQIT  COLLEGE  ' 

0 

.0 

0 

.0 

Ml  ‘TOTAL  . 

b 

.0 

42 

3.5 

Ml  FEMALE  i ■ 

0 

.0 

24 

4.0 

Ml  male  0 .0 

OLACKHANK  TECHNICAL  INST 

. 18 

3.0 

. Ml  TOTAL  - 

3 

.2 

65 

4.3 

Ml  FEMALE 

1 

.1 

35 

4.9 

Ml  MALE  2 .2 

CARDINAL  STR1TCH  COLLEGE  ' 

30 

3.7 

, Ml  TOTAL 

2 

.4 

2o 

*4.7 

m!  FENALE 

2 

.4 

18 

4.0 

Ml  MALE 
CARROLL  COLLEGE 

0 

.0 

8 

7.8 

• ai  total 

0 

,0 

57 

4.8 

Ml  FEMALE 

0 

.0 

24 

1.2 

■'0"ALE 

ERIC, 

0 

> 

.0 

33 

5*8 

5 .6 


3 .2 

0 .0 
'3  .4 


1 .2 
1 .2 
0 .0 

3 .3 

2 .4 

l .2 


11  }*4  ’ 

11  *»4 

0 '0 


-3 

8 


»9 

*5 

1'3 


8 '5 

3 *4 

5 *6 

0 ‘0 
o *0 
c *0 


47 

18. 

29 


3*9 

3>2 

*'6 


‘65 
65 
■ 0 


6*2 

?.2 

.0 


721  91,3 
721  91.3 
0 .0 


70 

35 

35 

79 

40 

29 
21 
’ 6 

107 

,44 

63, 


5.8 

'5.9 

5.8  . 

5.2 

5.5 

4.9 

5.2 

4.7 

1 7-8.  . 

t 

9.0  , 

7.8 

10.1 


1.11$  93.1 
560  94.0 
555  92.2 

1.4J4  94.7 
669  94.5 
767  94.8 

517  93.3 
427  94.7 
90  87.4 

1.079  90.5 
522  92.2 
557  89.0 


4 .5 

4 '.5 

0 .0 

13  l.l 

1 .2 

12  2.0 

2 .1 
0 .0 

2 .2 

8 1.4 

3 ' .7 

5 4.9 

6’  .5 

0 .0 

6 1.0 


790 

790  *. 

$ 

0 

1.198 

596 

602 

1*517 

708 

809 

554 

451 

103 

* 4 

1.192 

566 

626 

43 
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AMERICAN  INDIAN  BLAU  ' ASIAN  OP 
ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


NUMBER 


432 


.NUMBER’ 

X 

number 

NUMBER 

’ t 

mISCUN$|N 

CONTINUED 

> 

i 

CARTHAGE  CJcLtte 
Mi  TUTAL  1 

.1 

42 

2.9 

5 

..4 

Mi  FEMALE  0 

.1) 

15 

2.1 

0 

.0 

»i  HALE  , i 

.1 

27 

3.7 

5 

‘.7 

CONCORDIA  COLLEGE 

•1  total  1 

.2 

* 6 

10.6  • 

\ * 

0 

.0 

il  female  0 

.0 

27 

11. 1 

0 

.0 

il  male  1 

.6 

. .19 

10.5 

0 

.0 

DISTRICT  UNE  TECH  InST 
Ml  TOTAL  o ’ .2 

3 

.1 

1 

.0 

Ml  female  4 

.4 

3 

.3 

0 

.0 

mI  MALE  2 

.1 

U 

.U  . 

1 

.1 

tUCEMOOlr  COLLEuE 
Ml  TOTAL  1 

.2 

26 

5.6 

4 

.9 

Ml  FEMALE  1 

.3 

18 

5.1 

2 

.6 

Ml  MALE  0 

.0 

8 

7.1 

2 

1.8 

fox  valley  tech  inst 
Ml  total  u 

2.D 

4 

.1 

14 

.3 

Ml  FEMALE  33 

2.3 

0 

•.0 

7 

.5 

Ml  MALE  49 

l.b 

4 

.•1  . 

7 

.3 

OATEmAY  tech  inst-kenosha 
Mi  TOTAL  44  1.2 

96 

2.7 

18 

.5 

al  female  20 

1.1 

46 

2.6 

9 

.5 

'Ml  MALE  24 

1.4 

50 

2.9 

9 

.5 

OATEmAY  TECH  INST-RACINE 
Ml  TOTAL  ’ Lb  1.1 

229 

9.7 

6 

.3 

Ml  female  » 11 

1.2 

104 

11.5 

3 

.3 

Ml  MALE  15 

l.U 

125 

8.6 

3 

.2 

HOC*  REDEEMER  COLLEuE 

Ml  total  0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

Ml  fehale  ' 0 

.U 

D 

.0 

, 0 

.0 

Mi  male  . ■>  o 

.0 

T 

2.1 

0 

.0 

LAKELAND  COLLEGE 
Ml  TOTAL  6 

1.1 

50 

9.6 

0 

.0 

Ml  FEMALE  3 

1.5 

16 

9.0 

0 

.0 

Mi  MALE  3 

.9 

32 

9.9 

0 

.0 

LUtSHORE  TECHNICAL  INST. 
Ml  TUTAL ' 2 .1 

1 3 

.1 

14 

• .6 

mI, FEMALE  2 

.2$ 

l • 

.1 

8 

.7 

Ml  MALE  U 

.0  ' 

2 

.2 

6 

.5 

lamrence  university 

Ml  TOTAL  4 

.3 

22 

1.8 

9 

.7’ 

Ml  FEMALE  3 

.5 

' 9 

3.5 

4 

.7 

Mi  MALE  1 

.2 

'13*' 

2.1 

5 

.8 

MADISON  AREA  TECH  CUiLEOE 

Ml  total  SI  .6 

<19 

2.8  < 

! 

83 

1.0 

Ml  FEMALE  26 

.6 

97 

2.4 

36 

.9 

Mi  'MALE  25 

.7 

122 

3.2 

47 

1.2 

} .5 

A .6 

3 .A 

0 .0 

C .0 

0 .0 


5 

2 

3 

52 

15 

33 


.0 

.0 

.0 


1 .2 

1 .3 

0 .0 

72  1.7 

31  2.1 

41  1.5 

5A  1.5 

24  1.3 

30  1.7 

78  3.3 

23  2.5 

55  3.8 

3 ‘ 6, A 

0 .0 

* 3 6. A 

0 .0 

0 .0 

0 .0. 

A .2 

' 1 .1 

3 ;'3 


.A 

,3 

.5 

.7 

.5' 

.9 


TOTAL 

MINORITY 

NUMBER 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 

ALIEN 


A MHBER  X NUMBER 


TOTAL 

NUMBER 


55 

3.9 

1,365 

95.8 

5 

.4 

1,425 

19 

2.7 

678 

.97.1 

l 

.1 

698 

36 

5.0 

687 

94.5 

o 

.6 

727 

47 

11.1 

370 

87.3 

7 

1 1.7 

424 

27 

11.1 

214 

88.1 

2 

.8* 

243 

20 

11.0 

156 

86.2 

5 

2.8 

181 

10 

.4 

2,540 

99.6 

0 

.0 

2,550 

7 

.7 

1,047 

99.3 

0 

.0 

1,054 

3 

.2, 

1,492 

99.8 

0 

.0 

1,496 

32 

o»,8  . 

418 

89.3 

18 

3.8 

468 

22 

6.2 

326 

92.1 

6 

1.7 

356 

10 

8.9 

90 

DO. 4 

12 

10.7  , 

112 

172 

4.2 

3,958 

95.8 

0 

.0 

' 4,130 

71.. 

• 4.9' 

1,385 

95.1 

0 

.0 

1,456 

101 

3.8 

2,573 

96.2 

0 

.0 

2,674 

212 

6.0 

3,332 

93. E 

10' 

.3 

3,554 

99 

5.5 

1,699 

94.3 

4 

.2 

1,802 

113 

6.4 

1,633' 

93.2 

6 

.3 

1,752 

339 

14.4 

2,021 

85.6 

2 

.1 

2,362 

141 

15.6 

762 

84.2 

2 

.2 

905 

198 

13.6 

1,259 

86.4 

0 

.0 

1,457 

4 

5 

8.5 

40 

85.1 

\ 3 

6.4 

47 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

4. 

8.5 

40 

85.1 

3 

6.4 

47 

56 

10.7 

460 

88.1 

6 

1.1  . 

522 

21 

10.6 

175 

87.9 

3 

1.5 

199 

35 

10.8 

£05 

88.2 

3 

.9 

323 

23 

1.0 

2,256. 

99;o 

0 

.0 

2,279 

12 

l.U 

1,150 

99.0 

0 

.0 

1,162 

11 

1.0 

A 
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0 

.0 
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40 

3.3 
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19 

1.6 
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18 

3.0 
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96.0 

6 

1.0 
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22 

3.6 
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94.2 

13 

2.1 
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(05 

5.1 
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93.9 

78 

1.0 
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.78 

4.3 
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1 

.6 
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.0 
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•1  TOTAL 

i .6 

2 

.6 
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.3 
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.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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6.0 

69 

.7 
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10  .3 
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19 

.6 
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3.0 

30 

.7 
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l 

.1 
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.8 
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2 

.6 

0 

.0 

il  FEME  , 

3.  1.3 

0 

.0 

0 

.0 

il  ME  32  10.7 
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1.6 
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.6 

36 

3.8 

909 

95.1  • 

11 

1.2 

954 

.2 

15 

3.7 

387 

96.0 

l 

.2 

603. 

.5 

2l> 

3.8 

522 

*9.9  , 

10 

1.8 

553 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

107 

39 

66 

4 

12 

* 

a 

3 
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AUSUN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLA#ER  HISPANIC 
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l 
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0 
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l 
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# 
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10 
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4 
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STtMST  IIS  VOC  tECH  INST 

0 

kl  TOTAL  2 .2 

■ 0 
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24 
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31 
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8 
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23 
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- 
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48 
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9 
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39 
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564 

ll  FENALE  . 25  .2 

288 
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93 
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.0 

7 
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2 
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.3 
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.2 

5 

.4 

15  . 

.2 
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.2 
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.3 

170 

.7 
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110 
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.4 
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.3 

17 
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.9 

30 

1.3 

TOTAL  . WHITE  NON-RESIDENT 
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.0 
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0- 

0 

.0 
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.0 

0 

l 
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IS 
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.0 
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17 
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8 
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% 
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9 

1.4 
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2 

.3 
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1 

1.0 

824 
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6 

.7 
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4 

1.5 
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0 

.0 
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4 

2.0 
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91.0 
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.0 
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•0 

.0 
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If 
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.6 
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.0 
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0 

A 
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.0 
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5 

WO 
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99.0 
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.0 
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88 
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uT 
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40 

.8 
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40 

.1 
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48 
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70 

1.7 
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98 
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93.9 

66 

< 

2.5 
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3.6 
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21 

1.6 
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3.7 
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26 
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33 
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8 

.2 
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60 

1.7 
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97.1 

11 
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3.7 
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1.6 
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3.8 

10,975 
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93 

.8 

11,510 
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3.7 
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94.0 
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16,803 
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23 

.3 
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91 
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.3 
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3.1 
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6 
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3.7 
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.5 
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1.3 
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.1 
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al  MALE  2 .1 

U OF  NISC0NS1N  RIVER  FLS 

29 
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.2 
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.5 
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.4  \J,*23 


.4 

*4 


5 

.1 

, 73 

1.8 

3,884 

98,0 

< 

.2 

3,963 

2 

.2 

37 

2.9 

1,219 

96.7 

4 

.3 

1,260 

3 

.1 

36 

1.3 

2,665 

98.5 
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5.2 

3,031 

93.5 

39 
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f 

99J 

■: 

Vo 

i 

1 ,684 

l’ 

.0 

25 

.6 

3,948 

99.4 

0 

.0 

3,973 

0 

.0 

' 8 

.5 

, 1,490 

99.5 

0 

.0 

1,498 

.0 

* 17 

.7 

2,458 

99.3 

0 

.O'* 

2,475 

22  15.6 
3 7.9 

19  18.4 


118  83.7 
3*  92.1 
83  80.6 

i . 


1 .7  141 

0 .0  38, 

1 1.0  103 


10,913  kl  '178,712  #,3  - U898  1.0'  191,523 

5,469  6U  83,274  93*3  516  89,259 

5,444  5£  95,438  93,3'  1,382  1.4  102,1*4 


aY  TOTAL 

' 14  , .9 

14 

.9 

' l 

■ .1 

24 

NY  FEMALE 

6 .'.8.  ' 

3 

.4 

1 

.1 

•'  11 

aY  MALE  8'  1.6 

, CENTRAL  NYOMING  COLLEGE 

It 

• 

1.4 

1 

,1. 

13 

aY  TOTAL 

32  11.6 

8- 

2.9 

0 

/.o 

7 

aY  FEMALE  . 

16  13.6 

0 

.0 

. 0 

Jto  , 

. 3 

■»  ^ 

ERIC 

a Vg 

16  10.1 
r 

8 

5.1  i 

0 

, Co  "* 

t 

» 

4 

2T7 

1.6  1 . 

54 

3.6 

1,435  95.5 

13  .9 

1,502 
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21 

2.9 

691 . 96.2 

,6  .8  ■ 

718 

1.7 

33 

4.2 

,744  94.9 

V .9 

784 

it  V 

47 

17.0 

225  81.5 

'4  /•  1.4 
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2i 

19 

16.1 

97  82.2 

2’  1.7  * 
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2.5 

r 

28 
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,128;  81.0 

b '.2'  - 1.3 

158 , 
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/ 

. 4k 
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"AMERICAN  INDIAN 

BLACK 

ASIAN  OR 

TOTAL 

NHITE 

' NON-RESIDENT 

AUSMN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

. * NUMBER 

i t 

1 

NUMBER  1 

NUMBER 

* 

1 

NUMBER  | 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

l 

NUMBER 

hyoNing 

CONTINUEO 

i 

* 

EASTERN  NYONING  COLLEGE 

. rY  TOTAL  1 

.2 

3 .6 

1 ’ 

.2 

35  6.9 

40 

7.9 

467 

91.7 

2 

.4 

509 

»7  FEMALE  0 

.0 

0 .0 

1 

.3 

24  7.6 

25 

7.9 

,289 

91.7 

1 

.3  ’ 

315 

NY  HALE  1 

.5 

) 1.5 

0 

.o  • 

It  5.7 

15 

7.7 

178 

91.8 

1 

.5 

\ 194 

LARAMIE  CO  CMTY  COLLEGE 

W 

hY  TOTAL  '20 

,7 

77  2.5 

2 T 

.9 

158  5.2 

282 

9.3 

2,764 

90.7 

0 

’ *0 

3*046 

NY  FEMALE  8 

.5 

35  2.3 

16 

1.1 

73  4.9 

M2 

8.8 

1,369 

91.2 

0 

• .0 

1*501 

NY  MALE  1 U 

.8 

42  . ,2.7 

11 

,•7 

85  5.5 

150 

9.7 

1*395 

90.3 

0 

.0 

1*545 

N3RTHHEST  CMTY  COLLEGE 

, NY  TOTAL  , 2 

.2 

4 .3 

2 

.2 

26  2.2 

34 

2.9 

1,139 

96.3 

10 

.8 

1,183 

NY  FEMALE  * 0 • 

.0 

o ".o 

. 1 

.1 

14  1.8 

15 

2.0 

7*4 

97.4 

5 

• .7 

764 

- NY  MALE  2 

.5 

4 1.0 

1 

.2 

12  2.9 

19 

4.5 

3W 

"94*3 

5 

1.2 

r . 

419 

SHERIOAM  .COLLEGE 

NY  TOTAL.*  11 

1.6 

5 .7 

0 

.0 

2 .3 

<18 

.2.6 

657 

93,9 

25 

3.6 

* 700 

NY  FEMALE  9 

2.4 

0 .0 

0 

.0  . 

..  0 .0 

9 

2.4 

371 

97.1 

2 

.5* 

382 

NY  MALE  2 

/4  , 

5 1.6 

0 

.0 

2 .6 

9 

2.8 

286 

89.9 

23 

7.2^ 

318 

UNIVERSITY  OF  NYONING / 

* 

NY  TOTAL  38 

/ ,5 

101  1.4 

40 

.6 

• 96  1.4 

275 

3.9 

6,380 

91.5 

315 

4.5 

6*970 

rY  FEMALE  18 

.6' 

36  1.2 

27 

.9 

40  1.4 

121 

4.2 

2*755 

94.9 

27 

.9 

. 2*903 

NY  MALE  20 

NESTERN  NYO  CMTY  COL 

•5 

EGE 

65  1,6 

13 

.3  ’ 

56  1.4 

154 

3.8 

3*625 

89.1 

288 

•7.1 

4,067 

NY  TOTAL  6 . 

1.3 

7 1.5 

io' 

2.2 

30  6*5 

53 

11.5 

. 398 

86.7. 

8 

1.7. 

459 

NY  FEMALE  3 

1 1.3 

‘ 3 1.3 

5 

2.2 

9 "'"3.9 

. 20 

8.6 

209 

90*1 

3 

1.3  . 

/i . 232 

nY  MALE  3 

1.3 

4 .1.8 

, 5 

2.2, 

. 21  9.3 

33 

14.5 

189 

83.3 

* 

, 5 

2.2 

* 

f\K  227 

nYUNING 

TOTAL  I 

8 INSTITUTIONS) 

i / 

nY  TOTAL  124 

18 

2*9  1.5 

82/ 

.6 

378  2.6 

803 

5.5 

13,465 

91.9 

/ 377  1 

f 2./ 

14*64) 

if  FEVLE  60 

. ..9 

. 7f  1.1 

• 51 

.7  - 

174  » 2.5 

- 362. 

5.2 

6,525) 

94.1 

\.T 

6*933 

NT-  N^E  64 

*/.  1 

• t 

142  1.8 

# 

31 

.4 

' 20,4'  *2.6 

' 441  < 

i;  V. 

6,940 

90.0 

4 ■ 331 

4.3 

\ 7.712 

THE  STATES  ANO  O.C.'  I 2, 124  INSTITUTIONS!  a 
Aj.AOTAL  , oI*29j  ,7  865*855  10.3  152*231  1.8 

*U  FEN  ALE  30,991  .8  66^,22.8  11.7  69*588  v 1.7 

AU  HALE  • 30,  M2  .7  396,627  9.0  82*249  ‘ 1.9 

^ AMERICAN  SAMOA 


323*44}  3.8  1*402,830'  16.7  6*889*  1'57  81.8 

,147*736  3.7  717,443  17.9  3*155, 685  <81.1 

175,709  4.0  685*387  15,6  37533,472  82.4 


128,949  1.5  8,420*936 

40^ 596  1.0  4,dlM24  ’ 

88,353  2.0  4,477*212 
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Al)  TOTAL 
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I 

fe 
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Am  TOTAL 
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0 .0 
0 .0 
0 ■ .0 

A 

TOTAL  I 
0 .0 
0.  . .0 
0 ' .0 
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.0  t* 
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360  94.7 
310  95.4 
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.0 
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360  94.7 
310  95.4 


0 

.0 
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95.0 

10 

1.4 

2*, 

3.5 
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0 

.0 

360 

94.7 

5 

1.3  ■ 

15 

3.9 
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0 
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1.5 

10 

3.1 

1 
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0 

.0 
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95.0 
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25 

vi 

3.5 
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M 

.0 
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94.7 

5 
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15 

3.9 
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.0 

310 

95.4 

5 
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10 

3.1 
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Canal  zone 


’ CANAL  CONE  COLLEGE 
CC  TOTAL 
CC  FEMALE 
1C  MALE 


0 ,0 

0 .0 

0 .0 


CANAL  CONE 
CC  TOTAL 
CC  FEMALE 
C^  MALE 


TOTAL 

0 .0 

0 .0 
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UNIVERSITY  Of  GUAM 
GU  TOTAL 
GU  FEMALE 
GU  MALE 


41  1.2 

in  1.7 
IS  .9 


GUAM 

GU  TOTAL 
GU  FEMALE 
GU  MALE 


TOTAL. I ■ 
41  1.2 

2A  1.7 
IS  .9 


PUERTO  RICO 


ANTILLIAN  COLLEGE 
PR  TOTAL  * ' 0 .0 

PM  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0 

LAYAMON  CEN  UNIVERSITY 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 '.0 

CAR  I MEAN  JUNIOR  COLLEGE 
PR  TOTAL  '0  .0 

PR  FEMALE  , « 0 .0 

PR  MALE  0-  .0 

CATHOLIC  U PUERTO  RICO 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0 

COLLEGE  OF  SACRED  HEART 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0.  .0  , 

PR  MALEft  0 .0  " 

CONSERVATORY  Of  MUSIC  PR 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  .0  .0 

INTER  TIMER  0 NATO  RE’Y  CAN 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0  . 

INTER  ANER  U ARECI60  BR 


PR  TOTAL 
PR  FEMALE 
PR  MALE 


0 .0 

0 .0 

0 . .0 
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77 
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.0 

207 

1 

\ 

49 

l.S  L 1 877  S7.0 
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61.2 
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28.5 
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19 

1.2  liQOS  63.9 

20 

1.) 
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68.0 
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25.4 
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6.5 
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30 

1.7 
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29 

1.7 

946 

54.9 
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31.4 

236 

13.7 
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49 
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28,5 
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19 
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20 
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68.0 
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30 
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29 
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/ 
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' « ■ 
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1. 
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1 

* 

.1 

0 .0 
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1 

f 

.1 

,v 

0 

.0 

\ 
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l 

.3 

0 .0 
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99.4 
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1 

A 

0 

.0 
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0 

.0 

0 .0 
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0 

.0 

-3;  • 

■0 

.0 
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0 

.0 

0 .0 

1.988 
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0 

% 

0 

.0 

1.988 

0 

.0 

0 .0 

1.006  100.0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 .0 
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0 

.0 

. 0 

.0 
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0 

.0 

0 .0 
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0 

^ .0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 .0 
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0 

• .0 

0 

.0 
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0 

- ..0 

0 .0 
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' 313  100.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0, 

.0 

0 .0 
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0 

.0 

» 0 

.0 
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.0 

0 .0 
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.0 

0 

.0 
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0 

, .0 
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> 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 .0 
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mm 
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O' 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

. 0 .0 
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0 

.0 

9 

.0 
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0 
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0 .0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 
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0 

.0 

6 
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0 
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95 
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0 

.0 

0, 

.0 

95 

0 

I 

.0 

% 

0 , .0 
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96.5 
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96.5 

0 

.0 

6 
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0 
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3.0 
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2.0 
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0 

.0 
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,2.570 
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54 
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0 
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2.0  • 

2,927 
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ANEAICAN  INDIAN  BLAU.  ASIAN  Oil  TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISMNIC  PACfXC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


NH1TE  NON-RES  I OENT 
NON-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER  I NUMBER 
PUERTO  RICO  CONTINUED 


INTER  AMER  U BARNOUITS  BR 
PR  TOTAL  0 .0 

n female  u .o 

PR  HALE  0 .0 

INTER  AUER  U SAVANQN  BR 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0 

INTER  AMER  SAN  GERMAN  CAM 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 10 

PR  MALE  0 .0 

INTER  AMER  U'AGUAOILLA  BR 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0 

INTER  AMER  U FAJARDO  BR 
PR,  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0 

INTER  AMER  U GUAVANA  BR 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0 

INTER  AMER  t)  PONCE  BR 
PR  TOTAL  ■ 0 .0 

PR  FEMALE  '0  .0 

PR  MALE  0 .0 

PUERTO  RICO  JR  COLLEGE 
PR  TOTAL  1 Q*  .0 
PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  ' 0 .0 

SAN  JUAN  TECHNOLOGICAL  CC  , 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  . 0-  .0 

PR  MALE  0 .0 


U UF  PR  RIO  P1EORAS 

PR  TOTAL 

0 .0 

PR  FEMALE' 

0 1.0 

PR  HALE 

0 .0 

U OF  PR  MAUGUE2 

PR  TOTAL 

0 .0 

A PR  FEMALE 
’ 'PR  MALE 
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o .0 
o .0 

U OF  PR 'MEDICAL  SCIENCES 
M PR  TOTAL  82  13.3 

l2  PR:FENALE  77  13.9 

’ PR  MALE  '5  8.2 
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I ■ NUMBER  X NUMBER  I NUMBER 


NUMBER 


TOTAL 

1 NUMBER  I NUMBER 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 
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909  95.A 
998  95.9, 
906  95.3 


909  95.9 
998  95,9 
906  95.3 


27  2.B 

15  2.9 

12  2.1 


17  1,8 

9 1.7 

e 1.9 


998 

522 

926 


0 

.0 

0 

Jt 

2,60k  95.0 

2,606  95.0 

82 

3.0 

59 

2.0 

2,792 

0 

.0 

o’ 

.0 

1,712  95,0 

1,712  95.0 

53 

2.9 

37 

2.1, 

1,102 

0 

* 

.0 

0 

.0 

899  '95.1 

899  95.1 

29 

3.1 

17 

1.8 

990 

0 

.0 

0 

.0 

9,850  95.0 

9,850  95.0 

159 

3.0 

100 

2.0 

5,109 

0 

,0 

0 

.0 

2,351  95.1 

2,351  95.1 

79 

3.0 

98 

1.9 

• 2,973 

0 

.0 

0 

.0 

2,999  95.0 

2,999  95.0 

80 

3.0 

52 

2.0 

2,631 

0 

.0 

0 

.0 

♦ 

1,815  95.0 

1,815  95.0 

60 

3.1 

\ 

1.9 

1,911 

0 

.0 

0 

.0 

679  95.1 

679  95.1 

23 

3.2 

12 

1.7 

709 

0 

.0  ' 

0 

.0 

1,191  99.9 

1,191  99.9 

37 

3.1 

29 

2.0 

1,202 

0 

.0 

0 

.0 

1,081  95.2 

1,081  95.2 

39 

3.0 

21 

1.8 

1,136 

0 

.0 

0 

.0 

593  95.0  , 

593  95.0 

19 

3.0 

12 

1.9 

629 

0 

.0 

0 ’ 

.0 

981  95.3 

981  95.3 

15' 

2.9 

9 

1.8 

512 

0 

.0 

,0 

.0 

983  95.3 

983  95.3 

31 

3.0 

17 

1.6 

1,031 

0 

.0 

0 

.0 

697  95.3  „ 

697  95.3 

20 

2.9 

12 

1.8 

679  i 

0 

.0 

0 

.0 

336  95.5 

336  95.5 

11' 

3.1 

5 

1.9 

352 

0 

.« 1 

0 

.0 

1,133  95.0 

1,133  95.0 

38 

3.2  * 

22 

1.8 

1,193 

0 

.0 

0 

.0 

659  95.1 

659  95.1 

22 

3.2 

12 

1.7 
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0 

.0 

0 

.0 

979  99.8 

979  99.8 

16 

3.2 

’ 10 

2.0. 
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0 

.0 

0 

.0 

5,730  100.0 

5,730  100,0 

0 

.0 

0 

.0 

5,730 

0 

.0 

0 

.0 

3,667  100.0 

3,667  100.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

f 

.0 

2,063  100.0 

2,063  100.0 

V 

.0 

0 

.0 

2,063 

0 

.0 

0 

.0 

985  100.0 

1 985  100.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

985 

0 

.0 

0 

•°  , 

122  100.0 

122  100.0 

0 

.0  ■ 

0 

.0 

122 

0 

.0 

60 

.o' 
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, 363  160.0 

0 . 

.0 

0 

.0 
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0 

.0 

0 

.*>  V 
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0 

.0 

0 

.0 
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i- 


(tr 


AMERICAN  INDIAN . *■  BLACK  . , ASIAN  OR 
AUSIUN  NATIVE  NOM^HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


HUMBER  I 


TOTAL 

MINORITY 


NHITE  " , 
NON-HlSPANlt^ 


NONRESIDENT 
• ALIEN 


TOTAL 


'it 


4? 


ARUUNA  CONTI 

NORTHERN  m UNIVERSITY 
AZ  TOTAL  27  2.6 

.AT  FINALE  li  . 3.1 e 

AZ  HALE  >11  2.1 

UNIVERSITY  OF  ARIZONA 
AZ  TOTAL  ZB  .4 


12 


TOTAL, 
97  .7 

47  .6 

SO  .6 


AZ  FEMALE 
AZ  HALE 

’ ARIZONA 
AZ  TOTAL 
AZ  FEHALE 
AZ  HALE 

ARKANSAS 

ARKANSAS  STATE  U HAIN  CAN 
.AR  TOTAL  . 2 .3 

AR  FEHALE  1 .3 

AR  HALE  1 .3 

ARKANSAS  TECtf  UNIVERSITY 
AR  TOTAL  1 .8 

AR  FEMALE  0 .0  ' 

AR  RALE  1*  3.1 

HARDING  COLLEGE  HAIN  CAN 
AR  TOTAL  0 .0 

AR  FEHALE  0 .0 

AR  HALE  0 .0 

HARDING  GRAD  SCH  RELIGION’ 
AR  TOTAL  0 .0  , 

AR  FEHALE  * 0 .0 

AR  HALE  0 .0 

HENDERSON  ST  UNIVERSITY 
AR  TOTAL  0‘  '.0 


AR  /FEHALE 


}0 


.0 

AR  HALE  0 .0 

OUACHITA  BAPT  UNIVERSITY  •? 
AR  TOTAL  D .0 

AR  FEHALE  •'  0 .0  , 

AR  HALE  0 .0  • 

SIHN  ARK  U HAIN  CAMPUS 
AR  .TOTAL  0 .0 

AR  FEMALE  0 ,0' 

AR  HALE  0 .0 

U OF, .ARKANSAS  HAIM  CAMPUS 
AR  TOTAL  IB  .6 

AR  FEHALE  6 .5 

AR  HALE’  ' 12  .7 

\ 

r / 


0 

ERIC 


H6ER 

I 

NUMBER’ 

8 1 

I 

NUMBER 

t 

NUMBER 

8 

NUMBER. 

X 

; '•WBE^  t 

NUMBER 

* 

\ 

* m 

f X 

t ■',“ 

d 

• 

u 

'UV  / 

4 

.4 

25 

2.4 

67 

6.3 

, 979 

92.6 

11  io 

1,057 

5 

1.0 

1 

.2 

11 

2.1 

33 

6.3 

:•  483 

92.7 

5 1.0 

521 

6 

1 -i.l 

3 

.6 

14 

2.6 

4 

. 34 

6.3 

■ . 496 

92.5 

6 1.1 

' 536 

40 

.6 

28 

.4 

‘141 

2.2 

237 

3.7 

5,634 

88.6 

486  7.6 

6,357 

21 

*8 

.6 

73 

2.7 

121 

4.5 

2,452  ' 

91.9 

95  3.6 

2,668 

19 

•5 

l13 

.4 

68 

1.8 

116 

3.1 

3,182 

86.3 

391  10.6 

3,689 

4 'INSTITUTIONS) 

v 

: 

126 

.9 

• 71 

.5 

629 

4.6 

923 

W 

. ,11(920 

87.0 

854  / 6.2 

13,697 

55 

1.0 

24 

.4 

214 

3.7 

340 

p.9 

5,266 

91.5 

- 149  f 2.6 

5,755 

71 

.9 

47 

.6 

415 

5.2 

583 

7.3 

6,654 

83.8. 

705  8.9 

7,942 

57  7.9  * 

30  7.6 

27  B.4 

3 2. S' 

l? 

10  2S.6 
*5  21.7 
5 , 31.3 


3 2.6 
0 .0 
3 2.8 

5*9  15.4 
42  17.9 

17  11.3 

52  50.5 
34  61.8 

18  37.5 

18  11.5 
12  10.4 
6 14.3 


170 

88 

82 


6.0 

7.3 

5.0 


0 .0 

0 .0 

0 , .0 


2 

0 

2 


.3 

.0 

.6 


.0 

.0 

'.0 

.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

■o  .0 


0.  .0 
0 .0 
0.  .0 

< 0 .0 
. 0 , .0 
: o * .o 

0 .0 
0 .0 
..O’  .0 

0 .0 
0 .0 
3 0 .0 

40  1.4  . 

21  1.7- 

19  1.2 


1 


.0 

,.o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0, 

.0 

.0 

.0 

.0 


11  ,.4 

5 .4 

6 / .4 


61  8.5 

31  7.8 

30  9.3 

4 3.3 
1 1.1 
3 9.4 

10  25.6 

5 21.7 

5 31.3 

3 2.6 
0 .0 
3 2.8 

59  15.4 
42  17.9 
lM 

52  50.5 
34  61.8 
18  37.5 

•18  11.5 
- 12  10.4 

6 14.3 

239  8.4 
120  10.0 
119  7.3 


652  90.9 
365  92.2 
287  89.4 

118  96.7 
89  98.9 
29  90.6 

29  74.4 
18  78.3 
11  68.6 

108  94.7 
6 100.0 
. 102  94.4 

325  84.6 
192  82.1 
133  ■ 88.7 

51  49.5 
21  38.2’ 

30  62.5  ' 

139  88.5 
103  89.6 
36  85.7 

/ 

2,453  86.3 
1,063  88.3 
1,390  84.8 


4 #6 

0 .0 

4 1.2 

0 .0 

0 ,.o 

0 '.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

3 2.6' 

0 .0 

3 2.8 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


0* 

0 

'0 

0 

0 

0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


151  5.3 

21  1.7 

130  7.9 


717 

396 

321 

122 

90 

32 

39 

23 

16 

114' 

6 

108 

384 

234 

150 

103 

55 

48 

' 157 
115 
42 

2(643 
. 1,204 
11639 


453 


I 


. U OF  ARK  AT  lITTli  ROCK 


AR  TOTAL 

1 

#4 

’ 28 

11.5 

0 .0 

AR  FEJfALE 

1 

.7 

16 

11.3 

0 .0 

AR  MALE 

0 

. .0 

12 

11.7 

j 0 ’ .0 

U Of  ARK  ME0L  SCI  CAMPUS 

V 

AR  TOTAL 

'*»  0 

.0' 

5 

3.5 

3 2.1 

AR  FEMALE 

0 

.0 

5 

4*8 

2 1.9 

AR  MLE 

•Ox 

.0 

0 

.0 

1 2.7 

U OF  CENTRAL  ARKANSAS 

• • 

1 1 

AR  TOTAL 

0 

.0 

66 

11.2 

0 .0 

AR  FEIULE 

0 

.0 

' 50 

14.7 

0 .0 

AR  MLE 

0 

.0 

16 

6.4 

0 .0 

ARKANSAS 

TOTAL  i 

1 11  INSTITUTIONS) 

AR  TOTAL 

22 

.4 

471 

8.6 

43  .8 

AR  FEMLE 

8 

.3 

283 

10.5 

23  .8 

AR  MLE 

14 

.5 

188 

6.8 

20  .7 

CALIFORNIA 

► 

» 

ARMSTRONG  COLLEGE 

CA  TOTAL 

0 

.0 

8 

5.7 

5 3.5 

CA  FEMLE 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

CA  MALE 

0 

.0 

8 

7.1 

5 4.5 

ART  CTR  COLLEGE  OF  DESIGN 

CA  TOTAL 

0 

m 

o 

.0 

0 .0 

CA  FEMALE 

0 

0 

.0- 

0 .0 

, CA  MALE 

0 

m 

0 

.0 

0 .'0 

AZUSA  PACIFIC  COLLEGE 

m 

\ 

t. . 

CA  TOTAL 

1 

• 1 

183 

19.4 

9 

1.0' 

CA  FEMALE 

1 

.2 

128 

23.1 

7 

1.3 

CA  -MALE 

0 

.0, 

55 

14.2 

2 

.5 

6I0LA  COLLEGE 

CA  TOTAL 

0 

.0 

3 

1.2 

9 

3.7 

CA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0  * 

4 

9.1 

CA  MALE 

0 

.0 

3 

1.5  - 

5 

2.5 

CAL  COLLEGE  ARTS  ( CRAFTS 

CA  TOTAL 

1 

1.4 

3 

4.1 

2 

2.7 

CA  FEMlE  . 

l 

2.7 

3 

8.1 

. 1 

2.7 

LA  MLE  - * 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.8 

CALIFORNIA  INST  OF  ARTS 

1 ■ 

CA  TOTAL 

1 

.7 

2 

1.4 

*7 

5.1 

CA  female 

•0 

.0 

• 1 

2.1 

5 

10,4 

CA.  MALE 

1 

Ul 

. 1 

i l.l 

■r 

2.2 

CAL  IflSf-OF  ASIAN  STUDIES 

CA  JjpTAL- 

0 

.0  - 

2 

1.2  . 

0 

.0 

CAFEMke  J 

0 

.0 

1 

1.6 

0 

.0 

CA  MALTA;  0 .0  ■ 1 1.0  , 0 .0 

CAL  INST  flPTE'CHNQlOGy  , 

CA  TOTAL  - • .0-  .0  6 .8  119  14.9 

* CA  FEMALE  0 »0  , 1-  la  13  14,0 

CA-  KALE  0 .8  5 .7  106’  15.0 

' LAL  LUTHERAN  COLLEGE  ’ / 


LA  TOTAL 

0 .0 

34 

2.9 

25 

2.2 

CA  FEMALE 

0 .0 

22 

3.8 

14 

2.4 

CA  MALE 

0 .0 

12 

2.1 

11 

Lk 

1.9 

CAL  SCH  FROF  PSTC  FRESNO 
CA  TOTAL'  1 1.0 

■;  2 

2.0 

1.0 

Cf  f«ALE 

0 .0 

0 

.0 

ct 

.0 

CA  MXLE 

1 1.2 

2 

2.4 

1 

1.2 

O 

ERLC 

MfllifflUffiBlfljilil  - 


.4 

3b 

.12.3 

214 

87.7 

0 

.0 

. 244 

.7 

’ 18 

12.8 

123 

?7.2  ‘ 

0 

.0  ' 

, 141 

.0 

/ 

12, 

11.7 

91 

88.3 

0 

.0  ‘ 

103 

.0  1 

8 

5.6 

133 

93.7  1 

1 

.7 

142 

.0 

7 

6.7 

98 

93.3 

0 

.0 

105 

.0  . 

1 

2.7 

35 

94.6' 

-[ 

.'1 

. 2.7 

37 

.0 

66 

11.2 

519 

88.1 

' 4 

.7 

519 

.0 

50 

14.7 

289 

85.3 

0. 

.0 

’ 339 

.0 

. lb 

6.4 

230  . 

92.0 

t 

4 

1 

. 250 

.3 

550 

10.1 

4,741 

86.9 

163 

3.0  * 

5,454 

.2 

320  11.8 

2,367 

87.4 

21 

.8 

2,708 

.3 

230 

8.4 

2,374 

86.5 

142 

5.2 

2,746 

J 

• 

» i 

.7 

14 

9.9 

41 

29.1 

86 

61.0 

141 

.0 

0 

.0 

10 

34.5 

19 

65.5 

29 

.9 

14 

12.5 . 

31 

27,7 

67 

59.8 

112 

.0 

0 

.0 

' 4 100.0 

0 

.0 

4 

.0 

.0 

‘1  100.0  - 

0 

.0 

- 1 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

3.0 

221 

23.5 

. 698 

74.2' 

- 22 

2.3 

941 

2.2 

148 

26.7 

'399 

71.9 

. 8 

1.4 

555 

4.1 

73 

18.9 

299 

77.5 

' 14 

3.6 

386 

.4 

13 

5.3 

220 

\90.2  - 

11 

4.5 

244 

.0  ' 

4 

9.1 

36 

81.8 

4 

9.1 

44 

.5 

9 

4.5 

184 

If2'0 

7 

3.5 

200 

1.4 

7 

9.6 

. 63 

86.3 

3 

4.1 

$73 

.0 

, 5 

13.5 

32 

86.5 

0 

.0 

37 

2.8 

.2 

5.6 

1 31 

' 

86.1 

3 

8.3. 

36 

» 

.7 

11 

8.0 

115 

83.3 

12 

8.7 

138 

.0 

6- 

12.5 

36. 

75.0 

6 

12.5 

48 

1.1 

5 

5.6 

79 

87.8'  ■- 

6 

6.7 

90 

2.4 

6 

3.7 

154 

93.9 

4 

2.4 

164 

4.9 

' 4 

6.6 

’54 

;88.5  , 

; 3 

4.9 

61 

1.0 

2 

1.9 

100 

V'1 

1 

1.0 

' 103 

1.3 

135 

16.9 

. 482 

60.3 

. 183 

22.9 

800 

2.2 

16 

;17.2 

,66 

7l*Q 

11 

11.8 

93 

1.1- 

119 

16.8 

416 

58.8  ' 

1 ' 

172 

24.3 

, 707 

1.3: 

74 

6.4  ' 

’ W060 

93.1 

6 

.5 

1,160 

.7 

40 

6.9  \ 

539 

93.1 

0 

.0 

579 

1.9 

, 34* 

5.9 

541 

93.1, 

6 

1.0 

* 

581 

.0  ' 

4 

3.9 

96 

94.1  . 

. 2 

2.0 

, 102 

.0 

0 

. .O'  . 

19  100.0 

0 

.0 

19 

.0 

4 

•4.8  ■ 

77 

92.8 

2 

2.4 

83 

V 


1. 

1 

o 

0 

6 

o, 

o 

14 

6 

6 

1 

0 

1 

"o 

0 

0 

28 

12 

16 

1 

0 

1 

1 

0, 

' 1 

1- 

' 0 

1 

4 

3 

1 

10 

2 

8 

15 

4 

11 

0 

0 

0 

22$ 
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JIM  2 - TOTAL  GRADUATE  ENROLLMENT  in'  1NSTITUT1&NS  OF  HIGHER  EDUCATION.  BY  AACEf  ETHNICITY*  AND ’SEX! 
INSTITUTION,  STATE  AND, NATION',  1976  . «• 

j ’ i 


AMERICAN  INDIAN  1 * BUCK  . ASIAN  OR 
ALASKAN  NAMVE  NQIHISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


NUMBER  ■ J NUMBER'  X' 
CALIFORNIA  ’ CONTINUED  * . 


. CAL  SCH’PROF  PSYC  LOS  ANG 
CA  TOTAL  ' 0 .0’ 

CA  FEMALE  0 .0 

CA  MALE  0 .0  ’ 

CAL  SCH  PROF  PSYC  SN  OEGO 
CA\  TOTAL  . 0 .0  i 

CA  MULE  < 0 .0 

M MALE  V 0 .0 

CAL  j£H  PSYC  SN  FRISCO 
CA  AWAL  1 .4 

CA  FEMALE  0 .0  , 

U MALE  . 1 .9 

CAL  ST  C0LL£gE-6AK£RSFLD 
CA  TOTAL  3 .6 

'CA  FEMALE'  l .5 

CA  MALE  2 .8 

CAL  STATE  C-DQNINGUE2  HLS  . 

CA  TOTAL  . 17  2.2 

CA  FEMALE  9 2.1 

CA  MALE  8 2.4 

'CAL  STATE  t-SN  BERNARDINO 
CA  TOTAL  '21  .4.0  . 

CA  FEMALE  11  4,5 

CA  MALE  10  3.5 

CAL  STATE  CJLLEGE-SONQHA  ' 

CA  TOTAL  ■,  t>  2.7 
CA  FEMALE  • 3 1 2.9 

'CA  MALE  3 2.5 

CAL  ST  CQUE&E-STANlSlAUS 
CA  TOTAL  10  1.2 

'CA  FEMALE  fi  1.5 

CA  MALE  4 .9 

;al  POLY  ST  U-SN  LUIS  08 
CA  TOTAL  9 1.6 

CA  FEMALE.'  .4  ' 1.8 

CA  MALE.  5 1.5 

CAL  STATE  POLY  U-PONONA 


CA  TOTAL  3 

CA  FEMALE  . 2 
CA  . MALE  1 

. CAL  STATE  IKHICO 
CA  TOTAL  4 

CA  FEMALE  2 

CA  MALE  2 

CAL  STATE  U-FRESNO 
CA  TOTAL  ' 8 

CA  FEMALE  2 

r P CA  MALE  ’ ' 6 

.“O'  , 

>ERLC 


.4 

.7 

.2 

.5 
.6 
• .4 

ft 

.2  v 

..6 


NUMBER  4 , X NUMBER''  X NUMBER 


V 


total  ( * White 

MINORITY  \ NON-HISPANIC 

u- 


NON-RESIOENT 

ALIEN 


NUMBER  £ NUMBER  : X 


TOTAL 

NUMBER 


} 

1.3  * 

. 1 

.4 

4 

1.7* 

8 

3.5 

221 

96.5 

' '0 

..0 

229 

2 

1.5  . 

. 1 

- .8 

'2 

1.5 

5 

3.8 

128 

96.2 

0 

<0 

133 

V 

• 1.0 

. 0 

.0 

2 

2.1 

3 

3.1 

93 

96.9 

0 

.0 

■ f 

96* 

6 

. 2.9 

' 2 

1.0 

3 

.1*5 

11 

■5.4 

190 

92.7 

4 

’ 2.0 

205 

3 

. 4.5 

2 

3.6, 

■'  * ~L 

1.5 

6 

9.0 

, 60 

89.6 

. 1 

1.5 

67 

3 

2.2 

0 

> .0 

2 

1.4 

5 

3.6 

< 130 

94.2 

3 

2*2 

138 

: 8' 

3*6 

% 

6 

2.7 

2 

.9 

17 

# 

208 

92.4 

0 

.0 

225 

6 

5.2 

4 

3.4 

2 

1.7 

12 

m 

104. 

89.7 

0 

.0 

116: 

2 

r.8 

2 

1.8 

0 

.0 

5 

4.6 

104 

95.4 

0 

.0 

109 

23 

4.9 

13 

2.7 

34 

7.2 

73 

15.4 

' 392 

82.9 

8 

J.7 

473 

13 

5.9 

< 9 

4.1 

9 

1 4.1 

32 

14.5 

186 

84.2  . 

3 

1.4 

221 

10 

4.0 

\ 4 

1.6 

25 

9.9 

41 

16.3  ' 

206 

61.7 

5 

2.0 

252 

178 

23.2 

■ 40 

5.2 

l<  49 

6.4 

284 

37.0 

467 

60.8; 

17 

2.2 

•768 

10.8 

24.9 

16 

3.7 

24 

5.5 

159 

36.3  , 

27b 

62.4 

6 

1.4 

433 

'70 

20.9 

24 

7.2 

25 

7.5 

127 

37.9 

197 

58.8 

a 

3.3  ■ 

335 

51 

9.6, 

11 

2.1 

si 

9.6 

134 

25.3 

382 

72.1' 

14 

2.6 

530 

28 

11.4 

. 5 

2.0 

17 

6.9 

61 

24.9 

181 

73.9  • 

3 , 

r,  1.2 

245 

23 

8.1 

6 

2.1 

34 

11.9  , 

73 

25.6. 

201 

70.5 . 

11 

3.9 

,285 

13 

5.8 

t • 1 

7 

3.1 

13 

5.8  j 

39 

17.3 

182 

80.5 

5 

2.2 

226 

4. 

3.8 

5 

4.8' 

5 

4.8y 

17 

16.3 

. 86 

82.7 

l 

1.0  ■ 

*"  104 

3 ? 

7.4  . 

* 

2 

1.6 

8 

6.6 

.22 

18.0 

96 

78.7 

4 

3.3 

122 

23’ 

■ 2.8. 

26 

3.2 

46 

5.6 

105 

12.8 

703 

85.6 

13 

1.6 

8?V 

10 

2.5 

15 

3.8 

11 

2.6 

4.2 

10.5 

355 

89.0  ' 

2 

.5 

39r 

' 13 

3.1 

A 

11 

2.6 

35 

8.3 

63 

14.9 

346 

82.5 

11 

2.6 

422 

12 

/ 

2.2 

17 

3.1 

21 

3.8 

59 

10.8 

459 

84.1 

28 

5.1  , 

546 

6 

2.7 

7 

3.2, > 

7 

3.2 

24 

11.0 

192: 

87.7 

3 

1.4 

219 

6 

1.8 

10 

3.1 

14 

4.3 

35 

10.7 

267 

81.7 

25 

7.6 

\ 

‘ 327 

18 

2.2 

32 

4.0 

35 

4f3 

' 88 

10.9 

616 

76.1 

' 105 

13.0  . 

809  , 

14 

4.6 

10 

3.3 

8 

2.6 

34 

11.1 

241 

78.8  . 

31 

10.1 

306 

4 

p.e 

22 

4.4 

27 

5.4  • 

54 

10.7 

375 

74.6 

( 

74 

14.7 

503 

6 

.7 

23 

2.7 

19 

2.2 

52 

6.1 

' 730 

86.0 

67 

7.9 

* 

849 

' 4 

1.2 

4 

1.2. 

8 

2.4 

18 

5.3 

308 

90.9 

13 

3.8 

i 339 

2 

..4 

19 

3.7 

11 

2J  ■ 

34 

6.7 

422 

82.7 

54 

f 

10.6 

510 

83 

4.3 

167 

8.7 

113 

j54 

371 

19.3 

1,482 

77.1 

68 

3.5 

1.921 

40 

4.7  • 

70 

8.2 

41 

* 4.8 

153 

184 

673  , 

79.3 

23 

2.7 

849 

43 

4.0 

97 

9.0 

.72. 

6.7 

218 

20.3 

609  . 

,75.5 

45 

4.2 

1,072 

f 


CAL  STATE  tf-FUaEATON  ,»■  ' 


CA  TOTAL 

n ui 

'.61 

1.9 

, 122 

3.7 

188 

5.8 

408 

12.5 

2»798 

85.6 

62 

1.9 

3.261 

>• CA  FEMALE  \ 

U .7' 

28 

1.7 

59 

3.5 

76 

4.6 

175 

10.5 

1*474 

88.3 

' 20 

1.1 

1.669 

V CA  MALE 

.25  U6  « ' 

33 

2.1 

63. 

3.9  * 

’ «•  112. 

,.7.0 

233 

14.6 

1*324 

82.8 

‘ 42 

'2.6 

1.599 

*.  CAL  STATE  IhMAYMAAD 

* ■*  . . 

X - 

1 

. 

6.6V 

CA,  TOTAL 

10  .6 

148 

8.8 

112 

6.6 

55 

3.3 

325 

19.3 

1*252 

74.2 

Ill 

1.688  , 

Cl  FEMALE  * 

■ .V  .5 

101 

11.6 

• 

7.2 

’ 28 . 

3.2 

196 

22.4 

622 

71.2  i. 

56' 

6.4  ■' 

v$74  . 

.‘CA  MALE  • 

< *i  .7  , 

’ 47 

5.8 

. 4T 

.6.0 

27 

3.3 

129 

15*8 

630 

n.*\j 

55 

6.8 

/ 814 

‘ CAL  'STATE  IHQNG.  OEACfl  / 

9 

, 

40 

/'"  : 

U TOTAL 

65  1.4 

210 

4.5 

344 

7.4 

189 

4.1 

808 

17.5 

3.695 

126 

2.7 

4.629 

ca’femal'e 

24  1.2 

44 

130 

6.7 

61 

3.1 

309 

15.8 

1.610 

82y6 ' 

31 

1.6 

1*950 

U MALE 

41  1.5  ' 

116, 

. 4.3 

214 

8.0  - 

128 

4.8 

499 

18.6 

2*085 

7?S 

95 

3.5 

< 4 ■ 

2.679 

< CAL  STATE  IHOS  ANGELES 

\ 

j 

* Sr 

CA  TOTAL 

26  .5 

>34 

ll.i* 

-.699 

14.5 

435 

9.0' 

1*694 

35.2 

'2*970 

ii.8  . ■ 

145 

3.0 

4,809 

. CA  FEMALE 

16  .6  ’• 

321 

12.9  ‘ 

320 

12.9 

• 194 

7.8 

851 

34.2 

l\596 

64.  r k 

43 

1.7 

2.490 

CA  MALE 

10  .4 

213 

9.2 

379 

16.3 

^241 

10.4  ' 

843 

36.4 

1*974 

59.2 

102 

4.4 

2,319 

• CAL  STATE  IHORTHRIOGE 


C*  TOTAL  110 

3.1 

51. 

1.4 

' 118 

3.3  • 

L17 

3.3 

396 

11.1 

3,059 

85.9  4,1 

106 

3.0 

3,561 

•CA  FEMALE  • 68 

3.3 

27 

Mi" 

.<  65 

3.2 

. 60 

2.9 

220 

10.7 

' 1 *7iS 

87.2 

42 

2.1 

2,047 

U MALE  42 

2.8 

r * 24 

1.6’  * 

•53 

0.5 

57 

'3.8  .. 

176 

11.6 

1*774 

84i  l. 

64 

4.2 

1,514 

CAL  STATE  IhSACRAMEMTO. 

* 

1 ». 

7 

' 

I 

CA  TOTAL  38 

1.7 

^ 110 

4,  6 . 

128 

5.6 

126 

5.5 

, 402 

17.5 

1*852 

80.6. 

45 

2.0 

2,299 

CA  FEMALE  19 

t 

42 

3.9 

57 

5.3' 

55 

5.1  ' 

"173 

16.2  s 

82.8 

11 

1.0 

1,070 

CA  MALE  19 

68 

5.5 

71 

5.8 

71 

5.8 

229 

18.6 

966  '78.6 

34 

2.8 

1,229 

HUMBOLDT  STATE  U 1 

* . 

*> 

CA  TOTAL  . 17 

3.5 

4 

10 

2-1  / 

2 

.4 

* 33 

6.8 

' 443 

91.5  ■ 

8 

1.7  „ 

484 

CA  FEMALE'  8 

4.3  s 

0 

.0 

3 

1.6  x 

0 

.0 

11 

5.9 

92.6' 

3 

1.6  • 

188 

CA  MALE  9, 

3.0 

4 

1.4 

7 

2.4 

2 

.7 

22 

7.4 

i 269 

90.9 

5 

1.7 

296 

SAN  DIEGO  STATE  U 

■ f 

4 

CA  TOTAL  47 

.8  ' 

150 

2.4 

158 

2.6 

332 

<5.4 

687 

11.2 

j6t330 

■2,653 

86.8 

125 

2.0 

6,142 

CA  FEMALE  17 

.6 

97 

3.2 

83 

2.7 

159 

5.2  * 

356 

11.7 

87.0 

40 

1.3 

3,049 

CA  HALE.  30  ' 

1.0 

53 

H 

, 75 

2.4 

173 

5.6 

331 

10.7  . 

2,677 

86.6 

85 

2.7 

3,093 

SAN  FRANC 1 SCO  STATE  U' 

' 1 * 

* : 

t 

\ V 

- 

CA  TOTAL  34 

.7* 

.274 

5.8 

’•454 

9.6 

142 

3.0 

904 

19.1 

3.546 

754 

271 

5.7 

4,721 

CA  FEMALE  16 

.6 

*179 

6.6 

252 

9.4 

' 63 

2.3 

510 

18.9 

2,051 

76.2 

132 

4.9 

2,693 

CA  MALE  vJB 

SAN  JOSE  STATE  U 

•’  J 

95 

4.7 

- 202 

10.0 

79 

3*9 

394 

19.4 

1,495 

73.7 

139 

6.9  , 

2,028 

CA  TOTAL  • 54 

1.3 

• 139 

3.4 

378 

9.3 

194 

4.8 

765 

18.9 

3,068 

75.7 

219 

5.4 

4.052 

CA  FEMALE  2t 

1.5 

80 

4.2 

138 

7.3 

62 

3.3 

m 

16.2 

1.551 

81.7 

39 

2.1 

1,898 

CA  MALE  26 

CENTER  FOR  EARLY  EO 

1.2 

59 

2.7 

240 

11.1 

132 

6.1 

457 

21.2 

1,517 

70.4 

180 

8.4  . 

2,154 

CA  TOTAL  0 

.0 

l 

6.3 

0 

.0 

o, 

1 

6.3 

15 

93.8 

. 0 

.0 

16 

CA  FEMALE  • 0 

.0 

1 

6.7 

0 

.o' 

0 

' .0 

1 

6.7 

14 

93.3 

0 

.0 

15 

CA  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 1 100.0 

0 

.0 

1 

CHAPMAN  COLLEGE 

£ 

- 

> 

CA  TOTAL  0 

.0 

■ 3 

.7 

16 

3.9 

6 

1.5 

25 

64 

339 

82.3 

48 

11.7 

412' 

CA  FEMALE  0 

.0 

1 

'.5 

4 

1.9 

3 

1.4 

8 

3.8 

198 

93.4 

6 

2.8 

212 

CA  MALE  0 

.0 

2 

t.O' 

12 

6.0 

3 

1.5 

17 

8.5 

. w 

70.5 

42 

21.0 

200 

CLAREMONT  U CTR-CRAO  CTR  1 

i 

CA  ' TOTAL  7 

.5 

71 

4.7 

. 25 

j.6 

78 

181 

11.9 

1,179 

77.3 

-166 

10.9 

1,526  ' 

CA  FEMALE  1 

.2 

42 

8.2 

9 

1.8 

23 

4i5 

75 

14.7 

403 

.78.9 

%33 

6.5  , 

511 

CA  MALE  6 

.6 

29- 

2.9 

16 

1.6 

55 

5.V  '■ 

106 

10.4 

776 

76.5  . 

133, 

13.1 

1,015 

HARVEY  MUOO  COLLEGE 

■ • % 

I 

CA  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

4 100.0 

0 

.0 

4 

CA  FEMALE  0 

.0  .. 

0 

.0 

0 

.0  • 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

CA  MILE  0 

.0 

0 

.0 

0 

,.o 

0 

.0 

0 

•o.  ’ 

4 100.0  * 

0 

.0 

4 

COLLEGE  OF  NOTRE  QANE 
CA  TOTAL  . 0 

.0 

3 

♦ 

1.1 

ll 

3.9 

28 

10.0 

42 

15.0 

197 

70.4 

41 

14,6 

280 

CA  FEMALE  0 .0  ’ 

‘ 2. 

1.3 

' 6 

4.0 

14 

9.4 

22 

14.8 

113' 

75.8 

14 

9.4 

149 

CA  HALE  0 

.0 

1 

3*“  . 

5 

3.8 

14 

10.7 

15.3 

84 

64.1 

27 

20.6 

131 

22f 


> 
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TM.E  2 - .TOTAL  GRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS- Of  HIGHER  EDUCATION  8Y  RACE,  ETHNICITY  AND  SEA: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976 


AMERICAN  1 NO  IAN  BLACK  ASIAN  01 

ALASKAN  NATIVE  ] NON-H^SPANIC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC 


total 

MINORITY 


WHITE 

NON-HI  SPANK 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


TOTAL 


NUMBER 


CALIFORNIA 


I NUMBER 

continued 


I NUMBER 


DOMINICAN  L ULSAN  RAFAEL 
CA  TOTAL  '■  0 %0 

CA  FEMALE  W 0 ,0 

U MALE  '0  .0 

. FRANCISCAN  SCH  THEOLOGY 
U TOTAL  0 .0 

CA  FEMALE  0 .0 

•*  CA  MALE  0 ,0 

FULLER  THEOLOGICAL  SfM 
CA  TOTAL  0 10 

CA  FINALE  0 .0 

CA  MALE  O'  .0 

GOLDEN  GATE  UNIVERSITY 
CA  TOTAL  15  - .3 

CA  FEMALE-  . 1 .1 

CA  • MALE  14  .3 

' GRADUATE  THEUt  UNION  :> 
CA  TOTAL  2 .7 

CA  FEMALE-  • 1 1,3 

CA  MALE  1'  .5 

' HOLY  NAMES  COLLEGE 
CA  TOTAL  X0  ‘ ,0 

CA  FEMALE , 0 .0 

, CA  MALE  . 0 .0 

IMMACULATE  HEART  COLLEGE 
CA  TOTAL  o .0 

ca  Female  o .0 

la  male  0 ,u 

JESUIT  SCHOOL  OF  THEOLOGY 
CA  TOTAL  0 .0 

CA  FEMALE  0 ‘.0 

CA  HALE  U .0 

JOHN  F KENNEDY  UNIVERSITY 
CA  TOTAL  > 0 .0 

CA  FEMALE  0 .0 

CA  MALE  0 .0 

LA  VERtt  CULLEGc 
CA  TOTAL  ' 3 .5 

CA  FEMALE  1 .3 

CA  MALE,/  * 2 .6 

NCQLN  UNIVERSITY 
Cl  TOTAL  0 .0 

CA  FEMALE  0 .0 

CA  MALE  0 .0 

LUNA  LINDA  UNIVERSITY 
CA  TOTAL  2 ,4 

CA  FENALt  2 .9 

(!  CA  MALE  0 ^,0 


CA 

A? 

% 


5 3.3 

3 , 2.6 

• 2 7.4 

i i i6.7 
0 .0 

f 1 23.0 

27  3.8 

1 .7 
26  4.3 

172  j 3.4' 
34  ‘ 3.5 
- 138  ‘ 3.4 

i* 

6 2,1 , 

' 2 2.5' 

4 1,9 

IS  8.2 
13  8.4 

2 7.1 

5 3.9 

4 j.> 

1 7.1 

4 3.7 

* 1 5.0. 

3 3.4 

. 8 3.4 

2 1.7 

6 5.1 

49  7.8 

32  ' 8.7 
17  6.o 

0 .0 
0 .0 
0 ;Q 

51  11.4 

28  12.5 
,23  10.3 


1 • 
1 
0 

0- 

0 

0 - 


.7 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 


2.5 


11  1.8 
6 1.6 
5 1.9 

0 .0 
0 ,0 
Os  .0 

46-  10.3 
24  10.7, 
22  9,9' 


ERLC 

MilUg.TilLU 


DUMBER 

1 

NUMBER 

I 

.NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

5 

3.5 

' 11 

7.7 

132 

\ 

■1 

92.3 

. 0 

.0 

' 143 

5 

4.3 

‘ 9 

7.8  •' 

107 

92.2 

0 

.0 

, 116 

0 

.0 

, ! 

7.4 

25 

92.6  • 

0 

, 4 

0 

.0 

1 

v 

3 

50.0 

2 

33.3 

* 6 

0 

.0 

0 

> 

liJ) 

2 100.0 

0 

.0 

2 

0 

v 

-.0 

1 

' ‘ l 

25.0 

’2 

A 

50.0 

, 4 

' 30 

*4.2 

61 

8.6 

423 

87.5 

28 

3.9 

• 712 

2-  1.4 

3 

2.2 

131 

95.7  < 

3 

2.2 

’ - 138 

28 

4.9 

51 

• -I 

10.1 

r 

85,5 

25 

4.4 

574 

51 

1,0 

• 40l\ 

7.9 

4,573' 

90.4 

86 

1.7 

5,060 

7 

.7 

' 79 

l 8.2 

878 

90.7 

11 

1.1 

968 

44- 

.1.1 

322 

r 

3.695 

90.3 

75 

1.8 

4,092 

2 

.7 

16! 

4.9 

240 

83.6 

33 

11.5 

R 

287 

0 

.0 

5 

6.3 

/ n 

91.1 

,,2 

2.5 

79 

2 

1.0 

9 

.4.3 

168 

80.8' 

31 

14.9 

208 

. 8 

4.4 

30 

16.4 

137 

74.9 

16 

8.7 

- 183 

6 

3.9 

•26 

16.8 

119 

76.8 

10 

6.5 

155 

. 2 

7.1 

“N  . 

4 

14.3 

18 

64.3 

6 

21.4 

28 

6 

4,7 

' 13 

10.2 

113 

89.0 

x 1 

.8 

127 

6 

5.3 

K 

10.6 

100 

88.5 

l 

.9 

113 

0 

.0 

r 

7.1 

13 

92.9 

0 

.0 

14 

4 

3.7 

9 

8.3 

91’ 

84.3 

8 

7.4 

108 

3 

15.0 

4 

io.o 

16 

80.0 

0 

.0 

20 

1 

1.1 

5 

5.7 

75 

85.2 

8 

9.1 

88 

6 

2.5 

20 

8.4 

211 

\ 

88.7 

'7 

2.9 

236 

. 3 

2.5* 

6 

5.0 

112 

92.6 

3 

2.5 

121 

3 

2.6 

14 

12.0 

99 

> 

84.6 

4 

3.4  . 

117 

5V 

9.4, 

122 

19.5 

476 

76.0  , 

28 

4.5 

626 

29 

7.9 

68 

18.4 

289 

78.3 

. 12 

3.3 

*369 

30 

11.7 

54 

21,0 

187 

72.8 

16 

6.2 

257 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

19  100.0 

19 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

3 

.0 

0 

.0 

0 . 

.0 

16  <100.0 

16 

V 

3.1 

113 

25.3 

291 

65.1 

43 

9.6 

■ 447 

4,5  ■ 

64 

28.6 

. 154 

68.8 

6 

2J7 

224 

■ \ 

1.8 

49- 

22.0 

’/  137 

61.4 

37 

16.6  . 

1 

t 


Lfti  MOUNTAIN  COLLEGE 
CA  TOTAL  ..  3 .7 

U FEMALE  2 .6 

CA  HALE  1 .9 

LdS  ANGELES  8AM  COLLEGE 
LA  TOTAL  d , .0 

LA  FEMALE  0 *.0 

CA  MALE  0 .b 

LOYOLA  MARVNOUNT  d 
CA  TOTAL  3 .3’ 

* U FEMALE  i .5 

LA  MALE  1 .2 

MEN0N1TE  aATHMEN'bU  SEN 
U TOTAL  ti  .0 

CA  FEMALE  0 .0 

LA  MALE  0 .0 

MILLS  COLLEGE  ' 

LA  TOTAL  0 .0 

CA  FEMALE  • 9 .0 

a male-  o .0 

MNTREY  INST  PORGN  STUDIES 
CA  TOTAL  U .0 

CA  FEMALE  . 0 .0 

’ • LA"  MALE  y 0 .0 

' ' mount  snt  mary*$  college 

CA  TOTAL  - ■ 0 .0 

ca  female  • o .o 


LA  KALE  .0 

.0 

. national  UNIVERSITY 

CA  TOTAL  10 

2.1 

lA  FEMALE  ' 3 

4.3 

LA  MALE  7 

1.7 

NORTHROP  UNIVERSITY 

i CA  TOTAL  2 

CA  FEMALE  0 

1.1 

.0 

*■  CA  |ALE  2 

1.2 

uCCIOENTAL  COLLEGE 

CA  TOTAL  0 

.0 

ti  FEMALE  g 

.0 

'ca  MALE  0 

.0 

OTIS  ART  INST  LOS  ANG  CO 

' ca  . Total  .1 

1.3 

«A  FEMALE  ' 0 

.0 

•CA  MALE  1 

' 2.1 

PACIFIC  COLLEGE 

CA  -TOTAL  0 

.0 

CA  FEMALE  0 

.0 

CA\  MALE  0 

.0 

PACIFIC  LOTH  THEOL  SEM 

CA  TOTAL  1 

3.1 

CA  FEMALE  0 

.0 

CA  MALE.  1 

3.1 

PACIFIC  OARS  COLLEGE 

• CA.  TOTAL  ' 0 

.0 

CA  FEMALE  0 

.0 

lA  male  o- 

.0- 

PACIFIC  SCH  OF  RELIGION 

LA  TOTAL  0 

.0 

. 'U  FEMALE  0 

.0' 

‘ CA  MALE  . 0 

.0 

4er?c 

L ^^3 

30 

6.9 

15 

3.5 

13 

3.0 

61  14.1 

362  83.4 

11 

a 2.5 

4)4 

17 

S.2 

11 

3.4 

3.1 

40  12.3 

278  J5.8 

6 

1.9 

I 324 

13 

11.8 

4 

3.6 

3 

2.7 

21  19.1 

84  76.4 

5 

6.5  J 

L HO 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

/ 0 ' .0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

76 

7.6 

23 

2.3 

53 

5.3 

155  15.5  b , 

747  74.8 

97 

9.7 

999 

. 47 

10.8 

11 

,2.5 

*1 

2.5 

71  16.3 

336  77.2 

’ 28 

• 6.4 

435 

29 

5.1 

12 

2.1 

42 

7.4 

84  14.9 

411  72.9 

69 

12.2 

564 

0 

" .0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 .0 

28  80.0 

% 

7 

20.0 

.35 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 .0 

1 100.0 

,.o 

.0 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

27  79.4 

11 7. 

20.6 

34 

2* 

f 1.3. 

3 

2.0 

3 

2.0 

8 5.4 

139  93.3 

■ 2 

1.3 

149 

2( 

1.6 

3 

2.5 

3 

2.5 

8 6.6 

112  91.8. 

: 2 

1.6 

122  •' 

0 1 

. ’.0 

t 

.0 

0 

,.Q. 

0 .0 

27  100,0  . 

0 

■•o'- 

27 

6 

-J 

2.3 

10 

3.8 

. 33 

12.5 

49  18.6 

f- 

203  f6.9. 

12 

4.5 

264  . 

l 

♦ 7 

- 6 

3.9  • 

16 

10.5 

23  15.0  . 

126  81.4 

4 

2.6 

153  • 

5 

4.5 

4 

3.8 

17 

15.3 

26  23.4 

n 69.4 

; « 

6 

7.2 

111  f 

IS 

15.5 

4 ’ 

4.1 

13 

13.4-  ' 

32  33.0 

| 64  £.0 
49  71.0 
15  53.6 

* • 

* ‘ l 

4 

1.0 

97 

• 7 

10.1. 

’ 4 

5.8 

8 

11.6 

15  27.5 

,1 

1.4 

69 

8 

28.6 

0 

.0 

‘ 5 
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TAtie  2 - TOTAL  GMOUAU  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 
institution,  state  AND  MTIONi  197o 
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LT  FEMLE 

4 

.3 

6 

.7 

5 

.6 

CT  MLt 
YALE  UNIVERSITY 

2 

.3 

9 

2.1 

1 

.2 

» • IT.  total 

S 

.1 

IU2 

3.2 

31 

1.0 

.T  FENAlt 

\ 

i 

.2 

<tl 

3.S 

14 

1.2 

•T  HAl| 

■ i 

• 1 

' ol 

3.v 

17 

.8 

CONNECTICUT 

.TOTAL 

' LI  INSTITUTIONS) 

CT  TOTAL 

36 

.1 

911 

2.i 

122 

.5 

CT  FEMALE 

19 

.2 

243 

2.1 

30 

.4 

CT  Mte 
DELAWARE 

ki 

.1 

• 266 

2.1 

, 72 

/ 

.6 

■ UNIVERSITY  OF  OELANARE 

' 

OE  TOTAL 

6 

.3 

26; 

1.9 

* 

.3 

OE  FINALE 

i 

.2 

9 

1.3 

1 ’ 2 

.3 

U£  MALE 

3 

.4 

17 

6 

2.1. 

2 

.2 

OEUnARE  • 

TOTAL  I 

1 INSTITUTIONS) 

OE  TOTAL* 

4 

.3 

26 

1.9 

4 

*3 

UE  FEMLE 

1 

.2 

9 

1.3 

2 

.3 

OE  MALE 

’3 

.4 

17 

2.1 

2 

.2 

QlsTAlCT  OF  COUIH01A 

* 

" 

• r 

AMERICAN  UNIVERSITY 

% 

■ 

oc  total 

30 

.9  * 

169 

3.6 

76 

2.3 

uc  female 

8 

.7 

63 

7.4 

21 

1.8 

OC  MALE’ 

h 

1.0  « 

104 

3.0 

• 55 

2.6 

■ * ■ 


13 

. ii 

132 

3*4 

3,676 

94.2 

N 1 13 

.3 

3,021 

6 

.2 

2.1 

2.427 

94.1 

9 

.4 

2.506 

7 

.3 

1 

4.7 

1.249 

99.0 

4 

.3 

2 

1.0 

3 

2.6 

, 191 

97.4 

0, 

.0 

196 

2 

2.2 

2 

2.2 

49 

97.8 

0 

.0 

91 

0 

.0 

3 

102 

97.1 

‘3 

M.o 

103 

4 

.2 

26 

1.3 

2.010 

97.4 

ufl 

1.4 

2,044 

3 

.3 

'12 

1.2 

950 

97.4 

9jr 

r* 

.9 

071 

1 

.1 

14 

1.3 

1.060 

97,0 

/ 

1.7 

1.003 

33 

.6 

123 

2.6 

’ 4,119 

92.2 

222 

3.0 

•4,4*6 

15 

.6 

61 

3.4 

1,683 

92.7 

72. 

4,0 

1,(14 

20 

.4  $ 

64 

* 2,436 

91,9 

130 

3.7 

2tfio/ 

10 

.4 

40 

.ii' 

%2.301 

46.6 

■ . 0 

.0 

• 2,fl* 

4. 

.3 

34 

la 

B 446 

95.7 

A "0 

.0 

.(  414 

6 

.4  i 

"42 

2.8 

1,435' 

97|2 

EO 

.0 

1.497 

, * 

• 

/ 1 

% 

7 

'.3 

44' 

. 2.9 

1,444  ‘ 

93.3 

27 

1.4 

1,319 

4 1.3  ' 13  4.2  > 2U/93.9  4 1.9  310 

3 .2  *31  2.6  lilJV  93.7  21  1.7  1.209 


2 

1.3 

9 

5.7 

137 

86.2 

13 

8.2  , 

* 159 

0 

.t 

4 

8.5 

40 

45.1 

3 

6.4 

47 

2 

1.4 

5 

4.5 

97 

86.6 

10 

r 

112 

2 

.2 

29 

2.4 

1.192 

97.1 

6 

.5 

1,227 

2 

.2 

17  ■ 

2.1 

783 

97,4 

4 

.5 

604 

. 0 

.0 

12 

2.4 

' 409 

96.7 

2 

.5 

423 

37 

1.1 

174 

5.4 

2.610 

61.0 

440 

13.6 

3,224 

14 

1.2 

71 

6.1 

979 

64.3 

111 

9.6 

, 1,161 

25 

l.i 

103 

5.u 

l 

1.631 

79.1 

329 

15.9 

2,063 

156 

.6 

625 

3.4 

22.611 

V 

93.5 

773 

3.2 

24,409 

73 

.6 

387 

5.3 

11.234 

94.9 

221 

1.9 

11,842 

85 

.7  • 

• 438 

3.5 

11,577 

92.1 

552 

4.4 

12,567 

* i 


f 

• 

6 

• .4 

40 

2.9 

1,291 

92.1 

71 

5.1 

1,402 

1 

■’  .2 

I13 

2.2" 

552 

94.8 

17 

2.9 

542 

5 

.6 

- I 

!2T 

1 

i 

3.3, 

739 

90.1 

54 

6.6 

620 

6 

.4 

1 

40 

2.9 

1,291 

92.1 

i , 

71 

5.1 

' 1.402 

1 

4 

13 

2.2 

552 

94.6 

17 

2.9 

542 

5 

.6 

V 

27 

3.3  , 

S 739 

90.1 

54 

6.6 

820 

, 

1 

1 

44 

1.4  ' 

339 

10.4 

2,577 

79.3  * 

333 

10.2 

3,249 

14 

1.2 

128 

11.1 

• 938 

81.6 

83 

7.2 

> 1,149 

30 

1.4 

211 

10.0  . 

1,639 

74.0 

250 

11.9 

2,100  , 

t 


i ' 


236 
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TAkl  d-V  TOT 41  (MOUATI  ENROLL MINT  (M .INSFITuT I0MS  04  H1GH(R  (OVCATION  BY  MCE,  ITMNICIT^ ANO  Sill 
, miTITUflONi  ST4TMN0  NATION,  19?4 


ANCAICAM  INDIAN  V BLAU  ASIAN  0* 

AUSAAN  N All VI  NO-NISPANIC  PACIFIC  ISIANDEA  HISPANIC 

NWItt  I NUNBEt  : I NUN  All  .1  NUMBER  | 

F OUTRUN  OP  COLUMBIA , contIWo  5 


UMPUS-PREE  COlttGE  ’ - 
\UC  TOTAL  O'  .0 

3 13.0 

, l 

A.) 

UC  FEMALE 

0 .0 

1 7.7  • 

0 

.0 

PC  MALE’ 

0 ' .0 

2 .20.0 

'1 

10.0 

NffHQUC  VOP  AMERICA 

uc  total  . | ,2 

162  . A. A 

61 

•l.l 

OC  PANALE  i .1 

100  5.1  v' 

23 

1.1 

OC  NAL'E  # .3 

62  3.2 

A5 

2.  A 

PC  TEACHERS  COLLEGE 
OC  TOfAi  0 .0 

9 90.0 

l 

'10.0 

OC  FENALC 

0 . .0 

A 100.0 

0 

.0 

01  NALL 

0 ,0 

3 75.0 

l 

25.0* 

DOMINICAN  tOOSE  STUDIES 
OC  total  1 0 . .0 

2 A.O 

.*  0 

.0 

OC  PINAL k 

0 .0 

r 0 .0 

’0 

* .0 

OC  HALE 

0 .0 

. .2  A.l 

0 

.0 

FEDERAL  CITY,  COLLEGE* 

OC  TOTAL  6 1.0 

t ■ . 

5!4  ,IM  , 

6 

1.0 

OC  FEMALE 

B 1 1.1 

* 313  92.1 

0 

/O' 

OC  MALE 

o'  ;• 

2p3  72.2 

6 

'2.1 

OAILAUDET  COUECE  : f ‘ 

oc  total  !»  .7 

7 S.l 

0 

A 

.0 

OC  FENtfE 

1 1.0 

5 A. 9 

0 

.0 

OC  MfE 

0 .0 

2 5.7 

0 

.0 

geoagewnn  ONIVEkSITY 
oc  total  u .0 

33  1.7 

IS 

.9 

OC  FEMALE 

0 .0 

17  2.1 

6 

• .9 

OC  MALE  ' 

■0  .0, 

16  1.2 

12 

.9 

GEORGE  MASH  UNIVERSITY 
OC  TOTAL  It  .3 

1A2  6.9 

326 

A. 2 

oc  female 

9 ,j 

277  10.7 

56 

2.2 

OC  MALE 

17  * .1  . 

,‘2©5  5.1 

270 

1.2 

HJMAAO  UNIVERSITY 

oc  total  ' 1 .0 

1.261  60.0  » 

A3 

2.0 

oc  female 

1 .1 

. , 720  70.7 

11 

l.l 

OC  male 

0 ' .0 

1A1  A9.9 

32 

2.9 

oblate  college 
oc  total  0 .0 

0 .0 

0 

.0 

.oc  female 

•0  .0- 

0 .0 

0 

.0 

OC  ‘MALE 

0 .0 

■0  .0, 

0 

.0 

southeastern  university 
DC  TOTAL  ' 0 .U 

96  29.0 

9 " 

2.7 

oc  female 

0 ..0 

a 11.0 

2 

A.  1 

DC  MALE* 

0 .0 

• 71  25.2 

7 

24 

TRINITY  COLLEGE' 

OL  TOTAL  0 .0' 

AIT  84.2 

A 

,1  : 

OC  female 

0 .0 

356  03.T 

A 

.9- 

UC  MALE 

0 . .0  ' 

, ,6l  91.0 

0 

.0 

V • 


I 

TOTAL  UNITE  NCkl-KSIOENT. 

N|NO»|TY  NON-Hl JPANlC.  ALIEN  TOTAL  ; 

I y/L 

NUNIEI  1 NUMBER  * NUNIEI  \ NUMBER 


1 

A.) 

5 

21.7 

11 

11.3 

0 

.0 

2) 

l 

7.7 

2 

1S.a\ 

11 

lA.6 

0 

.0 

13 

<0 

.0 

3 

30. 0 

7 

70.0 

0, 

.0 

10 

A7 

1.3  \ 

2(5 

7.7 

3.05A 

12.2 

376 

10.1  ' 

3v7ll 

2A 

1.3 

1A9 

1.3 

1.530 

14.9 

12A 

6.9 

1.103 

23 

1.2 

136 

7.1 

1.52A 

79.7 

252 

11.2 

1.912 

0/  ,0V  10  100.0  0 .0  6 .0  10 

( -o  6 100.0  0 . 0 0 .0  \ | 

0 .0  A 100.0  0 .0  o .9  a -<v 


V > 

.0 

2 A.O 

, A!  96.0 

0,  .0  . 

50 

0 

\ *0 

0 .0 

rioo.c 

,0  .0 
'0  .0 

l 

c 

V.o 

2 A.l 

A7  95.9 

49 

•V 

, * , 

532  15.7 

23’  3.7 

66  10.6 

, 421 

0 

• .0 

319  93.8 

8 2.4 

/13  3.8 

340 

A 

l.A 

213  75, B 

«L  . * . 

IS  5.3 

?J  10.9 

211 

0 

.0 

8 5.B 

• 124  89.9 

6 A.3 

138  4, 

0 

.0 

6 5.6 

92  89.3 

5 A, *9 

103  > 

0 

.0 

2 5.7 

32  91, A 

1 2.9  , 

\ 

35 

2) 

1.3 

76  3.9 

’ 1.610  82.1 

Si,  276  u.l 

(.962/ 

67a' 

1A 

2.1 

37  5.5 

,532  78.9 

*7'  ’105  15.6 

11 

.9 

39  J 3.0' 

1.078  83,7 

f 171  13.3  ’ 

1.288 

129 

1.6 

1.023  13.1 

6.255'  80.0 

543  6.9 

7,821 

25 

1.0 

367  1A.2 

2.118  81.8 

103  A.O 

2,588 

10A 

2.0 

656  12.5- 

4.137  79.1 

440  8.4 

5,233 

17 

.8 

1.322  62.9 

87  A.l 

694  33.0 

2,103  ’ 

3 

.3 

735  72.2 

38  3.7 

245  24.1 

1,018 

19. 

1.3 

517  5A.1 

49  A.5 

AA9  Al.A  ' 

1,085  3 

0 

.0 

0 .0 

20  100.0 

0 .0 

20 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 

0. 

. .0 

»0  > .0 

20  100.0 

0 .0- 

20 

3 

.9 

108  32.6 

108  32.6 

115  34.7 

331 

0 

.0 

27  55.1 

j4  28.6 

* 8 vl6.3 
107  37,9 

49  .* 

3 

1.1 

, 11-  28.7 

,94  33.3 

» 

282 

h 7 

9 

1.8 

’ A30  86.9 

‘ 65,  13.1 

0 .0 

49!  •' 

■ 9 

2.1 

369  86.2 

59  13.8 

,*Q  .0 

4^8 

0 

.0 

61  91.0 

6-9.0 

0 .0 

67 

t 


% 


ft 


i 


biu.tr  rrtmotiku  sm 
aa  tout  ' 0 .9 

DC  f|MUt  .O'  .0 

IK  MU  0 .0 


« 


istaut  of  toioMU  totu  i. 


t I0IU 
IK  HMU 
IK  (Mill 


PlURIDA 


U 

27 

V 


.3 

.4 


MMI  CflHtwl 

a tom  ■ i .2 

a MMU  .i  «j 

H MU  0 .9 

blUAVNC  COLUfit 
Fl  TOTH  0 .0 

Fl  FIMLE  U •« 

H MU  0 .0 

fMRY'AlUOlt  AtAON  U 
Fl  TOTAL  0 .0  , 

n PtMlt  . 9 .0 

Fl  MU  9 .9 

FLORIDA  4E4CUN  COllltf  I 
n TOTH  9 >0 

H FtMlt  0 .0 

H MU  9 >0 

HOKUM  INST  TECHNOLOGY 
H TOTAL  ' 0 .0 

fl  FINALE  ' 0 .0 

K MU  0 .0 

H(E0  UNlfcASIlY 
K TOTAL  0,  .0 

H FtNHt  0 .0 

Fl  MLt  0 .0 

JACKSONVILLE  UNIVERSITY 
K TOTAL  9 .0 

a nm  a .o 

a MLt  o .o 

UTNU  RICE  SENINAAV 
K TOTAL  0 .0 

a ft  MLt  0 .0 

fl  MLt  0 .0 

NOVA  UNIVERSITY 
fl  TOTH  * 1*  .3 

a FtNHt  7 .4 

a MLt  i .1 

ROLLINS  COUtCE 
a TOTAL  3 .2 

a FtNHt  0 .0 

a MLt  3 u 

SfN  SAINT  VINCENT  OE  PAUL 
Fl  TOTH  9 .0- 

Fl  FEMLE  9 . .0 

FL  MLt  0 .0 

HA  AGRICULTURAL  l NtCM.U 
a TOTAL  . 0 J) 

FL  FEMLt  0 ' » 

ft  MLt  . 0 .4 


3 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

) 

4.1 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

1 

2.1 

2 3.4  0 

14  INSTITUTIONS) 

.0 

0 

.0 

'•l.l 

2 

3.4 

3,240 

43.7 

332 

2.7 

274 

4,141 

20.1 

1,904 

23.2 

12) 

1.3 

90 

l.l 

2,141 

26.1 

1,3)4 

10.4 

421 

3.3 

144 

1.3 

1.1M 

16.1 

32 

11.1 

l 

.2 

43 

l).l 

111 

23.3 

31 

4.9 

1 

.3 

47 

D.5 

40 

2).l 

21 

) 

43 

17.1 

A, 

.0 

14 

14.1. 

39 

31.7 

1T.9 

1 

.4 

It) 

47.1 

137 

*5.4 

. 21 

19.1 

l 

.9 

73* 

64.2 

97 

44.2 

22 

1*.9 

0 

.0 

34 

29.2 

7 60 

46.2 

5 

4.3 

. 2 

3.4 

• 

5 

8.3 

12. 

20.) 

0 

• 0 , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

9.1 

2 

M » 

3 

9.1 

12 

‘4 

0 

.0 

0 

.0 

l 

33  J 

. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.? 

0 

.0 

0 

.0  * 

l 

)).) 

i 

33.3 

9 

1.4 

2 

.3 

4 

1.0 

16 

2.4 

2 

3.2 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

6 

1.2 

2 . 

.4 

* 

14 

1 

2.7 

20 

9.7 

6 

2.1  » 

2 

l)» 

24 

13.3 

5 

11.1 

1 *. 

2.2 

O' 

.0 

y 6 

13.) 

13 

9.3 

5 

3.1 

2 

1.2 

22 

13.6 

7 

*.) 

0 

.o  fr 

3 

2.4 

.■  10 

1.3 

4 

3.7  r 

0 

'.0 

l 

1.4 

5 

7.1 

i 

7.9 

0 

.0 

,2 

5.3 

9 

13.2 

3 

9.7 

0 

.0 

0 

.0 

3 

9.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.3 

0 

.0 

0 

.0 

3 

10.3 

904 

20.7 

19 

.4 

244 

3.6 

1.143  - 27.0 

521 

30.7 

6 

' .4 

163 

9.6 

647 

41.0 

347 

14.4 

13 

.5 

91 

3.u 

449 

11.2 

109 

4.9  1 

t 

.3 

16 

1.3 

?33 

ll.O 

*1 

13.7 

4 

.9 

7 

' 1.6 

72 

16.2 

47 

4.1 

2 

.3 

9 

1.2 

. 61 

8.0 

1 

t.* 

0 

.0 

13 

21.0 

14 

22.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

1 

1.4 

0 

. .0  . 

1) 

21.0 

14 

22.6, 

J 

103 

73.0 

4 

2.9 

1 

.7 

no 

71.4 

49 

79.3 

1 

l.l 

' r 

1.1  < 

71 

11.6 

34 

3 

3.7 

0 

.0 

31 

73.6 

*3  11.0 

32  ,|M 
3)  >1.7 


14,0)4  41.2 
5,)lT  43.) 
1,411  TO.O 


342  72. 1 
74)  73.1 
74  *4.2 

I)  34.4 
1)  11.1 
70  )M 

32  34.2 
2 30.0 
30  34.5 

2 44.7 
0 .0 
2 *4.7 

431  7M 

33  19.7 
394  JS7.3 

173  14.5  ‘ 

34  14.7 
13*  94.0 

91  90.7 
*3  92.4 
3)  94.4 

24  93:9 
2 100.0 
24  92.9 

3,179  72.4 
997  54.7 
2,192  91.4 

1,077  99.0 
373  93.9 
704  • 92.0 

47  73.9 
0 .0 
47  75.4 

30  21.4 
14  14.4 
14  24.4 


3 

6.1 

7) 

3 

1.) 

)6 

2 

3.4 

47 

2,414 

11.7 

20,411 

449 

4.4 

9,204 

1,723 

13.9 

12,40) 

1 

1.9 

470 

4 

1.2 

)47 

3 

4.1 

12) 

0 

.0 

740 

0 

.0 

110 

0 

.0 

DO 

13 

25.4 

• 51 

2 

50.0' 

4 

l) 

2). 6 

33 

0 

.0 

) 

0 

,0v 

0 

0 

.0 

) 

104 

ii.3 

37) 

3 

l.l 

62 

,101 

19.9  , 

911 

4 

1.1 

207 

0 

.0 

49 

4 

2.5 

162 

0 

.0 

104 

0 

.0 

70 

0 

.0 

34 

2 

6.3 

31 

0 

.0 

2 

2 

4.9 

29 

17 

. .4 

'4,341 

5 

.1 

1,441 

12 

.4 

2,612 

0 

.0 

1,210 

0 

.0 

445 

0 

.0 

745 

' 1 

1.6, 

' 62 

, 0 

.0 

' • 0 

1 

1.6 

62 

0 

.o' 

140 

0 

.0- 

47 

0 

.0 

5) 

87 


MU  2/  IOM  GRAOU^U  tNROLLNSNT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX: 
INSTITUTE,  STATE  AND  NATION,  1976 

r 

->  t 

American  Indian  black  asian  or  total  unite 

<ALASlUN  NATIVE  ,-7«UN-HUPANiC  PACIFIC  JSL.ANOEII,  HISPANIC  , . . NINORITY  . , . NON-HlSPAN^C. 


Florida 


NON-RESIDENT 
. .ALIEN 


NUMBER  i NUMBER 
CONTINUED 


* NUMBER  X «■  NUMBER.  I NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X 


TOTAL 

t 

NUMBER 


FLA  ATLANTIC  UNIVERSITY 


FL  TOTAL 

u .0 

63 

FL  FEMALE 

0 .0' 

A3 

FL  MALE  0 .0 

FLORIDA  INTERNATIONAL  U 

20 

FL  TOTAL 

A .A 

87 

FL  FEMALE 

2 .A 

5A 

fl  MALE  2 .A 

FLORIDA  STATE  UNIVERSITY 

33 

FL  TOTAL 

B .2 

183 

Fl  female 

2 .1 

UA 

FL  MALE  6 .3 

FLORIDA  TECHNOLOGICAL  U 

69 

FL  TOTAL 

0 .0 

39 

FL  FEMALE 

0 .0 

25 

FL  MALE  0 .0 

UNIVERSITY  OF  FLORIDA 

IA 

fl  total 

5 .1 

116 

FL  FEMALE 

i*  • 1 

62 

FL  male  a 

U OF  NURTH  FLORIDA 
FL  TOTAL  0 

Fl  FEMALE  0 

FL  MALE . 0 

U OF  SOUTH  FLORIDA 
FL  TOTAL  1 

FL  FEMALE  U 

Fl  MALE  1 

u of  west  Florida 
fl  total  i 

fl  female  i 

FL  MALE  U 

STETSON  UNIVERSITY 
FL  TOTAL  0 

FL  FEMALE  0 

FL  MALE  0 

UNIVERSITY  OF  MIAMI 
FL  TOTAL  5 

Fl  FEMALE  2 


‘FL  MALE 


3 


UNIVERSITY  JF  SARASOTA 


FL  total 
FL  FEMALE 


.1 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

.1 

*1 

.3 

.u 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0. 


4'j?) 

o 

ERIC 


A. I 


5.  A 


A.5 

S.A 

3.S 


5A  2.0 

35  A.5 
?6  7.3 

9 2.1 


51 

33 

18 

26 

15 

11 

6 

2 

A 


2.1 

2.5 

1.6 

3.6 

5.1 

2.6 

2.A 

1.6 

3.1 


92  A.  2 
A5  5.3 
A7  3.6 


.0 

.0 


l 

1 

0 

A 

1 

3 

13 

5 


3 

0 

3 

AO 

16 

2A 

8 

2 

6 


A 

A 

5 

3 

2 

2 

2 

0 

IB 

A 

1A 

0 

0 


.1- 

.2 

.0 


.8 

1.6 

.0 


.5 

1.1 

.0 

.0 


21  2.1 
1A  2.7 
7 l.A 


.0 

.0 

.0 


17A  B.O 
B9  10. A 
85^6.A 


85  B.A 
58  ll.U 
27  5.5 


918  90.3 
A6A  88. A 
A5A  92.3 


8 3.2 

A 3.2 
A 3.1 

289  13.3 
1A0  16. A 
IA9  11.3 


2A2  95.7 
120  95.2 
122  96.1 

1,702  78.3 
675  78.9 
1,027  77.9 


.0 

.0 


.0 

.0 


1A  l.A 
3 .6 

11  2.2 


3 1.2 

2 1.6 

1 .8 

183  8. A 

At  A.8 
1A2  10.8 


.0 

.0 


1,017 

525 

A92 


.A 

151 

l5,| 

2A6 

2A.6 

721 

72.0 

3A 

3. A 

1,001 

.2 

80 

16.8 

137 

28.7 

33A 

70.0 

6 

1.3 

A77 

.6 

71 

13.5 

109 

20.8 

387 

73.9 

28 

5.3 

52A 

3 

.A 

31 

.9 

235 

7.0 

2,888 

85.8 

2A3 

7.2 

3,366 

.3 

13 

.8 

13A 

8.5 

1,370 

87.3 

66 

A. 2 

1,570 

.A 

18 

1.0 

101 

5.6 

1,518 

8A.5 

177 

9.9 

1,796 

.3 

6 

.7 

A8 

5.5 

810 

93.6 

7 

.8 

865 

.0 

3 

.6 

28 

6.0 

A35 

9A.0 

0 

.0 

A63 

.7 

3 

.7 

20 

5.0 

375 

93.3 

7 

1.7 

' A02 

1.0 

no 

2.7 

271 

6.7 

3,357 

82.6 

A37 

10.8 

A, 065 

1.2 

38 

2.9 

117 

9.0 

1,119 

86.0 

65 

5.0 

1,301 

.9 

72 

2.6 

15A 

5.6 

2,238 

81.0 

372 

13.5 

2.76A 

1.0 

10 

1.3 

53 

6.8 

718 

92.1  . 

9 

1.2 

780 

.6 

6 

1.7 

3A 

9.6 

316 

89.0 

5 

l.A 

355 

l.A 

A 

.9 

19 

A.5 

A02 

9A.6 

A 

.9 

A25 

.3 

6A 

2.6 

12A 

5.0 

2,306 

93.9 

26 

1.1 

2.A56 

*.3 

30 

2.3 

67 

5.0 

1,262 

9A.7 

A 

.3 

1,333 

.A 

3A 

3.0 

57 

5.1 

l.OAA 

93.0 

22 

2.0 

1,123 

.7 

A 

.6 

36 

5.0 

68A 

9A.6 

3' 

.A 

723 

1.0 

0 

.0 

19 

6.5 

27A 

93.5 

0 

.0 

293 

.5 

A 

.9 

17 

A.O 

A10 

95.3 

3 

.7 

A 30 

253 

126 

127 

J 

2,17A 

856 

1,318 


FL  MALE 
UNIVERSITY  JF 

Q 

Tampa 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

FL  TOTAL 

i 

.2 

93 

15.0 

. 1 

.2 

28 

A.5 

123 

19.8 

A96 

79.7 

3 

.5 

622 

FL  FEMALE 

0 

'.0 

B6 

21.5 

0 ' 

.0 

21 

5.3 

107 

26.6 

293 

73.3' 

0 

.0 

, AOO 

FL  MALE 

IS 

.5 

7 

3.2 

1 

.5 

7 

3.2 

16 

7.2 

203 

91. A 

3 , 

l.A 

222 

4 


, s 


t 


FLORIDA 

TOTAL  1 

1 26  INSTITUTIONS) 

FL  TOTAL 

63 

.2 

2.0SI 

8.3 

166 

.6 

FL  FINAL 8 

lo 

.2 

1.219 

11.5 

52 

.5 

H nal! 

27 

a 

632 

$.8 

92 

.6 

lit  0801 A 

ATLANTA  UNIVERSITY 

i 

OA  TOTAL 

0 

.0 

976 

82.9 

0 

.0 

GA  FEMALE 

u 

.0 

626 

95.6 

0 

.0 

A MALE 

9 

.9 

3$0 

67.2 

0 

.0 

AUGUSTA  COLLEGE 

GA  TOTAL 

6 

2.3 

18 

6.9 

l 

.6 

OA  FENALE 

3 

2.1 

16 

9.8 

1 

.7 

GA  MALE 

3 

2.6 

6 

3.6 

0 

.0 

8ERRY  COLLEGE 

OA  TOTAL 

0 

.0 

b 

6.9 

0 

.0 

OA  FENALE 

u 

.0 

6 

7.8 

0 

.0 

OA  NAlE 

0 

.0 

2 

$.1 

0 

.0 

bAENAU  COLLEGE 

OA  TOTAL 

0 

.0 

1 

2.9 

0 

.0 

OA  FENALE 

0 

♦l) 

1 

3.2 

0 

.0 

GA  NALE 

0 

.0 

U 

0 

.0 

COLUNbiA  THEOLOGICAL  SEN 

GA  TOTAL 

U 

.0 

o' 

.0 

0 

.0 

GA  FENALE 

0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

t.  M ME 

0 

0 

.0 

0 

.0 

COlJNbUS  COLLEGE 

¥ 

GA  TOTAL 

1 

.2 

16$ 

22.2 

1 

.2 

GA  FENALE 

U 

.0 

117 

27.2 

0 

.0 

GA  MALE 

1 

.6 

26 

12.6 

1 

.6 

ENORY  UNIVERSITY 

, 

GA  TOTAL 

2 

.2 

$6 

6.8 

5 

.6 

GA  FENALE’ 

l 

.2 

61 

7,0 

1 

.2 

GA  NALE 

1 

.2  , 

17 

2.7 

6 

.6 

FORT  VALLEY  STATE  COLLEGE 

;GA  TOTAL 

0 

.0 

121 

89.6 

0 

.0 

GA  FENALE 

0 

.0 

9$ 

91.3 

0 

.0 

GA  NALE 

9 

.0 

26 

83.9 

0 

.0 

GEORGIA  COLLEGE 

GA  TOTAL 

1 

.1 

110 

13.9 

0 

.0 

GA  FENALE 

0 

.0 

70 

17.2 

0 

.0 

GA  NALE 

' l 

.3 

1 10*  6 

0 

.0 

GA  INST  Of  TECHN  NAIN  CAN 

, 

GA  TOTAL 

0 

.0 

611' 

2.7 

16 

1.0 

GA  FENALE 

0 

.0 

18 

10.1 

0 

.0 

GA  .NAlE 

0 

.0 

23 

1.7 

16 

1.2 

GEORGIA  SOUTHERN  COLLEGE 

J 

GA  TOTAL 

9 

.0 

27 

3.5 

2 

.3 

OA  FENALE 

0 

.0 

is 

3.0 

l 

.2 

[A  GA  NALE 

0 

.0 

12 

6.5 

1 

.6 

l GA  SOUTHWESTERN  COLLEGE 

GA  TOTAL 

'0 

.0 

116 

18.5 

0. 

.0 

* GA  FENALt 

9 

.0 

91 

19.5 

0 

.0 

. GA  NALE 

0 

.0 

23 

15.2 

A 

.0 

GEORGIA  STATE  UNIVERSITY 

' 

GA  TOTAL 

36 

.5 

950 

13.6 

6$ 

.6 

GA  FENALE 

20 

.5 

696 

18.6 

16  • 

.6 

GA  NALE 

16 

.3 

256 

7.8 

29 

.9 

O 

ERIC 

> 

6.3 

3,306 

13.3 

20,386 

82.2 

1,116 

6.5 

26,806 

$.6 

1,87$ 

17.7 

1 8,687 

80.3 

208 

2.0 

10, 570 

3.6  '• 

1,431 

10,1' 

• 'll,  897 

83.6'  ' 

908 

6.4 

' 16,236 

"i 


.0 

976 

82.9 

31 

2.6 

170- 

16.6 

1,177 

.0 

626 

95.6 

20 

3.0 

10 

1.5 

656 

.0 

350  , 67.2 

i 

’ 11 

2.1 

160 

30.7 

$21 

.0 

25 

9.6 

235 

90.6 

0 

.0 

260 

.0 

18 

12.6 

125 

87.6 

0 

.0 

' 163 

.0 

7 

6.0 

110 

96.0 

0 

f .0 

. 

.0 

8 

6.9 

108 

93.1 

.0 

116 

.0 

6 

7.8 

?r 

92.2 

.0 

77 

.0 

2 

5.1 

37 

96.9 

, 

.0 

39 

.0 

1 

2.9 

36 

97.1 

'A 

.0 

35 

.0 

1 

3.2 

30 

96.8 

.0 

31 

.0 

0 

.0 

6 100. G 

0 

• .0. 

6 

.0 

0 

• .0 

68 

92.3 

6 ‘ 

7.7 

52 

.0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 ■ 

.0 

0 

.0 

68 

92.3 

6 

7.7 

52 

. 

• 

.3 

169 

22.8 

• 501 

76.7 

-3 

.5 

653 

.2 

118 

27.6 

311 

72.3 

1 

‘ .2 

630 

i.6 

31 

13.9 

190 

85.2 

2 

.9 

’ 223  • 

.8 

75 

6.2 

1,079 

88.9 

60 

6.9 

1,216 

.9 

68 

8.2 

519 

86.3 

' 21 

3.6 

588 

.8 

27 

6.3 

$60 

89.5 

39 

6.2 

626 

.0 

121 

89.6 

12 

8.9 

• 2 

1.5  ; 

135  - 

.0 

95' 

91.3 

9 

8.7 

0 

.0 

106 

.0 

26 

83.9 

3 

9.7 

2 

6.5 

31 

.6 

116 

16.6 

675 

85.3 

’ 2" 

.3  . 

791 

.5 

* 72 

17.7 

.336 

82.3. 

0 

.0  . 

606 

.3 

62 

10.9 

361 

88.6 

2 

.5 

385  - 

1.0 

72 

6.7 

1,162 

75.6 

306 

19.8 

1,538 

1.1 

20 

11.2 

162 

79.3 

17 

9.5 

179 

1.0 

52 

3.8  • 

1,020 
. 4 

75.1 

* 287 

21.1' 

1,359 

.0 

29 

3.7 

736 

95.1 

9- 

1.2 

I 

774 

.0 

16 

3.2 

685 

96.0 

■ 6 

.8 

505  ■’ 

.or 

13 

6.8 

251 

93.3 

5, 

1.9 

269 

.3 

116 

18.8 

501 

81.2 

0 

'.0 

617  •’ 

.6 

93 

20.0 

373 

80.0  ■ 

' 0 

.0 

666  * 

.0 

23 

15.2 

128  >'86.8 

0 

.0 

151 

.0 

1.016 

16.8 

5,892 

86.1  ‘ 

79 

M 

7,005 

.0 

731 

19.6 

2,977 

79.8 

26 

•6\ 

3,732  ’ 

.1 

303 

9.3 

2,915 

89f  1 

55 

1.7? 

3,273 

is 


1.068 

$88 

680 

. 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

10 

5 

5 

0 

0 

O' 

3 

2 

l 

1$ 

2 

13 

0 

o- 

0 

2 

2 

0 

3 

1 

2 

231 
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U»U  i~  MAI  vRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUT  IONS  OF  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976 

I 


AMERICAN  INDIAN 

' BLACK 

ASIAN  OR 

TOTAL 

NHlTE 

NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE 

NON-H IS PANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANK 

minority 

N0N-MISPAN1C 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER  ■ 1 NUMBER  • X ■ 

UOKGlA  CONTINUED 

INTRDENONINATI  ThEOL  CTR 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

« 

NUMBER  * t 

NUMBER  I 

NUMBER 

1 

NUKBEI 

# 

GA  TOTAL  . 0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

4o 

.0, 

' 5 100.0 

0 .0 

i-0 

.0 

5 

0 

DA  FEMALE,  0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

DA  MALE  U 

LA  GRANGE  COLLEGE 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 .0 

0 

' .0 

5 

GA  TOTAL  ' 0 

,0 

1 5.9 

0 

.0 

0 

.0 

1 5^9 

16  96.1 

0 

.0 

17 

GA  FEMALE  0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

GA  MALE  ' 0 

HE  DUAL  COLLEGE  OF  GA 

.0 

1 20.0 

0 

¥ 

.0 

0 

.0 

1 20.0 

6 80.0 

0 

.0 

5 

GtnBAL  1 

.3 

19  6.2 

6 

1.3 

1 

.3 

25  8.2 

268  87.6 

.13 

6.2 

i 

306 

ga/feiLe  1 

.3 

18  B.3 

3 

1.6 

\ 1 

.5 

23  10.6 

189  86.7 

6 

2.8 

218 

GA  **ALt  0 

MERCER  u MAIN  CAMPUS 

>>.0 

1 1.1 

1 

1.1 

0 

.0 

2 2.3 

79  89.8 

7 

8.0 

18 

GA  TOTAL  0 

.0 

1 1.3 

0 

.0 

0 

.0 

1 1.3 

78  98.7 

0 

.0 

T9 

GA  FEMALE  0 

.0 

1 1.6 

0 

• 0 

0 

.0 

1 1.6 

72  98.6 

0 

.0 

T3 

GA  MALE  0 .0 

MERCER  U STHN  SCHOOL  PHAR 

0 .0 

0 

.0 

0 

V'° 

0 .0 

6 100.0 

0 

.0 

L 

A 

i 

GA  TOTAL  0 

.0 

3 13.0 

I 

6.3 

0 

.0 

6 17.6 

19  82.6 

0 

.0 

GA  FEMALE  0 

.0 

2 50.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 50.0 

2 50.0 

1 0 

.0 

4 

GA  MALE  0 

north  Georgia  college 

.0 

1 5.3 

' 1 

5.3 

0 

.0 

2 10.5 

17  89.5 

0 

.0 

19 

' ga  total  0 

.0 

6 1.1 

0 

.0 

0 

.0 

6 1.1 

357  98.9 

0 

.0 

• 3*1 

GA  FEMALE  , 0 

.0 

6 1.5  * 

0 

.0 

0 

.0 

6 1.5 

263  98.5 

0 

.0 

. 267 

GA  MALE  0 

OGLETHORPE  COLLEGE 

.0 

o .a  • 

0 

\ 

;o 

S' 

0 

.0 

0 .0 

96  100.0 

0 

. .0, 

94 

GA  TOTAL  0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

60  100.0 

0 

.0 

40 

i*A  FEMALE  0 

.0 

0 .0 

0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

39  100.0 9 

0 

.0 

39 

GA  MALE'  0 

SAVANNAH  STATE  COLLEGE 

.0 

0 .0 

.0 

0 

• .0 

0 .0 

1 100..0 

0 

.0 

1 

GA  TOTAL  ' 0 

.0 

132  34.9 

2 

.5 

1 

.3 

-:  135  36.7 

252  66..B 

t 

.5 

3(9 

GA  FEMALE  0 

.0 

91  36,3 

0 

,0 

1 

.6 

. 92  36.7 

158  62.9 

1 

.6 

251 

GA  MALE  * 0 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

.0 

61  29.7 

■) 

K 

1.6 

0 

.0 

63  31.2 

, 96  68.1 

1 

.7 

138 

GA  TOTAL.  '« 

.2 

90  2.B 

12 

.6 

13 

.6 

123  3.8  ' 

2,902  89.6 

216 

6.6 

3,239 

GA  FENALt  , 3 , 

.2 

69  3.3  ' 

5 

.6 

6 

.6 

63  6.5 

1,297  91.7 

56 

3.6 

1,414 

GA  MALE  3 

valoosta  state  college 

.3 

. 61  2.2 

. 7 

.6 

7 

.6 

' 60  3.3 

1,605  87.9 

160 

8.8 

1.825 

GA  TOTAL  0 

.0 

186  16.8 

0 

.o' 

0 

.0 

186  16.8 

918  82.7 

6 

.5 

* 

1.110 

GA  FEMALE  0 

.0 

135  19.7 

0 

.0 

0 

.0 

135  19.7 

569  80.3 

0 

.0 

684 

GA  MALE  0 

•EST  GEORGIA  COLLEGE 

.0 

51  12.Q  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

51  12.0 

369  86.6 

' 4 

1.6 

426 

GA  TOTAL.  0 •, 

.0 

■87  6.2 

0 

.0 

1 

.1 

88  6.2 

1,309  92.8 

16 

1.0 

1,411’ 

GA  FEMALE  0 

.0 

55  6.1 

0 

.0 

1 

.1 

56  6.2 

867  93,6- 

6 

.6 

907 

GA  MALE  0 .0 

GEORGIA  TOTAL 

32  6.3  0 

26  INSTITUTIONS) 

.0 

0 

.0 

32  6.3 

662  91.7 

10 

2.0 

504 

A TOTAL  55 

.3 

3,097  16.5 

B9 

.6 

51 

.2 

3,292  15.6 

17,173  80.6 

882 

6.1 

21*347 

A FEHiK\  li 

.3 

2,163  19.2 

27 

.2 

22 

.2 

2,220  19.8 

8,826  76.9 

162 

U3 

11.1,86 

A MALE  11 

4 sc 

1 ERIC 

.3 

956  9.6 

62 

.6  ' 

6 

29 

\ 

\ 

.3 

1,072  10.6 

i 

p 

8,369  82.2 

r 

760 

7.3 

10,161 

HAMAH 


8 


t • 


CHAMlNADE  C Of  HONOLULU 
Ml.  TOTAL.  ; .0 
Hi  HcMALt  0 .0 

Vi  MALE  0 .0 

Uj)f  HAMAil  AT  MANUA 


HI  TOTAL 
Hi  ft  Wit 
Hi  MALE 

HAiAll 
Hi  TOTAL 
Hi  FEMALE 
Hi  MALE 

IDAHO 


.1 

.2 

.1 


TOTAL  I 
> ‘1 
3 .2 

i • ! 
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NUMBER.  1 NUMBER 

t 

ILLINOIS.  * CONTINUED  ; 

* 

NORTHERN  ILL  UNIVERSITY 

■t  X 

NUMBER 

< 

1 — WJMBER 

t 

I 

‘ NUMBtt 
. $ 

{ 

\ 

NUMBER 

X 

NUMBER 

l 

IL  TOTAL  11  .2 

123 

2.3 

38 

.7 

24 

.5 

196 

3.7 

4,991 

93.6 

144 

2.7 

IL  FEMALE  3 .1  ’ 

70 

2.9 

13 

.5 

6 

.2 

92 

3.8 

2,256 

93.9 

54 

2.2, 

IL  . MALE  ' B .3 

NORTH  PARK  C l THEQL  SEM 

>3 

1.8 

• 

25 

.9 

18 

.6 

104 

3.6 

2,735 

93.4 

90 

3.1* 

IL  TOTAL  0 .0 

.1 

4.5 

. 2 

9.1 

0 

.0 

3 

13.6 

19 

‘86,4 

0 

' .0 

IL  FEMALE  . 0 .0 

■ 0 

.0 

2 

22.2 

0 

.0 

11  2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0 

IL  MALE  U .0 

NURTHMESTERN  UNIVERSITY 

1 

7.7 

0 

.0 

0 

.0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

IL  TOTAL  6 .1 

164 

3.9 

47 

1.1 

26 

.6 

243 

5.8 

3,417 

.81.5 

531 

12.7 

IL  FEMALE  1 2 .1 

73 

4.7 

19 

1.2 

7 

.4 

101 

6.5 

1,373 

88.0 

87 

5.6 

IL  MALE  9 .2 

' OLIVET  NALARENE  COLLEGE 

91 

3.5 

28 

U 

19 

.7 

142 

5.4 

2,044 

77.7 

444 

16.9 

IL  TOTAL  0 .0 

- 0 

.0 

'0 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

65 

95.6 

3 

4.4 

IL  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

• .0 

• 0 

.0 

0 

.0 

27 

96.4 

1, 

3.6 

IL  MALE  • 0 .0 

ROCKFORD  COLLEGE 

0 

• ,0 

0 

.0 

/ 

0 

.0 

0 

.0 

38 

95.0 

2 

5.0 

IL  TOTAL.'  1 1.3 

3 

3.9 

1 

1.3 

1 

1.3 

6 

7.9 

70 

92.1 

0 

.0 

IL  FEMALE  > 1.  .1.7 

. 2 

3.3 

l 

1.7 

1 

1.7 

5 

8.3 

'55 

91.7 

' 0 

• .0 

IL  MALE  0 .0 

ROOSEVELT  UNIVERSITY  ' 

l 

6.3 

0 

t 

.0 

0 

.0 

l 

6.3 

15 

93.8 

0 , 

.0 

IL  TOTAL  11  . .9' 

533 

19.9 

136 

5.1 

«•  52 

1.9 

732 

27.3 

1,682 

62.7 

267 

10.0 

IL  FEMALE  * .7  .7 

'336 

33.1 

35 

3.5 

. 18 

1.8 

396 

39.1 

545 

53.7 

73 

7.2 

IL  MALE  4 .2 

ROSARY  COLLEGE 

197 

11.8 

. 101 

6.1 

34 

2.0 

336 

20.2 

-1,137 

68.2 

194 

11.6 

IL  TOTAL  'O  .0  • 

9 

1.2 

13 

-3'.9 

0 

.0 

17 

5.1 

314'  93.5 

5 

1.5 

IL  FEMALE  G .0 

3 

1.1 

12 

4.3 

0 

.0 

15 

5.4 

260 

93.2 

4 

1.4 

IL  MALE  U .0 

. RUSH  UNIVERSITY 

l 

1.8 

1 

1.8 

1 

0 

.0 

2 

3.5 

54 

94.7 

l 

1.8 

IL  TOTAL  U-  .0 

7 

5.6 

9 

7.3'  * 

1 

.8 

17 

13.7 

106 

85.5 

l 

.8 

IL  FEMALE  0 .0 

7 

5.8  . 

8 

6.7> 

1 

.8 

16 

13.3 

103 

85.8 

1 

.8 

IL  MALE  -U  .U 

SNT  MARY  OF  THE  LAKE  SEM 

0 

.0 

1 

25.0 

• *'o 

.0 

' 1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

IL  TOTAL  ' 0 .0 

1 

1.6 

' 0 

.0 

0 

,0 

l 

1.6 

60 

98.4 

0 

.0 

IL  FEMALE  0 .0 

0 

• .0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

il  MALE  0 .0 

SAINT  XAVIER  COLLEGE 

l 

1.6 

0 

.0 

0 

.0 

S 1 

1.6 

) 

60 

98.4 

0 

.0 

IL  totJl  * 0 .0 

9 

7.3 

1 

.8 

0 

.0 

* 10 

8.1  . 

114 

91.9 

. 0 

.0 

IL  FEMALE  0 .0 

9 

8.4 

.1 

.9 

0 

.0 

/-10 

9.3 

97 

90.7 

0 

.0 

a male  u .0 

SANGAMON  STATE  UNIVERSITY 

0 

.0 

0 

.0  ' 

. 0 

.0  ■ 

• 0 

.0  • 

17  100.0 

0 

.0 

Il  TOTAL  5 .3 

82 

5.3 

6 

.4 

3 

.2 

96 

6.1 

1,429 

91.5 

36 

2.3 

Ib^LE  ,9  ' ■ .7 

IL  HALE  1.1' 

4(AUU^OOOMAN  sch  DRAMA 

92 

7.1 

3 

.5 

■ 1 

.2 

50 

8.4 

538 

90.6 

6 

1.0 

40 

4.1 

•3 

.3 

2 ' 

.2 

46 

4.8 

. . 891 

92.1 

30 

3.1 

IL  TOTAL:  0 .0 

10 

5.0 

4' 

2.0 

1 

.5 

15 

7.5. 

180 

90.0 

5 

2.5 

IL  FEMALE  0 .0 

4 

3.4 

3 

2.6 

' 0 

.0 

7 

6.0 

,v  105 

90.5 

4 

3.4 

. IL  MALE  ' G .0 

492 

ERJC 

6 

* 

, \ 

7.1  , 

1 • 

■1.2 

^ 1 

1.2 

8 

4 

9.5  ' 

,** 

1 75 

, » 

89.3 

1' 

H 

t % 

t 

total 

NUMBER 


5,331 

2.402 

2,929 

22 

9 

13 

9,191 

1,561 

2,630 

68 

28 

90 

76 

60 

16 

2,681 

1,019 

1,667 

336 

279 

57 

129 
120 
. 9 

61 

0 

61 

129 

107 

17 

1,561 

599 

967 

200 

116 

89 


f 


SEWuRY-nESTERN  THEQl  S£M 


II  TOTAL  0 .0 

0 

' .0 

0 

.0 

IL  FEMALE  . 0,  .0’ 

0 

.0  , 

0 

• .0 

k HALE  0 .0 

0 

.0  . .. 

0 

.0 

STHN  ILLINOIS  U CAR0ONDC 
IL  TOTAL  ' 6 .2 

190 

5.7 

- 13 

> .4 

U FEMALE  1 .1 

97 

7.1 

■9 

.7 

'U.  HALE  5 .3 

93 

9.7 

4 

< .2 

STHN  ILLINOIS  U EDNAROSVL 
U TOTAL  l .1 

276 

11.1 

15 

.6 

IL  FEMALE  0 .0 

167 

19.9 

6 

.7 

IL  HALE  L .1 

• 109 

6.7' 

9 

.6 

SRERTuS  COLLEGE  JUOAICA 

* il'  total  • 0 .0 

0 

.0 

0 

’ .0 

' IL  FEHALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

/IL  HALE  0 .0 

v TRINITY  EVANGEIXL  OIV  SCH 
IL  TOTAL  , 0 .0 

0 

- .0  ' 

• 0 

.0 

0 

.0. 

0 

.0 

, IL  FEHALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

v IL  HALE  . 0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

^UNIVERSITY  OF  CHICAGO 
IL  TOTAL  9 .2 

191 

3.5 

126 

2.3 

IL*  FEHALE  A .2 

, 109 

5.7 

32 

1.7 

IL  HALE  5 .1 

62 

2.3 

94 

' 2.6 

U HLTH  SCI-CHGQ  MEDL  SCH 
IL  TOTAL  0 .0 

l 

3.0 

1 

3.0 

IL  FEHALE  0 .0 

0 

' .0 

0. 

.0 

IL  HALE  0 .0 

1 

9.8 

1 

4.8 

0 OF  ILL  CHICAGO  CIRCLE 
IL  TOTAL  T .3 

190 

8.7 

57 

2.6 

IL  FEHALE  • 5 .5 

125 

11.3 

20 

1.8 

IL  HALE  2 .2 

65 

6.0 

37 

3.4 

U OF  ILL  HEOL  CTR  CHGO 
IL  TOTAL  .1  .2 

29 

3.7 

17 

2.6 

* IL  FEHALE  1 .3 

16 

9.7 

9 

2.3 

*IL  HALE  0 .0 

6 

2.3 

. 8 

3.1 

U OF  ILL  URbANA  CAHPUS 
IL  TOTAL  12  .2  . 

256 

3.1 

142 

1.9 

IL  FEHALE  5 .2 

119 

9.7 

■ 43 

1.8 

IL  HALE  7 .1 

121 

2.4 

99 

2.0 

VANDERCOQK  C OF  MUSIC 
IL  TOTAL  0 .0 

9 

47.4 

0 

.0 

IL  FEHALE  0 .0 

3 

60.0 

0 

.0 

IL  HALE  ,0  .0 

6 

42.9 

0 

.0 

WESTERN 'ILL  UNIVERSITY 
IL  TOTAL  2 \l 

99 

2.4 

7 

.3 

IL  FEHALE  : 0 .0 

26 

2.6 

4 

. .4 

IL  '-HALE  2 .2 

23 

2.3 

3 

.3 

' AHEATON  COLLEGE 
;IL  TOTAL  2 .9 

3 

1.3 

2 

.9 

IL  FEHALE  0 .0 

1 

1.4 

o. 

-.0 

IL  HALE  2 1.3  ' 

2 

1.3  1 

2 

1.3 

ILLINOIS  TOTAL  ( 

55  INSTITUTIONS)  . 

IL  TOTAL  101  ' .1 

9, 197 

7.2 

859 

1.5 

IL  FEHALE  51  .2 

2.593 

10.2 

301 

1.2 

IL  HALE  50  .1 

1*654 

4.9 

558 

1.7 

O 

ERIC 

^riTilZnTlTLJ 

ij'i 

r* 


0 

.0, 

Of 

\ 5 100.0 

V O' 

.0  . 

5 

0 

'.0 

, 0< 

; 

2 100.0 

'0 

.0 

2 

0 

.0 

O' 

3 100.0 

A \ \ ■ 

0 

' .0 

3 

8 

.2 

217  / 6.5 

/ 2*807  84.0 

319 

9.5 

3,343  ■ 

2 

.1 

109/' 

8.0 

1,143  86.2' 

105 

7.7 

1,357 

6> 

.3 

ioE 

5.4 

1^664  83i8, 

\,»  ' l ; ' ’ 

“ ■'2*123  85.2  ' 
.»/’•  662  '77.0 

214 

10.8. 

1,986 

\ 

13 

.5  . 

306 

12.3 

64 

2.6 

2,493 

3 

.3' 

' 176 

20.5’ 

22 

2.6 

860 

- 10 

.6 

130 

t 

8.0 

•v<:  1,461,-89.5  . 

42 

2.6 

1,633 

t 

a 

• .0 

o ■ 

.0  , 
, ’.0 

i ■ 8/  80.0 

2 

20.0 

10 

0 

• .0  ■' 

.0,. 

\ 53 '71.4 

2 

28.6 

7 

o: 

. .0  ■ 

' 1 '.0 

-.0  ‘ 

* * 1 

V Vy  3 100.0 

-'V'» 

0 

.0 

V 

o- 

>0  . 

0 

'.a! 

V>J  78.9 

26 

21.1 

123 

0 

• .a- 

‘ 0 

.0 

\ 75.0 

9 

25.0. 

36 

0 

-O' 

0 

.0" 

; )%  70  80.5 

17 

19.5 

87 

66 

112 

392 

7.1 

9,619  ^83.5, 

519 

9.4 

V 5,530 

21 

1,1 

166 

8.7 

1,648  '86.6 

89 

4.7 

1,903  / 
3,627 1 

45' 

1.2 

226 

p\N2, 971  8f\’. 

■ 430 

11.9 

. 8 

24.2  ' 

to 

30.3 

12  3614  ’ 

11 

33.3 

33, 

• 2 

16.7 

2 

16^ 

. 4 . \33.3  , 

6 

50.0 

12 

6 

28.6 

8 

38.1 

..  . ^8  J8.1  ' 

‘ 

1,678  76.9' 

5 

23.8 

21 

56. 

, 2.6' 

•310 

14.2 

« 193 

8.8 

1 2,161 

29 

2.6 

179 

16.2 

. 879  ‘ 79.5 

• 47 

4.3 

1,105 

27 

.2.5 

131 

12.2- 

799 . 791.3  . 

/ \ 

- /146 

13.6 

1,076 

1 

.2 

43 

6.7 

•m'  * 

547  '85.1  " 

53 

6.2 

643 

1 

.3 

29 

7.5 

, 337  87.3  ' 

. 20 

5.2 

386 

0 

.0 

14  ■ 

! 

5.4 

210  81.7 

\ \v 

33 

\ 

12.8 

257 

79 

1.1 

468 

6.3 

6,031  80.6 

987^13*2 

7,466' 

34 

1.4 

196 

8.0 

2,028  83.1 

;217 

8.9 

2,441 

45 

.9 

272 

5.4 

4,003  79.3' 

770 

•15.3 

5,045 

0 

.0  . 

9 

47.4 

10  52.6 

v 4 V 

0 

.0 

19 

0 

.0 

3 

60.0 

2 40.0 

0 

.0 

5 

0 

.0 

6 

42.9 

' 8 57.1 

..  iO- 

.0 

14 

5 

.2 

63 

3.1 

1,814  90.2 

135 

6.7 

2,012 

1 

.1 

31 

3.1 

946  94.7 

22 

2.2 

999 

J 4 

.4 

32 

3.2 

868  85.7 

113 

11.2 

1,013 

1 

.4 

8 

3.5 

196  8V.8 

27 

11.7 

231 

0 

.0. 

' 1 

1.4 

60  82.2 

12 

16.4 

73 

1 

.6 

7 

4.4 

136  86.1 

t 

15 

9.5 

158 

584 

1.0 

5,741 

9.8 

48,467  83.1' 

4,120 

7.1 

58,328 

236 

1.0 

3,131 

12.6 

20,788  83.7 

■ 917 

3.7 

24,836 

348 

1.0 

2,610 

7.8 

27,679  82.6 

3,203 

9.6 

33,492 

w 


i 


UflU  '2  - total  GRADUATE  ENROLMENT  in  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  'RACE,'  ETHNICITY  ANO  SEX:  £ 

INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  197o  s 

r . , ' , : ■ ..  • • / 

AMERICAN  I NO  I AN  ; -BUCK,  . “ASIAN  OR  ’ [ TOTAL'  - , WHITE  ' 

■■  ' ALASAAN  WIVE  NON-Him^lC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC 


NCN-RESIOENT 

ALIEN 


/• 

TOTAL 


„ .number  t x 

INDIANA 

BALL  STATE  UNIVERSITY 

in  Total  2 a 

. lit  FEMALE  1 .1 

AN  MALE  l A 

BUTLER  UNIVERSITY'  y 

IN  total  > .3 

IN  FEMALE  2 .2 

IN  MALE  3 'A 

CHRISTIAN  THEOLOGICAL  &H 
IN  TOTAL  ' 0 .0 

IN  FEMALE  U ,.0 


IN  MALE 

0 .0 

CUNCOROIA  THEOLOGICAL  SEM 

IN  TOTAL 

U luo.U 

IN  FEMALE 

0 , .0 

IN  MALE 

11  100.0 

' OEPAum  university 

IN  TJTAL  o .0 

IN  female  0 .0 

’ IN  MALE  - 0 .0 

■ » GOSHEN  BIBLICAL  SEMINARY. 

.'in  total  o '.o 
• In  female  u .o 

IN  HALE  Q .U 

- GRACE  TritQL  SEN  C COLLEGE 
IN  TOTAL  0 .0 

IN  FEMALE  0 .0 

IN  MALE  ‘ U .0 

* HUNTINGTON  COLLEGE 

IN  TOTAL  0 • .U 

IN  FEMALE  0 .0 

AN  HALE  0 .0 

• INDIANA  CEN  UNIVERSITY 
IN  JOTAL  0 .0' 

IN  FEMALE  0 .0 

IN  HALE  0 .0 

I NO  NlHN  GRRO  SCh'HGMT 
.IN  TOTAL  0 .0 

IN  FEMALE  0 .0 

IN  MALE  0 ' .0 

INOIANA  STATE  0 MAIN  CAM 

in  total  5 u 

IN  FEMALE  2 / .2  • 

IN  MALE  3 <3 

INOIANA, 0 AT  BLOuMlNGTuN  , 
.IN  TOTAL  27  ‘.4 

IN  FEMALE  ' 14  .3 

**  IN  MALE  13  .3' 

495 

ERIC 


NUMBER 

> 

X 

NUMBER 

t 

t 

> 

t » ■ 

77 

2.6 

■ 21 

.8 

43 

W 

14 

1.1 

34 

2.3 

* 7 

..5 

93 

Ctl 

14 

.9 

42 

4 

.4 

.31  ' 

a 

10 

l.S 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0  - 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

‘.0 

0 

.0 

0 

'.0 

s « 

.0 

0 

.0' 

0 

♦ * 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

> 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

■ * .0 

0 

.0 , 

• 0 

.0 

0 

.0  * 

••  0 

.0 

0 

.0  . 

/ 

i 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/•  o 

.0. 

0 

.0 

' 0 

>0 

1 

• 2.9 

6 

.0 

0 

.0 

- 0 

.0 

1 

3.2 

2 

1.7 

1 

.9 

1 

w ■ 

1 

1.7 

’•  I 

1.7 

0 

.0 

4 

7.S. 

6 • 

11.3 

'.  o 

.0 

1 

33.3 

4 

6.0 

•5- 

10.0 

so 

2.1 

13 

.6 

19 

1.6 

4 

.3 

31 

2.6  ' 

9 

■ .-8 

199 

2.6 

38 

.5 

96 

3.2 

16 

.6 

101 

2.2 

20 

.4 

* 


NUMBER 

l 

. ‘NUMBER 

1 

NUMBER  \ 

* 

NUMBER 

' j 
* 

y 

\ ' 

\ 

NUMBER 

13 

.5 

143 

4.0 

A 

2,564  91,7 

118 

4.2 

1 

2,795 

7 

.5 

65 

4.9 

1,235  93.1 

' 26 

. 2.0 

1,326 

6 

.4 

3.3 

- 1,329  90.5 

92 

6.3 

1,469 

2 

.1 

114 

7.2 

1,478  92.7 

2 

.1 

1,594 

1 

.1 

69 

7.5 

* 847  . 92.5  * 

0, 

.0 

916 

1 

.1 

45 

6.6 

631  93.1 

2 

.3 

, 678 

0 

.0  ' 

'0 

.0 

74  100.0 

• -o 

.0 

’ 74 

0 

.0 

'0 

.0 

14  100.0  . 

0 

" .0 

14 

0 

.0 

0 

.0 

' 60  100.0 

0 

.0 

. 60 

0 

" .0 

11  100.0 

' 0 .0 

0 

.0 

1 11 

0 

.0 

0 

.0 

or  .0, 

0 

.0 

0 

0 

.0 

11  100.0 

0 .0 

0 

.0  •• 

11 

0 

.0 

0 

.0 

\ 

55  100.0 

, 0 

. .0 

55 

0 

.0 

0 

•0 

38  100.0 

0 

.0 

‘ 38  ' 

. 0 

* .0 

o' 

' .0 
» 

17  100.6. 
‘ \ 

' -0 

.0 

' 17 

0 

.0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

' 17 

• 0 

. .0 

0 

.0 

6 100.0  ‘ 

0 

.0 

6 

0 

.0 

0 

•0 

11  100.0 

0 

• .0 

» r. 
\ 

.0 

11 

0 

.0- 

0 

.0 

32  100.0 

0 

32 

*0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

;o 

-.0 

0 

.0 

, 0 

.0 

32  100.0 

0 ' 

.0 

32 

0 

.0 

. 1 

2.9 

33  97.1  ' 

0 

.0  • 

34 

0 

’.0 

• ■ 0 

.0‘ 

3 100.0 

0 

.0  .■ 

3 

0 

.0 

1 

3.2 

. 30  96.8 

p 

..0  ; 

31 

0 

.0 

3 

2.6 

' Ur'  95.7 

2 
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277 

95.2 

10 

3.4 

' 4 

1.4 

291 

-TULANE  U OF  LOUISIANA 
LA  TOTAL  10  .4 

110 

4.5 

35 

1.4 

123 

5.0 

278 

U.3 

2,12? 

86.1 

64 

2.6 

2,468 

LA  FEMALE  4 .5 

, 94 

5.1 

v 13 

1.5 

44 

5.1 

10* 

12.2 

• 732- 

85.1 

23 

2.7 

660 

LA  MALE  6 .4 

60 

4.1 

\ 22 

1.4 

79 

4.9 

173 

10.8 

1,394 

86.7 

41 

2,5 

l',608 

0 OF  STHMSTN  LOUISIANA 
LA  TOTAL  1 .1 

\£> 

10.2 

\ 

3 

.3 

5 

.5 

102 

11.2 

737 

80.7 

74 

.8.1 

913 

LA  FEMALE  0 .0 

14.0 

0 

.0 

2 

.4 

65 

14.4 

372 

82,7 

13 

2.9 

450 

LA  MALE  1 .2 

30 

6.5 

3 

.6 

3 

.6 

37 

8.0 

365 

78.8  . 

61 

13.2 

463 

XAVIEA  UNIVERSITY  OF  LA 
iA  TOTAL  «D  .0 

ol 

89.7 

0 

.0 

2 

2.9 

63 

92.6 

5 

7.4 

0 

.0 

68 

LA  FEMALE  0 .0 

31 

92.7 

0 

.0 

1 

1.8 

52 

94.5 

• 3 

5.5 

0 

.0 

55 

LA  MALE  0 .0  ‘ 

s 

.10 

76.9 

0 

.0 

1 

7.7 

11 

84.6 

2 

15.4 

0 

.0 

13 

LOUISIANA  ^TOTAL  1 

iA  TOTAL  25  , .2 

18  INSTITUTIONS) 
2,762  16.7  76 

.5 

278 

1.7 

3,141 

18.9  ' 

12,832 

77.4 

612 

3.7 

16,585 

LA  FEMALE  8 .1 

1,9jU 

22.5 

32 

•>> 

124 

1.4 

2,094 

24.4 

6,351 

74.0 

143 

1.7 

8,588 

LA  MALE  17  .2 

632 

10.4 

44 

• C 

154 

1.9 

1,047 

13.1 

6,481 

81.0 

469 

5.9 

7,997 

MAINE 

Thomas  college 

' ME  TOTAL  „ 0 .0 

ME  FEMALE  0 .0 

ME  MALE  0 .0 

U OF  MAINE  AT  MACHlAS 
’ ME  TOTAL  0 .0 

ME  FEMALE  0 .0 

ME  MALE  0 .0 


0 , .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 • 0 

0 .0 


0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0 

0 .0  0 .0  ' 

0 .0  0 .0 


0 .0  21  100.0 

0 .0  0 .0 

0 .0  >21  100.0 

0 .0  4 100.0 

6 .0  1 100.0 

0 .0  ' 3 100.0 


0 .0  21 

0 ‘ .0  o’ 

0 .0  21 

0 .0  ■ 4 

o .o  i r: 

0 .0  3 0 


( 


V 

\ 


U JF  MIME  AT  QRUNO 
ni  IOTAL  0 .0 

l 

.1 

2 

.2 

He  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

Jit MAUL 

0 >U 

l 

.2 

2 

.3 

U M£  AT  P#TLAND-GQAMAN 
ME  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

l 

.1 

HE  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

l 

.3 

ML  MALE 

0 .0 

0 

1° 

0 

.0 

MAINE 

• total  ( 

4 INSTITUTIONS) 

ME  TOTAL 

U .0 

l 

.1 

3 

.2 

ME  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

l 

.1 

Me  NAlt 

o'  .0 

l 

.1 

. 2 

.2 

MARYLAND 

iALTIMUAE  -HEMEm  COLLEGE  , 
MO  TOTAL  0 •« 

4 

0 

.0 

0 

.0 

MO  FEMALE 

0 .u 

0 

.0 

0 

.0 

MO  MALE 

0 .0 

0 

•o  . 

*0 

.0 

twNlE  GTATE.LOLLEGE 
MO  TOTAL  • 0 .0  , 

404 

39.3 

2 

.2 

MO  femle 

0 .0 

270 

40.1 

2 

.3 

MO  MALE 

0 .0 

134 

37.9 

O' 

.0 

COPPlN  state  COLLEGE 
MO  total  u .0 

288 

76.6  . 

0 

.0 

MO  FEMALE 

0 .O' 

193 

81.4 

0 

.0 

MO  MALE 

0 .0 

95 

68.3 

0 

.0 

UE  SALES  HALL  SCH  THEO 
MO  TOTAL  0 .0 

l 

1.7 

0 

.0 

MO  female 

U .0 

0 

.0 

0 

.0 

Mu  MALE 

0 .0 

1 

2.0 

0 

.0 

FROST0URG  STATE  COLLEGE 
MO  TOTAL  0 .0 

19 

3.1 

l 

.2 

MO  FEMALE 

0 .0 

8 

3.7 

0 

.0 

MO  MALE 

o * ;.o 

11 

2.8 

1 

• 3 

nUOD  COLLEGE  ’ 

NO  TOTAL  . 3 .8 

il 

2.9 

2 

.5 

MO  FEMALE  . 

- 1 .4 

> 

2.0 

2 

.8 

MO  MALE'  ' 

2 l.o 

6 

4.9 

0 

.0 

JOHNS  tyOPKlNS  UNIVERSITY 
HO  IIAAl  10  >2 

274 

'6.4 

51 

1.2 

MO  FEMALE' 

3 .1 

203 

9/9 

21 

1.0 

MO  Milt 

7 .3 

71 

3.2 

30 

1.4 

LOYOLA  COLLEGE 

NO,  TOTAL  • ■ J .2 

78 

4.7 

5 

.3 

NO  female 

.0 

31 

6*7 

• 0 

.0 

.NO  MALE 

3 .3 

27 

3.0' 

5 

.6 

NO  INST  COLLEGE  OF  ART 
NO  TOTAL  0 .0 

3 

3.1 

0 

.0 

NO  female 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

NO  male  ■' 

0 .0 

3 

8.1  ’ 

0 

.0 

MORGAN  STATE  UNIVERSITY 
NO  TOTAL  0 .0 

349 

ol.O 

0 

.0 

Mu  FEMALE 

0 .0 

269 

76.9., 

0 

.'0 

NO  ' MALE 

0 .0 

280 

50.9 

0 

.0 

MOUNT  SNT  MARY'S  COLLEGE 
NO  TOTAL  0 .0 

2 

2.7 

0 

• .0 

MO  female  ■ 

0 .0 

0 

VO 

0 

.0 

k*lE  0 ' *0 

2 

3.1  ■ 

0 

.0 

« • 

*> 


.0 

3 

.3 

L 962 

94.7 

51 

5.0 

1*016 

.0 

0 

.0 

f 343 

95.8 

15 

4.2 

351 

.0 

J 

.5 

619 

94.1 

- 36 

5.5 

651 

\ 

A 

2 

.3 

. 673 

99.7 

0 

*0 

675 

.3 

2 

.3 

372 

99.5 

0 

.0 

374 

.0 

0 

.0 

301 

LOO.O 

0 

.0 

301 

.1 

5 

.3 

1.660 

96.7 

51 

3.0 

1.716 

.1  > 

2 

.3 

**•  716 

97.7 

* 15 

2.0 

7)3 

.0 

3 

.3 

944 

96.0 

36 

3.7 

913 

.0 

0 

.0 

A 

101  100.0 

0 

.0 

. 101 

.0 

• 0 

.0 

76  100.0 

0 

.0 

76 

.0 

, 0 

.0 

25  100.(2. 

0 

.0 

25 

.4 

410 

39.9 

602  58.6 

16 

1.6 

1.028 

.3 

274 1 

40.7 

388  57.6 

12 

1.8 

674 

.6 

136 

38.4 

214  60.5 

4 

1.1 

354 

.3 

289 

76.9 

87  23.1 

J 0 

.0 

376 

.0 

193 

81.4 

44  18.6 

0 

v 

r.o 

237 

.7 

^ 96 

69.1 

43  30.9 

0 

1)9 

.0 

1 

1.7 

59  98.3 

t 

' 0 

.0 

60 

.0 

0 

.0 

' 11  100.0 

0 

.0 

11 

.0 

1 

2.0 

48  98.0 

,0 

.0 

49 

.7 

24 

3.9 

• 

O'* 

CO 

1 

.2 

610 

.5 

9 

4.1 

210  95.9 

0 

.0 

219 

.6 

15 

3.8 

375  95,9 

1 

. .3 

491 

.0 

16. 

6*3. 

356  95.4 

/ r 

373 

.0 

8- 

3.2 

242  96.8 

0 

" .0 

250 

r° 

8 

6.5  . 

• 114  92.7 

1 

' .8 

123 

V 

363 

8.5 

3.653  85.8 

244 

5.7 

4.2M) 

V 

243 

11.8 

1.  756  85.5 

56 

■2.7 

2,055 

.5 

120 

5.4 

1.897'  86.0  ^ 

188 

8.5 

2.205 

.3 

91 

5.5 

1.551  94.1  ' 

’ ’ \ 

.4 

1.649 

.1 

5? 

6.9, 

704'92.8 

3' 

j .4 

759 

.4 

39  i 

4.4 

847  95.2 

4 

■ .4  ’ 

' 890 

1.0 

4 

4ll 

90  91.8 

4 

4.1 

98 

1.6 

1 

1.6 

58  95.1 

"*  2' 

3.3 

61 

.0 

■3 

8.1 

32  86.5 

2 

5.4 

' 37 

.0 

u/' 

549,  61.0 

258  28.7 

93 

10.3 

i \ 

900 

.0 

269 

76.9 

79  22.6 « 

•2 

•6  . 

350 

.0 

280 

50.9 

179  32.5 

91 

16.5 

• 

.0 

2 

2.7 

72  97.3 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

v,  10*100.0 

0 

'.0 

10 

.0 

2 

)rl 

62  . 96.S 

. 0 

.0 

64 

0 

0 

0 

* 

1 

l 

0 

1 

l 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

l 

3 

0 

0 

0 

28 

16 

12' 

5 

1 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 
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table  i • total  graduate  inruumcnt  'in  institute  of  higher  eoucay ion  by  race*  ethnicity  and  sixi 

INSTITUTION,  STATE  ANQ  NATION,  IV76  i 


AMERICAN  INOIAN  BLACK  ASIAN  0*  TOTAL  NhlTE  NON-NfSlOENT 

ALASKAN  NATIVE  NON-HiSPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  . MINORITY  NQN-MlSPANIC  ALIEN 


Ail  AMIA  CO 

TrUnOCn 


MARYLAND* 


- 1 number 
continued 


I NOME*  I NUMBER  | NUMBER  t NUMBER  I NUMBER  I 


total 

NUMBER 


NO  TOTAL 

0 .0 

V 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

66  97.1 

2 

2.9 

66 

Mu  FEMALE 

0 .0 

A o 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MD  MALE  0 .0 

PEABODY  INST  OF  BALT (MOKE 

V 

.0 

0 

.0, 

0 .0 

0 

.0 

66  97.1 

' 2 

2.9 

68 

Mu  total 

0 .0 

7 

5.2 

2 

1.5 

2 1.5 

11 

8.2 

• 103  76.9 

20 

14.9 

134 

NO  FEMALE 

0 .0 

J 

5.0 

1 

1.7  ■ 

■1  3.3 

6 

10.0 

43  71.7 

11 

18.3 

60 

MD  MALE  0 .0 

SAINT  MARY'S  SEMINARY  L U 

s 

5.4 

h 

1.4 

0 .0 

5 

6.6 

60  81,1 

V 

12.2 

74 

•NO  TOTAL 

0 .0 

, 0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

142  100.0 

142 

NO  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

' o J 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 .0 

62  100. 0 

62 

MO  MALE  • 0 .0 

SALISBURY  STATE  LJUEGE 

0 

.0 

" 0 

•,o 

0 .0 

' 0 

.0 

0 .0 

80  100.0 

i 

80 

NO  TOTAL 

0 .0, 

JJ 

9.5 

0 

.0 

0 .0 

35 

9.5 

329  08.9 

6 

1.6 

370 

NO  FEMALE 

0 .0 

29 

11.4 

0 ’ 

.0 

0 .0 

29 

11.4 

219  86.2 

6 

.2*4 

254 ' 

NO  MALE  0 .0 

tOUSON  STATE  UNIVERSITY 

b 

3.2 

0 I 

.0 

0 .0 

6 

5.2 

110  94.8 

0 

.0 

116 

MO  TOTAL 

l .1 

124 

8.2 

5 \ 

V3 

7 .5 

UO 

9.1 

1,387  90.1 

13 

.8 

1,550 

MO  FEMALE 

1 .1 

103 

9.S 

4 

\4 

5 , .3 

113 

10.4 

.965  88.9 

8 

.7 

1,086 

NO  MALE  1 U 

0 OF  NO  COLLEGE  PARK  LAM 

23 

G 

3.1 

1 

• *\ 

2 .4 

2T 

1 

5.9 

4 il  93.0 
| 

5 

1.1 

454 

>ND  TOTAL 

34  .5 

394 

3.5 

33 

.7  ' 

69  1.0 

550 

7.7 

6,008  84.1 

583 

8.2 

7,141 

NO  FEMALE 

12  .A 

' 246 

T.4 

25, 

.8 

37  1.1 

320 

9.7 

2,836  85.6 

156 

4.7 

3,312, 

NO  MALE  U .6 

U OF  MD  BALTIMORE  LO  CAN 

14b 

3.9 

28 

.7 

V 

32  .8 

230 

6.0 

3,172  82*8 

% 

427 

11.2 

3,829 

MD  TOTAL 

u .0 

* 1# 

B.7 

2 

1.0 

l .5 

10.1 

176  85.0 

10 

4.8 

20T 

NO  FEMALE 

D ' .0 

11 

13.3 

• 0 

.0 

0 .0 

11 

13.3 

68  81.9  J 

4 

4.6 

8) 

MD  MALE  U .0 

0 OF  NO  BALT  PROF  SCHOOLS 

7 

3.6 

2 

1.6 

1 .8 

10 

8.1 

108  87.1 p 

' 6 

4.8 

124 

ND  TOTAL 

2 .2 

114 

10.4  ' 

3 

.3 

5 .5 

124 

11.3 

921  84.2 

\ 49 

4.5 

1,094 

NO  FEMALE 

M .1 

93 

12.1 

2 

.3 

3 .4 

99 

12.9 

640  83.6 

27 

3.5 

766 

NO  MALE  *1  .3 

WASHINGTON  BIBLE  COLLEGE 

d 

6.4 

1 

.3' 

i 

2 ■ .6 

25 

. 7.6 

261  85.7 

22 

6.7 

328 

NO  TOTAL 

0 .0, 

6 

7.8 

1 

1.3 

2 2.6 

9 

11.7 

65  84.4 

3 

3.9 

77 

MO  FEMALE 

0 .0 

. . 1 

33.3 

0 

.0 

0 .0  • 

1 

33.3 

2 66.7 

0 

.0 

3 

MO  MALE  0 .u 

WASHINGTON  COLLEGE 

S 

6.6 

1 

1.4 

2 ,2.7 

8 

10.8 

63  85.1 

; 

3 

4.1 

.74 

MO  TOTAL 

0 .0 

6 

5.6 

2 

1.9 

1 1.0  i 

9 

8.7 

95  91.3 

0 

.0 

104 

NO  FEMALE 

V 0 .0 

4 

5.6 

2 

2.8 

6, 

8.3 

6b  9)3.7 

*0 

.0 

72 

NO  MALE  . 0 .0 

RASH  THEQL  coalition 

2 

6.3 

0 

.‘0 

1,  3.0 

i . 

3 

9.4 

29  90.6 

4 

o' 

.0 

32 

NO  TOTAL 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

1 .7 

1 

.7 

149'  99.3 

0 

.o' 

150 

NO’ FEMALE 

O'  .0  ■ 

0 

.0 

0 

.0 

C .0  ‘ 

■ 0 

.0 

2 100.0 

' 0 

.0 

2 

NO  MALE  . 0 .0 

Ht STERN  MARYLAND  COLLEGE 

U 

.0 

f 

0 

.0 

1 .T 

1 

.7  ; 

147  99.3 

0 

.0 

148 

MO  total 

0 .0 

14 

1.7 

1 

, 

5 .6  , 

22 

2.6 

805  96.6 

5 

.6 

832 

MO  FEMALE 

, 0 .0 

b 

l.l 

2 

.4 

3 .6 

11  , 

. 2.1 

522  97.6 

2 

.4 

535 

NO  MALE 

0 . .0 

B 

2.7, 

1 

.3'  w 

2 .7 

J 

11^3.7  ■ 

' 283  95.3 

3 

1.0 

297' 

O 

uc 


s 


HAIYLANO 

iutal  1 

, 23  INSTITUTIONS! 

NO  TUIAI 

>A 

.A 

2.399 

it. IS 

132 

.6 

HU  FfHAU 

11 

ti 

1,695 

13.7  ■ 

61 

• 6 

HO  HAL( 

>» 

r 

1.2 

71 

.7 

MASSACHUSETTS 

> 

■ 

ANIIICAM  1 MTHNAf L UUI 

HA  TOTAL 

1 / 

.2 

21 

3.2 

3 

.5 

HA  FEHALE 

•u 

6 

1.9 

2 

« 6 

HA  HALE 

i 

.3 

IS 

A. A 

1 

.} 

anoover  nekton  The 01  SCH 

• ha  total 

i 

.6 

3 

1.7 

1 

• 6 

HA  FINALE 

0 

•u 

U 

.0 

0 

.0 

HA  MALE 

i 

• B 

3 

1.9 

1 

.6 

ANNA  HAAIA  COLLEGE 

HA  TOTAL 

l 

.5 

3 

I.A 

2 

.9 

* hAfehale 

i 

.9 

0 

.0 

0 

• 0 

HA  HALE 

u 

.0 

3 

2.1 

• 2 

1.9 

ADL  HGHT  EO  INSTITUTE 

HA  TOTAL 

0 

.0 

1 

2.0 

0 

.0 

. HA  FEHAL’E 

0 

.0 

(1 

.0 

0 

• 0 

HA  HALE 

0 

.u 

1 

2.1 

0 

• 0 

ASSUHPTION  COLLEGE 

HA  TOTAL 

u 

.0 

1 

.2 

0 

.0 

HA  FEMALE 

0 

.0 

U 

4.0 

0 

,0 

HA  HALE 

u 

.0 

1 

.S 

0 

.0 

HA  IS  ON  COLLEGE 

1 

HA  TOTAL 

0 

.0 

11 

.8 

A 

4 .3 

HA  FEHALE 

0 

.0 

2 

.8 

2 

.6 

HA  HALE 

u 

.0 

1 

9 

.1 

2 

♦ 2 

bentley  COLLEGE 

HA  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

HA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

HA  HALE  4 

0 1 

.0 

0 

.0  #■ 

*0 

• 0 

BOSTON  COLLEGE 

HA  TOTAL 

0 

.0 

’ 61 

2.1  f- 

30 

1.0 

HA  FEHALE 

0 

.0 

AS 

2.6  •» 

17 

1.0 

HA  HALE 

u 

.0 

16 

1.2' 

t 

13 

1.0 

boston  cunsv  of  hosic 

HA  TOTAL 

u ’ 

.0 

A 

6.8 

0 

•0 

HA  FEHALE 

0 

.0 

3 

»•*» 

0 

.0 

HA  HALE  ' 

0 

.0 

l 

A.2 

0 

.0 

' bliSTQN  UNIVERSITY 

HA  TOTAL 

9 

.1 

* 156 

2. A 

A3 

.7 

HA  FEHALE 

6 

.2 

V 

2.5 

2A 

1 

HA  HALE 

i 

.1 

69 

2.2 

19 

.6 

BRANOEIS  university 

HA  TOTAL 

t) 

•0  \ 

18 

2.9' 

10 

1.6 

HA  FEHALE 

0 

.0 

11 

A.2 

A 

1.5 

HA  HALE 

u 

.0  < ■ 

7 

2.0 

6 

1.7 

CLARA  UNIVERSITY 

HA  total 

0 

.0 

6 

2.0 

1 

|fr 

HA  FEMALE 

or 

•0* 

2 

1.9\  , 

1 

uo 

' HA  MALE 

0 

.0 

' A 

2.0 

0 

.0 

COLLEGE  OF  THE  HOLY  CROSS 

l 

n(  TOTAL 

u 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

HA  FEHALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•0 

( HA  HALE 

0 
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64 
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231 
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33 

2.1 
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33 
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.188 
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8.6 

8 
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2 

1.8 
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f 3.6 

14 

12.5 

98 
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0 

.0 

A 

7.4  f 

K 

1.9 

2 

3.7 

7 

13.0 

47 

87.0 

0 

.0 

A 

6.9 

l 

1.7, 

2 
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7 
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51 
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0 
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0 

.0 
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1 
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o. 

.0 
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7 
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.0 

•o 
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.0 

1 
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.0 
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0 

.0 
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.0 

0 

.0 
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0 

.0 
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2.9 

A 

.A 

/ 

2 

.2 
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3.7  • 
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.0 

3 

2.8 

1 

.9 

0 

.0 

4 

3.7  . 

1W 

96.3 

0 

.0 

23 

■>  2.9 

3 

.A 

2 

.3 
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0 

.0 

‘o 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

0. 

.0 

t 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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a 
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2 

.7 

2 

.7 

17 

6.3 
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•6 

2.2 

10 

4.0 

* 
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2 

•8* 

14 
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6 

2.4 

3 

16.7 
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.0 

0 

.0 

3 
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15 
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0 
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0 

.0 

0 ^ .0 

0 

.0 

0 

.0 

22 
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22 

r 
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0 

.0 

0 

.0 

, 

0 

.0 

0. 

.0 

12 
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25.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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ft 
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18 

44 
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1 WORCESTER  POLY  INSTITUTE  ▼'  ' , . v 

HA  TOTAL  1 .2'  2 .4’  • 8 1.4  ’ 3 

NA  FEMALE  U .0  0 • 2 3,1  0 

NA  . MALE  1 .2  . 2 .4  > • 6**  1.2  3 


MASSACHUSETTS  TOTAL  1 53  INSTITUTIONS) 


NA  TOTAL 

74 

.2 

l»  283 

2.7  ; 
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1.2 
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HA  FEMALE 

31 

.2 

* 584 

3.0  ijw 
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,9 
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MA  MALE 

43 

.2 
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2.5  . • 
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1.4 
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• 

; 
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MI  TOTAL  , 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

Ml  FEMALE 

,0 

.0 

0 

.0  , 

0 

.0 

0 

' HI  MALE 

0 

.0 

0 

*.0 

0 

.0  " 

0 
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MI  TOTAL 

0 
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32 

8.6 

13 

3.5 

21 
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0 

.0 

12 

8.6 

4 

2.9 

8 
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0 

.0 
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,3.9 
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0 

.0 
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0 
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0 
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'0 

.0 
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.0 

0 
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0 

.0 
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.0 

0 
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f 
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2 

hi  J 
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0 
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0 

.0 

1 

0 
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0 
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: .0 
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0 

.0 

0 
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0 

.0 

0 

.0 
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0 
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0 
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Ml  . TOTAL 

10 

.2 

369 

6.7 

& 

.6 

18 
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3 
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Ml  TOTAL 

0 

•0  ’ 

1 ' 

1.3 

0 
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TABLE  2 • fork  GRAOOAFE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  'OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 

INSTITUTION,  STATE  P NATION,  1976, 

V : 1 7"  * • » ' ■ ' 

AMERICAN  INDIAN  t jULACK  1 .ASIAN  OR  TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE. .jgO|HISMNIC  PACIFIC  ISLANDER  /HISPANIC  MINORITY  NON-hISPANIC  ALIEN  , JOTAl 
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MICHIGAN  . CONTINUE/  ’ . ' ' 
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.0 
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.0 
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1 

.1 

9 
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2.7 
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0 

.0 

- 0 .0 

• 0 

.0 

2 

.4 
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1.6 
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MI  MALE  0 .0 

OAKLAND  UNIVERSITY 
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1.2 
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L 

.2 

7 

1.6* 
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17- 

/ 

4.0 
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MI  TOTAL 
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92 
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7 

.3' 
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4.7 
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6 

' .2 
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‘3.4 
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’3 

.2 

63 

4.2  : 
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2 

.1 
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MI  MALE  2 .4 
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4.4 

5 ' 
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4 

.7,  . 

. 36 
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.U 
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.0 
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0 
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0 

.0 
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.0 

2 
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•o 
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0 « 

0 

.0 
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.0 
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0 

•o 

1 

\ 
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16 

4.1 

0 J-  ' 
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1.3 

22 

5.6 
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* 0 

.0 
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0 .0 

12 

4.1  w 

or  h 

2 

.7 

. 14 

4.8 

280  95.2 

’0 

.0 
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MI  MALE'  1 1.0 
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4 

4.1 
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3 

3.1 

8 

8.2 

90  91.8  - 

0 

.0 

98 

MI  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

(1 

1.2 

l 
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1 
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85 

Ml  FEMALE  0 .0 
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UNIVERSITY  OF  DETROIT 

0 

.0 

0> 

.0 
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1.7 

1 

1.7 

57 
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1 ’ 

iw 

59 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 
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0 

..o 

26 

MI  TOTAL'  , /.  10  .5  >■ 
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18 

.8 
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14.7 
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9,2 
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Ml  FEMALE  3 .4 
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23.9 

7 

.9 

> 3 

.4 
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25.6 
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69.1 

40 
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*1  MALE  / .5 
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11 

1 

.8 

9 

l 

.6 
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9.1 

1,166 

79.7  1 
77.9.1 

164 

11.2 

1,463 

HI  TOTAL  23  .2 

654 

8.4 

138 

1.4 
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1.5 

1,165 

11.5 

7,885 

1,078 

10.6 

10,128 

MI  FEMALE  • 11  .3  . 

478 

11.8 

1.2 

59 

1.5  . 

596 

14.7 

3,232 

79.5  ' 

235 

5.8' 

4,063 

MI  MALE  ' 12  .2 

U OF  MICHIGAN- DEARBORN 

376 

6.2 

i 

1.5 

91 

1.5 

569 

4 

9.4 

i 

4,653 

76.7 
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13.9 
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MI  TOTAL  0 ,.0 

5 

U9 

2 

.7 

l 

.4 

8 

3.0 
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11 

4.1 
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Ml  FEMALE*  0 .0 

2 

3.8 

0 

.0 

. 0 

.0 

2 

M 

51 

96.2 

0 

.0 

53 

MI  MALE  0 .0 
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3 

1.4 

2 

» 

.9 

1 

.5 

6 

2.8 

198 
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4, 

MI  TOTAL  0 .0 

4 
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2 

1.2 

0 

.0 

6 
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0 

.0 
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Ml  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

1 

5.’3 

0 

.0 

l 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

Ml  MALE  0 .0 

4 

2.7 

1 

.7 

0 

.0 

5 

3.3 

145 

96.7' 

4° 

.0 
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NAME  state  university 
NI  TOTAL  , 76  i 

HI  FEMALE  33  1.1 

NI  MALE  43  l.l 

WESTERN  NICH  UNIVERSITY 
NI  TOTAL  6 .2 

NI  FEMALE  7 ' .4 

NI  NALE  1 .1 

WESTERN  THEOLOGICAL  SEN 
Ni  TOTAL  0 .0 

NI  FEMALE  9 <0  .0 

NI  NALE  0 .0 


1*092  15.9 
716  23.0 
376  10.0 


216  3.1 

56  1.6 

160  4.3 


77  U1 
41  1.3 

36  1.0 


1.461  21.3 
846  27.2 
615  16.4 


4.865  70.9 
2.035  65.3  * 

2.830  75.5 


539 

235 

304 


7.9 

7.5 

8.1 


129 

70 

59 


3.4 

3.6 

3.2 


6 .2 

4 .2 

2 .1 


98  2.6 

.49  2.5 


241  6.4 

130  6.7. 


49  2.6 


111  . 6.0 


3,298  87.1 
1.726  89.6 
1.572  84.5 


247  6.5 

70  3.6 

177  9.5 


.0 

.0 

.0 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


6 85.7 
0 .0 
6 85.7 


1 14.3 
0 .0 
1 14.3 


MICHIGAN 
HI  TOTAL 
Nl  FEMALE 
NI  NALE 


27  INSTIT0HONS) 

164  >3  3,537  7.1  554  l.l 

75)  .3  2,134  8.9  184  .8 

89  ; .3  4 1,403  5.5  ' 370  1.4 


524 

244 

280 


1.1 

1.0 

1.1 


4,779  9.6 
2,637  11.1 
2,142  4,3 


41.409  83.5 
20.336  85.2 
21.073  61.9 


3,414  6.9 

887  3.7 

2, $27  '9.8 


MINNESOTA 
8EN10JI  STATE  0 


NTHWSTN  LUTH  THEOL  SEN 
NN  .TOTAL  0 .0 

NN  FEMALE  0 .0 

NN  NALE  0 .0 

SAINT  CLOUD  ST  UNIVERSITY 
NN  TOTAL  ‘ 2 .3 

NN  FEMALE  0 .0 

NN  NALE  2 .4 

SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 


.0. 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


1 100.0 
0 .0' 


NN  TOTAL 
NN  FEMALE 
NN  NALE 

O 

ERIC 


0,  .0 

0 .0 

0 .0 


a»i 


.0 

.0 


6,865 

3,116 

3,749 


3,786 

1,926 

1.860 


49.602 

2*.860 

25,742 


NN  TOTAL  0 *0 

2 

.2 

18 

1.7 

0. 

.0 

20 

1.9 

1,047  98.1 

0 

.0 

6 1,067 

. NN  FEMALE  0 .0 

1 

.2 

9 

1.6 

0 

.0 

10 

1.8 

560  98.2 

0 

.0 

570 

NN  MALE  O'  .0 

1 

.2 

9 

1.8 

0 

.0 

10 

2.0 

487  98.0 

. 0 

.0 

497 

WETHEL  SEMINARY 
NN  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

11  100.0 

0 

.0  . 

11 

’ NN  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 ' 

.0 

• 0 

.0’ 

0 ' 

.0 

0 .0 

.0 

.0 

0 

NN  NALE  | U .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0' 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

COLLEGE  SAINT  SCHOlASTICA  fa 
NN  TOTAL  0 .0 

o' 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

NN  FEMALE  0 , .0  * 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 6 100.0 

0 

.0 

6 

NN  MALE  U .0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

. 0 

\ COLLEGE  OF  SAINT  THOMAS  , 

AN*  TOTAL  ‘ 0 ..0  / 

27 

2.5 

4 

.4 

t 

3 

.3 

34 

3.2 

1,032  96.2 

7 

.7 

1,073 

NN  FEMALE  0 .0 

.11 

2.7 

l 

..2 

, 2 

.5 

14 

3.5 

386  96.0 

2 

.5 

402 

' NN  NALE  0 .0 

16 

2.4 

3 

.4 

1 

.1 

20 

3.0 

646  96.3 

5 

.7 

671 

LUTHER  THEOLOGICAL  SEN 
NN  TOTAL  0 , .0 

0 

.0 

0 

.0 

t ' 

J o 

.0 

• 

0 

; .0 

21  84.0 

4 

16.0 

25 

NN  FEMALE  40  .0  / 

NN  NALE  O-Nu.ur 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0, 

G 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

21  84.0 

4 

16.0 

25 

NAIAATO  STATE  UNIVERSITY  > 
NN  TOTAL  * 12  .3 

26 

.7 

11 

.3 

8 

' .2  • 

57 

1.6 

1 

3,323  95.5  , 

1Q0 

2.9 

3,480 

NN  FENALE  1 4 .2 

5 

.3 

' 4 

.2 

’ ’•  0 

.0 

13 

.8 

1,628  97.5  • 

29 

1.7 

1,670 

NN  HALE  8 .4 

21 

1.2  ‘ 

7 

.4 

8 

-.4 

4,4 

2.4 

1,695  93.6 

71 

3.9 

1,810 

> MOORHEAD  STATE  UNIVERSITY 
. ’NN  TOTAL  > ,0  .0. 

o. 

.0 

4 

.0 

v 1 

.7 

1 

.7 

138  95.8 

5 

3.5 

144 

' ■ NN  FENAUE  ' 0 .0 

0 

.0  . 

F 

.0' 

1 

1.2 

1 - 

1.2  • 

82  96.5 

2 

2.4 

85 

' NN  NALE  V " 0 .0 

o- 

.0 

0 

. *o 

0 

.0 

0 

.0 

56  94.9 

3 

5.1  ' 

59 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

.1 

3 

.4 

0 

.0 

6 .8 

723 

99.0 

. 1 

.1 

730 

.0 

1 

.4. 

0 

.0 

1 .4 

282 

99.6 

0 

.0 

283 

.2 

2 

.4 

0 

.0 

1 5 .Ul 

441 

98.7 

1 

.2 

i • 

447 

.0 

0* 

. <o 

0 

.0 

0 .0 

33 

91.7 

’ 3 

”8.3  * 

36 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

• 0 .0 

11 

91.7 

1, 

8.3 

12 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

22 

91.7 

2 

8.3 

24 

• r 

i 

i 

V 
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TABU  2 - tutaA  gaaouate  enrollment-  in  institutions  of  higher  education  by  race,  ethnicity  ANC  SEX:  ' 

INSTITUTION,  state  AND  NATION,  1976. 


AMERICAN  lAIIIMN 
ALASKAN  NATIVE 

BLACK  ASIAN  OR 

NON-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

TOTAL 

minority  . 

NHITE 

NON-HI SPANIC 

NCN-RESIOENT 

ALIEN 

< V 

TOTAL 

NUMBER  X 

NUMBER 

vx 

NUMBER 

t 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

MINNESOTA 

SAINT  MARY'S  COLLEGE 
NN  TOTAL  0 .0 

l 

3.4 

i 

0 

1 

.0  . 

0 

.0. 

l 

3.4 

28  96.6 

0 

.0 

29 

MN  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0. 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

•9  100.0 

0 

.0 

9 

MN'  MACE  U .0 

l 

5.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

l 

5.0 

19  95.0 

C o 

.0 

20 

SAINT  PAUL  SEMINARY 
MN  TOTAL  0 .0 

0 

1 

. ;o 

0 

' .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

1 0 

.0 

2 

MN  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

• .0 

1 

NN  MALE  , iO  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

' .0 

1 

UNITED  THEOLOGICAL  SEN 
NN  TOTAL  ' 0 .0 

0 

.0 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

.0 

49  98.0 

1 

2.0 

50 

MN  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

" 0 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

NN  MALE  b .0 

0 

. .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

43  97.7 

1 

2.3 

44 

U OF  MINNESOTA  DULUTH 
NN  TOTAL  1 .2 

5 

.9 

3 

.5 

0 

.0 

9» 

1.6 

553  96.8 

9 

1.6 

571 

MN  FEMALE  1 .4 

2 

.6 

3 

1.2 

' 0 

.0 

6 

2.5 

234  95.9 

' 4 

1.6 

244 

NN  MALE  0 .0 

3 

0 

.0 

c 

.0 

3 

.9 

‘319  97.6 

5 

1*5 

327 

U MINN  MAYO  GRAD  SCh  MED 
NN  TOTAL  0 .0 

13 

1.6 

10 

1.3 

5 

1.1 

32 

4.0 

669  84.4 

92 

11.6’ 

793 

•NN  FEMALE  0 .0 

4 

4.7 

1 

1.2 

0 

.0 

5 

5.9 

72  84.7 

8 

9.4 

85 

MN  MALE  U .0 

.9 

1.3 

9 

1.3  . 

9 

1.3 

, 27 

3.6 

597  84.3 

84 

11.9 

708 

U OF  MINN  NNPLS  SNT  PAUL 
MN  TOTAL  49  .S 

226 

2.1 

107 

1.0 

58 

.5 

442 

44 

9,312  86.7 

981 

9.1 

10,735 

MN  FEMALE  22  .5 

111 

2.4 

41 

.9 

• 27 

.0 

201 

4.3 

4,232  91.4 

199 

4.3 

4,632 

MN  MALE  27  .4 

117 

1.9 

66 

1.1 

31 

.5 

241 

3.9 

5,080  83.2 

782 

12.8 

6,103 

111  NONA  STATE  UNIVERSITY 
MN,  TOIAL  0 .0 

1 

.3 

0 

.0 

0 

.0  ' 

1 

.3 

298  99.0 

2 

.7 

301 

MN  FEMALE  0 .0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0* 

0 

.0 

147  100.0 

0 

.0 

147 

,NN  MALE  U .0 

I 

.6 

0 

.0 

0 

;.0 

* . 1 

.6 

151  98.1 

2 

1.3 

154 

/ 


k 


> 


MlNNESOlA  TOTAL  ( 17  INSTITUTIONS) 

Ml  TOTAL  t 64  ,3  ,304  1.6  * 156  .8 


MN  FEMALE 

27  .3 

134 

1.6 

60 

.7 

MN  ' MALE 

37  .3 

' 170 

1.6 

96 

.9 

MISSISSIPPI 

ALCORN  STATE  UNIVERSITY 
MS  TOTAL  , 0 4.0 

235 

'97.5 

* 

0 

.0 

MS  FEMALE 

0 T.C 

146 

98.6 

0 

.0 

MS  MALE 

0 .0 

#9 

95.7 

0 

.0 

DELTA  STATE  UNIVERSITY 
AS  • TOTAL  0 .0  . 

133 

37.6 

2 

.6 

MS  FEMALE 

0 .0 

, .19 

39.7 

1 

.5 

NS  MALE 

0 .0 

« 54 

34.8 

, 1 

.6 

BACK  SON  STATE  UNIVERSITY 
NS  TOTAL  0 .0 

' 1,038 

91.5 

5 

•S 

NS  FEMALE 

0 .0 

631 

93.6 

4 

.6 

NS  MALE 

0 .0 

407 

.88.3 

I 

.2 

5?50 


' \ 


79 

.4  • 

603 

17,246 

90.5 

1,205 

6.3 

19,054 

30 

.4 

.251 

3.1 

7,656 

93.9 

245 

3.0 

8,152 

49 

.4 

352 

3.2 

9,590 

88.0 

960 

8.8 

10,902 

0 

.0 

235 

97.5 

• 3 

1.2 

3 

1.2 

241 

0.. 

.0 

146 

98.6 

1 

.7 

1 

.7 

148 

0 

.0 

89 

• * 

95.7  , 

2 

2.2 

2 

2.2  , 

93 

0 

.0 

135 

38.1 

219' 

61.9 

0 

.0 

•354 

0 

.0 

80 

40.2 

119 

59.8 

0 

.0 

199 

0 

.0 

. 55 

35.5 

100 

64.5  - 

* 0 

.0 

155 

0 

, .0 

1,043 

91.9 

88 

7.8 

' 4 

. .4 

1,135 

0 

.0 

635 

94.2 

38 

5.6' 

1 

.1 

674 

0 

.0 

408 

88.5 

, 50 

10.8 

3 

.7 

461 

MISSISSIPPI  COLLEGE 


ms  total  o 

.0 

26  4.5 

1 

.2 

0 

. .0 

29 

4.6 

587  93.3 

13 

2.1 

629 

NS3FENALE  O 1 

( .0 

10  4.6 

0 

.0 

0 

.0 

10 

4.6 

197  91.2 

9 

4.2 

216 

at  MALE  1 O'  1 

MISSISSIPPI  STiONlVS 

I .0 

tSITY 

18  4. A v 

1 

.2 

0 

.0 

19 

4.6 

390  94.4 

4 

1.0 

413 

' MS  ro Tff")  V . 3 1 

.1 

233  11.6 

1 

.0 

2 

.1 

239 

11.9 

1,567  77.9  . 

206 

10.2  • 

2.012 

MS  FEMALE  1 

' .1 

139  17.7  * 

1 

..l 

1 

.1 

V 142 

18.1 

• 612  76.1 

30 

3.8 

784 

MS  MALE  • c .2 

MISS  UMIVERStTY  FOR  WOMEN 

94  7.7 

0 

.0 

1 

.1  . 

M 7 

7.9 

955  , 77.8 

176 

14.3 

4 

• 6.228 

MS  TOTAL  0 

.0 

54  1J.7 

1 

.3 

• V 0 

.0 

55 

16.0 

264  76.7 

’ '25 

7.3  , 

344 

MS  FEMALE  0 

.0 

54  13.7 

1 

.3 

0 

t .0 

55 

16.0 

264N76.7  • 

25 

7.3  . 

344 

MS  MALE  0 .0 

• miss  vir  st  university  . 

0 .u 

.0 

.0 

« 0 

. .0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

MS  total  0 

.0 

96  100.0 

0 

.0 

0 

A 

96. 100.0 

0 .0  * 

0 

•0 

96 

MS  FEMALE  i 0 

.0 

Bl  100.0 

0 • 

.0 

0 

■ 4 

61  100.0 

0 .0 

’ 0 

.0 

81 

* MS  MALE  0 .0 

u UF  MISSISSIPPI  MAIN  CAM 

15  100.0 

0 

.0 

0, 

:o 

15  100.0' 

0 .0 

. 0 

.0 

IS 

MS  TOTAL  1 

.1 

55  6.Ut 

6 

.7 

3 

.3 

65 

7.1 

743  81.1 

108 

11.8 

916 

MS  FEMALE  0 

.0 

28  7.0 

2 

.5 

3 

.8 

33 

6.3 

345  86.3 

22 

' 5.5 

400 

MS  MALE  1 .2 

U. UF  MISSISSIPPI  MEOL  CTR 

27  5.2 

h 

.8 

V 

0 

.0 

32 

6.2 

398  77.1 

86 

16.7 

516 

MS  TOTAL  0 

.0 

,9  7.1 

2 

1.6 

0 

.0 

11 

8.7 

112  86.9 

’ 3 

2.4' 

126  > 

MS  FEMALE  0 

.0 

6 11.1 

1 

1.9 

0 

.0 

7 

13.0 

46  85.2 

1 

1.9 

’ 54 

MS  MALE  0 .0 

U OF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 

3 4.2 

1 

1.4 

0 

.0 

4 

5.6 

66  91.7 

Ul 

2 

, 2.6 

72 

MS  TOTAL  3 

.1 

270  10.5 

22 

.9 

1 

.0 

296 

11.5 

2,273  #5 

0 

• .a 

2,569 

MS  FEMALE  1 

.1 

166  13.2 

3 

.2 

0 

.0 

170 

13.5 

1,089  86.5 

0 

.0 

1.259  • 

MS  MALE  2 .2 

WILLIAM  CAREY  COLLEGE 

104  7.9 

19 

1.5 

l 

.1 

126 

9.6 

1,184  90.4 

0 

.0 

1 

1,310 

MS  TOTAL  0 

*0 

75  19.6 

0 

.0 

0 

.or 

. 75 

19.6 

JOT  80.4 

,0 

■ .0 

382  4| 

NS  FEMALE  0 

.0 

58  19.7 

0 

.0 

0 

.0 

56 

19.7 

237  80.3 

0 

.0 

295  1 

■ MS  MALE  0 

MISSISSIPPI 

.0 

TOTAL 

• 17  19.5 

1 11  INSTITUTIONS! 

0 

1 

.0 

0 

.0 

17 

19.5 

K 80.5 

0 

.0 

87 

MS  TOTAL  7 

.1 

2,226  25.3 

40 

.5 

6 

.1 

2,279 

25.9 

6,  163  70.0 

362 

4.1 

8,804 

NS  FEMALE  2 

.0 

1,398  31.4 

13 

.3 

4 

.1 

1,417 

3l<|6 

2,94  8 66.2 

89 

2.0 

4,454 

NS  MALE  S .1 

MISSOURI  . 

ASSEMBLIES  GOO  GRAD  SCH 

628  19.0 

27 

.6 

2 

.0 

862 

19.8 

3,215  73.9 

273 

6.3 

4,350 

NO  TOTAL  , 0 

.0 

l *7 

l 

.7 

0 

.0 

2 

1.4 

131  94.9 

5 

3.6 

136 

NO  FEMALE  " 0 

.0 

0 .0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

16 

MO  MALE  .0  .0 

CALVARY  BIALE  COLLEGE 

1 .0 

1 

.8 

0 

.0 

2 

1.6 

115  94.3 
1 % 

5 

4.1 

122 

NO  TOTAL  0 

.0 

2 8.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.0 

22  88.0 

1 

4.0 

25 

NO  FEMALE  0 

.0 

' 0.  .0  ‘ 

0 

-.0 

0 

.0 

0 

. .0 

2 100.0 

0 

■ -o  « 

2 • 

NO  MALE  0 *0 

* , CENTRAL  MO  ST  UNIVERSITY 

2 8.7 

0 

.0 

0 

.0 

2 

8.7 

20  87.  C 

■ 1 

4.3 

23 

NO  TOTAL  0 

•0 

76  3.7 

5* 

.2 

4 

.2 

. 85 

4.2 

1,669  81.9 

285 

14.0 

2,039 

MU  FENAtE  0 

.0 

32  3.9 

l > 

.1 

0 

.0 

33 

4.0 

704  85.9 

83 

10.1 

820 

NO  MALE  0 

CONCORDIA  SEMINARY 

.0 

44  4.6 

4 

.3 

4 

• .3 

52 

4.3 

965  79.2 

202 

16.6 

1,219 

- MO  TOTAL  U 

.0 

0 .0 

0 

.0 

'o 

.0 

0 

.0 

37  74.0 

13 

26.0 

50 

NO  FEMALE  0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

. 1 50.0 

1 

50.0 

2 

NO  HALE  U .0 

CONCORDIA  SEN  IN  EXILE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

. 36  75.0 

12 

25.0 

j 

48 

MO  TOTAL,  0 

.0 

2.  4.7 

3 

7.0 

0 

.0 

5 

11.6 

35  81.4 

3 

7.0 

43 

, NO  FEMALE  0 

.0 

U .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0, 

0 

.0 

2 

MO  NALE  ■ 0 

9 * 

.ERIC  ' 

OJ 

.0 

2 4.9 

« • 

3 

7.3 

0 

263 

.0 

5 

12.2 

33  80.5 

3 

7.3 

41 

531 

264 


Imt  2 - TOTAL  CRAOUATE  ENROLLMENT  in  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  ST  RACE,  ETHNICITY  AND  SEJtJ 
• INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  197ft 


AN^ICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR 
Al^ON  NATIVE  NOh-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANDER  . HISPANIC 

NUMBER  1 NUMBER 


TOTAL  UNITE  ' NOMESIOENT 

NINORITT  NON— HISPANIC  ALIEN 


* NUNBER  * NIPBER  I 'NUMBER  \ NUMBER  t NUMBER  1 


MISSOURI 


CONTINUED 


0 

0 

0 

0 

0 

D 


.0 

.0 

<D 

.0 

•0 

.0 


.0 


.0 

<u 

.0 


53 


COVENANT’  TfEOtOUlCAL  SEN 
Nu  TOTAL 

Nd  FEMALE 
MO  MALE 

URUNT  COLLEGE 
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MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

..NEMASKA 

total  1 

6 INSTITUTIONS! 

' ME  TOTAL  , 

10 

.2 

187 

2.5 

28 

.4 

ME  FEMALE 

5 

.1 

W 

2.4 

9 

.3 

NE  MALE 

11 

.3 

102 

y* 

19 

.5 

NEVADA 

i ' 

0 OF  NEVADA  LAS  VEGAS 

MV  TOTAL 

2 

.3 

.52 

8.1 

5 

.8 

NV  FEMALE 

0 

.0- 

43 

11.9 

3 

.8 

MV  MALE 

2 

.7 

9 

3.2 

2 

.7 

U OF  NEVADA  RENO 

NV  TOTAL 

3 

, *J 

5 

.6 

23 

2.7 

NV  FEMALE 

2 

.6 

0 

.0 

5 

1.5 

NV  MALE 

l 

.2 

5 

1.0 

18 

3.5 

NEVADA  ’ 

TOTAL  1 

2 INSTITUTIONS! 

NV  I0TALv 

5 

.3 

37 

3.8 

28 

1.9 

NV  FEMALE 

2 

.3 

43 

6.1 

8 

l.l 

NY  MALE 

3 

14 

1.8 

20 

2.5 

MEM  HAMPSHIRE 

DARTMOUTH  COLLEGE 

\w , 

NH  TOTAL 

0 

.0  ' 

8 

1.7 

5 

1.1 

Nrt  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1.2 

‘ NH  MALE. 

0 

.0 

8 

2.0 

4 

1.0 

MEN  HAMPSHIRE  COLLEf. 

E . 

- 

NH  TOTAL 

.0 

0 ' 

.0 

0 

.0 

NH  FEMALE 

0 

.0 

,0 

.0 

0 

.0 

NH  HALE 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

NOTRE  DANE  COLLEGE 

NH  TOTAL 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

NH  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NH  MALE 

o. 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

RlVlERgpLlEGE 

>1  ' 

NH  TOfi  . 

0 

.0 

2 

.4 

0 

.0 

NH  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NH  MALE 

0 

.0 

2 

■ 26 

0 

.0 

U Of  NEtt  HAMPSHIRE 

f 

4 

NH  TOTAL 

t 

.6 

’ 2 

3 

11 

1.0 

NH  FEMALE 

l 

.3  . 

0 

.0  * 

2 

NH  MALE 

4 

.6 

2 

.3 

9 

1.3 

D OF  NH  KEENE  ST  COLLEGE 

1 

NH  TOTAL  , 

0 

.0 

0 

f *o 

0 

.0 

NH  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Nh  MALE 

0 

• 0 r 

0 

.0 

0 

.0 

NH  PLYMOUTH  ST  COLLEGE 

NH  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

NH  FEMALE 

D 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

NH  MALE 

0 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

o 


L, 


23 

1.1 

,155-  7.1 

1,965 

89.7 

70 

3.2 

2.190 

11 

1.0 

10  6,2 

1*045 

92.5 

13 

1.3 

1,130 

12 

1.1 

ft  8.0 

920 

86.8 

55 

3.2 

1,060 

0‘ 

.0 

0 .0 

287 

99.0 

3 

1.0 

• 290 

0 

.0 

0 .0 

190 

99.5 

1 

.5 

191 

0 

.0 

0 .0 

97 

98.0 

2 

2.0 

99 

50 

.7 

281 

3.7 

7,191 

94.7 

124 

1.6 

7,596 

19 

.5 

118 

3.3 

3,382 

96.0 

23 

.7 

3,523 

31 

.8 

163 

4.0 

3,809 

93.5 

101 

2.5 

4,073 

s 


17 

2.6 

76 

11.8 

t 

554  86.2 

13 

2.0 

643 

7 

1.9 

53 

14.7 

304  '84.2 

4 

1.1 

361 

10 

3.3 

23 

8.2 

250  88.7 

9 

3.2 

282 

5 

.6 

36 

4.2 

794  92.1 

32 

3.7 

862 

2 

.6. 

'-9 

2.6 

330  95.9 

5 

1.5 

344 

3 

.6 

27 

5.2 

. 464  89.6. 

« > 

\.N  , 

27 

5.2 

518 

22 

1.5 

112 

7.4 

1,348  89.6 

45 

3.0 

1,505 

9 

1.3 

62 

8.8 

634  89.9 

9 

1.3 

705 

13 

1.6 

50 

6.3 

714  89.3 

1 

. 36 

4.5 

800 

4 

.8 

17 

3.6 

V 

1 , , 

429  90.1  ' 

30 

6.3 

476 

2 

.2.5 

3 

3.7 

\ 93.8 

2 

2.5 

81 

2 

.5 

14 

3.5 

353  89.4 

28 

7.1 

395 

0 

.0 

0 

1 

.0 

204  100.0 

0 

1 .0 

204 

0 

.0 

0 

i 

.0 

11  100.0 

0 

.0 

11 

0 

.0 

0 

1 

. 193  100.0  ■ ' 

' 

0 

.0 

193 

0 

.0 

0 

< 

f. 

j 135  100.0 

0 

.0 

■135 

0 

.0 

0 

i 

.0  ~ 

109  100.0 

0 

.0 

109 

0 

.0 

0 

< 

.0 

26  100.0 

>t  0 

.0 

26 

0 

•0 

2 

* 

.4 

542  .98.7 

5 

.9 

549 

0 

.0 

0 

i 

,0  ■ 

234  99.2 

2 

• 8 

236 

0 

'.0 

2 

, 

,6 

308  98.4 

3 

• 

1.0 

313 

2 

\.2 

21 

2.0 1 

1,015 ’ 96.8 

13 

1.2 

1,049 

0 

.0 

• 4 

1, 

fl 

■371  98.9' 

0 

.0 

375 

2 

.3' 

17 

,5 

644  95.5 

13 

1.9 

674 

0 

. *o 

f 

< 

,0 

85  100.0 

.0 

io 

85 

0 

.0 

0 

.0 

54  100.0 

0 

.0 

54 

0 

.0 

• • 0 

.0 

31  100.0 

0 

/ 

J 4 

.0 

31 

0 

- .0 

- 0 

)o 

* 100  96.2 

3.8 

104 

0 

.0 

0 

, 

iO 

29  96.7 

1 

3.3 

30 

Or 

.0 

.0 

J 

.0 

71  95.9 

3 

4.1 

74 

k v 
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TAIJU  l - TUlAl  GRADUATE  CNROUN£Nr  IN  INiTlIuT IONS  OF  HIGHER  E0UCATI01  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEXi 
INSTITUTION,  STATE  AND  NAf ION,  1976  1 


AMERICA, 1 INDIAN 
, AlASNAN  NATIVE 

number  . i 

Nt*  HAMPSHIRE  lUTAt  I 
NH  IWlAl  * 6 U 
NH  FEMALE  t .1 

NN  NAU  6 U 

BETH  NEDRASh  uOVUHA 
Nj  TOTAL  U .() 

NJ  FENAlt  0 .fl 

NJ  HALL  u .0 

l NED  k DENT  Of  NJ  NtnAKA 
Nj  TOTAL  0 .0 

NJ  FtNALE  U . .0 

NJ  NAU  U ,u 

DKEh  university 

NJ  TOTAL  U .0 

NJ  f I; MALE  u .0 

NJ  MALc  U .0 

FARlGH  DU  Si  NAD  I Sun  can 
NJ  TOTAL  0 ,0 

NJ  FEMALE  0 >0 

NJ  MALE  U ,u 

FARL'fcH  DCKSN  U RUfhERFD 
NJ  TOTAL  0 .0 

NJ  FENAle  o .0 

NJ  MALE  0 .0 

fARUH  DilUSN  TEANtU  LAN 
NJ  TOTAL'  0 .0 

NJ  FEMALE  ,0  .0 

Nj  MALE  0 ,u 

OEDRoIAN  COURT  LULLtOt 
.■  NJ  TOTAL  / A)  .0 
NJ  fENALE  U .0 

NJ  HALE  . 0 .0  , 

OLASSbORQ  STATE  COLLEGE 
NJ  TOTAL  '1  ,i 

NJ  FEMALE  i .1 

NJ  MALE  'o  ,U 

IMMACULATE  CONCcHTldN  SEN 
NJ  TOTAL  • 0 .0  ' 

NJ  FEMALE  U .0 

,NJ  MALt  0 .0 

JERSEY  city  state  CJLLEOE 
NJ  TOTAL  > .5 

NJ  FEMALE  3 .A 

V Nj  MALE  2 .o 

MEAN  C.OF  ft*  .JERSEY 
NJ  TuTAL  i o .A 

f , NJ  FEMALE*  5 .5 

&'J  NJ  MALE  . 1 u 


■ . f 

BLAU  ASIAN  OR  TOTAL  NhlTf  NON-RESIOENT 


NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

ALIEN' 

TOTAL 

A 

number 

\ 

number 

I 

NUMBER 

A 

NUMBIR  I 

NUMBER 

*1 

NUMBER 

T INSTITUTIONS) 

M .5  16 

.6 

6 

.2 

AO 

t1  i 

1.5 

2,510  96.5 

52 

J 

\ 2,602 

u 

'u 

.0 

3 

.3 

2 

.2 

.8 

88A  98.7 

5 

.6 

896 

1 7 

'13 

.8 

A 

.2 

1.9 

1,626  95.3 

97 

2.8 

J 1,706 

0 

•0 

0 

.0 

2 

L.l 

2 

l.l 

180  98. A 

1 

.5 

183 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

• 0 

0 

.0 

l 

L.l 

2 

1.1 

180  98. A 

l 

.5 

183 

ip 

J 

2.7 

9 

8.0 

2 

1.8 

IA 

12. A 

97  85.8 

2 

1.8 

113 

i 

i 

7 

U.9 

1 

2.1 

10 

.21.3 

36  76.6 

l 

2.1 

at 

lb 

2 

3.0 

l 

1.5 

A 

6.1 

61  92. A 

1 

1.5 

66 

iD 

3,9 

9 

2.3 

t 

A 

1.0 

28 

7.3 

306  79.5 

Vl 

13.2 

38^ 

1 

M 

l 

1.1 

l 

L.l 

3 

3.3 

83  90.2 

6 

6.5 

92 

14 

M 

8 

2.T 

3 

1.0 

1 25 

B.  5 

223  76.1 

95 

15.9 

293 

lb 

3 

J.o 

A 

.7 

12 

2.0 

3A 

5.7 

593  90.3 

29 

9.0 

601 

2.2 

l 

.7 

A 

2.9 

e 

5.8 

120  87.0 

10 

7,2 

138 

b 

3*  2 

3 

. 6 

8 

1.7 

26 

8.0 

923  91.9 

19 

• 3.0 

963 

31 

3*1 

IB 

1.8 

6 

.6 

55 

5.6 

929  92.1 

29 

2.9, 

-1,003 

U 

<i*7 

5 

2.0 

0 

.0 

17 

6.7 

230  90.6 

7 

2.8 

259 

19 

2.J 

13 

1.7 

• 6 

.8 

38 

5.1 

694  92.7 

17 

2.3 

799 

31 

E.3 

3.6/ 

8 

.6 

)A 

2.5 

73 

5. A 

1,195  88.8  1 

78 

5.8 

1,396 

13 

3 

.8 

12 

3.3 

' 28 

7.7 

321  87.7 

17 

9,6 

366 

16 

l.b 

5 

.S 

22 

2.2 

95 

A.o 

879  89.2 

■ 61 

6.2 

980 

3 

1*6 

0 

.0 

A 

2.2 

7 

3.B 

177"  96.2 

0 

.0 

189 

1 

4b 

0 

.0 

0 

.0 

1 

1 .8 

129  99.2 

0 

.0  ‘ 

130 

2 

3*7 

0 

.0 

A 

7. A 

6 

11. 1 

\ 9E  88.9 

0 

.0 

59 

lib 

7*o 

' A ^ 

.3 

85 

5.5 

'<•  208 

13.A 

\ 

IN 396  86.5 

2 

.1 

1,556 

7b 

8*<» 

3 

.3 

AO 

4.3 

122 

13.2 

epo  86.6 

2 

.2 

929 

W 

o,j 

o 1 

.V 

A5 

7.1 

86 

13.6 

596  86.9 

0 

.0  ' 

632 

0 

.0 

0 

tPV 

1 

.9 

1 

.9 

112  99.1 

0 

.0 

113  f 

0' 

>0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

26  100.0 

'■  . 0 

.0  ’ 

* i 
26  ' 

0 

.0 

0 

.0 

l 

.,1 

l 

1.1 

86  98.9 

0, 

‘.0 

87 

91 

9*1 

22 

2.2 

3.9 

157 

15.8 

838  89.1 

A 

1/ 

.1 

a 

996 

b9 

10.3 

18 

2.7 

/9 

4*3 

119 

17.8 

597  ,82.0 

F 

.1 

667 

U 

6*  7 

A 

1.2 

10 

3.0 

38 

11.6 

' 191  88.9 

0 

.0 

329 

lOi 

7.7 

’ 8 

.6 

d 

A9 

3.6 

168 

12. A 

1,189  87.9 

3 

.2 

1,355 

60 

b*  7 

A 

V 

33 

3.6 

122 

13.3 

' 797  86.6 

1 

,1 

920 

A 

5.7 

A 

.9 

16 

3.7 

.96 

4 f 

10.6 

307  89.0 

2 

.5 

935 

MUNMQUFH  COLLEGE  < 


NJ  TOTAL 

0 .0 

13 

1.8 

9 

l.l 

NU  FINAL! 

0 .0 

4 

1.2 

3 

*9  * 

NU  MALE  U .U 

NUN! CLAIR  SUTE  LOCLEuE 

11 

2.3 

6 

1.2 

NU  TOTAL 

0 .0 

193 

3.0 

14 

.4 

NU  FEMALE 

U .0 

119 

3.0 

9 

.4 

NU  MALE  0 .0 

NEK  DRUNSwICr  TnEOL  sen 

74 

3.U 

3 

.3 

NU  TOTAL 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

NU  FEMALE 

U .0 

0 

.0 

0 

.0 

NU  MALE  U .0 

NU  INSTITUTE'  TECHNOLOGY 

u 

.0 

0 

.0 

NU  TUTAL 

0 .0 

23 

2.1 

33 

3.2 

NU  FEMALE 

u .0 

14' 

16.7 

3 

4.0 

NU  MALE  U .0 

PRINCETON  ThEOLUUICAL  SEN 

9 

«V 

32 

3.1 

NU  TUTAL 

b,  .0 

11 

3.4 

l 

.3 

NU  FEMALE 

b .0 

0 

.0 

0 

.0 

NU  MALE 

u .u 

11 

4.U 

l 

.4 

PRINCETON  UNIVERSITY  • 

NU  TOTAL  i .1  U4  2.4  2)  1.8 

NU  FEMALE  1 .3  9 k2.5  8 2.2 

NU  MALE  ; I .1  28  2.4  17  1.6 

rider  college 

NU  TOTAL  U .0  23  2.0  14  1.2 

NU  FEMALE  . 0 .0'  6 1.6  7 1.9 

NU  MACE  ' U .0  ' 17  2.2  7 .9 

RUTGERS  U CAMDEN  CAMPUS  . / 

NU  TUTAL  U .0  2 2.4  0 .0 

NJ  FEMALE  0 .0  0 .0  0 .0 


NU  MALE 

0 .0 

' 2 

3.2 

0 

.0 

RUTOERS  U NENARK  CAMPUS 

■ 

nu  total 

1 .0 

6.9 

' 61 

2.9 

NU  FEMALE 

1 .2 

*38 

10.0 

16 

2.8 

NU  MALE 

Jj  .0 

£8 

5.7 

45 

2.9 

RUTbERS  U NE»  MUNSMltt 

NU  TOTAL 

3 .0 

929 

6.9 

179 

2.0 

NU  FEMALE 

1 .0  • 

390 

9.1 

60 

1.4 

Nu  MALE 

2 .0 

239 

5.0 

119 

2.5 

SETUN  HALL  UNIVERSITY 

NU  TOTAL 

2 .1 

149 

6.0 

61 

2.5 

NU  FEMALE 

2 .2 

107 

9.6 

37 

4.3 

NU  MALE 

0 .0 

42 

3.1 

24 

1.8 

STEVENS  INST  TECHNOLUbY 

• NU  TOTAL 

0 .0 

6 

.7 

17 

1.9 

NU  FEMALE 

0 .1 

2 

1.9 

2 

1.9 

NU  MALE 

0 J 

4 

.3 

15 

1.9 

TRENTON  STATtll 

JLLEGE 

« 

NU  lUlfe.  f 

3 .1 

71 

3.1  . 

4 

.2 

NU  FtMALE  } 

3 .2 

46 

3.1 

4 

.3 

NU  MALE 

0 .0 

25 

3.1 

0 

.0 

UPSAU  COLLEGE 

NU  TOTAL 

U .0 

8 

33.3 

0 

.0 

NU  FEMALE 

b .0 

6 

30.0 

0 

.0 

NU  MALE 

0 .0 

2 

uO.O 

0 

.0 

iESTMINSTER  CHOIR  COLLEGE 

NU  TOTAL 

0 .0 

l 

2.2 

0 

.0 

NU  FEMALE 

0 .0 

1 

3.3 

o; 

.0 

NU  MALE 

0 .0 

0 

.0 

of. 

. .8 

• 

{ERLC 

.4 

27 

3.3 

789 

96.7 

0 

.0 

816 

.3 

8 

2.4 

325 

97.4 

0, 

.0 

333 

.4 

19 

3.9 

464 

96.1 

0 

.0 

483 

\ 

323 

8.4 

3.383 

87.6 

156 

4.0 

3,862 

3.0* 

200 

8.4 

2.077 

17.2 

j 106 

4.4  ‘ 

2,383 

3.0 

123 

8.) 

1.306 

88.3 

J 50 

3.4 

1,479 

.5 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

. 10 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

.0 

2 

.0 

0 

.0 

8 

100.0 

0 

.0 

8 

1.4 

73 

6.6 

877 

74.6 

208 

18.8 

1,108 

2.7 

19 

25.3 

47 

62.7 

9 

12.0 

75 

1.3 

' 54 

5.2 

7fl0 

75.5 

199 

19.3 

1,033  . 

.9 

15 

4.6 

260 

79.8 

51 

15.6 

326 

.0 

0 

.0 

49 

94.2 

3 

5.8 

52 

1.1 

15 

5.5 

211 

77.0 

48 

17.5 

274 

74 

5.2 

1.048 

74.1 

293 

20.7 

1,415 

.8 

21 

5.7 

294 

80.1 

52 

14.2 

367 

1.0 

53 

5.1 

754 

71.9 

241 

23.0 

1,041 

.4 

42 

3.7 

1,095 

95.4 

11 

1.0 

1,146 

.5 

15 

4.0 

359 

95.5 

2 

.5 

376 

.4 

27 

3.5 

736 

95.3 

9 

1.2 

772 

.0 

2 

2.4 

77 

92.8 

4 

4.8 

63 

.0 

0 

.0 

19 

90.5 

2 

9.5 

•21 

.0 

2 

3.2 

58 

93.5 

2 

3.2 

62 

.9 

in 

10.7 

1.810 

85.4 

82 

3.9 

2,119 

.9 

80 

13.8 

474 

81.7 

26* 

4.5 

580 

.9 

147 

9.6 

1.33E 

86.8 

56 

3.6 

1,539 

7.0 

991 

10.9 

7,619 

84.1 

446 

4.9 

9,056 

2.5 

557 

134 

3.612 

84.2 

119 

2.6 

4,288  • * 

1.6 

434 

9.1 

4,007 

844 

327 

6.9 

4,768 

/ 

.8 

233 

9.4 

2,169 

87.8 

69 

2.8 

2,471 

1.0 

157 

14.0 

934 

83.4 

29 

2.6 

1,120 

.7  ■> 

76 

5.6 

1,235 

91.4 

40 

3.0 

1,351 

1.4 

35 

4.0 

710 

81.0 

132 

15.1 

C 877 

2.8 

7 

6.6 

1 90 

84.9 

■9 

8.5 

106 

1.2 

28 

3.6 

620 

80.4 

123 

16.0 

771 

.3 

84 

3.7 

2,196 

96,3 

0 

.0 

2,280 

.2 

56 

3.8 

l.V>9 

96.2 

0 

.0 

1,465 

.4 

28 

3.4 

- 787 

96.6 

0 

.0 

615 

4.2 

9 

37.5/ 

.15 

62.5 

0 

.0 

24 

5.0 

7 

35.0 

• 13 

65.0 

0 

.0 

20 

.0 

2 

50.0 

2 

50.0 

0 

.0 

4 

.0 

l 

2.2 

" 44 

97.8  1 

f 0 

.0 

45 

.0 

1 

5.3 

18 

94.7 

0 

.0 

19 

.0 

0‘ 

.0 

26 

100.0 

0 

.0 

26 

54 


. » . 

J 

. I 

2 

116 

72 

44 

0 

0 

e 

13 

2 

13 

3 

0 

3 

J 

3 

10 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

19 

5 

14 

180 

106 

74 

21 

11 

10 

12 

3 

9 

6 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

m 


CO 


i 


|Mll  2 • TOTAL  GRADUATE  EMINENT  1*  INSTITUTIONS  bf  Hl&HfA  EDUCATION  8Y  RACE,  ETHNICITY  AND  SfXi 


■ ' INsTiTuTIuN,  STATE  ado  nation. 

1976 

AN  (HI  CAN  INDIAN 

llACA 

ASIAN  OA 

total 

NHITE 

NON-AESIDINT 

AL4SAAM  MATIVC 

NON'NlSPANIC  PACIFIC  ISLANOEA 

HISPANIC 

MINOAITY 

NON-HlJPANIC 

ALIEN 

total 

NUMbEA  • I 

NUN6EA 

X 

NOMbEA 

6 

NUM6EA 

1 

A 

NUMBER 

t 

NUN6EA  | 

NUMBER 

1 

NUMBER 

nP  jersey  Coni  i Nut o 

/ 

f 

\ 

\ 

•ILLIAM  PATERSON  COLLEGE 

l 

. NO ..  TOTAL  6 u 

106 

4.4 

4 7 

.3 

22 

.4 

141 

5.6 

2,273  94.1 

l 

.0 

2,415 

NO  FEMALE  A .) 

AS 

4.1 

4 

.3 

14 

.4 

87 

5.5 

1,504  94.5 

0 

.0 

1,591 

no  male  . 2 .2 

41 

S.O 

3 

.4 

1 

1.0 

54 

6.6 

764  93.) 

1 

.1 

624 

Nt«  oeasey  total 

27  INSTITUTIONS) 

' 

no  total  29  .1 

1,8)2 

S.l 

509 

1.4 

654 

1.6 

3.024 

6.4 

31,227  67.0 

1,6)9 

4.6 

35,690 

NO  FEMALE  1 01  .1 

1.006 

6.6 

145 

1.2 

343 

2.1 

1.645 

10.1 

14,315  67.5  ’ 

402 

2.5 

16,362 

i*  NO  MALE  » .0 

746 

3.6 

314 

1.6 

311 

1.6 

1,374 

7.1 

16,912  66.6 

1,2)7 

6.3 

19,526 

NEM  MEaILO 

, 

LASTEAN  NM  0 MAIN  CAMPUS 

* 

NM  TOTAL  3 .4 

32 

4.0 

' 2 

.2 

46 

1 83 

10.4 

604  75,4 

114 

14.2 

601 

NM  FEMALE  2 .6 

14 

4.0 

- 0 

.0 

14 

♦#/ 

30 

6.6 

309  66.5 

10 

2.9 

349 

NN  MALE  1 .0 

it 

4.0 

2 

.4  . 

32 

7il 

53  "511.7 

295  65.3 

104 

23.0 

452 

NEM  MEXICO  HIGHLANDS  0 

NM  TOTAL  0 .0 

l 

.6 

. 2 

1.2 

' .77 

47.2 

10 

49.1 

78  47.9 

5 

3.1 

163 

NM  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

35 

46.6 

35 

46.6 

37  51.4 

0 

.0 

72 

NM  MALE  0 .0 

1 

M 

2 

212 

42 

46.2 

45 

49.5 

41  45.1 

5 

5.5 

91 

NM  INST  OF  MINING  i TECHN 

NN  TOTAL  *0  .0' 

2 

1.4 

0 

.0 

5 

3.4 

7 

4.« 

107  73.) 

32 

21.9 

146 

NN  FEMALE  ( 0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

13.6 

3 

13.6 

15  66.2 

4 

16.2 

22 

NN  MALE  0 .0 

2 

1.6 

D 

.0 

2 

1.6 

4 

3.2 

92  74.2 

28 

22.6 

124 

NN  STATE  0 MAIN  CAMPOS 

. 

f 

. NM  TOTAL  o \4 

13* 

.4 

6 

.6 

198 

14.3 

225 

16.3 

1,035  74.8 

124 

9.0 

1,384 

NN  FEMALE  , * i . .4 

4 

• 8 

1? 

.2 

. 76 

15.4 

65 

16.8 

411  81.2 

10 

2.0 

506 

NM  NAlE  4 .S 

9 

1.0 

7 

.6 

>120 

13.7 

140 

15.9 

624  71.1 

13.0 

676 

0 Of  NM  MAIN  CAMPUS 

nn  total  . n 2.1 

40 

1.2 

26 

.6 

504 

14.6 

642 

18.6 

2,710  78.4 

104 

3.0 

3,456 

NN  FtNALE  ST  2.3 

16 

1.1 

13 

.6 

231 

14.4 

244 

18.7 

1,280  60.0 

21 

1.3 

1,600 

NN  MALE  35  1.9 

22 

1.2 

13 

.7 

273 

14.7 

343 

18.5 

1,430  77,05. 

83 

4.5 

1,856 

•ESTERN  NM  UNlvEASlTY 

• 

NM  TOTAL  2 1.7 

1 

.6 

1 

.6 

40 

33.6 

44 

37.0 

, 71  59.7 

4 

3.4 

119 

NN  FEMALE  0 3.4 

l 

1.7 

0 

.0 

19 

32.6 

22 

37.4 

35  60.3 

1 

1.7 

58 

NN  MALE  0 .0 

0 

.0 

1, 

1.6 

21 

34.4 

22 

36.1 

36  59.0 

3 

4.9 

61 

NE»  MEXICO  TOTAL 

. 6 INSTITUTIONS) 

NM  TOTAL  83  1.4 

b9 

[ 

1.5 

39 

.6 

870 

14.3 

1.061 

17.6 

4,605  ' 75.9 

383 

6.3 

6,069 

NN  FEMALE  *3  1.6 

j7 

1.4 

14 

.5 

380 

14.6 

474 

16.2 

2,087  80.1 

46 

1.8 

2,607 

NM  MALE  . 40  1.2 

S2 

1.5 

25 

.7 

490 

14.2 

607 

17.5 

/,518  72.7 

33,7 

9.7 

3,462 

NEm  YOU 

• 

AOELPHl  UNIVERSITY 

* 

• 

NY  /TOTAL  ■ b .3 

5.7 

14 

.5 

24 

.9 

196 

7.5 

2,429  92.5 

0 

.0 

2,625 

NY  FEMALE  2 .1 

GO 

5.0 

7 

.4 

10 

.6 

99 

6.2 

1,503  93.8 

0 

.0 

1,602 

I.I.]  NY  NALE  6 .6 

70 

6.6 

7 

.7 

14 

1.4' 

97 

9.5 

526  90.5 

0 

.0 

1,023 

4J 

ERLC 

1 

1 

• 

. 

\ 

* 

c-r 


MAII  MDUAl  COUlU 


* III  TOUL  0 .0 

II  IIMlI  0 .0 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

41  Mil  0 .0 

OlMtll  UllViMlTl 

0 

.0 

1 

2.4 

41  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

- II  MIMU  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

II  »4tt  0 ,(L 

ii  )l  C Umiiu  uiiiO  J* 

u 

.0 

0 

.0 

• II  TOTAL  ■ 0 I .0 

0 

.0 

0 

.0 

■ Jtt  Mini  0 > 

0 

.0 

0 

.0 

Ilf  MAlI  u 

•m  iUin  Couui  oi  *o- 

0 

.0 

« 

.0 

W TOTAL  0 .0 

IkO 

15.4 

31 

3.0 

ii  Mini  u .o 

1)2 

15.4 

10 

7.2 

II  int  ; u .0 

, LAIIlloS  (OLlftt 
II  lOfAk  0 >0 

r 

13.4 

,« 

4.7 

1 

12 

1.1 

l 

.1 

ii  lime  o .o 

4 

1.4 

0 

.0 

ii  mt  u .u 

it*  itiM  rw  mm  luma 

1 

2.1 

l 

.) 

ll  TOTAL  0 .0 

O' 

.0 

0 

.0 

ii  Mini  o .o 

O' 

.0' 

0 

.0 

kt  HAjfl  Q .1) 

011157  I hi  MIL  5(111411  „ , 

0 

l 

.0' 

0 

.0 

II  TOTAL  0 .« 

" 0 

.0 

0 

.0 

II  timi  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

II  IAU  0 .0 

»OII  MAlAW  lAAOCH  C 

0 

.0 

-0 

.0 

II  TOTAL  21  .1 

171 

4.0 

123 

4.1 

II  Mini  5 j.7 

ii  mi  ii  .i 

.on  »A0uiurnwuEt,i  ' 

II 

11.4 

37 

5.4 

it 

5.1 

14 

4.5 

If  total  U 1,0 

'-til 

7.1 

19 

4 .2 

if  Mini  l0  t.7 

19 

7.9 

11' 

1.0 

-If  mi  11  2.4 

LUII  CITY  Cull  tut 

J4 

7.3 

( 

1.4 

If  TOTAL  >0  1.1 

375 

22.) 

44 

5.1 

ir  Mint  u 1.5 

260 

30.4 

31 

Ja  6 

if  me  it  2.1 

LOU  L iTATtk  li-il?  (<c0 

115 

14.2 

33 

6.6 

.41  TOTAL  • 1.7 

32 

4.9 

7 

1.3 

ir  Mini  4 1.4 

27 

9.3 

2 

• .7 

ir  mt  4 2.3 

.Lull  MAO  nn  L U CtHiH 

N 

2.9 

f 

3 

2.9 

4 

II  total  15  .o 

6 1 

76 

3.2 

ii  Mint  i .i 

. 

3.4 

l 

.1 

ir  mi  14  i.i 

UNI  HUNTER  iJLLiii 

it 

2.1 

73 

6.C 

|f  TQTAi  ll  .4 

til 

7.9 

54 

2.) 

if  Mini  ll  -l 

IM 

7.6 

47 

2.) 

if  me  o .o 

„J4t  JOHI  JAY  c LOU  JUST 

;o 

0.0 

11 

1.7 

If  TOTAL  24  3.2 

U1 

Ik. 6 

6 

.4 

II  Mint  2 1.2 

>6 

21.2 

2 

1.2 

ii  mt  22  u.  o 

will!  LEHMAN  COLLEGE 

n 

13.6 

4 

.7 

If  TOTAL  77  .9 

6.4 

6 

.4 

II  Mini  7 1.3 

M 

7.9 

4 

.7 

•ft  mt  o .o 

ERIC 

w - V 

* 

3.6 

. 

2 

.0 

0 

.0 

. 1 

2.1 

44 

03.4 

1 

i.l 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

i .4 

34 

04.7 

1 

2.4 

0 

.0 

0 

.0 

14) 

09.) 

1 

.) 

0 

.0 

0 

.0 

, 72 

100.0 

0 

* .0 

0 

.0 

0 

.0 

71 

94.4 

1 

1.4 

1 

1.7 

1 

1.7 

47 

41.0 

10 

17.2 

0 

.0 

0 

.0 

4 

13.7 

1 

14.) 

l 

2.0 

1 

2.0 

ii 

40.4 

9 

17.4 

41 

4.4 

230 

23.0 

7*7 

75.4 

12 

1.2 

20 

3.4 

1 140 

21.0 

170 

74.0 

9 

1.0 

10 

lO.k" 

59 

33.0 

117 

45.4 

3 

1.7 

0 

.0 

1) 

M 

6)0 

97.9 

I 

.1 

0 

.0 

4 

1.4 

241 

94.) 

l 

.) 

0 

.0 

0 

2.) 

374 

97.7 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

77 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

72 

1 00.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

e 

.0 

44 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

Ji  ioo.c 

0 

.0 

13 

3.3 

407 

13.4 

2,1)1 

43.4 

21 

.4 

20 

2.0 

143 

20.4 

5)0 

14.3 

5 

.7 

6) 

3.4 

264 

14.0 

1,612 

45.2 

14 

.4 

30 

2.5 

211 

13.4 

1,350 

43.7 

14 

.0 

20 

1 • 0 

130 

12.4 

970 

17.). 

3 

.3 

10 

4.2 

72 

15.9 

f 

371 

41.7 

11 

2.4 

23C 

13.4 

710 

43.2 

904 

34.4 

40 

2.4 

132 

15.3 

4)6 

31.1 

41) 

44.4 

5 

.4 

91 

12.1 

24) 

35.0 

491 

6C.7 

35 

4.) 

13 

3.3 

62 

13.4 

396 

45.9 

3 

.7 

10 

3.4 

4) 

14.4 

247 

43.2 

0 

.0 

5 

2.9 

19 

11.1 

140 

1 

67.1 

3 

1.4 

124 

'5.4 

246 

12.1 

1,604 

76.4 

261 

1 l.l 

41 

3.7 

S3 

7.6 

912 

43.1 

10) 

0.4 

47 

6.9 

20) 

16.1 

496 

71.3 

1)4 

12.6 

226 

1.9 

500 

19.7 

2,011 

70.1  . 

' 30 

1.2 

175 

9.2 

340 

20.1 

1,493 

,74.4 

21 

1.1 

31 

7.9 

120 

14.) 

514 

60.1 

9 

1.4 

24 

3.2 

141 

24$ 

569 

75.4 

5 

.7 

4 

4.7 

44 

2t.*2 

122 

71.6 

0 

• .0 

16 

2.7 

1)3 

22.7 

447 

76.4 

5 

.9 

54 

7.) 

12) 

lo.O 

64) 

43.5 

4 

.5 

43 

7.7 

94 

17.3 

4)7 

41.6 

4 

.7 

l) 

7.1 

25 

11.4 

' 166 

64.2 

0 

.0 

271 


«l 

10 

>! 

144 

72 

n 

7 

)l 

1.0)1 

IW 

m 

in 

244 

i 17 

u 

0 

n 

44 

o 

n 

2,579 

117 

1. ni 

1.57) 

» 1.121  ' 

4) 4 

,1.043 

1)4 

too 

0*1 

200 

171 

2. ))) 

I tOOl 
1,25* 

2,541 

1.104 

447 

. 75) 
170 
515 

770 

5) 0 

211 

>53 


T4Ail2*-v  JOTAL  GRADUATf  ENROLLMENT  IN INSIITUTIOIB  OF-i 
*■  V / "•  ' INSTITUTION,  ST ATE'  AND.NATION,  1976 


NUMBER, 

* 

NUMBER  X 

NUH8ER 

l 

NEW  TURK 

continued; 

s 

f 

CtINT  UUEENS  COLLEGE 

.9  • 

\ f 

< * 

' d ' 

NT  TOTAL  18 

Ui  Vi 

39 

2.1 

NT  FEHALE  18 

lc3 

58  4.2 

33 

2.4 

NT  HALE  . 0 

'.O' 

67  * 12.4 

6 

1.1 

CLARKSON  COLLEGE  OF  TECHN 

i 

NT  TOTAL  0 

.0 

2 .7 

• 0 

.0 

NT  FEHALE  0 

.0 

0 . .0 

/ 0 

.0 

NT  HALE  . . 0 • .0 

COLG  ROC  H- BEAL  ET-CR02El(  ,• 

: 2 * .8 

v . °. 

.0 

NT  TOTAL  0 

..O' 

‘1  2.2 

. 0 

.0 

NT  FEHALE  - 0 

.0 

1 11.1 

0 

.0 

NT  HALE  : 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

COLGATE  UNIVERSITY 

NT  TOTAL  0 .0  0 .0  i 1.4 

NT  FEMALE  0 .0  0 .0  1 3.6 

NT  ‘ HALE  0 .0  U .0  0 .0 

COLLEGE  OF  INSURANCE  '•  ’ . 


NT'  TOTAL  0 .0 

4 

4>8 

6 

7.2 

NT  FEHALE  0 .0 

0 

.0 

. 0 

.0 

NT  HALE  0 .0 

4 

5.4.  ‘ 

6 

8.1 

COLLEGE  OF  NEW  ROCHELLE 
NT  TOTAL  1 .1 

tl 

* * 

2.2 

0 

.0' 

NT  FEHALE  ■ 1 .-1 

18 

2,1 

0 

.0 

NT,-,  HALE  • 0 .0 

3j 

fZ.b  ' 

0* 

.0 

COLLEGE  OF  SAINT  ROSE 
NT  TOTAL  0 '.0 

• 2 

.4  . 

0 

.0 

NT  FEHALE  0 .0 

' 2 

.5 

0 

..0 

NT  HALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

C0LJH81A  U HAIN  DIVISION 
NT  TOTAL  12  .2 

\ 1 

344 

4.8 . 

2$6 

4.0 

NT  FEHALt  o .'2 

181  * 

5.9 

93 

3.0 

NT  HALE'  6 .1 

163 

4.0 

.193 

4.7 

COLUMBIA.  U TCHRS  COLLEGE 

, * 

NT  TOTAL  i 7 .2* 

. ^501 

ii,i 

. 65 

1.4 

NT  FEHALE  >3.1 

371 

11.9' 

48 

1.5 

NT  HALE  4 .3 

130 

9.3 

L7 

1.2 

COOPER  ONION 

NT  TOTAL  , ’ 0 .0 

2 

6.9 

3 

10.3 

NT  FEHALE  0 .0 

NT,  HALE  0 /0 

1 

30.0 

0 

.0 

u 

3.7 

. 3 

11.1 

CORNEL  U ENOOhED  COLLEGES 
NT  TOTAL  12  .5 

68 

2.8 

47 

1.9 

NT  FEHALE  1.  *2 

’ 19 

4.0 

13 

2.7 

NT  HALE  , , 11  .6 

CORNELL  U HEDI41  CENTER 
NT  TOTAL  • ' 0 .0 

49 

2.5  t 

34 

1.7 

i 

0 

.0 

' 2 

1.8 

NT  FINALE  0 .0 

0 

.0 

1 

1.9 

NT  HALE  • 0 .0 

0 

.0 

1 

1.7 

0 

ERIC, 


N BT  RACE*  ETHNICITT  AND  SEX:  - 


TOTAL  UNITE  • * NON-RESIDENT 

HISPANIC  MINORITY  • NON-HIS PANIC  . ■ 'ALIEN  *- , TOTAL, 


NUMBER 

. 8 NUMBER 

I NUMBER  • 

t NUMBER  t 

number 

J 

Sr.;-  ..  , 

k 

\ 


56 

2.9 

238 

12.5 

1*646 

86.5 

l(r 

.9 

1,902  , 

39 

2.8 

148 

10.8 

V 1*216 

88.7 

, 7 

.5 

1,371 

17 

3.2 

90 

16.9 

430 

81.0 

II 

2.1  ' 

531 

1 

< 

.4 

3 

l.l 

. 197 

73.8 

• 67 

25.1 

267 

0 

.0 

0 

.0 

18 

90.0 

.2 

10.0 

20 

••  1 

.4 

3 

1.2 

179 , 

; 72.5 

65 

26.3 

* 247 

1 

2.2 

2 

4.4 

42 

93.3 

1 

2.2 

M5 

1 

11.1 

2 

22.2 

7 

77.8 

0 

.0  • 

9 

0 

.0 

0 

.0 

35 

97.2 

1 

2.8 

36 

0 " 

.0 

. 1 

1.4 

68 

9V8.6 

'0 

.0 

69 

0 

.0 

1 

3.6 

27 

■96.4 

» 0 

.0 

'28 

0 

.0 

0 

.0 

41 

100.0 

, 0 

.0 

41 

5 

6.0 

15 

18.1 

54 

65.1 

14 

16.9 

83 

0 

.0 

0 

-.0 

7 

77.8 

2 

22.2 

9 

5 

6.8 

v * 

15 

20.3 

47 

63.5 

12 

16.2 

74 

l 

.1 

23 

2.4 

938 

97.5 

1 

.1  ■ 

962 

l 

.1 

20 

2.4 

824 

97.5 

1 

.1 

845  ■ 

0 

.0 

3 

2.6 

114 

97.4 

O' 

.0 

117 

0 

.0 

2 

.4 

468 

99.4 

1 

.2 

471 
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2 

8.0 

25 

ERLC 


h 1 LL AHETTt  UMVtUSIlY 

UK  TOTAL 

i 

2.3 

1 .8  1 

.8 

UR  FEMALE 

2 

9.5 

• 0 .0  o 

.0 

uR  KALE 

1 

1.0 . 

1 1.0  1 

hO 

UK  EGON 

TUT  AL  1 

20  INSTITUTIONS) 

OK  TOTAL  . 

BB 

^9 

91  .9  115 

1.2 

UR  FEMALE  ' ' 

.9 

35  .9  33 

l.i 

UK  NALL 

.9 

56  1.0  60 

1.1 

PENNSYLYANlA 
ALLEGHENY  COLLEGE,  ' 


PA  TOTAL  0 , 

.0 

2 

o.5 

0 

.0 

PA  FEMALE  , 0 

i(J 

l 

5.0 

0 

.0 

PA  MALE  0 

.0 

1 

9.1 

0 

.0 

btAVEK  COLLEGE 
PA  TOTAL  ‘ 1 

.1 

106 

13.3 

2 

• 

.3 

PA  FEMALE  1 

.2 

63 

13.3  ‘ > 

1 

.2 

PA  MALE  0 . 

.0 

it 

13.3 

1 

• 6 

bluonsburg  state  COLLEGE 
PA  TOTAL  1 ‘ .1 

i 

.A 

0 

.0 

PA  FEMALE  1 

.2 

2 

.5 

0 

.0 

PA  MALE  0 

.0 

. 1 

.4 

0 

-.0 

bRYN  MAMR  COLLEGE  > 
PA  TOTAL  l 

.3 

A3 

6.9 

5 

.8 

PA  FEMALE  0 

.0 

27 

6.1 

5 

1.1 

PA  MALE  2 

bucknell  uni  vers  i ty 
H TOTAL  0 ' . 

‘•I. 

16 

0 

.0 

.0 

l 

1.0 

1 

1.0 

.0 

1.6 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 ' 

1 

PA  MALE  0 

.0 

l 

1.6 

CALIFORNIA  STATE  COLLEGE 
PA  TOTAL  ■ 1 •! 

IB 

2.4 

4 

.5 

PA  FEMALE,  1 

.2  ’ 

12 

2.7 

0 

.0 

1.4 

PA  MALE'  0 

.0 

6 

2.0 

4 

CARNEG1E-MELL0N  U 
PA  - TpTAL  6 

.5  . 

37 

2.8 

34 

2.6 

1.7 

PA  FEMALE  2 

.9 

8 

3.4 

4 

PA  MALE  * 

.A 

29 

2.6 

30 

2.7 

LHEfNEV  STATE  COLLEGE 
PA  TOTAL  ' ' 0 

.0 

18L 

70.4 

0 

.0 

PA  FEMALE  ■ 0 

.0 

ty 

63.9 

i 

0 

.0 

PA  MALE  0 

.0 

Ilf' 

74.8 

0 

.0 

CLARION  STATE  C MAIN  CAM 
PA  TOTAL  0 .0 

0 

■ .0 

’2 

.5 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0  ■ 

l 

,4  5 

PA  MALE  0 

.0 

0 

.0 

l 

•6 

DICKINSON  SCHOOL  OF  LAN 
PA  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

. .0 

P*  MALE  < 0 

.0 

0 

.0 

0 

#0 

DREXEL  UNIVERSITY 
PA  TOTAL  0 

.0 

39 

2.2 

J* 

4.2 

PA  FEMALE  0 

.0 

, 22 

4.L 

ai 

2.1 

PA  MALE  0 

.0' 

17 

1.3 

64 

5.1 

The  DRQPSIE  UNIVERSITY 

pa  total  o 

.o' 

1 

2.0 

3 

6.1 

PA  FEMALE  o 

.0 

0 

.0 

0*4 

.0 

PA  MALE  o 

.0 

1 

2.1 

3 

6-4 

o • 

ERIC 

v.'j 


5 

4.1 

113 

9A.3 

2 

1.6 

122 

2 

9.5 

18 

85.7 

1 

4.8 

21 

3 

3.0 

97 

96.0 

1 

1.0 

101, 

372 

3.8 

8.268 

85.5 

1,033 

10.7 

9.673 

145 

3.6 

3.661 

9012 

254 

6.2 

4,080 

227 

4.1 

4,587 

82.0 

779 

13.9 

5,593 

.0 

2 

6.5 

29 

93.5  . 

0, 

.0 

' 31 

.0 

1 

3,0' 

19 

9.5.0 

0 

.0 

, 20 

.0 

1 

9.1 

10 

90.9 

/"  n 

.0 

11 

.4 

112 

14.2 

676 

85.8 

'A  9 

.0 

788 

,3 

89 

14.1 

541 

. 85.9 

.0 

630 

.6 

23 

14.6 

) 

us 

85.4 

. 

v. 

.0 

138 

.1 

5 

.7 

690 

98.9 

3 

.4 

698 

.1  5 .7  690  9B.9  i .4  o*o 

^2  4 .9  >24  99.1  0 .<^  *28 

.0  1 .4  716  98.5  3.  1.1  270 


1.6 

60 

9.6 

535 

86.0 

27 

4.3 

622 

1.1 

37 

8.3  . 

387 

67.2 

20 

4.5 

2.8 

23 

12.9 

148 

83.1 

• 7 

3.9 

• 178 

.0 

2 

2.0 

92 

92.9 

5 

5.1 

99 

.0 

0 

.0 

36 

94.7 

2 

5.3 

38 

.0 

2 

3.3 

36 

91.8 

3 

•4.9 

61 

.0 

23 

3.1 

722 

96.9 

0 

.0 

745 

.0 

13 

2.9 

436 

97.1 

0 

.0 

449 

.0 

10 

3.4 

286 

96.6 

0 

•P 

296 

.6 

85 

6.4 

1,083 

81.6 

160 

12.0 

1,328 

.9 

16 

<6*9 

205 

88.4 

11 

4.7 

232 

.5 

69 

6.3 

878 

80.1  , 

149, 

. 13.6 

1,096 

* 

.0 

186 

70.4 

79 

29.6 

0 

.0  ■ 

, 267 

.0 

69 

63.9 

39 

36.1 

0 

.0 

108 

.0 

119 

74.8 

40 

25.2  * 

0 

.0 

159 

.0 

2 

.5 

365 

96.3 

12 

3.2 

379 

.0 

1 

.5 

2« 

9*7.6 

4 

1.9 

212 

.0 

1 

.6 

158 

94.6 

8 

4.8 

Iff 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

1 

1 

100.0 

^0.0 

1 

1 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

: 

0 

.2 

117 

6.5 

1,630 

90.6 

' 53 

*2.9 

1,800 

,.o 

33 

6.r 

469 

91.4 

13 

2.4 

535 

..2 

84 

6.6’ 

1,141 

90.2, 

40 

3.2  • 

1,265 

2.0 

'5 

10.2 

37 

75.5 

7 

•14.3 

49 

• P 

0 

.0 

1 

50.0 

1 

50.0? 

2 

2.1 

■5 

10.6 

36 

•76.6 

6 

12.8’ 

47 

0 

0 

0 

78 

20 

38 

0 

0 

0 

3 

2 

1 

1 

l 

0 

10 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

2 

b 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0- 

3 • 

1 

0 

1 

287 
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TABLE  i - TOTAL  uRAOUAT { CNKOLLNEMT  IN  INSTITUTIONS  Of  NICHED  EDUCATION  BY  RACE*  ETHNICITY  AND  SERI 

institution,  state  and  nation,  m 


AMERICAN  l NOUN  ttLACN  ASIAN  OB 
AlASAAN  NATIVE  NON-MlSPANlC  PACIFIC  ISLANOEB  HISPANIC 


TOTAL  . NHlTE  NON-RESIDENT 
MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

l 

number 

t X 

NUMBER 

l 

NUMBER 

PENNSYLVANIA 

CONTI  NUEO 

UUUUESNE  UNIVERSITY 

i 

PA  TOTAL  0 

.0 

153 

7.7 

32 

1.6 

28 

PA  FEMALE  0 

.0 

7B 

8.4 

16 

1.7 

16 

PA  MALE  0 

.0 

75 

7.0 

16 

1.5 

12 

EASTERN  BAPTIST  ThEOL  SEN 

PA  TOTAL  0 

.0 

3 

4.7 

0 

.0 

0 

PA  FERAE  0 

.0 

U 

.0 

0 

.0 

0 

PA  HALE  0 

.0 

3 

4.8 

0 

.0 

0 

EAShJfllUUDSbG  ST  COLLEGE 

PA  ;TTML  V 

.0 

1 

.4 

0 

.0 

0 

PA  FENlE  0 

«G 

0 

.0 

0 

.0 

v0 

pa  Hie  o 

.0 

1 

.8 

0 

.0 

0 

EDlNttORO  state  college 

Pa  total  1 

.1 

15 

1.8 

2 

• i. 

0 

PA  FEMALE  1 

.2 

V 

1.8 

1 

• i 

0 

PA  MALE  U 

.0 

6 

1.9 

1 

.3 

0 

FAITH  THEOLOGICAL  SEN 

PA  TOTAL  U 

.0 

D 

.0 

2 

14.3 

0 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PA  male  U 

.0 

0 

.0 

2 

14.3 

0 

u ANN  UN  COLLEGE 

PA  TOTAL  U 

.0 

1 

.2 

3 

.5 

0 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PA  MALE  0 

.0 

1 

.2' 

3 

, .6 

0 

URATE  COLLEGE 

PA  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

/ 0 

.0 

0 

PA  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

HAHNEMANN  NEOL  C ANO  HOSP 

1 

PA  TOTAL  0 

.0 

10 

4.1 

1 

.4 

l 

PA  FEMALE  0 

.0 

0 

4.2 

0 

.0 

0 

PA  MALE  g 

.0 

A 

3.9 

1 

1.0 

1 

INDIANA  U OF  PA  MATIN  CAM 

PA  TOTAL  ' 0 

.0 

2 

.2 

3 

.3 

0 

PA  FEMALE  ' u ' 

.0 

1 

.2 

1 

.2 

0 

PA  MALE  0 

.0 

1 

.2 

* 2 

.4 

0 

auTZTOmN  STATE  COLLEGE 

* 

\ 

PA  TOTAL  0 

.0 

10 

1.5 

0 

.0 

0 

PA  FEMALE  0 

.0 

5 

1.3 

0 

.0 

0 

PA  MALE  u 

.0 

5 

1.8' 

0 

.0 

0 

LANCASTER  THEOLOGICAL  SEN 

PA  TOTAL ' 0 

.0 

4 

3.3 

0 

;0 

0 

PA  FEMALE  u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

PA  MALE  J 

.0 

A 

3.7 

0 

. .0 

0 

LA  SALLE  COLLEGE 

PA  TOTAL.  -0 

.0 

18 

5.4 

0 

.0 

1 

PA  FEMALE  X 0 

.0 

T 

i0.3 

0 

.0 

0 

PA  MALE  U 

.0 

11 

4.1 

0 

.0 

1 

8 

NUMBER 

t 

NUMBER 

\ 

l 

NUMBER 

( 

• 

NUMBER 

’ l 

1.4  ' 

21) 

10.7 

( 

1,724 

86.2 

62 

3.1 

t 

1*999 

1.7 

no 

11.8 

1 98 

85.4 

26 

*.8 

934 

1.1 

103 

9.7 

1 

926 

86.9 

36 

1.4 

1,065 

.0 

.0 

3" 

0 

57  89.1 
1 100.0 

6.3 

o \ .0 

64 

l 

.0 

3 

4.8 

56 

88.9' 

l 

>6.3 

63 

f 

.0 

1 

.4 

256 

99.6 

0 

.0 

257 

.0 

0 

.0 

130  100.0 

0 

.0 

130 

.0 

1 

.8 

126 

A 

99.2 

0 

.0 

127 

.0 

lpv  2.2 

786 

96.7 

9 

1.1 

813 

.0 

1 

2.2 

486 

'96.8 

5 

1.0 

. . )m 

VO  , 

t 

2.3 

300 

96.5 

4 

1.3 

311 

1 

.0 

2 

14.3 

• 2 

14.3 

10 

71.4 

14 

.0 

0 

•0*, 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

14.3  V 

2 

14.3 

10 

71.4 

14 

.0 

4 

.6 

637 

96.7 

16 

2.7 

659 

.0 

0 

.0 

155 

99.4 

1 

.6 

156 

.0 

4 

.8 

482 

95^9 

17 

3.4 

503 

* 

V 

.0 

0 

.0 

1 

.vw.  0 

0 

.0 

7 

.■o 

0 

.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

.0 

0 

.0 

4 

100.0 

0 

•°\ 

4 

.4 

12 

4.9 

232 

94.3 

1 

* ' 2 

.8 

246 

.0 

6 

4.2 

137 

95.1 

1 

* 

.7 

144 

1.0 

6 

5.9 

95 

93.1 

1 

1.0 

/\  102 

.0 

5 

.5 

1,061' 

98.3 

13 

1.2 

11079 

.0 

2 

.3  , 

593 

99.2 

. 3 

.5 

598 

.0 

3 

.6 

468 

97.3 

10 

2.1 

481 

.0 

10 

1.5 

662 

98.5 

0 

' .0 

672 

.0 

5t 

1.3 

390 

98.7 

. 0 

.0 

395 

.0 

5 

1.8 

272 

A 

98.2 

04 

.0 

277 

.0 

4 

3.3 

• 116 

96.7 

0 

.0 

120 

.0 

0 

.0 

13, 

100.0 

0 

.0 

13 

.0 

4 

3.7 

103. 

96.3 

0 

.0 

107  - 

.3 

19 

5.7 

317 

94.3 

0' 

.0 

336 

.0 

7 

10.3 

61 

89.7 

0 

.0 

68 

.4 

12 

4.5 

256 

•95.5 

0 

.0 

268 

ERIC 


\ 


itxiy*  omivusity 


PA  107*1  1 ,1 

6 

.3 

2 

.1 

M PlMALl  0 .0  ' 

l 

.2' 

I 

.2 

pa  male  i .i 

5 

• A 

l 

.1 

LjTM  fHEltt,  SEN  GtTTYMOHG 

h iotal  • o .o 

- 0 

■ .0 

0 

• .0 

pa  female  o .o  , 

0 

.0 

0 

.0 

n MALE  u .0 

u 

.0 

0 

.0 

CUT HfcRAN  THtUL  SEN  PHlLA 

pa  total  o .o 

1 

1.1' 

0 

.0 

PA  FEMALE  ’ 0 .0 

% 

.0 

0 

.0 

PA  HALE  * 0 .0 

1 

2.3 

' 0 

.0 

NAMSFIELU  STATE  COLLEGE 

* 

' 

PA  TOTAL  .1)  .0. 

0 

.0 

0 

.0 

PA' FEMALE  . 0 .0 

0 

.0 

0. 

.0 

PA  MALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

mart-  immaculate  seminary 

/ 

> PA  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  FEMALE  U .0 

0 

.0 

, 0 

.0 

PA  MALE  0 .0  t 

0 

.0 

0 

.0 

MARYMUOO  CJUEGE 

PA  TOTAL  ''  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  FEMALE  0 .0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

PA  MALE  ’ 0 ..0 

0 

.0 

0 

.0 

THE  MEDl  COLLEGE  OF  PA 

PA  TOTAL'.  0 -.0 

0 

.0 

1 

1.3 

PA  FEMALE  , 1 ‘.0 

0 

' .0 

l 

2.) 

PA  MALE  U .0 

0 

.0 

0 

.0 

MI LLERSVILLE  ST  college  • 

PA  TOTAL  0 .0 

7 

.7 

1 

.1 

PA  FEMALE  0 .0 

3 

.5 

0 

.0 

PA  MALE  U .0 

A 

.9 

1 

.2 

' PA  STATE  0 MAIM  CAMPOS' 

V 

PA  TOTAL  20  .A 

103 

2.1 

1}  - 

.3 

PA  FEMALE  > A 

■ *2 

2.V 

7 • 

.5 

.PA  MALE  IS'  .A 

61 

1.8 

8 

.2 

PA  ST  u bEHAENO  COLLEGE 

PA  TOTAL  0 .0. 

0 

.0 

0 

.0 

PA  FEMALE  0 .0 

0 

•G  . 

0 

.0 

PA  MALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  STATE  0 CAPITOL  CAMPOS 

, 

PA  TOTAL  0 .0 

. 17 

3.0 

1 

.2 

PA  FEMALE  .■  u .0 

9 

A.  1 

0 

.0 

PA  MALE  0 .0 

8 

2.2 

1 

•} 

PA  SUTE  0 FAYETTE  CAMPOS 

PA  TOTAL  u .0 

‘•0 

.0 

* 0 

.0 

PA  FEMALE  0 ' .0 

0 

.0 

0 

.0 

.PA  MALE  0 .0 

■ 0 

.0 

0 

.0 

PA,  ST  0 HERSHEY  NEOL  CTk 

PA  TwTAL  0 .0 

‘2 

2.A 

. 1 

1.2 

PA  FEMALE  0 .0  . 

1 

3.6  ' 

1. 

3.6 

PA  MALE  0 . .Q 

1 

1.9 

, 0 

.0 

PA  ST  0 UNO  PRSA  GfiAO  CTR 

t 

. 

PA  TOTAL  0 .0 

, 3 

1.6 

1 

.5 

PA  FEMALE  0 .0 

1 

3.2 

0 

.0 

PA  MALE  0 .0 

2' 

1.3 

1 

.6 

PHlLA  CULLtGk  OF  ART 

pa  Total  o .0 

0 

.0 

0 

.0 

PA  FEMALE  u .0 

G 

.0 

0 

.0 

'“q  male  0 .0 

0. 

.0 

0 

.0 

ERLC 

* 

.A 

17 

.9 

1.853  93.A 

llA 

3.7 

h98A 

l.l 

9 

l.A 

629  9*. 5 

1A 

2.1 

• 632 

' 8 

.6 

1.22A  91.9 

100 

7.5 

1,332 

.0  . 

• 0 

.0 

Si  100.0 

■ 0 

.0 

A2 

.0 

0 

.0 

12  100.0 

0 

.0 

12 

.0 

0 

.0 

30  100.0 

0 

.0 

30 

.0 

1 

1.8 

>A  9A.7 

2 

3.5 

57 

.0 

0 

.0  . 

12  92.3 

l 

7.7 

13 

.0 

1 

2.3 

A2  95.5 

l 

2.3 

AA 

.0 

0 

.0 

255  100.0 

0 

.0 

233 

.0 

0 

.0 

156  100.0 

0 

.0 

156 

' .0 

0 

.0 

99  100.0 

0 

.0 

99 

5.3 

l 

5.3 

18  9A.7 

0 

.0 

19 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

l 

5.6 

l 

5.6 

17  9A.A 

0 

.0 

18 

.0 

0 

.0 

1.076  98.2 

20 

1.8 

1,096 

.0  ' 

0 

.0 

71A  99.9 

1 

.1 

715 

.0  ' 

0 

,0 

362  93.0 

19 

5.0 

381 

2.6 

3 

3.9 

72 ' 9A.7 

• 1 

1.3 

76 

5.0 

3 

7.5 

37  92.5 

0 

.0 

' 36 

. .0 

0 

.0 

35  97.2 

* 1 

2.8 

A 

9 

.8 

1.051  98.9 

3 

.3 

1,063' 

.0 

3 

.5 

625  99.5 

0 

.0 

628 

V -1 

6 

l.A 

A26  97.9 

3 

.7 

A35 

.6 

165 

#3.A 

3.952  82. A 

680 

' 14.2 

A, 797 

.8 

. 65 

A. 6 

1.219  85. A 

1AA 

10.1 

1,A28 

* .5 

100 

3.0 

2.733  81.1 

536 

15.9 

3,369 

.0 

0 ■ 

.0 

16.  9A.1 

1 

5.9 

17 

.0 

0 

.0 

1 100.0 

0 

.0 

1 

•.0 

0 

.0 

15  93.8 

1 

6.3 

16 

.0 

is 

3.1 

536  93.1 

22 

3.8 

576 

.0 

9 

A.l 

210  95.9 

0 

.0 

219 

.0 

9* 

2.5 

326  91.3 

22 

6.2 

357 

.0 

* 

0 

.0 

1 100.0 

0 

« 

.0 

■ 1 

.0 

0 

.0 

0 • .0  > 

' 0 

.0 

0 

. .O' 

.0' 

.0 

- 1 100.0 
A 

0 

*;o 

1 

1.2 

A 

A. 9 

68  82.9 

10. 

12.2 

82 

3.6 

3 

10.7 

23  82.1 

2 

7.1 

21 

.0 

l 

1.9 

A5  83.3 

8 

ia.8 

5A 

.0 

A 

2.2 

171  92. A 

10 

5.A 

. 185 

.0 

1 

3.2 

30  96.8 

0 

.0 

31 

.’0  . 

3 

1.9 

1A1  91.6 

- 10 

6.5 

15* 

.0 

0 

'".0 

9 100.0 

4 

0 ' 

■Jh 

9 

.0 

0 

.0 

7 100.0 

0 

.0 

7 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

1 

> * 

" \ 

6 

7 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

' 0 

0 

l 

0 

l 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

27 

11 

16 

0 

0 

0 

0 
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0 

. 0 

c 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

m 
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~ Wit  GMEKMH  ENfctHLNtN?  Ht  MUM  TONS  »tcnf*  fTOtAfte*  tT  RAtf,  ftHNtUtT  *«u  >rii 
I INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  IVH 


AMERICAN  1 NO  IAN 

HALM 

ASIAN  DR 

TOTAL 

»m|T» 

NON-RESIDENT 

alasaan  native 

NUN ‘HISPANIC  PACIFIC 

ISLANOER 

HISPANIC 

minority 

NON-hISPANIC 

ALIEN 

t 

TOTAL 

J 

N UNDER 

l 

N UNDER 

A 

.NUMBER 

I 

NUMBER 

l 

NUMBER  t 

NUMBER  1 

number 

1 

NUMBER 

HENNSUVANIA 

CONTINUED 

i ' f 

• 

PNlLA  L PtR/OMHINo  AKlS 

» 1 < 

HA  10? At 

0 

.0 

l 

0 

.0 

1 

9.1 

2 IB. 2 

9 hi. a 

0 

.0 

11 

HA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.U 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

HA  NAU 

u 

.0 

l 

20.  U 

0 

.0 

l 

2 0.0 

2 40. u 

3 60.0 

0 

.0 

t 

5 

PNlLA  LULL. tUt  PH AH  A SCI 

HA  IUTAL 

u 

• 0 

. u 

.U 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

35  76.1 

11 

23.9 

46 

HA  FEMALE 

0, 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

HA  HALE 

0 

• 0 

0 

• u 

0 

.0 

SC 

.0 

0'  .0 

29  72.5 

11 

27.5 

40 

HHLLA  L TEXTILE*  AND  iCJ 

* 

PA  TOTAL 

0 

.0 

1 

l.v 

0 

.0 

0 

.0 

I 1.9 

47  81.7 

5 

9.4 

53 

HA  FEMALE 

0 

.u 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

HA  MLL 

u 

• u 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

.0 

1 2.1 

4l  87.2 

5 

10.6 

47 

PIHilUNWI  [MtUL  SfHINAHr 

Pa  TOTAL 

0 

.0 

u 

9.  T 

0 

.0 

0 

.0 

12  9.7 

107  86.3 

5 

4.0 

124 

HA  FEMALE 

u 

• 0 

5 

20. D 

0 

.0 

0 

.0 

5 20.8 

17  70.8 

2 

8.3 

24 

HA  HALL 

u 

•u 

7 

7.0 

0 

.0 

0 

.0 

7 7.0 

< 90  90.0 

3 

3.0 

100 

SNI  CHAKlbS  oURAOMtu  SfcH 

HA  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

179  100.0 

0 

.0 

lfo 

PA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

23  100.0 

0 

.0 

23 

HA  » Alt 

0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

156  100.0 

0 

.0 

156 

SAINT  FRANCIS  college 

HA  TOTAL 

0 

.0 

s 

2.7 

l 

.5 

1 

.5 

7 J.8 

172  93.0 

6 

3.2 

185 

PA  FEMALE 

0 

.0 

2 

7.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 7.4 

24  88.9 

l 

3.7 

27 

HA  MLL 

9 

.u 

J 

1.9 

1 

.6 

1 

.8 

5 3.2 

148  93.7 

5 

3.2 

158 

SAINT  JOSEPH'S  CUL&tGE 

, 

PA  total 

i 

.2 

2) 

5.0 

1 

.2 

3 

.7 

’ 28.  D.l 

416  91.2 

12 

2.6 

456 

PA  FEMU 

l 

.7 

1? 

U.5 

0 

.0 

1 

.7 

'l9  12.8 

129  . 87.2 

0 

.0 

148 

HA  MALE 

0 

.0 

6 

1.9 

l 

.3 

2 

.6 

9 2.9 

287  93.2 

12 

3.9 

308 

SHIPPENSOURO  ST  COLLEGE 

A 

HA  TOTAL 

U 

.0 

8 

0 

.0 

3 

.2 

11  .9 

1.246  98.3 

10 

.6 

1.267 

PA  FEMALE 

0 , 

,.o 

3 

.5 

0 

.0 

1 

.2 

4 .6 

631  99.2 

1 

.2 

636 

PA  MALE 

u 

.0- 

5 

.8 

0 

.0 

2 

.3 

7 1.1 

615  97.5 

9 

1.4 

631 

slippery  ruu  si  college 

HA  TOTAL 

0 

.0  ' 

2 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

2 .4 

546  98.2 

8 

1.4 

556 

PA  FEMALE 

u 

.0 

l 

.J 

0 

.0 

0 

.0 

1 .3 

352  99.2 

2 

.6 

355 

PA  ' MALE 

u 

.0 

1 

.5 

0 

.0 

0 

.0 

1 .5 

194  96.5 

6 

3.0 

201 

SmARTHHORE  COLLEGE 

PA  total 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

C .0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

PA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

3 100.0 

0 ‘ 

.0 

3 

PA  HALE 

0 . 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

TALMUD  TESHIYA  JP  PHIL  A 

PA  total 

0 

.0 

0 

.0 

' ' 0 

.0' 

0 

.0 

0 .0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

PA  FEMALE  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

PA  MALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

3 IOO.C 

0 

.0 

3 

TcMPLE  university 

PA  TOTAL 

it 

.J 

SAD 

9.1 

39 

.6 

77 

1.3 

682  11.3 

5.369  88.7 

2 

.0 

6,053  5 

PA  FEMALE 

1 

.0 

360 

13.2 

14 

.5 

38 

1.4 

413  15.1 

2.320  84.9 

0 

.0 

2.733 

PA  MALE 

IT 

.s 

ID# 

l*> 

5.7 

25 

.8 

39 

1.2 

269  8.1 

3.049  91.8 

2 

.1 

3.320 

* 


o 
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Ihuma^  jim  uNinnilli 
pa  toui  o 

.0 

1 

1.1 

t 

4 

Ml 

0 

.0 

1 

m; 

VO 

r-.i 

1 

1.1 

99 

PA  penau  0 

• u 

0 

.0 

l 

M4 

0 

.0 

l 

2*4 

IV 

» 

Ml 

9| 

pa  MAit  o 

.0 

l 

l.v 

l 

l.v 

c 

.0 

7 

Ml 

M 

'll..- 

0 

.0 

91 

V UP  PENNSYLVANIA 

pa  lufAi  a 

’.l 

1*7 

Ml 

if 

M) 

40 

.6 

.’VI 

4.4 

f p • 14 

*1.5 

in 

1M 

6.960 

m penau  i 

.1 

1? 

Ub 

u 

M 1 

11 

.i 

IV 

4*  4 

MM) 

ii.i 

14V 

4.V 

2.9 11 

PA  NAll  4 

.1 

10 

« .0 

fj 

Ml 

;v 

*r 

1 66 

4.1 

Ml.v 

//.« 

72  7 

11.1 

9.01) 

V Jt  PlMSfc  MAIN  CANPji 
PA  ?UlAl  )>  .9 

Ml 

a’.  6 

10 

.V 

if 

1.0 

411 

4.V 

8.084 

»1.6 

M’4 

M 7 

8.841 

PA  PtNAU  11 

.4 

U'O 

J.U 

10 

. f 

4V 

i.; 

ill 

,i.) 

M 7f2 

9).  3 

•V 

2.2 

9.098 

n naie  i; 

.4 

Ml 

;.) 

fo 

1.0 

16 

.i 

7 14 

4.4 

4.  M2 

90*4 

737 

no 

9.111 

wniveasiiy  op  suaniun 
pa  ruui  o 

.J 

1 

m 

0 

.0 

c 

.0 

1 

1 L 

i,0;; 

' 91,1 

77 

Ml 

1,049 

pa  penau  o 

.0 

< 0 

.0 

# 0 

0 

• 0 

0 

.0 

416 

99.1 

1 

p 

* * 

411 

PA  MALI  0 

«u 

l 

.4 

0 

0 

.0 

1 

• 2 

606 

96.1 

71 

).) 

428 

Vl LLAHUVA  UNlVtKilfr 

pa  tuial  * 

.A 

37 

Mu 

i 

10 

v .i 

i6 

i.l 

1,744 

99, A 

2V 

1.6 

1,129 

pa  PENAlE  i 

J 

4) 

7.i 

j 

.1 

7 

*8 

if 

1.1 

' 87) 

99.6 

4 

.4 

911 

PA  NAU  , l 

.4 

14 

1.) 

; 

.4 

3 

.J 

71 

7*  i 

871 

99.1 

74 

7.6 

. 911 

.AShJNMuN  JEPP  lOllEOt  ' 
PA'  TuTAt.  0 .0 

0 

.0 

c 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

2) 

109.0 

0 

.0 

11 

PA  PENAlE  9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

14 

100.0 

• 0 

.0 

14 

PA  NAU  0 

.J 

■ a 

.0 

0 

.0 

c 

.0 

0 

.0 

9 100.0 

0 

.0 

9 

•til  CtfiTEA  JT  EJlituI 
PA  TOTAL  u 

[ 

.u 

4) 

Mi 

2 

.1 

4 

1 

. 4 

4V 

7.1 

i . a ia 

91.2 

0 

.0 

1,129 

PA  F (PAAi  t 0 

.0 

<V 

MV 

7 

3 

.1 

14 

3.4 

96.6 

0 

.0 

911 

PA  NAIE  9 

.0 

is 

MV 

0 

.0 

l 

.1 

If 

7.0 

12) 

91. C 

0 

.0 

1)1 

•cSTNINSfEA  C Oil  191 
PA  TOTAL  U 

.u 

V 

U 

0 

.0 

c 

.0 

5 

3*7 

273 

96.8 

0 

*0 

284 

PA  PENAlt  9 

.0 

6 

4*4 

0 

*0 

0 

.0 

0 

sts 

129 

99.6 

0 

*0  1 

1)9 

PA  NAIE  0 

.0 

J 

MO 

0 

.0 

0 

• 0 

J 

;.u 

196 

98. C 

0 

.0 

199 

•EilNINJIEA  TmEUI  SEP 
PA  TOTAL  1 

.7 

1 

J 

1 

.7 

1 

.7 

4 

2.7 

■111 

18.0 

2V 

IV.) 

190 

PA  PENAlE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

«0 

0 

.0 

16 

81.2 

) 

If. 8 

19 

PA  NAU  1 

.8 

1 

<8 

l 

.8 

1 

*8 

4 

Ml 

101 

11.1 

24 

1 V.8 

1)1 

• lOtNEA  tUUEOE 
PA  TOTAL  0 

.0 

79 

i.J 

2 

.4 

0 

.0 

j; 

i.7 

316 

96.) 

0 

.0 

341 

PA  PEA  Alt  9 

.0 

> 

6*  If 

0, 

.0 

0 

.0 

* 

8.8 

52 

91.2 

0 

.0 

97 

PA  PULL  9 

.0 

74 

4i  V 

i 

*4 

c 

.0 

76 

M 1 

, 969 

99.1 

0 

.0 

990 

hIUES  C0UE9E 
PA  TOTAL  9 

.0 

i 

l.J 

l 

*4 

u 

. ) 

4 

1.7 

2)6 

98. T 

0 

.0 

240 

PA  PENAlE  0 

.0 

Mi 

0 

.0 

0 

• Lr 

2 

2.i 

re 

91.9 

0 

.0 

80 

PA  MALE  9 

• 0 

i 

• 6 

1 

.6 

c 

* 0 

2 

1.3 

98.8 

0 

.0 

160 

PENNSYLVANIA  tjTAl  I 

PA  TOTAL  9t  .1 

t>2  institutions » 
1.916  3.6  no 

3;i 

.6 

M745 

i.l 

*,.uc 

90.0 

2,411 

l.v 

93,906 

PA  PE  AAU  33 

.2 

' 1,0.9 

4.3 

132 

.4 

1S7 

♦ 7 

M» 

i.v 

21.20) 

91.8 

424 

2.3 

2), IDO 

PA  NAU  »i 

.2 

at 

2.9 

in 

.V 

164 

.5 

1,372 

4.6 

26, sn 

88.6 

2,067 

6.V 

30,406 

HHQOE  lSlAIO 


tdUkH  OMlVf£RSI  TV 


M 

total 

1 .1 

30 

2.5 

11 

.V 

If 

1.2 

57 

4.1 

948 

78.7 

200 

16.6 

1.205 

91  PEMIE 

1 .2 

M 

3.0 

2 

.4 

11 

2.) 

32 

6.8 

386 

82.) 

51 

10.9 

469 

91 

NALL 

0 .0 

12 

Ml 

9 

1.2 

4 

.5 

25 

3.9 

it! 

76.4 

149 

20.2 

.736 

6* YAM  COLlE&E  OP  80S  AON 

81 

total 

1 .2 

11 

1.7 

2 

.3 

4 

.6 

18 

2.8 

612 

95.5 

ll 

1.7 

641 

61  PENAlE 

0 .u 

0 

.0 

0 

,0  ■ 

2 

2.2 

2 

2.2 

89 

96.7 

1 

l.l 

92 

0 

NAlE 

1 .2 

11 

2.u 

2 

.4 

2 

.4 

16 

2.9 

52) 

95.) 

10 

1.8 

549 
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TABLE  2 - rulAL  graouate  enrollment  [N  institutions  of  higher  education  by  race,  ethnicity  AND  sex:  ' 

INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976 


* / . AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  N 

ALASKAN  NATIVE  . NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  WHITE  NOI^RESIOENT 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


\ 


NUMBER  . t NUMBER  I NUMBER  I NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  X 


IQDE  ISLAND  ' 


Continued 


i ' 


PROVIDENCE  COLLEGE 
Kl>  TOTAL  ' 0 

R1  FEMALE  0 

Ri  MALE.  '0 

RHODE  ISLAND  COLLEGE 
,RI  TOTAL  1 

A l FEMALE  • ' 0 

RI  MALE  I 

XI  SCHOUL  OF  DESIGN 

RI  TOTAL  0 

RI  FEMALE  • 0 

RI  MALE  U 

SALVE  REGINA-NENPORT  l 
XI  TOTAL  . 0 .0 

XI  FEMALE  0 • .0 

XI  MALE  0 ' .0 

U OF  RHUUE  ISLAND 


19.  2.2 
5 3.0 

9 1.9 

• 

39  3.7 

21  3.7 

13,  3.7 

3 2.8 

1 2.6 
2 2.6 


.3 

.0 

.9 

.3 

.2 

.6 


2 1.8 

0 .0 

2 2.8 


.2. 

.0 

.2 

.3 

'.0 

.9 


2 1.8 
1 2.6 
1 1.9 


Ri  TOTAL 
XI  FEMALE 
Ri  MALE 

xhode  island 


.0 

.0 

.1 

TOTAL  l 


0 

0 

U 

15 

.8 

7 


.0 

.0 

.0 

.7 

.9 

.6 


d 


0 


sO 

.0 

.0 


23  1.1 

10  1.1 
13  1.1 


.0 

.0 

.0 

.9 

.3 

.9 


17  2.7 
5 3.0 
12  2.6 

91  9.5 

22  3.9 
19  5.9 

7 6.9 

2 5.3 
5 7.0 

0 .0 
0 .0 
0 .0 

97  2.2 
21  2.3 

26  2.1 


619  97.3 
162  97.0 
952  97.9 

866  99.6 
590  95.6 
326  93.1 

' 100  91.7 
39  89.5 
66  93.0 

58  100.0 
91  100.0 
17  100.0.,/ 

1,959  92.6 
.859,94.7 
1,105  91.0 


.0 

.0 

.0 

.9 

.5 

1.4 


2 1.8 

2 5.3 

0 .'o 


.0 

.0 


110  5.2 

27  3;0 

83  6.8 


7 INSTITUTIONS) 


TOTAL 

NUMBER 


631 

167 

464 

915 

565 

350 

109 

38 

71 

58 

,41 

17 

2,116 

902 

1,219 


RI  TOTAL  4 

.,1 

■ 107 

1.9 

43 

.8 

33 

.6 

187 

3.3 

5,157 

90.9  ‘ 

331 

5.8 

' 5,675 

RI  FEMALE  1 

.0 

53 

2.3 

13 

.6 

17 

.7 

84 

3.7 

2,106 

92.6 

84 

3.7 

2,274 

Ri  MALE  . 3,  , 

.1 

54 

1.6 

30 

.9 

16 

.5 

103 

i.O 

3,051 

89,7 

* 

247 

7.3 

3,401 

SOUTH  CAROLINA 

bOB  JONES  UNIVERSITY 
SC  TOTAL  0 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

,0 

0 

.0 

J 

0 

SC  FEMALE  * 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

SC  MALE  0 

.0 

- 0 

.0 

0 

.0 

■ 0-‘ 

.0 

' 0 

-.0 

. 0 

.0 

0 

.0 

0 

CITADEL  MILITARY  C OF  SC 
SC  TOTAL  0 .0 

126 

14.7 

0 

.0 

0 

.0 

126 

14.7 

730 

85.3 

0 

.0 

856 

SC  FEMALE  u 

.0 

92 

17.4 

0 

.0 

0 

.0 

92 

17.4 

436 

82.6 

0 

.0 

528 

SC  MALE  U 

.0 

34 

10.4 

0 

.0 

0 

.0 

s 34 

196 

10.4 

294 

89.6 

0 

.0 

323 

CLEHSuN  UNIVERSITY 
SC  JOTAL*  • 3 

.1 

184 

7.1 

7 

•3  . 

2 

.1 

7.5 

. 2,324 

89.1  • 

. 88 

3.4 

/ 

2,608  I 

SC  FEMALE  1 

.1 

‘ 117 

9.4 

2 

.2 

0 

. .0 

120 

9.6 

1,116 

89.6  j 

10 

.8 

1,246/ 

SC  MALE  . 2 

.1 

67 

4.9  ' 

5 

.4 

2 

.1 

• , 76 

, 5.6 

1,208 

88.7  j 

78 

5.7 

1,362 

COLLEGE  OF  CHARLESTON 
SC  TOTAL  0 

.0 

13 

6.6 

4 

2.0 

0 

. .0 

17 

8.6 

,181 

91./ 

0 

. .0 

/ _ 

/l98 
V 172 

SC  FEMALE  U 

.0 

10 

5.6 

4 

2.3 

0 

.0 

14 

6.1 

158 

Q 1 Jo  - * 

.0 

.0 

'St^LE  ‘ 0 

,0 

3 

11.5 

. 0 

.0 

0 

• .0 

3 

11.5 

23  i 

%5 

' 0 

.0 

26 

COLUMBIA  BIBLE  COLLEGE 
SC  TOTAL  , 0 

.0 

0 

.0 

Vo 

.0  • 

' 2 

1.6  ‘ 

2 

1.6 

J 

117 

92I1 

8 

6.3 

1 127 

SC  FEMALE  ‘ 0 ' 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

61 

95.3 

3 

4.7 

64 

SC  MALE  - 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

3.2 

2 

3.2 

56 

88.9.  - 

5 

7.9 

63 

' : I 

■ 

- J 


o 

ERIC 


CULUHUA  COLLEGE 

1 , 

' St  TOTAL  0 

.0 

1 

33.3  • 

0 

.0 

SC  FEMALE  . 0- 

, .0 

1 

33.3  ' 

0 

.0 

SC  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

CONVERSE  COLLEGE 

• 

SC  TOTAL  0 

.0 

7 

7.3 

0 

.0 

SC  f-EHAli  0 

.0 

■4 

5.4 

O' 

.0  « 

SC  MALE  0 

.0 

• 3 

13> 

0 

.0 

> FRANCIS  MARION  COLLEGE 

i 

SC  TOTAL  . 0 

• .0 

;100 

26.7 

0 

.0/ 

SC  FEMALE  0 

.0 

63 

26.6 

0 

.0 

, $C  MALE  0 

'K 

15 

27.8  ■' 

0 

.0 

FORMAN  UNIVERSITY 

• 

SC  TOTAL  0 

.0 

25 

7.0 

5 

1.4 

SC  FEMALE  0 

.0 

16 

9.4 

0 

■ .0 

Si Cj  ; MALE  ' 0 

.0 

, 9' 

4.8 

5 

2.7 

Lutheran  theol  sthn  sem 

■ , 

' sc  total  0 

.0 

‘ 4 

12.5 

0 

.0 

sc  female  o 

.0 

l 

16.7 

.0 

.0 

• SC  HALE  , 0 

* .0 

3 

11.5 

0 

.0 

MEDICAL  UNIVERSITY  Of  SC 

SC  TOTAL  0 

.0 

• 1 

.6. 

0 

.0 

sc  Female  o 

.0 

, 1 

2.3 

0 

.0 

SC  ' HALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

sc  state  college 

.sc  total  0 

-.0 

428 

85.3 

0 

.0 

• SC  FEMALE  0 

.0 

278 

86.9 

0 

. .0 

SC  MALE  > 0 

.0 

150 

82.4 

0‘ 

.0 

U -OF  SC  MAIN  CAMPUS 

/ ■ 

\ 

SC  TOTAL  9' 

.1  • 

644 

10.0 

15 

.2 

SC  FEMALE  ' 5 

.2 

420 

12.9 

6 

.2 

SC  HALE  4 

/ *1 

224 

7.0 

9 

.3 

nINTHRQP  COLLEGE 

. SC  total  U 

.0 

, 

9.9 

2 

.3 

*SC  FEMALE  0 

' .0 

41 

9.4 

1 

.2 

. SC  MALE  0 

, .0 

18 

11.3 

1 

.6 

SOUTH  CAROLINA 

TOTAL 

i 14  iNsmimuNSj 

SC  TOTAL  12 

.1 

..1,592 

12.9 

33 

.3 

SC  FEMALE  a 

.1 

1.066 ' 

16.1 

13 

.2 

SC  MALE  6 

.1 

526 

9.3 

20 

.4 

SOUTH  DAKOTA 

- 

augustana  cuuegel 

' 

SO  total  . , o' 

.0 

/ o 

.0 

0 

.0 

SO  FEMALE  , 0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0  • 

SO  KALE  0 

.0, 

0 

•o 

0 

40 

.NORTH  AME8ICAN  0APT  SEM 

SO  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

SO  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

SO  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

NORTHERN  STATE  COLLEGE 

SO , TOTAL  r 

.9 

0 

.0' 

0 

.0 

SO  FEMALE  1 

i.p 

0 

.0 

0 

.0 

SO  MALE  0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

SOjSCH  MINES  ( TECHNOLOGY  ' 

. SO  TOTAL  0 

.0 

•0 

.0 

0 

.0 

SO  FEMALE1  U 

.0 

0 

' .0 

0 

.0 

■SO  HALE  0 

v.o 

0/ 

.0  • 

0 

.0 

ERJCY 

MfllifflmUSBlIljilJ J 


.0 

1 

'33.3f 

’ ,\  2 66.7  1 

V o 

.0 

3 

.0 

I 

.m 

,$y 

...  2 66.7 

, o 

,0 

j 

.0 

0 

0 .0 

t ■ * f 

{F  ; ® 

.0 

0 

.0 

7 

Lv’ 

•<’■89  92.7  ‘ 1 

0 

.0 

, 96 

.0 

4 

/ 5.4 

■ v >n  94  .t  ' 

0 

.0 

lT4 

.0 

3 / 1316  • 

86.4  / 

% ■ 4 * ^ 

0 ‘ 

.0 

»2 

.0 

•V 

26.7 

’ 73.3 

0 

.0 

374 

.0 

85 

26.6' V 

•'.  '235  73.4  - 

0 

.0 

320 

.0 

-15 

27.8 

* sv.':  ‘39  '72.2  " • 

0 

.0 

54 

B 9 

* 

«S  . 

-.3,- 

, 31 

817. 

i.  4*325  ’9,1.3 

0 

.0 

356 

'.0:' 

.16 

rW  ' 

. . 154  590.6 

0 

.0 

170 

.5 

•>  ft  *?>  ' 

0 

.0 

186, 

\ 

r\/r\  ■ '/■ 

.9 

4 

12.5  a 

V$S.  83.3 

• 0 

.0 

32 

.0 

I 

16.7  , 

0 

.0 

6 

;o. 

1 3 

11.5 

\ ' 23  88.5 

0 

.0 

26 

.o' 

1 

111191.7  . 
\ 38\«8fy 

9 

7.4 ' 

■ 4 

121 

.0 

1 

fl\ 

4 

9.3 

43 

.0 

0 

1 .0  ' 

J 73.  93.6  \ . 

' 5 

6.4 

78 

.0 

, 428 

85.3 

■\  T3  14.5  ‘ 

l 

.2 

502 

.0 

278 

86.9- 

, 4l.  «1'2.8  ' 

l 

,3 

320 

.0 

150 

82.4  ' 

> 32-  1776, 

\ 

0 

J 

. .0 

182 

.3 

687 

10.7 

5,638  87.<6  * 

1!09 

1.7 

6,434 

.4 

444 

13.7 

2,789  v85C8. 

P 

.6 

3,252 

.2 

243 

7.6 

2,849  80.5.  ’■ 

•I,'  ^ 

‘ 90 

2.8 

3,182 

.0 

61 

10.2 

527  88.4'.  " 

8 

1.3 

596 

.0 

42 

9.6 

393  89.9  . ' 

■ 2 

.5 

437 

.0 

19 

11.9 

134  84.3;  , 

V 

, 6 

3.8 

159 

.2 

> 1*661 

13.5 

4. , ' • 

10,419  84.7 

2231 

1.8* 

12,303 

.2 

1*098 

>16.5 

5,498  82.9  / 

' ■»> 

.6 

6,635 

.2 

'563 

9.9 

4,921  86.8  ' 

in"; 

x ,’y 

3.2 

5,668 

I 


.0 

0 

.0. 

, L 

74  100.0 

0 

9 

.0 

74 

.0 

0 ' 

.0 

46  400.0 

■>  °< 

.0 

46 

.0 

0 

.0 

28  100.0 

( 0 

.o- 

28 

.0 

0 

.0 

24  100.6 

o 

.0 

24 

.0 

0 

.0 

0 .0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

24 

.0 

r 

.9 

113  98.3 

l 

.9 

115 

.0 

i 

1.6 

62  96.9 

1 

1.6 

64 

.0 

,0 

- .0 

51  WO.O  ' 

0 

.0 

51 

.6 

1 

,.6 

139  89.1 

'16 

10.3 

156 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

' 4 

.0 

11 

.7 

1 

.7 

128  88.3 

16 

11.0 

145 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

13 

6 

0 

0 

0 

24 

13 

11 

0' 

0 

0 

0 

0 

■ 0 

0 

0 

' 0 

l 

0 

1 

293 


294 


U8U  2 - TOTAL  GRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATION^Y  RACE,  ETHMCITT^Mp  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION.  1976  , « 


t 


; \ 


0 . 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  * ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPAN^C  PACIFIC  ISLAJOER 


/ 


, number 

south  DAKOTA 

SO  STATE  UNIVERSITY 
' SO  TOTAL  il 

SO  female-  0 

SO  JfttE  0 

.u  f so  main  campus 

SO'  TOTAL 

so  female  ' 

Su  MALE 


NUMbEK 


NUMBER 


CONTINUED Ny 


.0 

.0 

..0 


iJUTH  DAKOTA 

SO  total 

SO  FEMALE 
SO  MALE 

TENNESSEE 


33  5.0 

11  >.0- 
22  5.0* 

4 

TOTAL  1 

34  1.7 

il  2.0 
22  1.9  ‘ 


,7  1.0, 
0 .0 
' 7 1.5 

l .3 
0 *0 
l V .5* 


6 INSTITUTIONS) 

9 ' .5  \ ',1 

0 .0  , 0 

9 .0  7 1 


1 


E 

4 ; 
.0  , 
-.0* 

.2 

.0 

,2 


•1-7 

.0 

.i : 


i 

HISPANIC  . 
NUMBER  * i 


TOTAL 

MINORITY 

* i » 

Number 


emmanuEi  sch  of  religion 

TN  MAt  0 ,U 

• IN  FEMALE  0 .0 

. TN  MALE  - 0 .0 

FISK  UNIVERSITY 
IN  TOTAL  0 .0 

IN  FEMALE  0 .0 

JN  male  0 .0 

GEORGE  PEABODY  C TEACHERS .. 
TN  TOTAL  5 .6 

TN  FEMALE  2 .'4 

, TN  MALE  3 .a 

MEHARRY'MEOIWL  college  ■ 

TN  TOTAL  0 .0 

TN  FEMALE  0 .0  • 

TN  MALE  0 .0 

MEMPfiis  theological  sen 
in  toYal  . u ' .0 

TN  FEMALE  0 .0  ' 

TN  MALE ' O’  .0 

SCARRITT  COLLEGE 
TN  . TOTAL  \ 0 .0 

TN  FEMALE  . . \0  .0 

TN  , MALE  0 . .0 

AUSTIN  PEAY  ST  UNIVERSITY) 

TN  TOTAL  0 .0 

TN  FEMALE  0 .0 

TN  MALE  0 .0 

EAST  TENN  ST  UNIVERSITY  * 
TN'  TOTAL  \ l .1 

IN  FEMALE  * 0 .0  ■ 

TN  MALE  ' 1 .2 


I "i 


0 .0  . 0 '.0 

0 *.Q  0 .0 

0 .0  ' 0 . .0 


69  93.2  * , !0  .0 

40  97.6  0 VO 

29  87.9  - ,J  0 .0 

63  7.1  3 .3 

44  8.4.  2 . .4 

19  5.3  ’ 1 ,.3, 


44  84.6 
27  96,4 
17  70.8 

27  23.3 
3 17.0-  V 
24  24.2 

\ 

.8  7.7 

1 1.5 

7 18.9 

19  4.6 

9 3.1  , 

10  8.3 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0, 


16 

8 


1.8 

1.9 

1.7 


0 v-  .0( 
0 .0. 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


crno 

ERIC 


.0 

.0 

•o. 

.0 

lo 

.0 


1 .1 

0 . .0 

1 .1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

1 -o  -.0 

. 0 .0 


0 

,0 

0 

0 

0 


r i.o 
. 0 .0 
•7  1.5 

36.  5.5 
11  5.0 

25  5.7 


45  2.6 
12  2.0 
33  2.9 


.1 

70 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0. 

.0 


0 .0 

• 0 .0 

0 - .0 

2 .5 

0 '.0 

2 1,7 

0 .0 

0 .0 

0 .0. 


. 0 .0- 

0 ,.0 

.■0  .0 

p 

69  93.2 
40  97.6 
' 29  87,9 

' 72  8.2 

48  9.2 

/ 24  6.6 

44'  84.6’ 
*27  96.4  ' 
*,• , 17  70.8 

27  2343 
4 \7.6  < 

, . 24  24.2  , 

V 

8 7.7 

1 1.5 

7 18.9  . 

• 21  ll  ' , 

9 3.1 

12  10.0 

17  1.9 

8 1.9 

9 1.9 


' NHITE  , 

’NON-RESIDENT 

NON— HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER' 

t 

NUMBER 

‘ I 

k 

NUMBER 

i 

703 

t 

96.6 

18 

> 

> 2.5 

t 

728 

261 

99.6 

1 

•.4 

262 

442 

94.8. 

17 

3.6 

466 

. 603 

91.8 

■ V 18 

2.7 

657 

203 

93.1 ' 

4 

1.8 

218 

400 

91.1 

. 14 

3.2 

.439 

1,656 

94.4 

53 

3.0 

1,754 

583 

'97.0 

6 

1,0  ' 

-601 

1,073' 

93.1 

V 47 

' 4,1 

l,}53 

r 

A 

t 

1 

■ 1 23 

92.0 

tl 

8.0 

*25 

,5  100.0'  , 

0 

.0 

5 

18 

90.0 

. - 2' 

’ 10.0 

20 

2 

2.7 

3 

4.1 

74 

1 

2,4  . 

' , o 

.0 

41 

1 

3,0. 

.3 

w,-r 

■ \ 

33 

768 

87.1 

42 

. 9>8 

882 

452 

86.8 

21 

, 4.0 

521 

316 

87.5 

21 

5.8 

361 

3 

5.8 

5 

l 

9.6 

' 52 

0 

.0 

l 

3.6 

• 28 

...  3 

12.5 

4 

.16.7  ; 

24 

' 89 

u 

V>,1 

0 

•°  , 

116 

' 14 

82.* 

0 

.0 

17 

-75‘ 

75.8 

0 

.0 

99 

91 

87.5 

• 5 

4.8f'  * 

■ 104 

62 

92.5 

4 

‘6.(5 

67 

29 

78.4 

1 

2.7,- 

37 

388 

94.9 

0 

.0 

409 

280 

96,9 

0 

.0 

289 

>108  .90.0 

o. 

1 

.0 

120 

850 

96.3 

\l6 

1.8  * 

/ 883 

• 408 

97.1 

4 

1.0 

420 

442 

95.5 

7 12 

2.6  • 

463 

4 


Memphis  state  university'  y 


ID  TOTAt  3 .1 

A28 

1A.2 

4 

.1 

IN  FEMALE  1 .1 

16.7 

1 

.1 

IN  MALE  2 .1 

163 

11.4 

3 

.2 

MIDDLE  TENN  ST  UNIVERSITY 

TN  TOTAL  0 .0 

31 

3.1 

1 

.1 

IN  FEMALE  . 0 .'0  , 

10 

’ 2.0 

1 

.2 

TN  MALE  0 .0  < 

21 

4.2 

0 

.0 

TENNESSEE  ST  UNIVERSITY 

TN  TOTAL  1 .1 

377 

43.4 

l 

.1 

TN  FEMALE  1 .2  . 

239 

48.7 

0 

.0 

TN  MALE  0.0 

' 136 

36.5 

l 

.3 

TENNESSEE  TECHNOLOGICAL  U ' 

• 

TN  TOTAL  \ A .6 

11 

1.5 

4 

.6 

TN  FEMALE  2 .6 

■ 5 

1.4 

3 

.9 

IN  ,MAlE  i *.5 

b 

1.6  i 

1 

.3 

TENNESSEE  TEMPLE  COLLEGE 

’TN  TOTAL  U .0 

0 

.0 

0 

.0 

TN  FEMALE'  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

TN  MALE  0 .0 

0 

, .0 

0 

.0 

U OF  TENN  CTR  HEALTH  SCI 

TN  TOTAL  0 .0 

3 

2.2 

l 

.7 

TN  FEMALE  til  .0  ’ 

3 

4.6 

l 

1.6 

TN  MALE  1 G .0 

it 

.0 

0 

.0 

U JF  TENN  AT  CHATTANOOGA 

TN  TOTAL  1 .3 

35 

9.0 

2 

.5 

IN  FEMALE  U .0  ■ 

32 

13.6 

1 

.4 

TN  MALE  i .7 

3 

2.0 

1 

.7. 

J OF  TENNESSEE  RNOXVILLE 

t 

TN  TOTAL  A3  .a 

222 

4.2 

19 

.4 

TN  FEMALE  k .6 

1A1 

> 6.6 

4 

.2 

IN  MALE  31  1.0 

61 

2.6 

15 

.5 

U OF  TENNESSEE  AT  MARTIN  ' 

IN  TOTAL  0 .0 

' 0 

•°! 

0' 

.0 

TN  FEMALE  u .0 

a 

.o' 

0 

.0 

TN  MALE  U .0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

U OF  TENNESSEE  NASHVILLE 

IN  TOTAL  0 .0 

ob 

13.1 

2 

.4 

IN  FEMALE  0 • .0 

17 

19.6 

0 

.0 

Tn  male  U '.0 

vn9 

‘11.7 

2 

.5 

vanoerkilt  university  ' 

TN  TOTAL  1 .1  ’ 

31. 

.3.0 

l 

.1 

TN  FEMALE  U .0 

11 

3.1 

0 

.0 

TN  MALE  1 .1 

20 

3.0 

1 

.1 

TENNESSEE  TOTAL  1 

IV  INSTITUTIONS! 

A 

1 * 

, 

IN  TOTAL  S 9 .A  ' 

1,450 

9.4  v- 

38 

.2 

Tl  FEMALE  16  .3 

855 

11.9 

13 

.2 

TN  MALE  " Ai  .5 

595 

7.2 

25 

.3 

TEXAS 

*3 

. - 

1 

AslLENE  ChRSTN  UNIVERSITY 

i 

U TOTAL  0 .0 

25 

5.1 

l 

.2 

TX  FEMALE  0 .0 

" 8 

6.0 

0 

.0 

IX  MALE';  0 .0 

• 17 

4.8  , 

1 

.3 

AMERICAN  TECHNOLOGICAL  U , 

TX  TOTAL  2 .7 

12 

4.4 

4 

1.5, 

TX  FEMALE  U a .0 

2 

3.4 

1 

1.7 

C 

.0 

435 

14.4 

2.489 

82.6 

89 

3.0 

2»013 

0 

.0 

267 

16.6  ' 

li295 

81.6 

25 

1.6 

T.587 

0 

.0 

168 

u Jb 

1,194 

83.7 

64 

4.5 

1,426 

0 

.0 

32 

u 

891 

89.4 

74 

7.4 

997 

0 

.0 

11 

2.2 

470 

94.2 

18 

3.6 

499 

0 

.0 

21 

4.2 

421 

84.5 

56 

11.2 

498 

0 

.0 

379 

43.6 

470 

54.1 

20 

2.3 

869 

% 

.0 

240 

48.9 

250 

50.9 

1 

.2 

491 

0 

.0 

139 

36.8 

2^0 

58.2 

19 

5.0 

378 

2 

.3 

21 

2.9 

645 

.90.2  ‘ 

49 

6.9 

715 

1 

.3 

11 

3.2 

N 330 

95.7 

4 

1.2 

345 

1 

.3 

. 10 

2.7 

315 

85.1 

. 45 

12.2 

370 

0 

.0 

0 

.0 

11  100.0 

. 0 

. .0 

11 

0 

.0 

C 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

0 

.0 

8 

100.0  ' 

0 

.0 

8 

0 

.0 

4 

2.9 

124 

89.9 

10 

7.2 

138 

0 

.0. 

4 

■6.3 

55 

87.3 

4 

6.3 

63 

0 

.0 

0 

.0 

69 

92.0 

6 

8.0 

75 

0 

.0 

38 

9.8 

349 

89.9 

1 

.3 

388 

0 

.0 

33 

14.0 

203 

86.0 

0 

.0 

236 

0 

.0 

5 

3.3 

146 

96.1 

l 

.7 

152 

23 

.4 

307 

5.8 

4,612 
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3.6 

2,147 

12  ' 

.4 

139 

4.4 

2,711 

86.0 

■ 303 

9.6 

3,153 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 ' 

0 

' .0 

2 

0 

.0 

. 0 

.0  •* 

1 

100.0 

■ 0 

.0 

1 

0 

.0 

0 

.0  - 

1 100.0 

0 

.0  . 

l 

0 

.0 

68 

13.5 

426 

84.4 

11 

2.2 

505 

0 

.0 

17 

19.8 

•67 

77.9 
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J 


, ■ AMERICAN  INDIAN  BLALR  ASIAN  OR  ; ’ TOTAL 
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85.2 

• 1 

4 

.5 

• 18 

2.2 

741 

89.9 

• 6 

31 

1.0 

89 

2.9 

, 2,570 

84.0 

.4 

18 ' 

* 1.7 

55 

5.1 

975 

90.4* 

#2 

6 

1.4 

22 

5.1 

399 

91.9 

♦ 5 

12 

1.9 

33 

5.1  • 

576 

89.4 

.0 

C 

.0 

34 

10.6 

284 

88.2 

.0 

c 

.0 

27 

14.4 

158 

84.0 

..0 

c 

. .0 

7 

5.2 

126 

94.0 

.8 

15 

1.1 

1.047 

79.6 

64 

4.9 

.7 

6 

.8 

653 

89.1 

31 

4.2 

l.P 

9 

1.5 

394 

67.7 

33 

5.7 

1.1 

38 

2.2 

jft 

5.3 

1,406 

87.3 

1*3 

10 

1.6 

f 

■ 6.1 

572 

91.2 

l.Oj 

28 

2.6 

, I 

5.9 

914 

84.9 

1.7 

115 

3.4 

451 

13.2 

?,899 

85.0 

1.7 

104 

3.3 

423 

13.5 

2,650 

84.6 

1.8 

11 

3.9 

28 

10.0 

249 

88.9 

.2 

110 

11.8 

153 

16.4  , 

768 

82.5 

.2 

52 

12.5 

75 

18.0 

335 

80.5 

.2 

58 

U.3 

78 

15.1 

433 

84.1 

.2 

12 

1.5 

ft  lK 

2.9 

666 

80.8 

.0 

4 

2.8 

t 7 

4.9, 

123 

86.0 

.3 

8 

1.2 

17 

2.5  ' 

543 

79.7 

NON-RESIDENT ; ( 

ALIEN  ‘ ’ TOTAL 


MUM8ER 

l 

NUMBER 

% 

20 

1.9 

1,036 

6 

1.0 

575 

14 

3.0 

461 

10 

3.5 

289 

2 

1.2 

171 

8 

if 

118 

0 

.0 

1,250 

0 

.0 

760 

0 

.0 

490 

2 

547 

0 

*0 

227 

2 

.6 

320 

466 

12.0 

3,884 

65 

T.9 

824 

401 

3,060 

48 

1,078 

13 

3.0 

434 

,35 

5.4 

*A44 

4 

1.2  , 

322 

■3 

.1.6 

188 

l 

.7 

< 

134 

204 

15.* 

1,315 

49 

6.7 

733 

155 

26,6 

' 582 

127 

7.5 

1,703 

29 

4.6 

627 

98 

9.1 

1,076 

62 

1.8  ’ 

3,412 

59 

1.9 

3,132 

3 

1.1 

280 

10 

1.1 

931 

6 

1.4 

416 

4 

.8 

515 

134 

16.) 

824 

13 

9.1 

143 

121 

17.8 

681 

i 


• 4 

t 


\ 


o 

ERIC 

• \ / 


/ 


» 


0 OF  HOUSTON  MAIN  CAM 
IX  TOTAL  11  .A 

195 

A.l 

AA 

.9 

TA  FEMALE 

7 .A 

123 

6.2 

‘ 15 

.8 

TX  MALE 

11  .A 

72 

2.6 

29 

1.0 

0 HOUSTON  CLEAN  LAKt  CITY 
TX  TOTAL  Si  2.9 

77 

3.8 

19 

.9 

M FEMALE 

31  2.9 

AO 

3.7 

10 

.9 

TX  MALE 

28  2.9 

37 

3.9 

9 

.9 

0 HOUSTON  VICTORIA  CAMPUS 
TX  TOTAL  0 .0 

5 

2.9 

0 

.0 

TX  FEMALE 

0 .0 

3 

2.9 

0 

.0 

TX  -MALE 

0 .0 

2 

2.8 

0 

.0 

UNIVERSITY  JF  SNT  THOMAS 

. TX  TOTAL  0 .0  . 0 .0  0 .0 

TX  FEMALE  0 .0  . 0 .0  0 .0 

TX  MALE  U .0  0 .0  0 .0 

‘ 0 OF  TEXAS  AT  AUSTIN 

TX  TOTAL  lb  .2  92  Ui  AS  .6 

TX  {EMALE  6 .2  AO  1.4  13  .5  >• 

IX  MALE  4 .2  52  1.1  ...  32  .7 

0 OF  TEXAS  AT  ARLINGTON 

TX  TOTAL'  7 .3  A6  2.1  10  .5 

TX  FEMALE  2 ’ .3  25  A.2  3 .5 

TX  NALfif  5 .3  21  l.A  7 .5 

’ U OF  TEXAS  « DALLAS  . ..  < * 

TX  TOTAL  A .3  21  1.0  9 .7 

TX  FEMALE  2 .A,  11  2.1  3 .6 

TX  MALE  2 .310  1.3  6 .6 


U OF  TEXAS  AT  EL  PASO 
TX  TOTAL  5 ' .5  W 

18 

1.8 

125 

2.6 

TX  FEMALE  1 .3  • 

9 

2.A 

5 

1.3 

TX  HALE  \ ' A .7 

9 

1.5 

20 

3.3 

U TEX  HLTH  SCI  CTR  DALLAS 
TX  TOTAL  2 .9 

1 

.A 

10 

A,  5 

TX  FEMALE  , ■ ,1  l.A 

1 

l.A 

6 

8.1 

TX  MALE  ■ , ’ 1 .7  - 

U 

.0  < 

A 

2.7 

U TEX  HTH.SCl  CTR  HOUSTN 
TX  TUTAL  1 .2 

19 

3.r 

1A 

.2.3 

IX  FEMALE"  0 .0 

, 15 

>.5 

7 

tf.5 

TX  MALE  1 .3 

A 

1.2 

7 

2.1 

U TEX  HTH  Sll  SN  ANTO 
TX  TOTAL  2 .8 

6 

2.5 

2 

' .8 

TX  FEMALE  2 1.2 

5 

3.1  * 

2 

1.2 

TX  MALE  0 .0 

U TEX  MEOL  HR  GALVESTON 
TX  TOTAL  0 .0 

1 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  FEMALE  U .0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  MALE  0 .0 

0 

:o 

0 

.0 

U OF  TEXAS  PERM! AN  BASIN 
TX  TOTAL  0 «.0 

16 

3.3 

u v 

.2 

TX  FEMALE  ) 0 .0 

8 

3.2  • 

0' 

.'0 

TX  MALE  0*  .0 

8 

3.5 

1 

.A 

U OF  TEXAS  SAN  ANTONIO 
TX  TOTAL  ‘5  .3 

57 

3.8 

13 

.9 

TX  FEMALE  2 .3 

3A 

A.5 

A 

.5 

TX  MALE  3 .A 

23 

3.1 

9 

1.2 

NEST  TEXAS  ST  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  6 .5 

16 

l.A 

23 

2.0 

' TX  FEMALE  2 . .4-. 

‘ 3 'MALE  A .6  ' 

6 

1.2 

10 

1.9 

10 

1.6 

13 

2.1 

ERIC 

'uO* 

• 

f 

ft 

3. A 

A22 

8.8 

3,719 

77.6 

649 

13.5 

4,790 

A.0 

22a 

11.3 

1,641 

82.8 

118 

6.0 

1,963 

3.1 

198 

7.1 

2,078 

74,0 

531 

18.9 

2,807 

A.l 

239 

11.8 

1,793 

88.2 

0 

.0 

2,032 

A.l 

125 

,11.6 

$49 

88.A 

0 

.0 

1,074 

A.2 

114 

11.9 

#44 

88.1 

0 

.0 

958 

8.6 

20 

11.1 

155 

88.6 

0 

.0 

175 

3.8 

-7 

6.7 

97 

93.3 

0 

.0 

10A 

15.5 

13 

18.3 

58 

•81.7 

0 

.0 

71 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

100.0 

0 

.0 

9 

A.3 

A67 

6. A 

5,949 

81.1 

919 

,12.5 

7,335 

A. 6 

191 

6.9 

2,380 

85.9 

200 

7.2 

2,771 

A.0 

276 

6.0 

3,569 

78.2 

719 

15.8 

4,564 

1.9 

103 

A.  8 

1,7*9 

81.5 

293 

13.7 

2,145 

3.0 

A8 

8.0* 

511 

85.2 

41 

6.8 

600 

l.A 

55 

3.6 

1,238 

80.1 

252 

16.3 

1,545 

1.3 

51 

3.9 

1,123 

85.7 

137 

10.5 

. 1,311 

.6 

19 

,3.6 

A87 

92.1 

23 

A.3 

529 

1.8 

32 

A.l 

636 

81.3 

UA 

1A.6 

’ 782 

27.1 

313 

32.0 

662 

67.6 

A 

.A 

979 

28.A  ' 

123 

32. A 

255 

67.1 

2 

.5 

' 3?0 

26.2 

190 

31.7 

A07 

67.9 

2 

.3 

599 

.9 

15 

6.7 

19A 

87.0 

14 

6.3 

223. 

.0 

8 

10.8 

65, 

87.8 

1 

l.A 

74 

1.3 

7 

A, 7 

129 

86.6 

13 

6.7 

149 

i . 

2.6  . 

50' 

8.1 

507 

82,4 

58 

9.A 

615 

3.3 

31 

11.3 

220 

80.0 

24 

8.7 

275 

2J 

19 

5.6 

287 

84.  A 

/ 

34 

10.0 

340 

A.l 

20 

8.2 

«✓ 

90.1 

A 

1.6 

243 

5.0 

17 

10.6 

144 

89.  A 

0 

.0 

161 

2. A 

' 3 

3.7 

75 

91.5 

A 

A.9 

82 

.8 

f 

• .8 

118 

95.9 

A 

3.3 

123 

.0 

0 

.0 

36 

94. 7 

2 

$.3 

38 

1.2 

1 

1.2 

82 

96.5 

2 

2.A 

85 

3.9 

36' 

7.5 

A29 

89.0 

17 

3.5 

482 

2.4 

1A 

5.5 

237 

93.7 

2 

.8 

253 

5.7 

22 

9.6 

192 

83.8 

15 

6.6 

229 

18.6 

35A 

23.6 

1,1* 

75.5 

14 

.9 

1,502 

18.8 

181 

2A.2 

565 

75.A 

3 

.A 

749 

18.3 

173 

23.0 

569  ( 

75.6 

11 

1.5 , 

753 

1.7 

6A 

5.6 

1,059 

92.6 

21 

1.8 

1 , 1 AA 

l.A 

25 

A. 9 

A 79* 

93.  A 

.9 

1.8 

513 

1.9 

*59 

6.2 

580 

91.9 

12 

1.9 

631 

165 

79 

86 

8A 

AA 

AO 

15 

A 

11 

0 

0 

0 

315 

132 

183 

AO 

18 

22 

17 

3 

1A 

265 

108 

157 

2 

0 

2 

16 

9 

7 

10 

8 

' 2 

1 

0 

1 

19 

6 

13 

279 

1AI 

138 

19 

7 

12 

m 


100 


/ . 

- TuTAL  GRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEXl 

INSTITUTION,  STATE  AND  NATION.  H76  a W 

k 

AMERICAN  INDIAN  BLAkX  ASIAN  OR  TOTAC  NHITE  NON-RESIOENT 

ALASRAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  1SLANOER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

* NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

’AL  281 

total 

.4 

( 55 

4,057 

INSTITUTIONS) 
6.3  687 

.9 

4,168 

6.4  ' 

9,093 

14.0 

51,196 

79.1 

4,443 

6.9 

64, 732 

iLE  120 

.4 

2»  414 

8.3 

217 

.7 

2.05*. 

7.1 

4,802 

16.6 

23*310 

80.3 

899 

3.1 

29.011 

kLE  161 

.5 

1.643 

4.6 

370 

1.0 

2,117 

. 5.9 

4i29i 

12.0 

2 7. 886 

78.1 

3,544 

9.9 

35r?2i 

1 YOUNU  U MAIN 
AL  1 

CAM 
• 1 

0 

. .0 

3 

.2 

1 

.1 

5 

.4 

it  164 

90.1 

123 

9.5 

1.292 

\li  0 

.0 

0 

• 0 

1 

.4 

0 

.0 

1 

•4 

244 

88.1 

32 

11.6 

277 

iLE  1 

.1 

0 

• 0 

2 

.2 

1 

.1 

4 

•4 

920 

90.6 

91 

9.0 

1.015 

1 YOUNG  U-HAMA  CAM 
AL  -0  .0 

0 

• 0 

6 

88.9 

0 

.0 

8 

88.9 

0 

• 0 

1 

11.1 

9 

iLE  * .0 

.0’ 

u 

• 0 

4 

80.0 

0 

.0 

4 

80.0 

0 

• 0 

1 

20.0 

5 

lLE  0 

.0 

0 

• 0 

4 

100.0 

IP 

.0 

4 

100.0 

0 

.0 

0 

• 0 

4 

ilTY  Of  UTAH 
AL  28 

.8 

' 29 

• 8 

51 

1.4 

61 

1.7 

169 

4.7 

3,175 

88.1 

261 

7.2  * 

3.605 

>Lb  16 

1.2 

14 

1.1 

21 

1.6 

28 

2.1 

79 

6.0 

1,179 

89.7 

56 

4.3 

1.314 

IE  U 

.5 

15 

.7 

30 

1.3 

33 

1.4 

90 

9.9 

it  996 

87.1 

205 

8.9 

2 1 291 

ATE  UNIVERSITY 
AL  3 

f 

.3 

8 

.7 

\ 18 

1.6 

9 

• 8 

i 

38 

3.4 

881 

78.5 

203 

18.1 

1.122 

>LE  0 

.0 

5 

1.7 

■ 9 

,3.0 

4 

1.3 

18 

5.9 

243 

80.2 

42 

13.9 

303 

LE  3 

• 4 

X? 

• 4 

9 

*1.1 

5 

.6 

20 

2.4 

638 

77.9 

161 

19.7 

819 

AL  ' 32 

TOTAL 

.5 

1 ♦s 

, 37 

INSTITUTIONS) 
y .6  80 

1.3 

71 

1.2 

220 

3.6 

5*220 

86.6 

588 

9.8 

6.028 

LE  16 

. 8 

19 

1.0 

35 

1.8 

32 

1.7 

102 

5.4 

1,666 

87.7 

131 

6.9 

1.899 

iLE  16 

• 4 

18 

• 4 

45 

1.1 

39 

.9 

118 

2.9 

3.554 

86.1 

457 

11.1 

4.129 

JON  COLLEGE 
AL  0 

*>  .0 

l 

20.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 

20.0 

3 

60.0 

1 

20.0 

5 

IE  1 0 

.0 

1 

25.0 

0 

• c 

0 

.0 

1 

25.0 

3 

75.0 

0 

.0 

4 

LE  0 

.0 

0 

• 0 

0 

•c 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

1 

100.0 

1 

upstate  college 

AL  3 .5 

0 

.0 

1 

.2 

0 

.0 

4 

.7 

545 

99.3 

0 

• 0 

549 

IE  1 

.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

/ l 

.3 

311 

99.7 

0 

.0 

312 

lE‘  i 

.8 

0 

• 0 

1 

.4 

0. 

.0 

3 

1.3 

234 

98.7  • 

0 

.0 

237 

useph  the  provider 

AL  U .0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

100.0 

0 

1 .0 

12 

LE  0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

LE  0 

.0 

0 

• U 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

100.0 

0 

• 0 

2 

> college 

AL  . 3 

47 

7.8 

10 

1.7 

9 

1.5 

69 

11.4 

524 

86.9 

10 

1.7 

603 

LE  0 

.0 

26 

7.4  ■ 

6 

1.7 

8 

2.3 

40 

11.5 

304 

87.1 

5 

1.4 

349 

LE  >3 

1.2 

21 

6.3 

4 

1.6 

1 

.4 

29 

11.4 

. 220 

86.6 

5 

2.0 

254 

CO 


uOHNSON  STAre  COLLEGE 


V7  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

92  100.0 

0 

.0 

92 

Vi  FENALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

61  100.0 

0 

.0 

41 

Htf  — NAlE <1 

- 

. 0 

■4 

0 

.0 

o % 

.0: 

0 

.0 

31  100.0 

2) 

.0 

K 

LYNDON  STATE  COLLEGE 
VI  TOTAL  ' 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 62  100.0 

0, 

.0 

4 

62 

VT  FENALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

45  100.0  , 

0 

.0 

45 

VI  HALE  0 

NI00LE8URY  COLLEGE  . 

.0 

0 

1 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

17  100.0 

0 

.0 

17 

Vi  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

4 100.0 

0 

.0 

4 

VT  FENALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

2 100.0 

0 

-.0 

2 

Vf  NAlE  0 

N0RM1CN  u min  can 

• .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  ' 

0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

2 

VT  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 ’ 

.0 

0 

.0 

22  100.0 

• 0 

.0. 

22 

VT  FENALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

0 

.0 

6 

VT  NALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

16  100.0  * 

0 

.0 

16 

SAINT  MICHAEL'S  COLLEGE  ■ 

. 

VTv  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

o • 

.0 

0 , 

, .0 

97  78.9 

26 

21.1 

123 

VT  FENALE  0 

.0 

0 

.0 

S' 

.0 

, 0 

.0 

■ 0 

.0 

31  77.5 

9 

22.5 

40 

VT  NALE  U 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

66  79.5 

17 

20.5 

83 

SCH  FOR  INTRNATL  TRAILING 

- 

1 

VT.  TOTAL  0 

.0 

10 

4.6 

4 

1.9 

5 

2.4 

19 

, 9.2 

172  83.1 

16 

7.4 

207 

VT  FENALE  0 . 

.0 

6 

5.1 

1 ' 

.9 

3 

2.6 

10 

8.3. 

99  84k}  6 

8 

6.8 

117 

VT  NALE  0 

.0 

4 

,5.4 

3 

3.3 

2 

2.2 

9 

10.0 

73.  81.1 

8 

8.9 

90 

0 VT  1 STATE  AGAL  COLLEGE 

> 

VT  TOTAL . 0 

.0 

2 

.2 

2 

.2  . 

2 

.2 

• 6 

.7 

806  %.4 

24 

2.9 

836 

VT  FENAlE  0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

0 

.0 

- 1 

.3 

318  97.0 

9 

2.7 

328 

VT  NALE  U 

.0 

2 

.4 

1 

.2 

2 

.4 

5 

1.0 

488  96.1 

15 

3.0 

508 

VERHONT 

total  ( 

11  INSTITUTIONS) 

( 

* 

VT  TOTAL  ‘ 6 

.2 

GO 

2.4 

17 

.7 

16 

.6 

99 

3.9 

2*339  93.0 

77 

3.1 

2.513 

VT  FENALE  1 

.1 

33 

2.6 

8 

.6 

11 

.9 

53 

4.2 

1*190  93.4 

31 

2.4 

1*274 

VT  NALE  3 

.6 

27 

2.2 

9 
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TOTAL  GRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHeS^CATION  BY  RACE,  ETHNICITY  AND  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  1976  M/,: * 

. ■ ' ..  : ■ ' ■ 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ASIAN  OR  TOTAL  NHITE 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC 


NUMBER  X NUMBER  * t NUMBER 

'%  ' 

. alSCUNSIN  . CONTINUED 

U OF  NISCONSIN  PLATTEYL 

al  TOTAL"  0 .0  5 2,4  2 

Ml  FEMALE  D .0  l l.-l  2 

al  MALE  0 .0  4 3*4  0 

U OF  NISCONSIN  RlVEA  FLS  / 
al  TOTAL  0 .0  3 ,8  0 

Ml  FEMALE  , ‘0  *0  1 ,4  . o 

.al  MALE,  . 0 *0  2'  1.2  o 

U OF  WISCONSIN  STEVNS  PNT 

Ml  TOTAL  2 .6  1 .3  'l 

Ml  FEMALE  * 0 ',0 . 0 .0  l 

Ml  MALE  i 1.6  1 .8  o 

b OF.  WISCONSIN  STOUT 

■ Ml  TOTAL  1 .3  0 .0  - 3 

Ml  FEMALE'  , 1 .6  0 .0  -10 

Ml  MALE  ' 0 .0  0 .0  J3 

u OF  NISCONSIN  SUPERIOR 

Ml  TOTAL  2 ,7  3 l.o  ‘ 1 

Ml  FEMALE  1 .8  2 1.7  . 0 

Ml  MALE  1 *6  1 .6  1 

M OF  NISCONSIN  nHITEMATER  * 

Ml  TOTAL  . 1/  .1  14  1.3  3 

Ml  FEMALE  . r .2’  5 l.o  i ■ 0 

Ml  MALE  0 .0  9 1.6  3 

aiSCOASM  CONSV  OF  MUSIC 


al 

TOTAL 

>0 

.0 

0 

.0 

0 

Ml  FEMALE 

0 

’ .0 

0 

.o  : 

0 

Ml 

MALE 

0 

.0 

0. 

.6 

0 

MiSCONSfN  . 

TOTAL  I 

21  INSTITUTIONS) 

Mi. 

TOTAL  * 

40 

.2 

453 , 

2.3 

178 

MI  FEMALE  ' 

19 

.2  , 

243 

2.9 

67 

Mi 

MALE 

21 

.2 

210  „ 

1.8 

111 

mYOMING 


I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

I 

NUMBER  I 

}•;< 

* •,  1 

.5  ’ 

6 

3.9 

198  96.1 

2.3 

.0 

« ! 

% 

4 

4 

4.5 

3.4 

j 84  95.5 
114  96.6 

.0 

r 

.3 

4 

1.0 

370  94.4 

.0 

0 

.0 

1< 

.4 

217  95.6 

.0 

r 

♦6 

3 

1.8 

153  92.7 

.3 

i 

V 

'.3 

5 

.1.4 

, 340  98.3 

.4 

i 

.4 

2 

.9 

221  >99,1 

.0 

0 

.0 

3 

2.4 

*fl9  96.7 

.8 

0 

.0 

• 4 

1.0 

363  91.4 

.0 

0 

.IT 

l 

.6 

161  94.2 

1.3 

0 

.0 

3 

1.3 

202  89.4 

.3 

.0 

1 

.3 

^7 

2.4 

278  93.9 

1 

.8 

4 

3.4 

111  94.1 

.6 

0 

/ 

.0 

.3 

1.7  ^ 

16V  93.8 
> 

.3 

7 

'.7 

25 

2.4 

997  95.6 

.0 

6 

1.2 

12 

2.4 

477  96.6 

.5 

1 

.2 

13 

2.4 

520  94.7 

i 

1 

.0  ' 

0 

0 

.0 

14  100.0 

.0 

0 

:»\  VO 
> 

.0 

0 

.0- 

* 8 100.0 

•O' 

.0 

0 

.0 

6 100.0 

.9 

f 

• 144 

.7 

615 

4.1 

17,366  86.2 

.8 

55 

.7 

384 

4.6 

7,552  91.1 

1.0 

89 

.8 

431 

3.8 

9,814  86.1 

i 


NON-RESIDENT 
ALIEN  ■ ‘ TOTAL  • 

NUMBER  I NUMBER 


0 .0  206 

0 «■  .0  88 

0 .0  118 

18  4.6  392 

9 4.0  . 227 

9 5.5  165 


l 

.3 

346 

0 

.0 

223 

*1 

.8 

123 

30  ' 

7.6 

397 

9 

5.3 

171 

21 

9.3 

226 

It 

3 1.7' 

296 

'3 

2.5" 

118 

8' 

4.5 

178 

21 

2.0 

1,043 

5 

1.0 

494 

16 

2.9 

' 549 

0 

.0 

14 

0 

.0 

8 

0 

.0 

6 

1,508  7.7  19,689 

358  4.3  8,294 

1,150  10.1  11,395  , 


' UNIVERSITY  OF  MYOMING  "• 

MY  TOTAL  ’ 4 .3  10  .8  ■'  6 .5 

MY  FEMALE,  2 .6  <4  1.3  2 „6 

MY  MALE  .2  .2  6 .7  ’ 4.  .4 


mYOMING 

mY  total 
mY  FEMALE 
iY  MALE 


o 

ERIC 


TOTAL*!  1 INSTITUTIONS) 

9 .3  10  .8  6 .5 

2 .6  4 1.3  2 .6 

2 .2  ,■  . a .7  4 ,4  , 

f * 


i • 


12  l.'O  32.  2.6  1,098  89.9 

3 .9  ■ 11  3.5  '■*  292  92.4 

9 1.0  21  2.3  *■  806  89.1 


12 

1.0 

32 

2.6 

1,098 

89.9 

3 

.9 

11 

3.5 

292 

92.4 

9 

1.0 

21 

2.3 

806 

89,1 

91  7.5 

13  4.1 

78  6.6 


' 91;  7.5 
13  • 4.1’ 
1 78  8.6 


1,221 

316 

905 


a 


THE  STATES  AND  0.t.  I l, Oft  INSTITUTIONS) 


GO  TOTAL 

3,887 

*5,326 

6.0 

18,485, 

1.7 

20,244 

" 1.9 

107,942 

10.0 

906,626 

83.9 

6*, 087 

6.1 ' 

. 1,080,655 

bU  FEMALE  ' 

1(694 

.4 

’ 30,336 

7.9 

6,887 

1.4 

8,915 

1.8 

55,832 

11.6 

411,480 

85.3 

14,920 

3.1 

- 482,232 

•U  MALE 

2,193 

.4 

26,990 

4.6 

11,598 

11,329 

52,110 

8.7 

495,146 

82.7 

51,167 

8.6 

598,423 

GUAM 

UNIVERSITY  OF  GUAM 
GO  TOTAL  9 

* 

2.2 

P 

■ 0 

.0 

205 

49.4 

12 

* 

2.9  ' 

226 

54.5 

* 

176 

42.4 

■ 13 

3.1 

r 415 

254 

GO  FEMALE 

* 3 

1.2 

0 

.0 

■ 148 

58.3 

■ 3 

1.2 

154 

60.6 

95 

47.4 

5 

2.0 

GU  male 

6 

3.7 

0 

.0 

57 

35.4 

9 

5.6 

72 

44.7 

81 

50.3 

* 8 

5.0 

161 

GUAM 

GU  TOTAL  ' 

9 

TOTAL  ( 
2.2 

1 INSTITUTIONS) 

0 .0  205 

49.4 

12 

2.9 

226 

54.5 

- 176 

42.4 

13 

3.1 

415 

GO  FEMALE 

, 3 

1.2 

0 

.0 

148 

58.3 

3 

1.2  ' 

154 

60.6 

95 

37.4 

5 

2.0 

254 

GU  MALE 

6 

3.7 

0 

.0  ■ 

57 

35.4 

9 

5.6 

72 

44.7 

81 

50.3 

8 

5.0 

161 

PUERTO  RICO 


CATHOLIC  U PUERTO  RICO 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  0 • .0 

PR  ' HALE  0 .0 

INTER  AHER  U NATO  REY  CAM. 
PR  TOTAL  , 0"  ' .0 

PA  FEMALE  O'  .0 

PR  MALE  0 .0 

INTER  AMER  SAN  GERMAN  UN 
PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  ' ' 0.0 

PR  MALE  0 .0 

U OF  PR  RIO  pJEQrAS 
PR  TOTAL  0 .0 

' PR  FEMALE  0 .0 

PR  MALE  0 .0 

U OF  PR  MAYA6UE2  - . 

PR  TOTAL  0 .0 

PR  FEMALE  .0  .0 

PR  MALE  0 .0 

• U OF  PR  HE 01  CAL 'SCIENCES 
PR  TOTAL’  24  0.9 

PR  FEMALE  19c  7.6 

PR  MALE  • 5 5.3 

; HURLD,  UNIVERSITY 
PR  TOTAL  0 

PR  FEMALE  0 

1 PR  'MALE'  0 


.0 

.0 

.0 


PUERTO  Rift 
PR  TOTAL 
PR  FEMALE 
PR  MALE 


, TOTAL  ( 
24  .6 

19  .9 

S .3 


VIRGIN  ISLANDS 
COLLEGE  OF  VIRGIN  ISLANDS 


0 .0 

0 .0 

0 . .0 

0 .0 

0 ’ .0 

0 .0 

0 .0 

0 .6 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

0 , ,0 


.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 


/ 


7 INSTITUTIONS) 
0 .0 

0 .0 

0 .0 


VI  TOTAL  ’ 

0 

.0 

19 

45.2 

Vi  FEMALE 

0 

.0 

16 

45.7 

VI  MALE  . 

0 

.0 

3 

n2.9 

S' 2 

Rir J 

* 

• 

0 

4) 

248 

100.0 

‘ 248  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

* 248 

0 

.0 

132 

100.0 

' ' 132 

100.0 

0 

.0 

0 

.0 

132 

0 

. 

.0 

' 116 

100.0 

116 

100.0 

0 

;o 

i 

0 

•0 

116 

i. 

..0 

758 

95.0 

758 

95.0  ’ 

25 

3.1 

15 

1.9 

798 

0. 

•o. 

‘300 

94.9 

300 

94.9 

10 

3.2 

6 

1.9 

316 

0 

•° 

458 

95.0 

458 

95.0 

15 

3.1 

9 

1.9 

482 

0 

.0 

269 

95.1 

269 

95.1 

9 

3.fr 

5 

1.8 

? 283 

0 

.0 

114 

95.0 

\ 114 

95.0 

4 

3.3 

2 

1.7 

120 

0 

.0 

155 

95.1.  . 

' 155 

95.1 

5 

3.1 

. 3 

1.8 

163 

0 

.0 

2,064  100.0 

2,069  100. 0 

0 

• .0 

0 

.0 

2,069. 

0 

.0 

1,265 

100.0 

. 1,265  100.0  , 

0 

.0 

0 . 

.0 

.1,2*1 

0 . 

.0  ' 

804 

100.0 

804  100.0  . 

0 

•o 

. * 

0 

.0 

- 8Q4 

0 

.0 

v ~ 

275  100.0 

275  100.0 

0 

.0 

0: 

.0 

275 

0 

.0 

89. 

100.0  . 

89  100.0 

0 

.0 

' 0 

.0  ’ 

'89 

0 

.0 

.186  100.0 

186  100.0 

0 

.0, 

0 

.0 

' 186 

ft* 

.'O' 

322. 

93.1 

’ 346  100.0 

i" 

0 

: Jo 

V 

■ 0 

.0 

, 346 

.0 

232 

92.4 

251 

100.0 

‘0 

.0. 

0‘ 

' .0 

251 

o'* 

.0 

90 

94.7 

95 

100.0 

0 

% 

' .-0 

0 

.0 

95 

0 * 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0 

, .0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•9 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.On* 

0 

.0 

0 

< 

.0 

0 

0 

.0 

3,941 

98.1  ' 

3,965 

98.7 

34 

.8 

20 

.5 

4,019 

0 

.0 

2,132 

98.1 

2,151 

99.0 

14 

.6 

8 

.4 

2,173 

0 

.0 

1,809 

98.0 

1,814 

98.3 

20 

\ 

1.1 

12 

.7 

1,846 

0 

.0 

0 

•0 

19 

V 

45.2 

23 

54.8 

0 

.0 

42 

0 

.0 

. 0 

.0 

16 

45.7 

19 

54.3 

0 

.0 

35 

0 

.0 

0 

.0 

3 

42.9 

4 

57.1 

0 

.0 

7 

307 


UBLE  2 - rout  GRADUATE  ENROLMENT  IN  INSTITUTION  Of  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SE 
INSTITUTION,  STATE40  NATION,  1976  - * 


AMERICAN  INDIAN  ‘'VmiU  ’ ' ASIAN  OR 
‘LASKAN  NATIVE  ^IhISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 

'NUMBER  I *'WeR 


TOTAL 

MINORITY 


NHITE 

NON-HISPANIC 


NUN-RES I0ENT 
ALIEN 


VIRGIN  ISLANDS 
VIRGIN  ISLANDS 


I NUMBER 

I 

CONTINUED 

TOTAL  I l INSTITUTIONS) 


* NUMBER  l NUMBER  1 NUMBER  I NUMBER  I 


TOTAL  - 
NUMBER 


VI  TOTAL; 

0 

.0' 

19 

45.2 

0 

.0 

0 .0 

19 

45.2 

23 

54.8 

0 

.0 

■ 42 

VI  FEMALE  , 

U 

4.0 

lo 

*5.7, 

0 

.0 

G.  '.0 

16 

45.7 

19 

54.3 

0 

.0 

35 

VI  MALE 

4 

O',.- 

.0 

3 

42.9  ' 

0 

.0 

. y • o 

3 

42,9 

'4 

57.1 

0 

.0 

7 

outlying  areas 

VI  TOTAL  A3 

l 

’♦7 

9 INSTITUTIONS) 
• ' 19  .* 

205 

4.6 

y 

3,953  68.3 

4,210 

94.1 

• 233 

sA 

33 

,7 

4,476 

VI  rcMALE 

u 

.9 

16 

•6m 

148 

6.0 

2,135  66.7 

2,321 

94.3 

128 

5.2* 

13' 

.5 

2,462 

VI  MALE 

11) 

.5 

3' 

.i 

57 

2.8 

1,816  '90.3 

1,889 

93.8. 

’ 105 

,5.2 

20 

1.0’ 

. 2,014 

NATION  TOTAL 
' TOTAL 

1 1,0*2  INSTITUTIONS) 
3,920  .A  65,345 

6.0* 

18,690 

1.7 

24,197  . 2.2 

112,152 

' f 

1 

10;3 

906,859 

t 

83.6 

66,120 

6.1 

1,085,131 

FEMALE 

1,716 

.4 

38,352 

7.9 

7,035 

1.5 

lUOSO'v  2.3 

58,153 

12.0  *411,608 

84,9  ‘ 

14,933 

3.1 

484,694 

MALE 

2,204 

.4 

26,993 

4.5 

> 

11,655 

1.9 

13,147  2.2 

Jb 

53,999 

9.0 

495,251 

82.5 

51,187  ■ 

8.5 

1 

600,437 

i , 


\ f 


\ ' t 


r 


<62 


62‘j  . 

o 

ERIC 


i 


,1 

stIe 


» 

A E 


TABLE  } • TOTAL  FIRST  PRHSSI3NAL  ENROLLMENT  OF  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE.  ETHNICITY  ANO  SEX: 
INSTITUTION.  STVE  ANO  NATION,  1976  . 


AMERICAN  INOUN 

BLACK 

ASIAN  OR 

total 

WHITE 

• NON-RESIDENT 

ALASKAN  NATIVE 

NON-HISPANIC  PACIFIC 

ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON— HISPANIC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER  . 

I 

NUMBER  X 

NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

NUMBER 

I ‘ 

NUMBER  t 

# 

NUMBER 

I 

NUMBER 

ALABAMA 

) 

l 

AUBURN  U MAIN  CAMPUS 
AL  TOTAL  ,0' 

.0 

0 .0 

0 

.0 

2 

,4 

2 

.4 

462  99.6 

i 

0 

.0 

464 

AL  FEMALE  ' 0 

.0 

0 ’ .0 

\ 0 

.0 

1 

1.3 

1 

1.3 

79  98.8 

0 

.0 

80. 

AL  MALE  0> 

.0 

i 

0 .0 

0 

.0' 

1 

.3 

1 

.3 

383  99.7 

0 

.0 

384  * 

miles  college 

J 

AL  TOTAL  0 

.0 

53  81.5 

0 

.0 

1 

1.5 

54 

834 

11  16*9 

0 

.0 

65 

AL  FEMALE  0: 

•0  ■ 

13  100.0 

0 

,0 

0 

.0 

13  100. 0^ 

0.  .0 

t 

0 

.0 

’ 13  , 

AL*  MALE  0 

SANFORD  UNIVERSITY 

.0 

40  76.9 

0 

.0 

\ 

1 

1.9 

41 

78.8  \ 

^ 11  21.2  , 

0 

.0 

52 

• AL  TOTAL  1 

.1 

7 1.0 

0 

1 

fl 

9 

1.3 

705  98.7 

0 

.0 

714 

AL  FEMALE  0 

.0 

3 3.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

3 

3.0 

97  97.0 

0 

-.0 

. 100 

AL  MALE  1 

C2 

4 .7 

• 0 

.0 

1 

’ .2 

6 

1.0 

608  99.0 

0 

■ .0 

614 

TUSXEGEE  INSTITUTE' 

i 

# 

« 

, AL  TOTAL  0 

.0 

89  53.3 

0 

.0 

4 

2.4 

93 

55.7 

62  ■ 37.1 

12 

7.2 

167 

, ' AL  FEMALE  0 

.0 

; 31  64.6 

. 0 

.0 

0 

'.0 

31 

64.6 

16  33.3 

l 

2.1 

48 

AL  MALE  0 

.0 

58  48.7 

0 

• .0 

4 

3.4  • 

62 

52.1 

, 46  38.7 

11 

9.2 

119 

THE  U OF  ALABAMA 
AL  TOTAL  0 

.0 

IB  3.5 

■ 0 

.0 

0 

.0 

18 

3.5 

492  96.3 

1 

.2 

511 

AL  FEMALE  0 

.0 

7 7.6 

0 

.0  • 

0 

.0 

7 

’7.6 

85  92.4 

0 

.0 

92 

AL  MALE  0 

.0 

, 11  2.6 

0 

.0 

0 

.0 

'll 

2.6 

407  97.1 

l 

.2 

419 

U ALABAMA  IN  BIRMINGHAM  . 

- 

* 0 

\ kl  TOTAL  1 

.1  f 

49  5.7 

10 

1.2 

0 

.0 

60 

6.9 

807  93.1  ’ 

.0 

867 

Ab  FEMALE  0 

.0 

/ 14  10.0 

1 

•7I 

0 

.0 

15 

10.7 

125  89.3 

0 

.0 

140  - 

AL  MALE  1 

' 35  4.8 

9 

1.2 

0 

.0 

.45 

6.2 

682  93.8 

0 

.0 

727 

•U  ALABAMA  IN  HUNTSVILLE 

• 

% AL  I0UL  ‘ 0 

.0 

4 6.9 

0 

.0 

o. 

■ .0. 

4 

6.9 

54  93.1 

0 

.0 

58 

AL  FEMALE  0 

. .0 

1 20.0 

0 

.0 

0 

' .0 

‘ 1 

20.0  . 

4 80.0 

0 

.0 

5 

AL  MALE 

.0 

3 5.7 

0 

.0 

0. 

.0 

3 

5.7 

50  94.3 

0 

.0 

53  . 

U OF  SOUTH  ALABAMA 

t 

• 

> 

/ 

AL  TOTAL  0 

\o  • 

. 4 5.8 

2 

2.9  * 

' 0 ' 

.0 

6 

8i7 

63  »9i.3 

0 

.0 

69 

AL  FEMALE  * 0 

.0 

1 11.1 

0 

.0 

, 0 

-.0  ‘ 

1 

11.1 

8 88.9 

0 

.0 

9 

. AL  MALE  < 0 

.0 

3 5.0 

2 

3.3  r 

\ 0 

.0 

5 

6.3 

• 55  91.7 

0' 

.0 

60 

, ALABAMA  {• 

total  I 

8 INSTITUTIONS) 

t 

• 

AL  TOTAL  . 2 

.1 

224  7.7 

12 

/.♦ 

v 8 

.3 

246 

6.4 

2,'  656  ,91.1 

13 

.4 

2,915 

■ At,  FEMALE}  . 0 

.0 

70  14.4 

f .2  * 

1 

.2 

72 

14.8 

414 . 85.0 

1 

.2  . 

<87 

AL  MALE  l 

.1 

154  6.3 

11 

.5 

7 

.3 

174 

7.2 

2,242  92.3 

12 

.5 

2,428 

AA120NA  . 

* % * * 


ARUONA  STATE  UNIVERSITY 
kl  TOTAL  0 .0 

AL  FEMALE  '•  0 .0 

U HALE  .0  .'0 

UNIVERSITY  OF  ARUONA 
kl  TOTAL  3 .6 

kl  FEMALE  1 .6 

kl  MALE  2 ' .A 

O 


ERIC 


3 

1- 

2 

1 

0 

ll 


.8/ 

1 

.3 

8 

. 2.1 

12 

./ 

1 

.8 

3 

2.4 

5 

.8 

0 

.0  . 

5 

2.0 

7 

1 

.1' 

8 

1.1 

24 

3.4 

36 

.0 

1 

.4 

7 

3.1 

9 

.2 

7 

1.4 

17 

3.5 

, 27 

-'361 


3.1  ■■ 

371 

96.9 

. 0' 

.0 

383 

3.9 

122 

96. 1 

, 0 

.0 

127 

2.7 

249 

97.3 

0 

.0 

256 

5,0 

668 

93.4 

11 

1.5 

• • 715 

4.0 

213 

94.2 

•4 

1.8 

226 

5.5 

455 

93.0 

7 

1.4 

* 489 

( 

i 


340 


3 - TOTAL  Fli 
INSTITUTE 


PROFESSIONAL  ENROLLMENT  OF  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOOCATION  BY  RACE,  ETHNICITY  ANO  SEX: 
STATE  ANO  NATION*  1976  s 


American  Indian  black  9 asia* or 

A LAS  RAN  NATIVE  1 NON-HISPAlC  PACIFIC  ISLANDER  ^ISPANIC 

y 

NUMBER  St  NUMBER  X -NUMBER  X ^ UMBER  X 

CONTINUEO 


* TOTAL 
MINORITY 

NUMBER 


NHITE 

nqn-hispanic 


NUMBER 


NON-RESIDENT 

ALIEN 

NUMBER  X 


TOTAL 

NUMBER 


A 

TAC 

ale 

ALE" 

AS 


TOTAL  l 

a .3 

l .3 

l .3 


2 INTUITIONS) 


& GAAO  SCH  RELIGION 
fAL  0 .0 

UE  0 .0 

U.E  0 .0 

KANSAS  MAIN  CAMPUS 
r AL  5 .9 

U.E  1 1.1 

tLE  4 *9 

tK  AT  LITTLE  ROCK 


fAL 

U.E 

U.E 


• 6 
2.0 
.0 


LR'MEOL  SCI  CAMPUS 


AL 

IE 

IE 

» - 
iS 
AL 
IE 

ia 

NU 


• 2 
1.2 
• .0 

TOTAL  ( 
.5 
1.4 
.3 


DOR  COLLEGE 
AL  0 .0 

LE  0 .0 

IE  0 .0 

PT  SEN  N-86RAELE1L 


AL 
LE 
LE 

NG  COLLEGE 

AL 

LE 

LE  ■ 

OLLEGE 

AL 

LE* 

lE 


M 

.0 

.0 

1.4 

.0 

1.8 

>* 

• 3 
.0 
.3 


.4 

*4 


• 8 
.6 
.9 


32 

10 

22 


2.9 

2.8 

3.0 


4^  3.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

'.0 

a 

.0 

0 

.0 

4 

3.4 

0 

.0 

0 

.0 

16 

3.0 

2 

• 4 

2 

.4 

1 

1.1 

l 

l.l 

1 

1.1 

15 

3.4 

* 1 

.2 

1 

.2 

25 

7.6 

0 

.0 

1 

.3 

10 

9.‘8 

0 

.0  v 

0 

.0 

15 

6.6 

0 

.0 

1 

.4 

19 

3.9 

8 

1.6 

• 1 

.2 

6 

7.1 

0 

.0 

0 

.0 

13 

3.2 

8 

2.0 

1 

•2 

4 

INSTITUTIONS! 

64 

4.4 

10 

.7 

4 

.3 

17 

6.1 

1 

• 4 

l 

• 4 

47 

4.  O’ 

9 

.8 

3 

.3 

• 

V 

5 

10.6 

0 

.0 

1 

2.1 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

.0 

5 

10.6  - 

o. 

.0 

1 

2.1 

i 

1.4 

2 

2.9 

0 

.*  .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

1.9 

2 

3.8 

0 - 

.0 

26’ 

18.8 

5 „ 

3.6 

2 

1.4 

5 

18.5 

1 

3.7 

0 

.0 

21 

18.9^ 

4 

3.6 

2 

1.8 

5 

1.6 

12 

3.7 

4 

1.2 

0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

5 

1.6 

12 

3.7 

4 

1.2 

48 

4.4 

1*039 

94.6 

c~  ii 

1.0 

1*098 

14 

4.0 

335 

94.9 

* 

1.1 

353 

34 

4.6 

A 

704 

94.5 

7 

..9 

745 

4 

3.4 

108 

92.3 

5 

4.3 

117 

0 

.0 

0 

.0 

0 

• 0 

0 

4 

3.4 

j 

108 

92.3 

5 

4.3 

117 

25 

4.7 

505 

95.3 

0 

• 0 

530 

4 

4.3 

88 

95.7 

0 

.0 

92 

21 

4.8 

417 

95*2 

0 

• 0 . 

438 

28 

8.5 

302 

91.5 

0 

.0  - 

330 

12 

11.8 

90 

88.2 

0 

.0 

102 

16 

7.0 

212 

93.0 

/»  ; 0 

•0  . 

228 

29 

6.0 

458 

94.0 

0 

• 0 

487 

7 

8.2 

78 

91.8 

0 

.0 

85 

22 

5.5 

380 

94.5 

0 

.0 

402 

86 

5.9 

1*373 

93.8 

5 

.3, 

1*464 

23 

8.2 

256 

91.8 

0 

.0 

279 

63 

5.3 

1*117 

94.3 

^ 5 

• 4 

1*185 

6 

12.8 

30 

63.8 

11 

23.4 

47 

0 

•0 

-0 

.0 

0 

.0 

t) 

6 

12.6 

30 

63.8 

. 11 

23.4 

47 

3 

4.3 

66 

.95.7 

0 

.0 

69 

0 

. .0 

16  ; 

ioo.o 

0 

.0 

16 

3 

5.7 

V 50 

94.3 

0 

.0 

53 

35 

25.4 

.03 

74.6 

0 

.0 

138 

• 6 

22.2 

21 

77.8 

0 

.0 

27 

29 

26.1 

82 

73.9 

0 

.0 

111 

22 

6.6 

I>94 

91.3 

6 

1.9 

322 

0 

• 0 

0 

• 0 

0 

*0 

0 

22 

6.8 

294 

91.3 

J 6 

1.9 

322 

cal  ccyjLJM  pqojatric  med 

CA  TOTAL  1 .3  . 8 2*1  1*  4.9 


CA  FEMALE 

0 .0 

• 1 

5.6 

0 

.0 

CA'  MALE 

1 1 .4 

7 

2.6 

14 

5.2 

MAC*  019  SCH  Of  PACIFIC 
CA  TOTAL  -0  .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA  FEMALE 

0 .0 

• 0 

.0 

0 

.0 

CA  MALE 

0 .0 

0 

.0 

4 0 

.0 

FRANCISCAN :SCH  THEOLOGY 
CA  TOTAL  2 6.5 

0 

.0 

0 

.0 

CA  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

Y° 

.0 

CA  . MALE 

i 6«5 

0 

.0 

10. 

.0 

FULLER  THEOLOGICAL  SEM  . 
CA  TOTAL  0 .0 

13 

2.1 

25 

4.1 

CA  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

3 

6.1 

* CA  MALE 

0 .o'. 

13 

2.3 

22 

3.9 

COLGATE  UNIVERSITY 
LA  TOTAL  4,  .5 

18 

21 

2.5 

CA  FEMALE 

2 .6 

3 

.8 

7 

1.9 

CA  MALE 

2 .4 

15 

3.2 

14 

3.0 

GRADUATE  THE 01  UNION  ' 

U TOTAL  0-  .0 

0 

s 

I 

1.7 

CA  FEMALE. 

0 .0 

0 

.0 

1 

5.9 

CA  MALE 

0 .0 

• 0 

.0 

0 

. *0 

JESUIT  SCHOOL  OF  THEOLOGY 
U TOTAL  0 .0 

l 

.9 

2 

1.9 

CA  FEMALE 

0 *0 

0 

.0 

0 

.0 

CA  MALE 

0 .0 

l 

1.0 

2 

1.9 

JOHN  F KENNEDY  UNIVERSITY 
CA  TOTAL  0 .0* 

l 

.6 

0 

.0 

CA  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

V*0 

.0 

• .CA  MALE 

• 0 .o' 

* 1 

.8 

0 

.0 

LA  VERNE  COLLEGE 
CA  TOTAL  ' 0.  .0 

18 

7.7 

6 

2.6 

CA  FEMALE 

0 .0 

3 

4.8 

0 

.0 

CA  MALE 

0 .0 

15 

8.7 

. 6 

3.5 

LINCOLN  UNIVERSITY 
CA  TOTAL  12  2.1 

31 

5.y 

7 

1.3 

CA  FEMALE 

3 1.6, 

9 

4.8 

1 

.5 

CA  MALE  ' 

9 2.4 

22 

5.9 

6 

1.6 

LONA  LINDA  UNIVERSITY 
CA  TOTAiL  .3  .2 

49 

3.6 

63 

4.7 

CA  FEMALE 

' 2 .5 , 

20 

3.1 

20 

5.1 

CA  HALE 

,1  .1 

29 

3.0 

43 

4.5 

LOS  ANG  C Of  CHIROPRACTIC 
CA  TOTAL  2 .4 

. 6 

1.1 

31 

5.8 

CA  FEMALE 

0 .0 

2 

'2.7 

3 

4.0 

CA  .MALE 

2 .4 

4 

.9 

. 28 

6.2 

loviJla  marynount  a 

CA  TOTAL  4 .3 

38 

2.9 

19 

1.4 

CA  FEMALE 

1 .2 

21 

4,7  ‘ 

6 

1.4 

CA  NALE 

3 .3 

17 

2.0 

13 

1.5 

NENN0N1TE  8RTHREN  818  SEN 
CA  TOTAL  0 .0 

1 

2.2 

0 

\ 

.0 

CA  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA  HALE 

0 .0 

l 

2.2 

0 

.0 

ME*  college  of  California 

CA  TOTAL  0 .0  18  12.0  ' 6 4.0 

CA-fEJI|llE  0 .0  9 12.0  3 4.0 

CA  HALE  - 0 .0  9 12.0  3 4.0 

^ • 4 


1.7 

28 

9.7 

259 

89.9  , 

l 

.3 

211 

.0 

1 

5.6 

17 

94.4 

0 

.0 

18 

1.9 

27 

10.0  > 

242 

89.6  ‘ 

1 

.4 

270 

.0 

0 

.0 

83 

97.6 

2 

2.4 

85 

.0 

0 

.0 

•27  100.0 

0 

.0 

*27 

.0 

0 

.0 

56 

96.6 

2 

3.4 

58 

6.5 

4 

12.9  * 

27 

87.1 

0 

.0  ■ 

31 

.0 

0 

.0 

0 

.0  - 

0 

.0  . 

0 

6.5 

4 

12.9 

• 27 

87.1 

0 

.0 

31 

45 

7*3  . 

555 

90.4 

14 

2.3 

614 

* 

••0f- 

3 

6.1  . 

45 

91.8 

1 

2.0 

49 

1.2 

42 

7.4 

510 

90.3 

13 

2.3 

565 

1.7 

57 

6.8 

751 

90.0 

26 

3.1 

834 

1.7 

18 

5.0 

333 

92.5 

9 

2.5 

36b 

1.7 

39 

8.2 

418 

88.2 

i 

17 

3.6 

474 

.0 

l 

1.7 

50 

83.3 

* 9 

15.0 

60 

.0 

1 

5.9 

13 

76.5 

3 

17.6 

17 

.0 

0 

.0 

37 

86.0 

6 

14.0 

43 

6.5 

10 

9.3 

93 

4. 

3.7  ; 

107 

.0 

0 

.0 

3 

75.0 

1 

25.0 

•4 

6.8' 

10 

9.7 

90 

87.4 

3 

. 2.9 

103 

2.8  ' 

* 

3.4 

m 

96.6 

0. 

' .0 

178 

3.9 

2 

3.9 

49 

96.1 

0 

.0 

51 

2.4 

4 

3.1 

. 123 

96.9 

0 

.0 

127 

8.9 

45 

19.1 

190 

80.9 

0 

.0 

235 

14.5 

12 

19.4 

50 

80.6 

0 

.0 

62 

6.9 

33 

19.1} 

140 

80.9 

0 

.0 

173 

'2.9 

66 

11.8 

493 

88.0 

1 

.2  ’ 

560 

1.6 

16 

8.6 

170 

91*4 

0 

'.0  ‘ 

186 

3.5 

50 

13.4  ' 

323 

86.4 

1 

.3 

374 

1.8 

139 

10.3 

1.133 

83.9 

79 

5.8 

1*351 

2.5  \ 

52 

13.1 

327 

82.6 

17 

4.3 

396 

1.5 

87 

9.1 

806 

84.4 

62 

6.5 

955 

2.3 

51 

9.6 

444 

83.8 

35 

6.6 

530 

2.7 

7 

9;3 

65 

86.7 

3 

4.0  * 

75 

2.2 

44 

'9.7 

379 

83.3 

32 

7.0 

455 

3.4  . 

105 

8.0 

1.207 

92.0 

0 

.0 

li  312 

2.9 

41 

9.3 

402. 

90.7 

0 

.0 

443 

3.6 

64 

7',4 

805 

92.6 

0 

.0 

869 

.0 

1 

2.2 

35 

76.1 

10 

21.7  . 

46 

.0 

0 

'.0  • 

■ -1  1 

100.0 

0 

.0 

1 

.0 

1 

2.2 

. 34 

75.6 

10 

» 

22.2  ' 

45 

1. 

3.3 

29 

19.3 

121 

80.7 

0 - 

i 

.0 

f. 

150 

2.7 

: 14 

18.7 

61 

81.3  . 

0 

.0 

75 

4.0 

15 

20.0 

60 

80.0 

0 

.0 

75 

5 

0 

5 

» 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

7 , 

0 

7 

14 

6 

8 

0 

0 

0 

7 

0 

7 

5 

2 

3 

21 

9 

12 

1* 

3 

13  ’ 

24 

10 

14 

12 

2 

10 

44 

13 

31 

V 

0 

0 

5 

2 

3 


311 


112 


IUU  3 - T3TAt  f UST  PROFESSIONAL  ENROLLMENT  OF  IMST 1TUTI0NS  Of  HIOHCR  EOUCATION  IT  RACE. 
INSTITUTION'  STATE  AMO  NATION?  1976 


ETHNICITY  AND  SUi 


X I 


AMEMCUHNOIAN 
AlASAAN  NATIVE 


61ACA  . ASIAN  01 
NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUWEP  HISPANIC 


NUNIER 


I,  NUNIER 


I NtWER  I 


CALIFORNIA 


CONTI  NOE  0 


N 


6?; 


CA  TOTAL 

0 .0  * 

3 

2.5 

1 

.1 

LA  FEMALE 

0 .0 

• 0 

.0 

O' 

.0 

'CA  MALE  0 .'0 

PACIFIC  LUTH  ThEOL  SEN 

3 

2.7 

» 1 

.9 

CA  TOTAL 

0.  .0, 

A 

A.2 

0 

.0 

CA  FEMALE 

■ o 

0 

.0 

0 

.0 

CA  MALE  0 , .0 

PACIFIC  SCHQF  AELICION 

A 

J.J 

0 

.0 

1 

CA  TOTALS 

0 .0 

6 

J.d 

5 

6,1 

la  female 

0 .0 

0 

.0 

1 

2.1 

ca  male  0 1 .0 

PEPPEAOJNE  UNIVERSITY 

6 

1.1 

A 

5.  A 

CA  TOTAL  - 0 .0 

2 

.3 

10 

1.6 

ca  female, 

0 .0 

2 

1.9 

2* 

1.9 

U MALE  0 .0 

SAINT  ALBERT'S  COLLECE 

’ 0 

.0 

, 1 

.1.5- 

CA  TOTAL 

\ .0 

, o 

.0 

l 

3.3 

CA  FEMALE 

9 .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA  MALE  0 .0 

SAINT  PATRICK'S  SEMINARY 

0 

.0 

l r 3.3 

CA'  TOTAL 

1 1.3 

0 

.0 

'5 

6. A 

CA  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

CA.  MALE  1}  1.3 

.SAN  FRANCISCO  ThEOL  SEN 

0 

.0 

5 

6. A 

CA  . TOTAL 

1 .7 

9 

6.0 

5 

>•3 

CA  FEMALE 

0 .0- 

* 

1.9 

2 

3.6 

CA  NAtE  1 i.i 

SCH  OF  IHEO  AT  CLAREMONT 

A 

A.3 

3 

i 

5 

3.2 

CA  TOTAL 

0 .0 

11 

6.7 

3.1 

CA  FEMALE 

0 .0 

3 

9,7 

0 

.0 

CA  MALE  0 .0 

sthn  cal  c of  optometry 

a 

6.1 

5 

3.1 

i.A  TOTAL 

1 -.3 

3 

.1 

37 

9. A 

ca  female 

U .0 

2 

5.7  ' 

5 

16.3 

CA  MALE  1,  .3 

SIHnSTN  if  school  of  lam 

1 

.3 

32 

9.0 

CA  TOTAL 

♦ .2 

AO 

2.3 

37- 

2.2 

CA  FEMALE 

1 .2 

13 

2.9 

8 

1.8 

CA  MALE  3 .2 

STAMFORD  UNIVERSITY  . 

27 

2.1 

29 

2.3 

CA  TOTAL 

13  1.5 

57 

6.6 

2*3 

2.6 

LA  FEMALE 

5 2.2  \ 

17 

7.A 

10 

6.3 

CA  MALE  • « 1.3  1 

STARR  AN(  SCH  FOR  NINSTRY 

i AO 

6.3 

13 

2.0 

CA  TOTAL 

0.  ^0  J 

1 l 

2.3 

0* 

.0' 

Ca  female 

_ 0 

0 

.0 

0 

.0 

CA  MALE 

0 .0 

1 

A.O 

0 

.0 

1 

0 

l 

r 

o 

0 

0 

0 

0 

' 0 

3 

0 

3 


TOTAL 

MINORITY 


NHITE 

N0N-H1SPAIUC 


NOMESIOENT 

AtHN 


TOTAL 


1 

NUMBER 

; 

NUMBER 

; 

. NUNIER 
• 

( 

NUNIER 

•1 

5 

6.2 

115 

95.1 

0 

.0 

120 

.0 

0 

.0 

7 1QQ.C 

0 

.0 

7 

.9 

5 

6.6 

101 

95.6 

0 

.0 

113 

.0 

A 

6.2 

91 

96.1 

l 

1.0 

- 96 

.0 

0 

.0 

23  100.0 

0 

.0  . 

'23 

.0 

A 

5.5 

1 

61 

93.2 

1 

1.6  - 

^ 73 

.0 

11 

9.1 

101 

19.3 

2 

1.7 

121 

.0 

l 

2.1 

• 65 

95.7 

1 

2.1 

67 

10 

13.5 

63 

IS.l 

l 

. J 

LA* 

■ 7A 

.5 

• 15 

• 

2.6 

612 

■97.6 

0 

.0 

627 

.0 

A 

3.1 

102 

96.2  . 

0 

.0 

*106 

11 

2.1 

510 

97.9 

1 0 

’ .0  ' 

521 

6.7 

3 

10.0 

27 

90.C 

• 0 

.0 

30 

.0 

0 

• .0  - 

0 

.0 

0 

_.0 

0 

6.7 

3 

10.0 

27 

90.0 

\ 

0 

.0 

V> 

6. A 

11 

1A.1 1 

67 

15.9 

o' 

.0 

71 

•0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

6. A 

11 

16.1 

67 

(5.9 

0 

.0 

78 

.0 

.0 

15 

7 

10.0 
'12.5  v 

135 

69 

90.0  ' 
87.5 

0 

'0 

* .0 
.0 

150 

56* 

.0 

1 

8.5 

66 

91.5 

0 

. .0 

96 

’ .0 

16 

9.6 

137 

16.0 

10 

1.1 

'163 

.0 

3 

9.7 

27 

(7.1 

l 

3.2 

31 

.0 

13 

9.8 

no 

13.3 

9 

6.6 

132 

3.1 . 
.0 

Si^M 

<20.0 

336 

21 

Y 

16.2 

(0.0 

1 

0 

.3 

.0 

392 

35 

3. A 

66 

12.9 

310 

16.8 

l 

,3 

357 

2.6 

, . Hz 

7.1 

1.586 

92.  A 

2 

.1 

1?  706 

2.A 

33 

7.3 

617 

*2‘W 

0 

.0 

650 

2. A 

19  . 

7.1 

1.167 

92.# 

2 

.2 

1*258 

7.7 

' 160 

16.6 

691 

60.2  ' 

- 12 

1.6 

670 

6,5 

A7 

20.3 

180 

77.9 

A 

1.7 

231  j 

8.1 

113 

17.7 

518 

(l.l 

8 

1.3 

639 

).o 

1 

0 

2.3 

.0 

62  97.7 
11  100.0 

0 

0 

.0 

.0 

63 

18 

.0. 

1 

6.0 

26 

96. C 

0 

.0 

25 

VK 


o 

ERIC 


SY 


4 


US  INTERNATIONAL  U' 


CA  TOTAL  0 

' .0 

6 

.9 

, CA  FEMALE  0 

.0  • 

4 

3.3 

CA  MALE  0 

U OF  CAL-BEAKEUEY 

.0 

2 

.4 

• CA.  TOTAL  4 

.4 

77 

8.1 

CA  FEMALE  2 

.6 

40 

12.2' 

CA  MALE  2 

.3 

a;  47 

5.9 

U OF  CAL-DAVIS 

*• 

CA  TOTAL  ‘ 8 

.6 

59 

4.6 

CA  FEMALE  2 

.4 

19 

4.2 

CA  MALE  6 

.7 

40 

4.9 

U OF  CAL  HASTINGS  C LAN 

CA  TOTAL  19 

1.2 

63 

4.1 

CA  FEMALE  12 

2.4 

30 

6.1 

CA  MALE  ' 7 

U OF  CAL-IRV1NE 

.7 

33 

3.2 

CA  .TOTAL  6 

1.9 

30 

9*1 

CA  FEMALE  1 

1.7 

9 

15.0 

CA.  ' MALE  5 

2.0 

21 

8.5 

l/OF  CAL-LOS  ANGELES 
CA  TOTAL  IS 

.8 

141 

7.2 

CA  female  3 

.6 

•48 

9.0 

CA  MALE  12 

.8 

93 

6.5 

U OF  CAL-'SAN  DIEGO 
CA  TOTAL  1 

.3 

9 

2.6 

CA  FEMALE  1 

1.6 

2 

3.2 

CA  MALE  0 

.0 

7 

2.5 

U OF  CAL-SAN  FRANCISCO 

CA  TOTAL  S 

.4 

107 

7.8 

CA  FEfULE  0 

.0 

46 

10.6 

CA  1ULE  S 

.5 

61 

6.S 

UNIVERSITY  OF  SAN  DTEGO 

CA  TOTAL  1 

.1 

12 

1.2 

CA  FEMALE  0 

.0 

8 

3.1 

CA  MALE  1 

.1 

4 

.6 

U SAN  FERNANDO  VLY  C LANJ 

U TOTAL  8 

.8 

10 

1.0 

CA  FEMALE  1 ' 

.5 

2 

1.0 

LA  MALE  7 

U OF  SAN  FRANCISCO 

.9 

8 

1.0 

CA  TOTAL  0 

.0 

46 

6.1 

CA  FEMALE  0 

.0 

19 

6.4 

’ CA  MALE,  0 

.0 

27 

5.9 

UNIVERSITY  OF  SANTA  CLARA  1 

-CA  TOTAL  ' 18 

2fO 

, 28 

3.2 

CA- FEMALE  ’ 4 . 

1*5 

' 8 

2.9 

CA  MALE'  14 

2.3 

20 

3.3 

U OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 

4 

CA  JOTAL  29 

1.3 

64 

2.8 

CW6MALE  0 

.0 

43 

8.0 

CA  MALE  ,29  . 

1.7  • . 

'21 

1.2  . 

l/OF  NEST  LOS  ANGELES 
CA  TOTAL  . 10  1 

1.4 

103 

14.3 

CA#EMALE  #, 

2.8. 

46 

20.1 

CA  MALE  , 4 

.8 

.57 

11.6 

nSTN  ST  U C LAN  ORANGE  CO 

• 

• 

CA  • TOTAL  ‘ IT 

1.0 

.37 

-2.1 

CA  FEMALE  • 3 

.9 

7 

2.2 

CA  MALE  ' 14 

Q 

1.0 

30 

2.1 

ERIC 

' 

V 

J 


12 

1.9  , 

16 

2.5 

34 

5.4 

1 

.8 

3 

2.4v 

8 

6.5 

11 

2.2 

13 

2.5 

26 

5.1 

90 

9.4 

69 

7.2 

240 

25.2 

42 

12.8 

22 

6.7 

106 

32.4 

48 

7.7 

47 

7.5 

134 

21.4 

117 

9.2 

77 

6.0 

261 

20.6 

, 45 

9.8 

21 

4.6 

87 

19.0 

* 72 

8.8 

56 

6.8 

174 

21.2 

130' 

8.5 

78 

5.1 

290 

18.9 

50 

10.2 

29 

5.9 

121 

24.6 

80 

7.7 

49 

4.7 

169 

16.2 

4 

17 

5.5 

42 

13.6 

*,95 

30.8 

Y 

5.0 

7 

11.7 

20 

33.3 

14 

5.6 

35 

14.1 

75 

30.2 

128 

6.6 

197 

10.1 

481 

24.7 

30 

5.6 

38 

7.2 

119 

22.4 

98 

6.9  ' 

159 

11.2 

362 

25.5 

37 

10.9 

19 

5.6 

66 

19.4 

9 

14.5 

2 

3.2 

14 

22.6 

28 

10.1 

17 

6.1 

52 

18.7 

238 

17.4 

155 

11.3 

505 

36.9 

79 

18.3 

26 

6.0 

151 

15.0 

159 

17.0 

129 

13.8 

354 

37.9 

19 

1.9 

‘26 

2.7 

58 

5.9 

8 

3.r 

6 

2.3 

22 

8.6 

11 

M * 

20 

2.8 

36 

•5.0 

5 

.5 

7 

.7 

30 

3.1 

0 

- .0 

. 1 

.5 

4 

2.0 

5 

.6 

6 

.8  ' 

26 

3.4- 

A 

9.0 

0 

• 

6.2 

161 

21.4 

27 

9.4 

it 

5.7 

63 

21.1 

41* 

9.0 

30 

6.6 

98 

21.5 

58 

6.6  )] 

E :o 

,8.0  ’ 

174 

19.8 

16 

5.9V  I * 

i3 

4.8 

il5.l 

42 

6.9  \ 

J7 

9.4 

133 

r 

"391 

17.4- 

112 

5.0 

596 

4.5 

'123  ‘ 

22.9 

18 

3.4  • 

184 

34.3 

288 

15 .1 

94' 

5.5  . 

412  *24. 1 

, 22 

3.0 

33 

s* 

168 

23.3 

3 

1.3  , 

10. 

4.4  ■ 

65 

28.4 

19 

3.9 

23 

■•4.7-  . 

103 

20.9 

H 

18/. 

1.0 

53 

•xc 

125 

7.1 

M 

1.2  ' 

*UQ 

10 

,43 

M. 

73.0 

24 

101 

7.4 

w 

/ * ' 


599 

44.6 

0 

.0 

633 

115 

93.5 

0 

.0 

123  ' 

484 

94.9  . 

0 

.0 

510 

1 

704 

73.8 

10 

1.0 

954  v 

218 

66  Jl 

3 

.9 

» 327 

486 

77.5  * 

•7 

1.1 

627 

1*006 

78.8 

9 

.7 

1.276 , 

368 

80.5 

2 

.4 

457 

638 

77.9  * 

7 

.9 

819 

1*243 

80.9 

3 

.2 

1.536 

369 

75.2 

1 

.2 

491 

874 

83.6 

2 

.2  ' 

1.045 

203 

65.9 

10 

3.2 

308 

40 

66.7 

0 

.0  • 

60 

163 

65.7 

10 

4.0 

248 

1.450 

74.3 

20 

< 1.0 

1.951 

405 

76.3 

7 

U3 

531 

1*045 

73.6 

13 

.9 

1.420 

268 

78.8 

.6 

1.8 

340 

>7 

75.8 

1 

1.6 

62 

79.5 

1.8 

278 

851 

62.3 

J 

.8 

1.367 

275 

63.7 

6 

1.4 

432 

■ 576 

61*6 

5 

.5 

935 

, 921 

94.1 

0 

.0 

979 

234 

91.4 

0 

..0  ’ 

256 

687 

95.0  j 

'0<>  .0 

723 

^ 948 

96.7  / ' 

2 

i 

.2 

980 

200 

98.0'- 

\ 0 

.0 

204 

748 

96M 

2 

4 

776 

, r 

481 

63.8 

112 

14.9 

754 

' 191 

64. 1\ 

44 

14.8 

298  1 

i90 

43.6 

68 

,14.9 

456/ 

704 

80.1  ' 

, 1 

.1 

879 

231^.44.9 

0 

' .0 

1 / 

272  , 

473 

77.9  ‘ 

1 

.2 

607  1 

1.599 

71.1 

53 

2.4’  ' 

*2,248  ‘ 

341 

63.6 

11 

2.1  - 

536 

1.258 

73.5 

42 

2.5 

- 1.712 

551 

76.3  ' 

» 

3 

.4 

722  ‘ 

163 

71.2 

1 

.4 

. 229 

388 

78.7 

2 

..4  : 

1*493 

1.632 

92.9  • , 

'0 

.0 

1.757 

30l  , 

>92.6 

'0 

.0 

325 

1.331  ’ 

*92.9 

. , b . 

0 

. * , 

.tf 

1.432 

- ■ r 


314; 


* 


mi  3 " SSa,WRi!S« 0f  ,NSIITUTI0NS  0f  HICHER  EDUC*T,0N  8y  ‘UCE’  etwiicity  *Nt 


MCHICAN  INDIAN  BLAU  ASIAN  OR  TOTAL 

ALASAAN  NATIVE  NflN*Hl$PANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


NUMBER 


NHITE  , NON-RESIDENT 
NON-HI SPANIC  ALIEN 


* WWW  * number  ' x number  x number  t number  x 


NUMBER 


t 


total 

NUMBER 


•STN  ST  U C LAM  SAN  DIEGO 


i 


CA  TOTAL 

3 

.2 

38  3.0 

7 

.6 

CA  FEMALE 

2 

,7 

14  5.2 

3 

1.1 

CA  MALE  1 

MHITTIER  COLLEGE, 

.1 

• 24  2.4 

fc  1 

4 

.4 

CA  TUTAL 

1 

.3 

. 8 2.0 

4 

1.0 

CA  .FEMALE  ' 

0 

.0 

0 ' .0 

0 

.0 

CA  MALE 

1 

.4 

8 ,3.1 

4 

, 1.5 

CALIFORNIA 

TOTAL  1 

48  INSTITUTIONS) 

CA  TOTAL  < 

196 

.7 

1,213  4.1 

1.704 

5.7 

CA  FEMALE 

* Si 

.7 

460  '5.9 

516 

6.6 

CA  MALE 

145 

.7 

753  3.4 

1,188 

5.4 

COLORADO 
\ 

COLORADO  STATE  UNIVERSITY 
CO  TOTAL  1/.3  I .3 

CO  FEMALE  0/  .0  I l.l 

C3  MALE  V .,3  0 .0 

CONS  BAPTIST  THEQL  SEN 
CO  TOTAL  V .0  3 . 4.5 

CO  FEMALE  / d .0  0 .0 

CO  MALE  0 .0  3 .1.3 

ILIFF  SCHOOL  OF  THEOLOGY 
CO  TOTAL  ‘0  .0  3 1.6 

CO  FEMALE  0 .0  1 M 

CO  \ MALE  0 .0  2 1.5  ■ 

D Ofr  CQLORAOO  AT  BOULO’ER  ' 

CO  'TOTAL  l - . 5 

■CO  FQWLE  1 .8 

CO  /MALE  > .3 

U OF  COLO  AT  DENVER  ■ 

CO  TOTAL  ■ 1 '20.0 

CO  FEMALE  ' 0 .0 

CO  MALE  1 20.0 

U OF  COLO  MEDICAL  CENTER 
CO  TOTAL  8 1.3  . 22  3.6 

CO  FEMALE  2'  1.4  9 6.3 

CO  .MALE  6 1.3  13-  2.8 

UNIVERSITY  OF  OENVER  • 
to  TOTAL  I .1  6 ,? 

CO  FEMALE  ' o'  .0.  2 .7 

CO  MALE  1 .2  A .7 

YESH  TORAS  CHAIN  TALMUD  ■ 

CU  TOTAL  0 .0  0 .0 

CO  FEMALE  0 .■  .0  0 .0 

CO  HALE  0 .0  0 .0 

0-)*.  ■ » 

ERIC  * 


17 

14 


U 

..  0 

0 


3.9 

2.3 

4.5 

.0 
.0 
1 .0 


42  3.3 

.8  3.0 

34  3.4 


9 2.3 
O'  .0 
9 3.5 


1.352  4.6 

304  3.9 

1.048  4.8 


90  T.l 
27  10.0 
63  6.3 


22 

0 

22 


5.6 

.0 

8.5 


4.465  15.0 
1.331  17.0 
3.134  14.3 


1.174  92.8 
243  90.0 
931  93.6 

i 

372  . 94.4 
134  100.0 
238  91.5 


24,766  83.4 
6071  81.5 
18,395  84.1 


4 

1.1 

0 

.0 

6 

1.6 

368 

98.4 

1 

1.1 

0 

.0 

2 

' 2.3 

86 

97.7 

3 

1.0 

0 

.0 

4 

1.4 

282 

98.6 

1 

.5' 

2 

1.0 

6 

- 3.0  ' 

190 

93.6 

'0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

100.0 

1 

.5 

2' 

1.0 

.6 

3.0  • 

189 

93<6 

1 

.5 

0 

.0 

4 

2.2 

174 

95.1 

0 

.0 

. 0 

s> 

.0 

1 

1.9 

49 

94.2 

/ 

.8 

.0 

.0 

3 

2.3 

125 

95.4 

' . s 

l.T 

36 

8.2  V 

60 

13.6 

til 

66.4 

. 2 

1.6 

'7* 

5.5 

13' 

18.2 

■ 115 

89.8 

3 

1.0 

29 

9.3  * 

47 

15.0 

266 

i 

85.0 

-a 

.0 

0 

.0 

" 1 

1 

■20.0  „ 

4 

80.0 

0. 

‘.0 

0 

.0 

' 0 

• 0 

o' 

.0 

0 

.0 

Ot 

.0 

1, 

20.0 

4 

80.0 

.22 

3.6 

55 

9.0 

107 

17.6 

501 

82.4 

7 

4.9 

14 

9.7 

32 

22.2 

112 

77.8 

15 

3.2 

41 

8.8 

75 

16.2 

389 

83.8 

1 

.1 

12 

1.4 

20 

2.3 

849 

97.7 

1 '• 

.3 

3 

1.0 

6 

2.1 

283 

97.9 

0 

.0 

9 

1.6 

14 

■2.4 

566 

97.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

-•  0 

.0 

0 

.0 

3 100.0 

■'0 

0 

'0 


.1 

.0 

.1 

t 

.0 

.0 

.0 


\ 


1,265 

270 

995 

394 

134 

260 

7 


467  1,6  29,698 
116  1.5  7418 
351  1.6  21.880 


.0 

.0 

.0 


0 .0 
0 .0 
Oj  ,0 

0 .0 
0 .0 
0 .0 


144'  *• 
464 

869 

289 

580 

• 

3 

0 

3 


COLORAOO 
CO  TOTAL 
CO  FEMALE 
CO  MALE 

CONNECTICUT 


TOTAL 
13  .3 

3 .A 

10  .6 


I INSTITUTIONS) 
52 
16 
36 


1.9 

3A 

1.3 

105 

3.9 

, 20A 

7.6 

2,470 

92.0 

12 

■.A 

2,606 

2.3 

11 

1.6 

2A 

3. A 

5A 

7.7 

6A6 

92.0 

2 

.3 

702 

1.8 

23 

1.2 

81 

A.l 

150 

7.6 

1,824 

91.9 

10 

.5 

1.98A 

U OF  CONN  MAIN  CAMPUS 


CT  TOTAL 

0 

.0 

25 

3,6 

3 

.A 

8 

1.2 

36 

5.2 

636 

9A.7 

1 

.1 

693 

, CT  FEMALE 
CT  NAL^ 

0 

.0 

12 

5.0 

1 

.A 

3 

1.3 

16 

6.7 

223 

93.3 

0 

.0 

239 

0 

.0 

13 

2.9 

2 

.A 

5 

1.1 

20 

A. A 

A33 

95. A 

1 

.2 

A5A 

U Of  CONN  HEALTH  CENTER 
CT  TOTAL  0 .0 

13 

ijL  ' 

W" 

5 

1.1 

2 

.A 

20 

A. 3 

AA7 

95.3 

2 

.A 

A69 

CT  FEMALE 

0 

.0 

A 

0 

' .0 

0 

.0 

A 

3.8 

-•  98 

9A.2 

2 

1.9 

10a 

CT  MALE 

U 

.0 

9 

2.5 

5 

l.A 

" 2 

.5 

16 

A. A 

3A9 

95.6 

0 

.0 

365 

YALE  UNIVERSITY 
CT  TOTAL 

A 

.3 

101 

8.2 

22 

. 1.8 

■ 26 

2.1 

153 

12. A 

1,053 

85.3 

28 

2.3 

1,234 

CT  FEMALE 

1 

.3 

27 

7. A 

8 

2.2 

6 

1.7 

A2 

11.6 

318 

87.6 

3 

.8 

363 

CT  MALE 

3 

.3 

7a 

8.3 

1A 

1.6 

20 

2.3 

111 

12.7 

735' 

8A.A 

25 

2.9 

871 

CONNECTICUT 
CT  TOTAL 

A 

TOTAL  1 
.2 

3 INSTITUTIONS! 
139  5.8 

1 

30 

1.3 

36 

1.5 

209 

8.7 

2,156 

90.0 

31 

1.3 

2,396 

CT  FEMALE 

1 

.1 

A3 

6.1 

■9 

1.3 

9 

1.3 

62 

8.8 

639 

90.3 

5 

.7 

706 

CT  MALE 

3 

.2 

96 

3.7 

21 

1.2 

27 

1.6 

1A7 

8.7 

1,517 

V 

1.5 

1,690 

A .So 
3 1.0  \ 


DISTRICT  Of  COLUMBIA 

f, 

AMERICAN  UNIVERSITY 
DC  TOTAL  U 

DC  FEMALE  0 

DC  . MALE  0 

CATHOLIC  U Of  AMERICA 
DC  TOTAL 
DC  FEMALE 
DC  MALE  ' 1 .2 

GEORGETOWN  UNIVERSITY 
OC  TUTAV  • 0 .0 

DC  FEMALE  0 .0 

OC  MALE  ' 0 .0 

GEORGE  HASH  UNIVERSITY 
OC  TOTAL  7 .A 

DC  FEMALE  l 

DC  MALE  6 

HOWARD  UNIVERSITY  . 

DC  TttL  3 

oc  feJLe  0 

DC  MALE  3 

WESLEY  THEOLOGICAL  SEN 
DC  TOTAL  . 0 .0 


.0 

.0 

.0 

.5\*- 


AA  6.A 
20  8.0 
2A  5.A 


AO 

il 

18 


5.2* 

7.J 

3.8 


.1 

.A 

.0 

1.2 

.7 

1.5 


9 1.3 

2 .8 

7 1.6 


• .2 
.5 

\3 

.0 

.A 


230  6.9 

116'  13.6 
11A  A.  5 

100  5.’2 

■ 6U  9.S 
AO  3.1 

83A  70. A 
290  81.2 
5AA  65.7 

A 

25  10.2 


75  Ifi 
32  3.8 

A3  1.7 

2A  1.2 
5 .8 


17 

2 

15 

82 

20 

62 

3A 


2.2 

.7 

3.2 

2. A' 
2. A 
2.5 


5A 

23 

31 

70 

29 

A1 


7.8 

9.2 

7.0 

9.1 

9.6 

8.7 


63,7  '92.1 
22*;. 90.8 
Al$  92.8 

7M  90.8 
273  90. A 
AI8  91.1 


387  11.6 
168  20.0 
219  8.7 


/ 


19 

9 

3 

6 


1.5 

.8 

.8 

.7 

.0 


1.8 

8 1.3 

26  2.0 


165 

7A 

91 


dD 


7.0 


2.935 

663 

2,272 

1.76A 

556 

1.208 


87.6 

79.0 
90.5 

91. A 
88.3 

93.0 


11 

5 

6 


.9 

l.A 

.7 


0 '.0 


857  -72.3 
298  83. 
559  67.5 

25  1 £2 


1 

0 

1 

1 

0 

l 

27 

8 

L9 

0 

0 

0 

t 

133 

31 

102 


■ .1 
.0 
.2 

.1 

.0 

.2 


1.0 


.0 

.0 

.0 

11.2 

8.7 

12.3 


3 1.2 


692 

250 

AA2 


\ 


772 

02 

*70 


3,149 

839 

2.510 


1,929 

630 

1,299 

1.185 

357 

828 

1 2A6 


OC  FEMALE 

0 

.0 

’ 2 

61 

0 

.0 

0 ' 

.0 

2 

A.l 

46' 

93.9 

1 

2.0 

A9 

DC 

MALE 

0 

.0  . 

23 

11.7 

’ 0 

,0 

0 

.0 

' 23 

>]•' 

172 

87.3 

2 

1.0 

197 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  TOTAL  1 

6 

INSTITUTIONS) 

' 

y 

DC 

TOTAL 

' 1A 

.2 

1,273 

15.6 

118 

l.A 

153  . 

1.9 

1,558 

19.1 

6,A50 

78,9 

165 

2.0 

8,173 

DC  FENAlE 

A 

.2 

510 

21.0 

A3 

1.8 

, 37 

1.5 

„59'A 

24.5 

1.793 

73.9 

AO 

1.6 

2,A27 

DC 

MALE 

10 

•2  f 

763 

13.3 

75 

1.3 

116 

2.0 

• -96A 

16.8 

A, 657 

61.0 

125 

2.2 

5,7A6 

ERJp' 


315 


311 


U»l£  J - TOTAL  MW  PROFESSIONAL  ENROLLMENT  OF  INSTITUTIONS  OF'  HIGHER  EDUCATION  IV  RACE,  ETHNICITY  ANC  SEXi 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  1976 


V 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  , ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANiC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 


TOTAL 

minority 


WHITE 

NON-HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


NUMBER 


FLORIDA 

NOVA  UNIVERSITY 


NUMBER 

r' 


FL  TOTAL  0 

.0 

' s 

1.0 

FL  FEMALE  0 

.0 

.0 

FL  MALE  0 

.0 

5 

1.3 

FLORIOA  STATE  UNIVERSITY 
FL  TOTAL  2 .4 

23 

5.4 

FL  FEMALE  0 

•U 

T 

5.3 

FL  MALE  2 

•6 

ft  14 
98  , 

5.4 

UNIVERSITY  OF  FLORIOA 
FL  TUTAL  4 . 

.2 

6.1 

FI  FEMALE  U 

Fl  MALE,  4 

U Of  SOUTH  FLORIDA 
FL  TOTAL  1 

FL  FEMALE  (I 

Fl  male  l 

STETSON  UNIVERSITY 
FL  TOTAL  1 

FL  FEMALE  0 

fl  male  i 

UNIVERSITY  OF  MIAMI 


FL  TOTAL 
FL  FEMALE 
Fi  MALE 

i 

FLORIOA 
FL  TOTAL 
FL  FEMALE 
FL  MALE 


10 

0 

*10 


.3 

.4 

.0 

.6 

.2 

.0 

.3 

.1 

.0 

.1 

TOTAL  I 

.2 

.0 

.3 


2 9 
69 


,8.2 

5.5 


2 .9 

1 2.7 

I .5 


33  2.U 

6 l.S 
29  2.1 


\ number 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

4 

0 

0 

0 

4 

>1 

3 

7 

1 

6 


.4 

.0 

.6 


INSTITUTIONS) 


167  3.3 

43  4.0 

124  3.2 


15 

2 

13 


GEORGIA  . 

LULUN6IA  THEOLOGICAL  SEN 


if 

TOTAL 


1 

NUMBER 

l 

NUMBER 

8 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

( 

NUMBER 

.0 

9 

1.8 

14 

2.7 

496 

97.1 

l 

\ 

.2 

511 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

113  100.0 

0 

.01 

113 

.0 

9 

2«3 

14 

3.5 

383 

96.2 

1' 

.3 

398 

.0 

14 

3.0 

41 

6.9 

415 

89.6 

7 

1.5 

463 

.0 

6 

4.6 

13 

9.9 

117 

89.3 

1 

.8 

131 

.0 

8 

2.4 

28 

6.4 

.298 

69.6 

6 

1.6 

332 

.2 

41 

2.6 

147 

9.2 

1,454 

90.6 

0 

.0 

1,601 

.0 

4 

l.l 

33' 

9.3 

322 

90.7 

0 

.0 

355 

.3 

3.0 

114 

9.1 

1,132 

90,9 

> 0 

.0 

1,246 

l 

.0 

e 

3.6 

11 

4.9 

212 

95.1 

0 

.0' 

223 

.0 

i 

2.7 

2 

5.4 

35 

94.6 

0 

.0 

37 

.0 

T 

3.6 

9 

4.6 

• 177 

95.2 

0 

.0 

116 

.9 

11 

2.3 

18 

3.6 

452 

96,2; 

0 

.0 

470 

.9 

4 

3.6 

5 

4.5 

106 

95.5 

0. 

.0 

111 

.8 

7 

1.9 

13 

3.6 

346 

96.4 

0 

.0 

359 

.4 

116 

6.7 

160 

9.3 

1,559 

90.5 

3 

.2 

1,722 

.3 

22 

6.5 

29 

8.5 

>11 

91.5 

0 

.0 

340 

.4 

94 

6.6 

131 

9.5 

1,248 

90.3  • 

• 

3 

.2 

1,312 

.3 

199 

4.0 

391 

7.8 

4,568 

91.9 

• 11 

.2 

4,990 

.2 

3? 

3.4 

B2 

7.5 

1,004 

92.4 

l'  • 

.1 

1,067 

.3 

162 

4.2 

309 

7.9 

3,564 

91.8 

10 

.3 

3,903 

GA  TUTAL 

0 

.0 

1 

.7 

0 

.0 

2 

1.5 

3 

2.2 

130 

95.6 

3 

2.2 

136 

GA  FEMALE 

0 

.1) 

0 

.0 

/o 

0 

.0 

0 

.0 

18  100.0 

0 

• 0 

IB  ‘ 

GA  MALE 

0 

.0. 

1 

.6 

0 

■ <0 

2 

1.7  ' 

3 

2.5 

112 

94.9 

■ 3 

2.5 

118 

EMORY  UNlVEWTY 

. v- 

* 6 

GA  TOTAL 

L 

.0 

66 

3.2 

10 

'.5 

9 

.4 

86 

4.2 

1,939 

'95.1 

. 13 

.6 

2,038 

U FEMALE 

I 

.3 

32 

6.2 

1 

.3 

5 

1.3 

39 

10.0 

351 

90.0 

0 

* .0 

390 

GA  MALE  . 

O' 

.0 

34 

2.1 

9 

.*5 

4 

•2 

47 

2.9 

1,588 

96.4 

> 13 

.8 

* 

IftTROEMMNATL  ThEOL  CTK 

: I 

GA  TUTAL 

0 

.0 

206 

92.8 

1 

.5 

/ 4 

1-S 

211 

-95.0 

4 

1.8 

h 

3.2 

222 

GA  FEMALE 

0 

.0 

29 

93.5 

0 

.0 

1 

3.2 

30 

96.8 

' * l 

3.2 

0 

•0 

31 

»A  -MALE  . . 

0 

.0 

177 

92.7 

1 ' 

.5 

3 

1.6 

181 

94.8 

! 

' 1.6 

7 

3.7 

101 

MEDICAL  COLIEGE  OF  GA 

■ 

GA  TOTH 

0 

.0 

37 

4.2 

4*'. 

,..5 

0 

.0 

41 

4.7 

’ 834 

95.3 

0 

.0 

875 

‘ GA  FEMALE 

o' 

.0 

10 

7.3 

0 

.0 

0 

. .0 

- . 1° 

7.3 

127 

9f.7 

0 

.0 

137 

GA  MALE 

u 

.0 

27 

3.7 

4 

.5 

G 

.0 

’ 31 

4.2 

707 

95.'8 

0 

.0 

738 

3 

ERIC 


0 .o 
0 .0 
0 .0 


2)2 

3) 

217 


MlACtA  U MAIN  UH^US 
CA  TUTU  U 

GA  FEMALE  U 

,A  uii  u 

university  of  Georgia 


H TOTAL 
GA  FEMALE 
LA  MALE 

4 

GEOAGIA 
GA  TOTAL 
GA  FEMALE 
GA  MALE 

HAMAH 


.0 

.0 

.0 

.) 

*4 

.6 


total  I 

( .1 

2 .2 

A .1 


i 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

3 

1.2 

" 249 

98.8 

1 

2.9 

0 

.0V4 

• 0 

.0 

1 

2.9 

34 

97.1 

2 

.9 

0 

.0 

0 

.0 

2 

.9 

215 

99.1 

20 

2.1 

3 

.3 

8 

.9 

36 

3.8 

899 

•V 

95.7 

7 

i.O 

1 

* .A 

2 

.8 

11 

A. 6 

223 

94.1 

14 

1.9 

2 

.3 

6 

.9 

% 

25 

3.6 

674 

96.3 

6 INSTITUTIONS) 

3)3 

7.5 

18 

.A 

23 

.5 

)80 

8.5 

4,055 

90.9 

79 

9.3 

2 

.2 

8 

.9 

91 

10.7 

754 

88.9 

254 

7.0 

16 

.A 

15 

.A 

289 

8,0 

3,301 

91.3 

‘j  A .A  - 

) 1.) 

' 1 .1 


27  .6 

) .A 
2A  .7 


9)9 

2)7  » 

702 


A iA62 
148 
),4l4 


U OF  HAMAi  I AT  MAMOA 
Hi  TOTAL 
Hi  FEMALE 
Hi  MALE 

HAMA 1 1 
Hi  TOTAL 
Hi  FEMALE 
HI  MALE 

I IMHO 


t 

.1 

0 

.0 

338 

70. A 

i 

.2 

340 

70.8 

136 

28.3 

k 

.8 

480 

0 

«0 

' 0 

.0 

89 

64. ,0 

i 

.7 

90 

64.7 

49 

35.3 

0 

.0 

139 

1 

J 

0 

.0 

249 

73.0 

, v 

.0 

250 

73.3 

87 

25.5 

4 

1.2 

341 

TOTAL  ( 

l INSTITUTIONS) 

i / 

( 

* 

i 

U 

0 1 

.0 

338 

70.4 

i 

.2 

340 

70.8 

1)6 

28.3 

A 

.8 

480 

0 

.0 

0 

.0 

89 

64.0 

■ i 

.7 

90 

64.7 

49 

35.3 

.0 

139 

1 

.3 

0 

.0 

249 

73.0 

0 

.0 

250 

73.) 

87 

25.5 

1.2 

341- 

UNIVERSITY  Of  IDAHO 


ID  TOTAL 
ID  FEMALE 
ID  MALE 

IDAHO 
ID  TOTAL 
ID  FEMALE 
ID  MALE 


.A 

.0 

.3 


.A 

.0 

.5 


0 

.0  0 

.0 

1 .4  1 

2 .8 

257 

98.8 

1 

.4 

260 

0 

.0  0 

.0 

0 .0 

0 .0 

49 

100.0 

0 

.0 

49 

0 

.0  . 0 

.0 

1 .5 

2 .9 

\ 

208 

98.6 

1 

.5 

211 

1 INSTITUTIONS) 

0 

.0  0 

.0 

1 .4 

2 .8 

257 

98.8 

i 

.4 

260 

0 

.0  0 

.0 

0 .0 

0 .0 

49 

100.0 

0 

.0 

49 

0 

.0  o 

.0 

l .5 

2 .9 

208 

98.6 

i 

.5 
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. .0 

0 .0 

27 

87.1 

4 

12.9 

• 0 

.0 

31 

104  Jt9.fi ; 

0 ’ 

.0  - 

0 .0,. 

104 

.69.8  ‘ 

40 

26.8 

5 

3.4 

149 

33 

2.8, 

1,121 

96.7  ' 

5 

.4 

1,159 

11 

4.3 

241 

94.9 

2 

.8 

254 

22 

2.4 

880 

97.2 

3 

.3 

905 

325 

6.3 

4,786 

93.2 
90.0 v 

24 

.5 

.5,135 

90 

9.7 

838 

3 

.3 

931 

235 

5.6 

3,948 

93.4 

21 

.5 

4,204 

0 

.0 

94 

98.9 

1 

1.1 

95 

0 

.0 

24  100.0 

0 

.0 

24 

l 

.0  ' 

70 

98.6  v 

l 

M 

71 

O' 

.0 

256  100.0 

0 

.0 

256 

0 

.0 

‘64  100.0 

0 

'.0 

64 

0 

.0 

192  lOd.O 

0 

.0 

192 

0 

■ .0 

350 

99.7 

1 

.3 

351 

0 

.0 

88  100.0 

0 

.0 

88 

0 

.0 

262 

99.6 

1 

.4 

263 

» 6? 

ERLC 
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AMERICAN  1N0IAN  BLACK  ASIAN  QR 
ALASKAN  NATIVE  ^N-HliPANlC  PACIFIC  ISLANDER ! HISPANIC 

' NUMBER  » NUMBER  A NUMBER  > \ NUMBER  I 


MARYLAND 

JOHNS  HOPKINS  UNIVERSITY, 
NO  TOTiA  o .0 

MO  femalV  ' 0 .0 

. MO  MALE.  0 .0-. 

NER  ISRAEL-  RAB  COLLEGE 
MD  TOfAL ' U ,0 

NO  FEMALE  0 .0 

MD  MALE  0 .01 

SAINT  MARY'S  SEMINARY  C UT 
• MD  TOTAL  W 0 .0 


MO  FEMALE  , 

0 

.0 

“MD  MALE  '.<■ 

0 

.0 

DIVERSITY  Of  BALTIMORE  - 

MO  ‘ TOTAL 

0 

.0 

MD  FEMALE 

O' 

: .o 

.MO  MALE 

0 

.0 

•U  Of  MD  BALT  PROF  SCHOOLS 

MO  TOTAL 

0 

.i 

MO  FEMALE. 

0 

' .0 

MO  MALE 

\ \ 

0 

.0 

JUTLAND  V ' 

TOTAL 

NlF  total 

0 

.0 

md  feIule 

0 

.0 

HO  MALE  ' ' 

0 

.0 

\ 

' MASSACHUSETTS 

/ 

t 

ANDOVER  tfMTON  THEOL  SCH 

NA  TOTAL 

0 

• .0 

NA  female 

0 

.0 

NA  MALE 

o' 

.0 

BOSTON  COLLEGE 

MA  TQTAIJ 

3 

.4 

NA  l-ENALE 

2 

.9 

MA  MALE 

l 

■ ,2 

BOSTON  UNIVERSITY 

.MA  TOTAL  > 

4 

.2 

MA  FEMALE  * 

2 

.4 

MA  fttlE  . 

2 

.2 

EPISCIJPAl  DIVINITY  SCHOOL 

HA  TOTAL 

0 

.0 

MA -FEMALE 

0 

.0 

MA  MALE 

U' 

'.0 

WRDUN-C uN»ELL  ThEOL  SEM 

MA  TOTAL 

1 

.2 

M4  FEMALE 

0 

.0 

MA  MALE 

.1 

.2 

ERIC 


14 

2.8 

18 

3.6 

0 

:o 

6 

6.5 

7 

7.6  , 

0 

.0 

' 8 

2.0 

11 

2.7 

0 

.0 

. 0 

■ \ -,/* 
.0  V 

0 

'.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0  “ 

o 

.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

0. 

.0 

2 

1.6  , 

1 

.8^ 

• 0. 

.0 

. 0 

O'. 

■ ,o 

0 

.0 

2 

1.6 

4 

1 

.8  ' 

0 

.0 

4.4, 

1 

.1 

■ f 

l 

.2 

'lb 

7.2  . . 

1 

.5 

.5 

• 30 

J*7  i 

0 

,0 

*,  1 

.1 

' n 

• 

179, 

.8.8  « 

22.. 

1.1 

6 

,4 

65 

23.2  " 

7 

1.4 

2 

.4 

114 

7.4 

15 

.1.0 

6 

A 

.5  INSTITUTIONS] 

240 

6.4 

42’ 

1.1 

10 

.3 

66  lU.B  15  1.9  . 3 .4 

I*  5,2  . 27  .9  **7-  .2 


15 

5.7 

1 

.4 

. 2 

.8 

4 

3.4 

0 

.0 

\ 

.9 

11- 

, 7.6 

1 

.7 

l 

.7 

35 

4.6 

21 

2.8 

18 

2.4 

17 

7.4 

7 

3.0 

4 

. 1.7 

16 

3.4  . 

"14 

2.7  • 

14 

2.7 

58 

3.2 

24 

1.3 

■V  24 

1.3 

35 

6.4 

7 

1.3 

10 

’ 1.8 

23 

1.8 

17 

1.3 

14 

1.1 

3 

2.3 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3 

4.1 

0 

.0 

0 

.0 

8 

1.8 

. 4 

.9 

2 

.4 

0 

.0  ' 

0 

• .0 

A 0- 

• .0 

8 

1.9' 

.4 

y .9 

• ' 2 

.5' 

V 


TOTAL  hhITE  ■ NON-RESIOENT 

MINORITY  NQN-HISPANIC  ALIEN 


NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

4 

’ 

V 

. i 

• 

4 

32 

_ L 

455 

91.4 

11 

2.2 

496 

13 

14.1 

77 

83.7 

2 

2.2 

, 92 

19 

4.7 

378 

93.1 

• 9\ 

2.2 

406 

.0 

59 

95.2 

3 

4.6 

* •' 

<J* 

\ 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

D 

;o  • 

59 

95.2 

> ( 3 

4.8  . 

' 62 

‘ 3 

2.4 

124 

97.6 

0 

.0 

• ’ H7 

0 

J ■ 

.0  - 

,*■  2 100*.  0 

0 

.0 

*2 

3 

M 1 

. 122 

97.6 

0 

.0 

125, 

\ 

48 

4.7 

967 

95.3 

0 

.0 

1,015 

I . 

6.2 

191 

91.8 

0 

.0 

208' 

! 31 

3.8 

776 

96.2 

. 0 

.0 

807 

» 

209 

10.3 

1,614 

89.1 

13 

.6 

2,036 

74 

15.1/ 

409 

83.3 

••  8 

1.6 

491 

135 

8.7 

1,405 

90,9 

5 

.3 

1,545 

292 

7.8 

3,419 

91.5 

27 

.7 

3,738 

■ 104 

13.1 

679 

85.6 

10 

1.3 

793 

188 

6.4 

2,740 

93.0 

17 

.6 

2,945 

18 

6.9 

241 

92.3 

2 

,8 

261 

' 5 

4.3 

112 

95.7 

0 . 

.0 

117 

13 

' 9.0 

129 

89.6 

2 

1.4 

144 

77 

10.2 

674 

89.4 

3 

.4 

754 

30 

13.0 

200 

86.6 

1 

.4 

231 

47 

9.0 

474 

90.6 

2 

.4 

523 

110 

6.1 

1,674 

92.4 

27 

1.5 

1,811 

54 

9.8 

488 

88.9 

7 

1,3  ' 

549 

56 

4.4 

1,166 

94.0  „ 

20 

1.6 

1,262 

3 2.3  123  94.6 

0 .0  56  98.2 

3 4.1  67  91.8 

15  3.3  * 423  $4.4 

0 .0  17  100.0 

■15  3.$'  406  94.2 


4 3.1 

1 1.6 

■ 3 4.1 

10  2,2 
0:  .0  . 
10  2.3.  f 


harvard  university 

HA  TOTAL  22  .9 

215 

8.6 

37 

1.5 

r 

67 

2.7 

361 

13.6 

2,Aa 

15.1 

. 33 

1.3 

\ 2.501 

N4‘ FEMALE  « 1.2 

62 

. 9.6 

13 

2.0 

20 

3.1 

103 

15.9/ 

560 

83.2 

6 

.9 

669 

NA  MALE  16  .» 

153 

8.2 

, 26 

1.3 

67 

2.5 

238 

12.6 

1.596 

65.7 

27 

1.5 

1,859 

NASS  INST /OF  TECHNOLOGY 

.0  i 

r 

NA  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

'.0 

0 

. 0 

.0 

38 

90.5 

A 

9.5 

' 62 

MA  FEMALE  0 <.0 

0 

.0  * 

0 

.0 

. 0 

.0 

0 

. ,.o 

7 100.0 

0 

.0 

7 

NA  NALE  . 0 .0 

0 

.0 

■ 0 

.0 

0 

.0 . . 

0 

.73, 

31 

88.6 

6 

11.6 

35 

NeN  ENGLANO  SCHOOL  OF  'LAh  • 

, 

i 

, 

i 

MA  TOTAL  . , 0 ‘ .0 

6 

.7 

1 

.1 

2 

.2 

9 

1.0 

89$ 

98.9 

. 1 

.1 

905  ' 

NA  FEMALE  0 .0 

: 0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

212  100.C 

.0  • 

212 

NA  MALE  0 .0 

6 

.9 

l 

.1 

2 

•3  , 

9 

1.3 

683 

98.6 

1 

.1 

. 693 

northeastern  UNIVERSITY 

NR  TOTAL  0 -.0 

23 

5.9 

2 

.5 

6 

1.0 

29 

7.5 

360 

92.5 

0 

.0 

389 

NA  FEMALE  ' 0 * .0 

8 

ftp 

l 

.5 

3 

US 

12 

5.9 

190 

96.1 

0 

.0 

' > 202 

MA  NALE  0 .0 

15 

ai 

1 

.5 

1 

.5 

17 

9.1 

170 

90.9 

0 

.0 

187 

POPE  JOHN  UIllNATl,SEH 

,\ 

* 

f 

1 1 

1 

' ' ' *2 

na‘  total  ' 0 * .0. 

0 

,A 

. 0 

.O' 

1 

1.9 

.1 

1.9 

5 1 \1 

98.1; 

0 

, ‘.0 

MA  FEMALE  0 .0 

Q~J.V  ' 

0 

■ .0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

. '.0 

0 

■ .0 

O' 

MA  MALE  0 .u  ; 

0 

.0 

0< 

.0 

I 

1.9 

1 

1.9 

fit 

98.1 

0 

.0 

• 52 

SAINT  JOHN'S  SEMINARY 

> 

*1 

¥ 

97.% 

* ' 

MA  TOTAL  ' , 0 .0 

l 

.7 

0 

.0 

2 

1.6  / 

2.1 

A 

; 0 

.0. 

166 

NA  FEMALE  i\  0 .0 

' 0 

.0 

0 

. .0 

0 1 

A; 

0 

.0 

.0 

: -0 

.0‘ 

• 0 

NA  MALE,'  0 .0 

1 

.7. 

' 0 

.0 

2 

1.6  1 

3 

2.1 

* 1.753 

97.  S' 

0 

.0 

‘ 166 

SUFFOLK. UNIVERSITY 

. 

.6’ 

* 

, 

MA  TOTAL  7 .A 

35 

1.9, 

11 

12 

. .7 

\ 65 

3.6 

96.6 

0 

1*918 

NA  FEMALE  / ' 3 .6 

11 

2.2 

5 

1.0 

3 

.6 

- 22 

6.5 

672 

95.5 

. 0 

.0 

*696 

MA  MALE'  A .} 

2A 

l.? 

6 

.5 

9 

.7 

• 63 

3.2 

' 1.281 

96.8 

, 0 

.0 

1*326 

TUFTS  UNIVERSITY 

s 

1 

NA  TOTAL  A .3 

58 

6.3 

58 

A.  3 

19 

U6 

139 

10.3 

1.183 

87.2 

' 36 

2.5 

1,356 

NA  FEMALE  0 .0 

26 

7.6 

19 

5.6 

6 

1.2 

69 

16.6 

285 

83.6 

7 

2.1 

361 

NA  MALE  A .A 

o MSS  MEOL  SOhnORCESTER 

32 

3.2 

39 

328 

15 

*5 

90 

8.9 

898 

i 

88.5 

1 

27 

2.7 

1,015 

NA  TOTAL  0 .0 

10 

3.3 

9 

2.9 

6 

1.3  ' 

23 

7,5 

286 

92.5 

0 

.0 

307 

KA  FENALE  ' 0 .0 

A 

6.9 

5 

6.2 

'2 

2.5 

11 

13.6 

70 

66.6 

0 

' .0 

81 

NA  NALE  0 .0 

•cSTERN  NEM  ENG  COLLEGE,  ' 

6 

2.7 

A 

1.8 

2 « 

.9 

12 

5.3 

216 

96.7 

0 

.0 

226 

NA  TOTAL  i J . 

6 

.8 

2 

.3 

6 

.5 

16 

1.8 

775 

98.0 

2 

.3 

791 

NA  FEMALE  2 1.1 

2 

1.1 

0 

.0 

0 

.0 

6 

2.3 

171  * 

97.7 

0 

.0 

175 

NA  4 MALE  0 .0 

A 

.6  . 

2 

.3 

6 

.6 

■ 10. 

1.6 

60A 

58.1 

2 

.3 

616 

MASSACHUSETTS  TOTAL  I 

15  INSTITUTIONS)  5 

¥ 

NA  TOTAL  A3  .A 

A73 

A.O 

1 170 

1.5 

161 

1.6 

8A7 

-'7.2 

10,751 

91.7 

• ’ ■ «o 

1.0 

‘*•11,718 

NA  FEMALE  17  .5 

169 

3. A 

57 

1.8 

A7 

1.5 

290 

9.3 

2.820 

90.0 

22 

.7 

3,132 

NA  NALE.  26  .3 

30A 

3.5 

113 

1.3 

116 

1.3 

557 

6.5 

7,931 

92.6 

98 

1.1 

8*586'* 

MICHIGAN 

• 

. *• 

. 

AN9RENS  UNIVERSITY 
N1  TOTAL  1 .3 

5? 

15.0- 

7 

1.8 

16 

6.7 

83 

21.8 

231 

60.6 

67 

‘17.6 

381 

MI  FEMALE  $ 0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

9 

81.8 

l 18.2 

11 

HI  NALE  . 1 .3 

57 

15.  A 

. 7 

l.S 

16 

A. 9 

63 

22. 'A 

222 

60.0 

17.6 

370 

Calvin  theological  sen 

• 

HI  TOTAL  * 0 ' .0 

' 0 

.0 

3 

1.3  '■ 

0 

.0 

3 

1%3 

200 

88.9 

‘22 

9.8 

225 

N}  FENALc  0 .0 ..  . 

0 

.0 

1 

7.7 

O' 

..0 

1 

7.7 

12 

92.3 

0 

.0 

- 13 

Hi'  NALE  u . .0  ' .v 

DETROIT  COLLEGE  OF  LAN  , 

O' 

, .0 

' ‘ 2 

.9  ‘ 

• 0 

.0 

2 

l 

■ .9 

188 

86.7 

22 

10.A 

;212 

Ml  TOTAL  0 .0 

35 

3.5 

0 

.0 

.1 

.1 

36 

3.6 

968 

96.6 

0 

.0 

1,006 

HI  FENALE  U .0 

■ 

A.  6 ' 

. 0 

.0 

'0 

.0 

8 

A.6 

166 

95.  A 

0 

.a 

176 

O .MALE  0 .0 

27' 

3.3 

0 

.0, 

1 . 

.1 

1 28 

3. A 

802 

96.6 

0 

.0 

930 

328 
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’ AMERICAN  INOIAN  SLACK  ASIAN  01 

. ALASKAN  NATIVE  ' WN-HlSPANIC  PAU/IC'ISLANOEA  HISPANIC 


MICHIGAN 


NUMBER  t NUMBER 
CONI I NU EO 


( NUMBER  t NOME* 


«MU  STATE  COLLEGE 
Ni  TOTAL  0 .o' 

Ml  FEMALE  0 ,o 

w male  o .0 

CKM0  R|P[OS  8APT  ( L SEN 
NI  TOTAL  (5  .0 

Nl  FEMALE  0 .0 

NJ  MALE  0 .0 

"ICtittM  STATE  UNI  VERS  ITT 
Nj  TOTAL  U l,i 

Ml  FEMALE  3 ,8 

fit  ' MALE  8 1.2 

T NONAS  N COOLEY  LAN  SCH 
MI  TOTAL  0.  .0 

Ml  FEMALE  0 .0 

NI  MALE  0.  .0 

UNIVERSITY  OF  DETROIT 
NI  TOTAL  . 2’  .2* 

NI  FEMALE  . 0 .0 

Ml  MALE  2 

-0  MICHIGAN- ANN  ARftOR 
*1  TOTAL  13 

NI  FEMALE  A 

Ni  MALE  ' 9 

NAYNE  STATE  UNIVERSITY 
Nl  TOTAL  5 .2 

NI  FEMtE  0 .0 

"I  "ALE  . > .j 

iESTern  theological  sen 
ni  total  u 

ni  female  o 

Ni  nale  o 


.3 
.3 
• 3 


MICHIGAN  ’ 

. ni ' Total 
• ni  female 

Ml  - MALE , 


a 


i'i 


MINNESOTA 

^ V ‘ 

iETHEL  SEMINARY 
NN  IUTAL  0 

MN^FENALE  0 

* NN  MALE  0 

HAMLINE  UNIVERSITY 
**/N  TOTAL  0 

N\  FEMALE  • 0 

■ NN  .-MALE  .v 


ilv.  ■ 

O 

ERIC 


.0 

.0 

.0 

. 

. p-o 

’ 0 \ .0 

7#  7.5 

>9  10.6 

5.8 


0. 

0 

0 

b 


0'  .0 

0 .0 

0 .0 


39 

25 

t 


0 

' 0 
0 

12 

3 

9 


.0 

.0 

.c 

1.2 

.8 

1.3 


■3.0 

2,7 


51  A, 9 

23  13.9 
28  * 3.2 

369  6. A 

17A  iU‘ 
215  ».9 

141  8.7 

1 5 IA.3 
10a  o/B 


0 .0 

0 .0 

0 .0 

A .4 

1 .6 

3 .3 

Ol  1.3 

19  1.3 

A2  1.3 

20  1.0 

A .8 

16  1.0 


0 .0 

0 .0 

C .0 


0 

.0 

0 

36 

7 

29 


.0 

.0 

.0 

3.5 
1.9 
A. 3 


C 10 

0 / .0 

0 1 '.0 

2 .2 

1 .6 
1 .1 

113  2.A 

A8  3.2 
65  2.1 

2a  1.2 
7 1.3 

17  1.1 


.0 

l 

l.U 

0 

,0 

1 

1.0 

.0 

•u 

u 

.0 

0, 

.0 

0 

• 0 

TOTAL  ( 

1 l.l  o 

U INSTITUTIONS) 

"S 

* J 

/ 

1 

1 

1.1 

7.2 

107 

.9 

195' 

1.7 

tl 

3i6  . 

11.1 

28 

1.0 

W 

2.1 

■,91 

/ 

6.8 

79' 

.9 

132 

1.6 

V 4 

V 

> 

I*  * 

1 ' 

.0 

>0 

.c 

. 0 . 

,0 

P 

.0 

.0 

0 

♦ 0 

8 

■ -0 

C 

, .0 

$ 

0 , 

< 

. Q 

> 

0 

-.0 

C 

.0 

\0  ' 

5 

,b 

1 

.2* 

1 

.2 

• «0 

1 

.9 

0 

.0 

..  0 

.0 

.0 

'a 

e 

.6 

1 

. l2  \*’ 

A • 

1 

.2 

3 


k -total 

. MINORITY 
NUMBER  ' 


UNITE  NON-*ESIDENT 
NON-MISPAMIC  .ALIEN 


number 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

0 

k 

137 

52 

85' 


.1 

.0 

13.2 

H.l 

I2.7-. 


25  3.0 

7 A ft 

18  2 {7 

59  5^7 

25  15.1 
3A  3.9 

> ■ V 

576  12.5 
2A5  16.3 
331  10.6 

230  11.1 

86  16. A 

1AA  9.3 

2 1.9 

0 .0 
2 2.2 


2,151  10.1 
A2A  14.5 
727  6.6 


A3  100,0 
6 100.0 
• 37,100.0 

A8  96.0 
9 100.0 
39  95.1 

* 893  66.2 
316  85.9 
577  86. A 

799  97.0 
192 ' 95.3 
657  97.3 

974  93;9 
U1  . 8A.9 
. 835  95.6 

3.818  82.7 
1.206  80.3 
2.612  83.9 

1.610  77. A 
386  73.7 
1.224  , 78.7 

97  93.3 

ii  loo.  o 

85  92. A 


9.683  84. 9 
, 2.Au5  $2.0 
7.278  86.0 


NUMBER 


l 


0 .0 

0 ■ .0 

0 .0 

2 4.0 

0 .0 

2 A. 9 

6 .6 

0 .0 

6 ..9 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


.4 

.0 

.5 


221  4.8 

50  J.3 
171  5.) 

239  11.5 
52  9.9 

187  12.0 

, 5 4.8 

0 .0 

5-  5. A 


566  5.0 
10A  3.5 
A62  5.5 


0 

0- 

0 


total 

NUMBER 


A3 

6 

37 

50 

9 

Al 

1,0)6 
348  •’ 
*8 

824 

149 

675 

1,039 

166 

873 

4,615 

1,501 

3,114 

2.079 

52A 

1,555 

10A 

12 

92  ' 


ll (400  v 
2,933 
8,A67 


.0  > 
.0  / 

300. 

35 

95.  V 
92?1 

IA 

3 

A. 5 
7.9 

314 

38 

.0 

265 

/■ , 

} 'v 

96.0^ 

11 

A.O 

'£76 

1.2 

585 

98/8 

O' 

.0 

, 592 

.9 

m 

99.1- 

0 

.0 

112 

1.3 

A 7A 

98.8 

0 

.0 

4» 

% 


UTHER  TtfOLOCICAl  SEN  • 

NN  TOTAL  • 1 .3  2 .5  1 ,3  0 .0  4 1.0  378  96.9 

AN  FEMALE  0 *0  0 .0  0.  .0  0 .0  O'  .0  48  100.0 

NN  (jftLE  1 *3 

NATO  NEOiCAL  SCHOOL 
NN  tOtAL  f i .0 

m FEMALE  0 .0 

NN  MALE  . 0 .0 

NTHNSTN  C CHIROPRACTIC 
NN  TOTAL  0 . .0 

NN-FENALE  0 .0 

NN  MALE  0 '.0 

nthhstn  loth  theol  sen 
NN  TOTAL  0 .0 

NN  FEMALE  ••  0 ' .0 

, NN  MALE  • O '"  .0 

SAINT  JOHN'S  UNIVERSITY 

NN  TOTAL'  0 . .0  ' 0 .Q*  0 .0  0 .0  0 .0  .60  100. 

NN  FEMALE  0 .0  0 .0  ' 0 .0  0 . O'  , 0 .0  * 0 

NN  i MALE  ' O’  .0  0 .0’  O'  - .0  f 0 .0  * 0 .0  60  100. 

. SEMINARY 


NN  FEMALE  0 .0 

NN  MALE  1 O'  ' .0 
U OF  MINNESOTA  DULUTH 
NN  TOTAL  , • 0,  .0 

NN  FEMALE  ' ’ O'  .0 

NN  ‘MALE.  0 .0 

0 OF  MINN  MNPLS-  SNT  PAUL 
NN  TuTAL  15  .6 

NN  FENALE  • ■ 2 ' .6 
NN  . HALE  ’ 13  .6 

NN  MITCHELL  COLLEGE  LAN 


NN  TOTAL 
NN  FENALE 
NN  NALE 

MINNESOTA 
NN  TOTAL 
NN  FENALE 
NN  MALE 


0 .0 
0 ' .0  *■ 

0 .0 

TOTAL  I: 
16  .3 

V.  .2 

14’  .3 


1 2.3 

0 .0- 

.0’ 


.0 

.0 


.0 

.0 


0 .0 


0 .0 


1 2.3 

0 .0 

0 . J> 


42  97.7 
76  100.0 

' 70  100.C 


<6  2.2 

68  1.2 


6 

17 


.S 

.4 


42 


.7 

..9 


42  3.5 

131  2.7 


1,158  95.9 
4,661  96.6 


8 -2.1 

0 .0 


» 


.0  * 

.0 

.0 


NN  TOTAL  ‘ 

0 .0 

o .o'. 

' 0 .0 

V 3 2.3 

3 2.3 

127  96.2 

• 2 

,1.5 

NN  FENALE 

0 .0 

0 .0  ’ 

D .0 

• \ o • ,0  • 

0 ’ .0 

0 .0 

0 

.0 

NN  MALE 

0 .0 

Rg,  .0 

O'  .0 

1 3 2.3 

3 . 2.3 

127  96.2 

2 

1.5 

UNITED  THEOLOGICAL  SEN 

• 

V .0 

■ . , 

0 

NN  TOTAL  ' 

0 .0  J 

1 .8 

0 ' .0 

1 ' .8 

118.  99.2 

.0 

.0 

.0 


7 

35 


.6 

.7 


390 

48 


2 

• 6 

* 

1 

.3 

0 

1 

.0 

4 

1.2 

330 

96.5 

8 

2.3 

342 

7 4.3 

1 

•S 

. 

1 

*6  > 1 

1 9 

5.6 

152 

94,4 

0, 

.0 

161 

3 8.6 

0 

.0 

0 

.0 

3 

8.6 

32 

91.4 

0 

.0  . 

35 

4 

1.2 

l 

.8 

1 

l 

, .8 

6 

4,6 

, 120 

* 

95.2 

. 0 

.0 

126 

l 

.3 

0 , 

,0 

r 

0 

.0 

1 

.3 

f 

* 297 

98.0 

5 

1.7  ■ 

303  ‘ 

0 

.0 

0 

•P 

0 . 

.0 

0 

,0' 

, 31 
266 

96.9 

1 

3.1. 

32  • 

1 

• ,4 

0 

, .0 

\ . . 

o' 

.( 

1 

. .4 

98.2 

4 

1.5 

•271 

O' 

.0 

4 

2.4 

0 

.0 

4 

2.4 

163 

97.0  ' 

1 

.6 

168 

0 

: .0 

1 

5,3 

0 

.0  * 

1 

5.3 

18 

94;  7 

0 

.0 

■ 19 

0 

• .0 

3 

2.0 

0 

.0 

.3 

2.0 

145 

97.3 

1 

.7 

149 

60 

0 

■60, 

132 

0 

132 

119 

43 

76. 

70 


, 0 

.0 

•0  , 

A 

0 N 

.0 

0 

.0 

10 

100.0 

0 

.0 

10 

0 

.0 

-0  J 

1 

O' 

.0 

•'  0 

.0 

,60 

100.0 

‘ . 0 

.0 

6° 

60, 

2.3  ’ 

15  . 

6 

43 

1.7 

• 133 

5.1 

2,460 

94.4, 

12' 

,5 

2,605. 

« 

20 

3.6 

’4  . 

7 

7 

1.3 

33 

6.0 

’ '513 

93.4 

3 

.5 

549 

40 

1.9 

11  . 

s * 

36 

1.8 

' 100 

4.9 

1,947 

;94.7 

9 

.4 

2*056. 

, ’ \ < 

6 

,V. 

1 . 

1 

’ 2 

.2  * 

■ 11 

1.0 

1,109 

99.0 

0 

".o' 

1,120 

< 

•l 

.3  ' ' 

1 . 

3" 

l 

.3 

3 

.9 

. 318 

99.1 

. 0 

.0 

321 

7 . 

•9 

0 . 

0,  * 

l' 

.1 

• 8 

1.0 

.791 

99.0 

0 

.0 

799* 

% 

12  INSTITUTIONS) 

V, 

v 

• 

\ 

84 

1.4  . 

23  . 

4' 

50 

.8 

173 

2.9' 

5,819 

96.4  ' 

42 

.7 

6,034, 

t 

1,207 
4,827  v 


N1SS1SSIPPT 


MISSISSIPPI  COLLEGE 

NS  STOTAL  ' ■ * " 4 .'7 

NS  FEMALE  3 3.3 

NS  JALE  1 .2 

rfflEO  .THEOLOGICAL  SEN 
TOTAL  jt  0 .0 

NS 'FEMALE,  W 0 .0 

NS  MALE-  0 .0 

0 OF  MISSISSIPPI  MAIN  CAN 


NS/TOTAL 


l 


.2 

.0 

.2 


0 . 

0 
0 

0 
0 
fl 

1 .2 

1 1.1 

O'  .0 


327' 


36  6.1 

14*.  14.7 
J2  4.5 


556  96.0 
83  91.2 
473  96.9 

232  92.8 
11  91.7 
221  92.9 

553  93.9 
81'  85.3 
472  95.5 


* . 


1 

0’ 

l 

10 

0 

10 

, 0 
b 
o 


.2 

.0 

.2 

4.0 

.0 

4.2 

‘ !oV 

.0 


579 

91 

488, 

250 

12 

238 

589 

95 

494 


65? 


-328- 


v’  • 


T'ABli  J - TOlAt  FIRST  PROFESSIONAL  ENROLLMENT  Uf  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCTION  BY  RACE,' 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  Wo 


ETHNICITY  ANO  $6X1 


ANttICAN  INDIAN  . BUCK  ASIAN  DR 
ALASKAN  NATIVE  NUN-H|$PAN|C  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


* T0T*L  NHITE  - NON-RESIDENT  ' 

MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  , TOTAL  ' 


MISSISSIPPI 


NUMBER  I NUMBER 
' CONTINUED 


DUMBER 


X 


U OF  MISSISSIPPI  MEOL  CTR 
MS  TOTAL  2 .j 

39  6/4 

9 

*\ 

1.5 

MS  FEMALE  , 

1 .9 

12  11.1 

1 

.9 

NS  MALE . 

*1-  .2  4 

27'  5.3  . 

8 

1.6 

MISSISSIPPI 
MS  TOTAL 

> total  1 

7 .3 

4 INSTITUTIONS! 
1 92  4.5  - • 

16 

f 

* 

.8 

MS 

4'  1.3 

J .30-  9.8 

2 

' .7 

MS . MALE 

3 .2  . 

/ 62  3.6 

14 

.8 

' MISSOURI 


* 


* CONCORDIA  SEMINARY 
NO  TOTAL  u .0 

NO  FEMALE  0 .0 

MU  MALE  0 .0 

CONCORDIA  SEN  IN  EXILE 
Mi)  TOTAL  . 0 .0 

NO  FEMALE  ' 0 .0 

NO  MALE  0 .0 

COVENANT  THEOLOGICAL  SEN 


1 * .4 

.0  .u 

1 .4 

2 W 

0 f 

. 2'  ,1 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


NO  TOTAL 

0 .0 

i 

.8 

0, 

0 

NO  FEkALE 

0 .0  • 

0, 

.0 

NO  MALE 

■ O'  .0 

1 

.8 

0 

- eden  theological  seminary  . 

MO  .TOTAL  . 0 .0 

* 7 

b.O 

0 

MO  FEMALE 

0 , .0  • 

0 

.0 

0 

MO  MAKE 

. V...Q 

1 7 

7.7 

0 

KANSAS  CITY  C OSTEO  MED 

MU  TOTAL  , 

' 3 .5 

l 

.2 

s 

& 

no  Female 

1 2.0 

0 

.0 

i 

NO  MALE 

' * 2 * ./6 

1 

.2 

Is 

KENRICK  SEMINARY 
MU  TOTAL  0 .0 

1 

1.0 

0 

MO  FEMALE 

0 .0  >• 

0 

.‘o 

0 

MO  MALE 

u.  .6, 

1 

1.0 

0 

KlRKSVL  COLLEGE  OSTEO  MED 
NO  TOTAL 5 1.0 

8 

1.6 

6 

*o  female 

2 3.3  . 

1 

•1.6 

0 

MO  MALE 

' 3 .7'f 

■ ■ 7 

1.6 

6 

'LOGAN  C OF 'CHIROPRACTIC 
MO  TOTAL  " b .0 

. * 

r 

.2' 

2 

MO  FEMALE 

0 .0  ■ 

I* 

2.0  , 

1 

MO  MALE 

. 0 .0  ■ 

0 

.0 

1* 

MlOliEiTERM'  BAPT  THEOL  SEN 
NO  TOTAL  ' ’2  .6 

3 

l.u 

1 

NO  FEMALE 

o ,;o  # 

:o 

' .0 

s 0 

i .7 

# . V * 

* • , * , 

’ *4 

1.1 

V 1 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

.0 
.0 
.0 

0 .0 

0 .0 

0 .0 


t 


NUMBER 

■ l NUMBER  X ' 

NWBER  X 

* 1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

i . 

■ * 

L, 

' 2 

.3 

52  8.5 

562  91.5 

0 

• .0 

614 

1 

.9 

15  13.91 

93  86.1 

0 

• .0  f 

108 

1 

.2 

37  7.3 

469  92.7 

0 

.0 

506 

■ J 

.1  . 

118  5.8 

D » 

1,903  93./ 

' ,• 

’ 

11 

.5 

2,032 

2 

.7  ‘ 

. 18  12.4 

268'  87.6 

■ 0 

.0 

306 

1 

.1 

80  . 4.6 

1,635  .94.7 

■u 

.6 

1,726 

• 

• 

A 

V 

* 

0 

.0 

1 ' .4 

271  99L3 

l 

.4 

273 

0 

.0 

0 .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

o. 

.0  , 

1 .4 

271  99.3 

1 

.4 

273 

1 , 

.4 

3 Ul> 

279  98.6 

l 

.4  ' 

203 

0 

.0 

0 .0 

,‘y  V loo.o 

0 

.0 

4 

1 

.4 

3 1.1 

.$T5  98.6 1, 

A 

.4 

279 

t 

1 

.8 

2 1.7 

110  92.4 

\ 7 

5.9 

119 

0 

>0 

0 .0 

1 100.0 

.0 

A 

1 

.8 

2 1.7 

• 109  92.4 

7 

5.9 

ft 

0 

.0 

• 7 6.0 

109  94.0 

C 

.0 

116 

0 

•0 

. 0 ,0 

25  100.0 

( 

.0  1 

- 25 

0 

.0 

7 7.7 

84  92.3 

0 

.0 

91 

ERIC-. 


596  98.2 
50  98.0 
546  '98.2 

98  94.2- 
0 .0 
96  94.2 

463  94.9 
57  ,93.4 
'406  95.1 

498  96.7 
45.  91.8 
453  97.2 

296  94.6 
32  97.0 
264  94.3 


0 .0 

0 .0  , 

0 .0 

*'4  3.8 

U .0 

,4  f 3.8 

3 V .6- 
0 \ .0.  ' 
3 .7  ■' 

14  2.7 

2 4.1 

12  2.6 

I 

10  ,3.2 
1 3.0  . 

9 3.2 


607 

51 

556  ' 

104 

0 

104  • 

m 

61  . 

427 

515 
49  1 
466 

313 

'33  Orn 
280  0 v o 


. A 


i J 


HAJARI*  THEOLOGICAL  SEN 


m total  o .o 

l 

.3 

'Ot  .0 

Ntf  FINALE  0 .0 

0 

.0.  1 

0.0 

NO  KALE  0 . .0 

l 

.3 

0 .0 

SAINT  LOUIS  IA*  COLLEGE 

• o'  .0 

NO  TOTAL  0 .0 

/ 0 

.0 

HU  FINALE  0 .0 

..o 

,0‘ 

0 .0 

HO  NALE'  ' 0 .0 

0 

.0 

0 .0 

SAINT  LOUIS  U MAIN  CANTUS 

HO  TOTAL  • 0 ' .0 

112 

s.v 

22  1.2 

NO  FENALE  0 .0 

46 

9.6 

8 . 1/7 

NO  KALE  0 ■ .0 

66 

4.6 

, 16  1.0, 

SNT  PAjUL  SCH  OF  THEOLOGY  . 

\ ' ■ 

A 

NO  TOTAL  l ',7  . 

\ S 

3.3 

, (i  * , 0 : 

HO  FENALE  0.0 

0-' 

-.0 

0 .0 

NO  NALE  . \ ' .8  ' 

5 

4.2 

0 .0 

0 OF  HISSOUHKOLUHBIA  • 

NO  TOTAL  .6  .S 

IV. 

1.7 

5 ' .4 

NO  FENALE  ■ 1-  .4  . 

e 

i 5 

0 .0 

NO  NALE  5 .4 

u 

1‘/  \ 
3.4  \ 

r .6 

0 OF  N1SS0URI-AANSAS  CITY 
NO  TOTAL  - i .1 

46 

17  '1.2  9 

NO  FENALE  0 ■ .0 

IS 

6.2  V 

1 .4 

NO  NALE  2 .2 

31 

2.6 

16  ,1.4 

■ASHINOTON  UNIVERSITY 
NO  TOTAL  l 2 .1 

96 

,,  ' 

23  1.5 

NO  FENALE  2 .6 

. J5 

10.2 

9 2.6 

NO  NALE  0 .0 

61 

S.j 

14  1.2 

ItlSSOURI  total  I 16  INSTITUTIONS) 


NO  #AL 

21 

.2 

304 

* 3.3 

81 

.9 

NO  FftALE  ' 

6 

.4 

106 

6.6 

19 

1.2 

NO  NALE 

15 

u 

196 

2.6 

62 

.8 

NONTANA  , 

UNIVERSITY  OF  NONTANA 

NT  TOTAL 

2 

,9 

0 

’ .0 

0 

.0 

NT. FENALE 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

NT  NALE 

2 

1.2 

0 

.0 

0 

.0 

NONTANA 

TOTAL  ( 

1 INSTITUTIONS ) 

NT  TOTAL 

2 

.9' 

0 

.0 

0 

.0 

NT  FENALE 

0 

to 

0 

.0 

0 

.0 

NT  NALE 

2 

1.2  t 

0 

.0 

0 

.0 

NEBRASKA 

» 

- 

ill  EIGHT ON  UNIVERSITY, 


NE  TOTAL  5 .4 

40 

3.2 

21, 

1.7 

NE  FENALE  ’ - U*'  .0 

9 

5.6 

3 

1.9 

NE  MALE  • 5 .5 

KEARNEY  STATE  COLLEGE  A 

31 

2.8 

iv 

18 

1.6 

NE  TOTAL  U % 

o' 

0 

4 *0 

NE  FENALE  0 .W' 

0 

.0  f 

• 0 

.0 

NE  NALE  0 .0; 

U OF  NEBRASKA-LlNCQLN 

0 

.0 

0 

vO 

NE  TOTAL  3 .4 

3 

.4 

4 

, .5 

NE  FENALE  0.0  1 .6  0 .0 

NE  ,|U.E  3 .5  2 .3  4 .7 


.3 

2 

.6 

323 

•92.0, 

26 

,'0 

7.4 

351 

.0 

0 

.0 

11 

100.0  , 

0 

.0 

, 13 

.3  . 

2 

.6 

- .«• 

91.7 

26 

7.7 

336 

Io 

, 0 

.0  ; 

t 6 

100.0 

0 

.0 

■ r 6 

.0 

0 

.0 

o' 

.0 

0 

.1 

0 

.0  • 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0  \ 

6 

.3 

139 

7.3 

1.715 

19.8 

55 

2.9 

*1,909 

.2 

55 

11.7 

401 

83.1 

15 

3.2 

411 

.3 

84 

5.8 

14 

/!“ 

91.4 

% 

2.8 

MM 

.0 

6 

4.0 

145 

96.0 

0 

•0  , 

151 

.0 

0 

.0 

32 

100.0 

0 

.0 

32 

.0 

6 

5.0 

113 

95.0 

. O' 

.0 

119 

.1  . 

31 

2.7  . 

1.093 

96.8  . 

5 

' .4 

1.129 

.0 

9 

3.9 

219 

96.1 

0 

.0 

226 

.1 

22 

2.4  . 

874 

9JiO 

5 

.6 

901 

1.0 

79 

5.8 

1.282 

93.9 

4. 

.3 

1.365 

.8 

18 

7.4 

224 

92.6 

0 

.0 

242 

LI 

61 

3.4 

1.056 

94.2 

4' 

,.4 

1.123 

.3 

125 

8.4 

1.338 

91.4 

3 

.2 

1.486 

.6 

48 

14.0  : 

295 

85.8 

1 

.3 

344 

.2 

77 

6.7 

1.063 

93.1 

2 

.2 

1.142 

I 


.4 

440 

4.8 

8.642 

93.8 

133 

1.4 

9.215 

.4 

137 

6.6 

1.398 

90.0 

19 

1.2 

1,554 

.4  1 

303 

4.0 

7,244 

94.6 

114 

1.5 

7,661 

.0 

2 

.9 

214 

99.1 

0 

. .0 

216 

.0 

0 

.0 

. 46  100.0 

0 

>0 

■ 46 

•*1 

2 , 

1.2 

168 

98.8 

0 

io 

170 

.0 

2 

.9 

214 

99.1 

0 

.0 

216 

.0 

0 

.0".  . 

46 

100.0 

. 0 

.0 

46 

.0 

2 

1.2 

168 

98.8 

0 

.0 

.170 

) ■ 

1.9 

90 

7.1 

1,172  92.5 

5 

.4 

f.267 

.6 

1 13 

8.1 

148.  91.9 

0 

.0 

161 

2.1 

77 

7.0 

1,024  92.6 

5 

.5 

1,106 

.0 

$ 

0 

/. 

.0 

87  100.0 

0 

.0 

87 

iO 

Of 

.0  * 

30  100.0 

0 

.0 

30 

.0 

0 

.0 

‘ 57  100.0 

0 

. .0 

57 

.0 

10 

1.3 

738  98^4 

2 *.3 

750 

.0 

1 , 

• 6 

167  99.4 

0 

.0 

168 

.0 

9 

1.5 

571  98.1 

2 

.3 

« '582 

l 

0 

l 

0 

0 

' o 

5 

1 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

u 

2 

12 

4 

2 

2 

34 

6 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

1 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


u"u  J ’ iSniJis/ss??**  f!r;r  inst,tutions  °*  ^ ^Vi*  **  m>  wen*  *w  «*> 

. * S'*  . \ / 


ANtkICAN  INJUN  BLACK  ASIAN  01' 

AUSAAN  NATIVE  NdN-HISPANJC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC 

NJN6SA  "I  NUMBER  A NUMBER  * NUMBER 


U NEBRASKA  MEDICAL  CTR 

• 

NE  TOTAL  . 

2 

k 

7 1.5 

3 

.6 

NE  FEMALE 

■ 0 

.0 

2,  2.3  . 

1 

1.2 

NEt  MALE' 

2 

.5 

5 1.3  | 

2 

,J 

NEBRASKA 
NE  TOTAL  . 

10 

TOTAL’  1 

.4 

. A INSTITUTIONS 
JO  1.9 

26 

1.1 

NE  FEMALE 

0 . 

.0 

12  2.7 

4 

.9 

NE  MALE  ’ 

10 

.5 

38  l.B 

24 

1.1 

TOJAL  ’ WHITE  ’ NON-RESIOENT 
MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN  * 'TOTAL 

I 

\ NUMBER  l ■ NUMBER  J NUMBER  | NUMBER 

/ *v 


2 

:.4 

>•  u 

«.9 

4U  96.8 

1 

.2 

476 

0 

.0 

3 

3.5 

83  96.5 

0 

.0 

86 

2 

,5 

11 

V* 

2.6 

\ 

378  \ 96.9 

*6 

1 

1 

.3 

390 

26 

1.0 

114 

*•> 

2(456  95.) 

8 

.3 

2(580 

l 

.2 

17 

428  96.2 

0 

10 

445 

25 

1.2 

97 

4.5 

2(030  95.1 

8 

.4 

2.135 

NeN  HAMPSHIRE' 

• 

DARTMOUTH  cjllece 
n.4  total  a 

nh  female  1 

NH  MALE  3 

. ’ NEW  HAMPSHIRE 
- NH  TOTAL  4 

NH  FEMALE  1 

NH  MALE  .3 


2.1 

13 

6.7  3 

1.5 

6 

3.1 

2.0 

3 

5.9  l 

2.0 

2 

3.9 

2.1 

10 

6.9  2 

1.4 

M < 

2.8 

TOTAL  ( 

1 INSTITUTIONS! 

$ 

J 

2.1 

13 

6.7  3 

1.5 

6 

3.1 

2.0 

3 

5.9  l 

2.0 

z 

3.9- 

2.1 

10 

6.9  2 

1.4 

2.8 

26 

13.3 

169 

14.7 

•o 

.0 

195 

7 

13.7 

44 

86.3  i jir 

0 

.0 

51 

19 

13.2 

125 

86.8  \ 

0 

.0 

144 

• 

A 

26 

13.3 

169 

86.7 

0 

.0 

195 

7 

13.7 

44 

86J 

0 

.0 

51 

19 

13.2 

125 

86.8 

0 

.0 

144 

I 


NEM  JERSEY 


»ETH  meorash  COVOHA 


NO  TOTAL 

0 .0 

NO  female 

0 .U 

NO  MALE  4 

0 .0 

C MEO  6 DENT  OF  NO  NElARK 

NO  TOTAL 

5 .5 

No  FEMALE 

3 1.2 

f NO  MALE 

2 .0 

OREM  UNIVERSITY 

NO  TOTAL 

0 .0 

NO  FEMALE 

0 .0 

NO  MALE 

0 .0 

FARLOH  OUSN  TEANECK  CAM 

NO  TOTAL 

J .0 

NO  FEMALE 

0 .0 

NO  MALE 

U .0 

IMMACULATE  CONCEPTION  SEN 

NO  TOTAL 

0 .0 

No  FEMALE 

0 .0 

NO  MALE  v 

0 .D 

MEN  BRUNSWICK  THEQL  SEN 

NO  TOTAL 

1 1.9 

nafemaie 

0 .J 

NO  MALE 

1 2.5 

CC°  ‘ 

bb- 

o * 

ERJC 

V M 


/ 


0 

.0 

0 

.0 

4 

0 

.0  . 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

„ .0 

4 

47 

141 

13.6 

21 

2.0 

42 

53 

20.8 

7 

2.7 

11 

88 

11.3 

14 

l.B 

31 

9 

7.4 

0 

.0 

0 

1 

3.4 

0 

.0 

0 

6 

8.7 

0 

.0 

0 

9 

2.7 

3 

.9 

3 

1 

3.3 

. 0 

.0 

1 

8 

2.7 

3 

1.0 

2 

0 

.0 

0 

.0  ' 

2 

■9 

.0' 

0 

.0  ' 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

0 

.0 

2 

3.7 

2 

J 

.0 

J 

.0 

0 

0 

.0 

2 

5.0 

2 

% 

* 


3.0 

.4 

3.0 

118 

89.4 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

3.0 

4 

3.0 

116 

89.4 

4.1 

209 

20.2 

822 

79.3 

4.3 

74 

29.0 

178 

69.8 

4.0 

135 

17.3 

644 

82.4 

.0 

9 

7.4 

104 

86.0 

: .o 

1 

3.4 

27 

93.1 

.0 

8 

8.7 

77 

83.7 

.9 

15 

4.6 

313 

95.4 

3.3 

2 

6.7 

28 

93.3 

.7 

13 

4.4 

285 

95.6 

2.2 

2 

2.2 

87 

97.8 

•0»  t 

0 

.0 

16 

100.0 

2.7 

2 

2.7 

71' 

97.3 

3.7 

5 

9.3 

49 

90.7 

.0 

0 

.0 

14  100.0 

5.0  t 

5 

12.5 

35 

87.5 

/ 


10 

7.6 

132 

0 

.0 

0 

10 

7.6 

132 

6 

.6 

1(037 

3 

1.2 

255 

3 

.4 

782 

8 

6.6 

121 

1 

3.4 

29 

7 

7.6 

92 

0 

.0 

328 

0 

.0 

30 

0 

.0 

298 

0 

.0 

89 

Q 

.0 

16 

0 

.0 

73 

0 

.0 

54 

0 

.0  ■ 

14 

0 

.0 

40 

1 tl  INK  TOM  THEOLOl&CAL  SEN 

NJ  total  n .2 

22 

4.5 

« * 

« 9 

Hi  FEMALE  , 0 .0 

7 

S.l 

2 

1.7 

NJ  MALE  . 1 ' \*3 

auTOEIS  U CAMDEN  CAMPUS 

IS 

A.O 

2 

is 

NJ  TOTAL  1 U 

23 

3.0 

A 

.8 

NO  FEMALE  U .0 

7 . 

3.7 

1 

1.6 

NO  MALE  1 , . 2 

AuTGERS  U NEhARk  CAMPUS 

16 

3.S 

1 

‘h 

NJ  TOTAL  2 .3 

100 

IA.$ 

7 

1.0 

NJ  FEMALE  0 .0 

SO 

17.o 

3 

l.i 

NJ  MALE'  2 .‘A 

SI) 

13.0 

A 

‘.9 

. . SNT  MICHAELS  PAS1HST  NON 

NJ  TOTAL  0 .« 

0 

.0 

' ¥ 

.0 

' NJ  FEMALE  U .0 

0 

.0 

0 

0 

NJ  MALE  0 .0 

SETON  HALL  UNIVERSITY 

0 

, t 

.0 

0 

’.0 

NJ  TOTAL  2 .2 

NJ  FEMALE  ' 1 .A 

oO 

S.A 

5 

.A 

u 

8.  A’ 

2 

.7 

NJ  MALE  ’ r .1 

37 

A.  A 

3 

.A 

TALWFUNST  OF  CEN  JERSEY 

NJ  TOTAL  0 ’ .0 

0 

.0 

0 

.0 

nj'fehale  U .0 

u 

.0 

0 

.0 

NJ  ’ MALE  U .0 

u 

0 

.0 

nE«  JERSEY  TOTAL’ 

1 12  INSTITUTIONS) 

NJ  TOTAL  12  .3 

372 

7.8 

A6 

1.0 

NJ  FEMALE  A .3 

1A2 

11.7 

17 

1.4 

NJ  MALE  3 .2 

N2«  MEaICO 

1 

230 

6.S 

29 

.8 

U OF  NM  MAIN.  CAMPUS 

NM  TOTAL  JO  3.2 

11 

1.8 

6 

1.0 

NN  FEMALE  6 A.U 

A 

2.0 

3 

l.S 

NM  MALE  . 12  2.3 

7 

1.6 

3 

.7 

NEM  MEXICO  ■ total 

f 1 INSTITUTIONS) 

NM  TOTAL  20  3.2 

11 

1.8 

6 

1.0 

NN  FEMALE  6 A.O  . 

, * 

2.0 

3 

l.S 

NN  MALE  12  2.b 

7 

1.0 

3 

.7 

NEH  YORK 

ALOANY  iAN  SCHOOL 

f 

t 

• 

NY  TOTAL  0 .0 

.s 

c 

.8 

. NY  FEMALE  0 .0 

‘ i 

1.0 

1 

.5 

NY  MALE  0 .0 

l 

.A  . 

5 

t .9 

ALOANY  MEDICAL  COLLEGE  ■ * 

NY  TOTAL  0 ' .0 

8 

1.7 

6 

1.7 

NY  FEMALE  ' U .0 

.1 

.9 

3 

2’.6 

• » NY  MALE  u .0 

oE*ER  SHMUEL  TALNU01CL  AC 

7 

1.9 

A 

5 

1*4 

t 

NY  TOTAL  U .U 

* O' 

'.0 

0 

,.o 

. NY  FEMALE  0 .0 , 

' 0 

.0  ' 

0 

.0 

NY  MALE  • 0 .U 

• U 

.0  ' 

0 

.0 

bEUER  YESH-NACH2IK6I  SEM 

NY  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

■ .0 

NY  FENALl  0 .0 

b 

.0 

0 

.0 

<y ' MALE  ■ 0 • .0  . 

ERIC  * 

0 

.0 

0 

.0 

VV1  t ♦ 

3 

.6' 

/30 

6«  1 

449  91.1  , 

14 

2.8 

493 

0 

.0 

' 9 

7.4 

110  90.9  ' 

2 

l.L^* 

121 

3 

.1 

. 71 

S.A 

t 

339  91.1 

12 

372 

14 

2.2 

42 

6.6 

596  93.3 

' 1 

4 , 

6)9 

7 

3.7 

17 

14 

170  90.9 

.0 

! '.0 

117 

7 

l.S 

25 

l.S 

4‘26  94,2 

J 

.2 

\ 

452 

'44 

6.0 

' 16Ar 

22.1 

76.2 

1' 

1.8  . ' \ 

7)0 

13 

4.6 

66 

23.2 

212  : 74.6 

; 6 

2.1 

\284 

31 

7.0 

9S 

21.3 

344  77.1 

7 , 

1.6 

446 

2 

0 

.0 

0 

.0 

2S  100.0 

0 

..0  1 

25 

0 

•0  it 

' 0 

0 .0 

0 

-.0  f 

Jv° 

0 

.0 

0 

, 25  100.0  << 

'8" 

.0  \ 

32 

2.9  / 

, 99 

' '1.9  1 

l 1*0)7  91.0  ^ 

\ ■ 

2 

.2  3 ,1,118 

5 

1.8/ 

31 

11.4  1 

F 242  M.6  . 

8 o 

.0 

273 

27.3.^*  ‘ 

' A 

68 

8.0  > 

7 775  m? 

2 

.2 

BAS 

0 ,0  N 0'  '.0  > xfi  100.0  0 .0  5 


0 

.0 

, 0 

.0 

’ ^ 0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

t 

0 

.0 

S 100.C 

0 

.0 

9 

5 

146 

3.1 

576 

124 

4441 

'86.8 

'Ur 

14 

4,771 

37 

3a 

200 

16.5 

997 

82.5 

¥ 

1.0 

1.209 

109 

3.1 

376 

10.6 

3444 

88.) 

42 

1.2 

3,562 

1)3 

21.2 

170 

27.2 

455 

72.7 

1 

.2  , 

626 

27 

13.6 

42 

21.2 

156 

78.8 

0 

.0 

198 

106 

244 

128 

29.9 

299 

69.9 

1 

.2 

428 

133 

21.2  ' 

170 

27.2 

455 

72.7 

1 

.2 

626 

27 

13.6 

42 

21.2 

156 

78.8 

0 

•.0 

198 

106 

24.8, 

128 

29.9 

299 

69.9 

l 

.2 

428 

/ ‘ ' 

i t / • 

\ **  * 


2 

.3 

17 

1.6 

722  98.4, 

' 0 

.0 

734 

1 

.5 

4 

i.i 

190  97.9 

0 

.0 

194 

l 

.2 

' 8 

1.5  ’ 

5)2  98.5  ( 
\ „ 

. 0 

.0 

540 

1.^.2 

. 17 

3.6 

’459,  96.0 

7 

.4 

478 

l 

.9 

■ 5 

4.3  . 

110  95.7 

0 

.0 

US 

0 

aO  , 

12 

3.3 

. 349  96  4 

2 

1 

.6 

f 

0 

.0 

0 

.0  . 

30  100.0 

0 

.0  . 

30 

0 

.0  . 

.0 

• .0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0. 

o' 

.0 

30  100. 0 

0 

.0 

'30., 

0 

.0 

0 

.0' 

1 15  100.0 
0 .0 

0 

.0  1 

1. 

0 

. .0 

0 

•'.o 

0 

.0 

f 

0 

.0 

0 

.0 

15  100.0 

0 ' 

.0 

15 

a 

331  ’ 
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AMERICAN  INDIAN 

* alaskamaiive 


NUNlEA 


DUCK  ASIAN  01 
HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 


NEM  TOR* 


.1  NUMBER  ] t NUMBER  t 
CONTINUED 


\ ,<ETH  NNOASh  SHAAHE1  YOSm 
Ml  TOTAL  • 0 .0 

M FEMALE  ' 0 .0 

f W ’HALE  0 .0 

| BETH  HATALNUO RAB  C . 

NT  TOTAL  o .0 

t , JNT  FEMALE  0 .0 

NT  MLE  . 9 .0 

»ET«  JOSEPH  AAA  SEMINARY 
NT  TOTAL  0 ,0 

NT,  FEMALE  >0  .9 

NT  MALE.  0 .0 

#eth  meorash  enea  HALACHA 
« ’ TOTAL  0 .0 

NT  FEMALE  0 .A 

i NT  MAL|  ■ . * 0 .f 

N'NAl  TORAH  INSTITUTE 


0 .O' 

0 .0 

0 • .0 


9 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

1) 


,9 

.0 

.9 

.9 

.0 

'.0 

.0 

.9 

.9 


NT  TtyU  ! o .0* 
NT  FEMALE  * A*’  * .0 
NT  MALE  r ? .0 

»o«ovea  tesh  m Eton 

NT  fUTAl  ' 0 .0 

nt  Inale  q .0 

NT 7 MALE  o'  .9 

»A00ALTN  LAN  SCHOOL 
NT  TOTAL  0 .9 

NT  FEMALE'  ' 0 .9 

NT  MALE  ' 0 .0 

CHRIST  THE  A INC  SEMINARY 
NT  TOTAL  0 .0 

NT  FEMALE  ,0  ,0 

NT  MALE  0 .0'  ' 

CUNY  NT  SINAI  SCH  OF  MEO 
MT  TOTAL  l ,j 

NT  FEMALE  0 .0- 

NT  MALE  ' 1 

COLO  ROCH-BEALET-CWIER 
NT  TOTAL  1 1 .9 

NT  FEMALE  0 .0 

hi  ‘MALE  ' 1 1.3 

COLOMBIA  I hif  CNIRPRCTC 
NT  TOTAL  0 .0 

NT  FEMALE  ^ .0  • 
NT  MALE  0 .0 

COLOMBIA  O 'MAIN.  DIVISION 


\ 


9 .0 

•o  .0 

0 .0 


.0 

'.0 

.0 


NT  TOTAL 
NT  FEMALE 
NT,  MALE 


i ,.l 

•0  .0 

1 .1 


20  2.9 

7 2.9 

13  2.0 


9 .0 

0 .9 

0 .0 

IB  4.7 
10  19.6 
B 2.B 

15  13.6 
2 6.3 
13  16.7 

v,,. 

1 1.9 

• 1 .2 

ill  6.7 
48  9.4 

63  5.4 


O 

ERIC 


o ,o 
o:  ,o 
o .0 

o ,o 
o .0 
o .0 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.9 

0*  ' .0 
0 .0 
O'  .0 

0 .0 
0 .0 
0 .0 

I'l  l.l 


3 


.8 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 


0 .0 
0 >.  .0 
0 .0. 

37  2.2 
7,  1.4 
30  2.6 


HISPANIC 
NOMBER  ■ 1 


0 ' .0 
0 .0 

0 ,0 


20  2.0 

4 1.1 

16  2.5 

0 1.0 

0 1.0 

0 .0 

14  3.7 

6 6.4 

6 2.8 

0 .0 

0*N  .0 

C .0 


.2 

.0 

.2 


51  3.1 

14.  2.7 
37  i.  2 


. TOTAL 
MINORITY 

•number' 


I 


V, 


•0  \ .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.9 

.9 

*.0 

.0 

.0 

/. 

.0 

.9 

.0 

.0 

*0 


c f .0 

(i  ' .0 
0''  .0 

34  B.9 

16  17.0 
18  6.2 

^6  14.5 
'2  6.3 
14  17.9 

3 .5 

1 1.9 

2 • .4 

4 

200  12.0 
69  .13.5 
131  41.3 


NHITE  | NOM-Rf5IOfNT 


M 

N0N*H|SPAnIC  ALIEN 
NUMBER  * I NUMBER 


total 

NUMBER 


12  100.0 

0 .0 

12  100.0 

20  100.0 

' 0 .0 

20  100.0 

10  100.0 
0 .0 
10  100.0 

10  100.0  , 
0 .0 
10  100.0 

25  100.0  * 

0 .0  . 


o,  .0  ’ S 25  100.0 

0'  .0  55  100.0 

0 .0  , 0 '.0 
0 .0  55  100.0 


345  90.1 
76  80.9 
269  93.1 

94  65.0 
30  93. B 

• 64  82.1 

* 

582  99.5  i 

51  98.1 

531  99.6 
* 

1.453  87.1  V 
439  86.1 
1.014  87.6 


0 .0 

0 .0 

0 .0 


0 

0 

0 

* 

0 

0 

0; 

0 

0 

0 

0 

0 


.0 

.0  . 

.0 

,.Q  * ■ , 

.0  * 

.0 


12 

'o' 

12 

20 

0 

20 

10 

4°- 

19 


■.o  io 

.0  o 

.0  10 


51  5.1  954  /94,^  ' ‘‘0 

14  . 4.0  • 3W  96.0  0 

37  5.7  614'  94.?  0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

•0 

.0 


85  98;8  t 1 1,2 

0 .0  0 .0 

85  98.8  1 1,2 


4 WO 
2 2.1 
2 .7 


.0 

.0 

.0 


*0  .0 

0*  .6 

0 .0 

15  .9 

2 .4 

13  1.1 


25 

k 

v 1 ’ 

55 

0 

r» 

A 005 
354  , 

651 

B6  • 
0 
16 

3fy 

94  .■ 

289  • 

'110 

32 

70 

58$^ 

52 

533 

1.668 

510' 

1.158 


V 


CORNEL  0 CNOOMtO  U&ltGES 


NY  TOTAL  • ) 

• I 

u 

6.) 

AT  Ft  MU  “ 0 

.0 

4 

6.) 

b AY  NAU  i 

.1 

24 

6.4 

•'  CORNELL  U NfOICAl  LENTIR 

‘ 

NY  TOTAL  2 

42 

1.9 

NY  FfNAlf  2 

u? 

IS 

11.) 

NY  NALf  0 

.0 

i 9 

9,4 

(NANtLt  U SfRluflW  t 

NY  TOTAL  0 

.0 

5 

1.1 

NY  WALE  0 

.0 

4 

4.2 

NY  'Wit  0 

.0 

1 

,5. 

F 3 AO  HAN  UNlYlAUTY 

NY  TOTAL  ].  0 

.0 

24 

2.2 

IV  final!  0 

.0 

9 

).  1 

NY  NALi  0 

.0 

} » 

. 1.9 

GANfRAL  THEOLOGICAL  StN 

NY  TOTAL  <1 

,0,  . 

1 

3.1 

NY  FINAlt  0 

>0 

0 

.0 

NY  NAL  £ 0 

,0 

9 

T.l 

GEO  NE«R  A NtN  SCh  THCO 

NY  TOTAL  0 

.0 

• J 

6.1 

NY  FEMALE  0 

.0 

U 

•.0 

NY  NALf  01 

.0 

i 

1.3 

hOPSTRA  UNIVERSITY 

NY  TUT^L  0 

.0  . 

Jl 

4.4 

NfFfNALf  0 

■ .0  V 

17 

3.1 

NY  Wlf  ]) 

.0  . 

14 

3.8 

JtNlSH  ThEOL  JEN  AMERICA 

NY  , TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

NY  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

NY  MALE  .0 

.0 

0 

.0 

NAAYANOLL/SfN)NAAY 

NY  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

NY  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

NY  ' MALE-  0 

.0 

0 

.0 

nesiyta  estn  priy  aa»  sen 

NY  TOTAL  0 

.0 
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’ PA  MALEf  o .0 

Thomas  jeff  university 

PA  TOTAL  l'  .1 

PA  FEMALE  D , .0 

PA  ' MALE  1 .1 

"0  OF  PENNSYLVANIA 
PA  TDJAl  4 .2 

PA  FEMALE  0 < .0 

fy  MALE  ' , A .2 


0 

u 

0 

1 

,0 

1 


i 

NUMBER 

X 

. NUMBER 

X 

■4 

i.i 

0 

.0 

1 1 

.2 

4.3 

0 

.0 

0 

.0 

4.0 

0 - 

c 

.0 

1 

.3 

2.7  • 

4 

1.1 

i. 

'■  4 

1.1 

2.5 

1 

1.3 

1. 

1.3 

2.7 

3 

1.0 

3 

1.0 

1.3 

l. 

.1 . 

1 

.1 

1.9 

• 0 

.0 

0 

.0 

1.3 

.1 

.1 

1 

.1 

.0 

0 

./.o 

0 

.0 

■ .0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

' 0 . 

.0 

0 

.0' 

8.5 

0 

.0 

0 

.0 

10.0 

0 

.0 

0 

.0 

' u! 

0 

.0 

0 

.0 

w 

6.3 

,0 

.0 

0 

.0 

.0 

7o  . 

.0- 

0 

.0 

6.7 

0 ’ 

'.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

2' 

4.0 

.0 

o . 

.0 

0 

.0 

.0 

o • 

.o: 

2 

4.0 

1.7  ^ 

4 

0 

.0 

0 

.0 

.0* 

0, 

.0 

•*.  0 

.0 

1.7 

o' 

.0 

o’ 

.0 

u • 

25 

1.0 

1.4 

11.7 

’ 9 

1.3 

■ u 

1.6 

6.4  * 

16 

.9 

23 

1.3 

1 1.1 

0 .0 

1 r.2 


31 

u 


3.5 

6.4 


20  2.8 

5.4 


129 

54 


2 2.2 
• 0--v.  .0 

2 2.3 

17  1.9 

3 1.7 

14  1.9 

31  1.3 

6 -.9 

25  1.4 


Ur- 

.0 

.0, 

.6 
.6  ' 
.6 


31  1.3 

T 1.1  , 

24  1.4  ' 


O 

jc 


TOTAL  NHITE  NON-RESIDENT 


MINORITY  ' 

t 

NON-HISPANIC 

ALIEN 

total 

NUMBER  X 

ti 

NilHBER  1* 

NUMBER  X 

NUMBER 

s r 

i 


«■ 

c 

• 

; -9 

<:2.0 

428  96.2 

8 

1.8 

♦65. 

2 

4.3 

44  f 95.7 

0 

.0 

46 

,7 

1.8' 

’ 384."  96.2 

8 

2.0 

399 

18 

4.8 

t 352  947 

4 

1.1 

374 

4 

5.0 

76  95.0 

0 

.0 

,80 

14 

/•* 

’ 276  93.9 

4 

1.4 

294  - 

14 

1.7 

'799.  97.7 

5 

6 

.6 

1 ■ 818 

3 

2.8 

103  97.2 

0 

.0 

106 

11 

1.5 

'696  97.8 

t 

,5 

.7 

712 

* • 0 

.0 

27  96.4 

, 1 

3.6 

28 

0 

.0 

11  91.7 

‘ .1 

8.3 

12 

0 

.0 

16  100.0 

0 

.0 

16 

12 

8.5 

125  88.0 

5 

3.5 

142 

3 

10.0 

27  W.tf 

,0 

.0 

*30 

9 

8.0 

98  87.5. 

5 

4,5 

112 

• 2 

6.3  , 

30  93.8 

• • 0 

.0* 

• 32 

• 0 

.0 

2 100.0 

0 

.0 

'•2 

2 

6.7 

k '28  93.3 

0 

•.O' 

• 30  , 

2 

4.0 

■ ‘ 48  96.0 

0 

f 

, .0 

1 50 

0 

.0 

*b  .0 

0 

.0 

0 

2 

4.0 

* 48  96.0 

0 

fX 

.0/ 

■ 50 

1 

1.7 

1 < 

M8.3 

.0 

59 

0 

7 

> 

.0 

1.7 

TllO.O 
57  98.3  - 

‘ 1 

.0 

' .0 

r‘  H 

. 58  ■ 

254 

10.1 

2,240  89.2  ' 

16 

.6 

’2,510 

102 

14.7 

591  85.0  ' 

2 

.3 

695 

152 

8.4 

1,649  90.9 

14 

.8 

< ( 

1,815 

3 

3.4 

4 

82  92.1 

4 

\ 

4.5 

•89 

0 

.0 

3 100.0 

; 0* 

.0 

3 

3 

3.5 

79  91.9 

4 

4.7 

86  \ 

• 54 

6.0 

842  94.0  ? 

0 

.0 

896 

' 15 

8.7 

158  91.3 

0 

4- 

173 

39 

5.4 

. 684  94.6 

; 0, 

.0 

f 

v 723 

195 

8.1  ‘ 

2,r$8  89.9  ' 

48 

2.0 

- 2,401 

’ '67 

10.4  • 

570f  88.2 

9 

17 

646 

128 

7.3 

. 1,588  90.5 

39 

2.2 

1,755 

75  4.3 


* .*  # 

, ' U Of*  PITTS6G  MAIM  CAMPUS*  * ' ' 

. PA  'TOTAL  6 ; 44  2.V,  ’ *2  2.5  38 

PA  FEMALE,  3 .9'  11  3.i  8 2.4  8 

• h MALE  ’ 3 .2  33  .2,  r , ' 3*  2.5  . .30 

.'  VitLANOVA  UNIVERSITY 

* FA  DIAL  . - O'  . .0  10.  .0,  * 0 • .'0.,  ••  4 

'•  M FEMALE  " * 'O'  .0  / .0  -V  . 0 . .O’  0 

PA  MALE  0 ' CO  . 0 .0  - -0  .0  / - 0 

nESTMINSTER  tHEOL  SEN 

PA 'TOTAL  • 0 ' *.0  ' 1 .A  . , / 2 ? 

PA  FEMALE  6 . ’.0  • 0 .0  > • 0 .0  ;0 

PA  MALE  . ' O ' .0  ' 1.  .4  ' 2 !.%  ' 3 

PENNSYLVANIA  TOTAL!  29  INSTITUTIONS);  ’ 

PA  TOTAL  21.  .2  , 544  .3.9  • 142  1.0  148 

PA  FENALE  b • .2  208  6.5  • 32  1.0  41 

PA  MALE  15  .1  ' 336  3.1  ' 110  1.0  107 


*'  < 


i . 4 

4 * 


2.3  ... 

130 

7.8 

1*431  91.9,  , 

5 

- -.3 

1*666 

2.4 

30 

9«i  <:• 

-300  90.6  ' ' 

''r-l 

.3 

331 

2.2  • 
# 

J 

100 

7.5 

1*231,92.2  ■ 

■ 4 

1.333 

.o 

0 

4 » fe 

.0 

633-100.0 

■ 0 

'.m 

633 

vo  ' ■ 

0 

.0 

■ 225  100.0 

0 

.0 

225 

<0 

’ o'. 

•A 

408  100.0 

0 

.0 

408 

1.3 

’■■b 

2.5- 

1'  * 

206,  86.7  ; 

26, 

10.8 

240 

.0 

0 

.0 

0 iO 

0 

.0 

: o- 

1.3  . ' 

6, 

. ‘2.5  - 

208  86.7  '• 

26 

10.8 

240 

l.l  S. 

B55\ 

6.1 

, ' ■ *4 

,12*923  *92.7 

170. 

’ V2  6 

13.948 

1.3  / 

2ft. 

8.9 

' 2*892  90.2 

• 28 

.9  ® 

3*207 

1.0-'' 

568 1 

5.3 

10*031  93.4 

142 

1.3 

10.741 

SHOUE  ISLAND 

. i * r * ' 

WONN-ONivWsjjtY  . * •'  . 

, Rl»  TOTAL  0 .0  7 ■ 7 2.8  , l 

A1  FEMALE.  ' . 0 .0  i U4  .5  6.8  ’ 0 

ft  MALE  4 0 ■■■  9,  3.V  /‘  2 1.1  l* 

RHOOE  ISLAN6  . TQTAL  l 1 INSTITUTIONS!  ' 

• II  TOTAL  V .0'  .0  • 7,  2.8  • , 7 2.8  . .1 

*1  FENAL6  \0-  *fi-  1 1.4.  5.  6.8  0 

11  MALE-.  0 .0  ’ , '6  3.4  2 l.l  , 1 

*,  ,*  - . . * • , *■ 

SOUTH  CAROLINA  . , ’ 1 ; . 


.4  . 

15 

6.0. .. ; 

233 

92.8 

3 

1.2 

251 

.0 

‘ 6 

* 8.1:-;,> 

67' 

90.5  • 

l 

1.4 

v 74  * 

•4 

9 

5.1 

166 

,93.8 

2 

l.l- 

"177 

.4. 

15 

6.0 

233 

92.8 

3 

1.2 

251 

.0 

6 

8.1 

v ‘ 67 

90.5 

1 

' 1.4 

74 

..6  • 

9 

5.1 

166 

93.8  . 

2> 

1.1 

177 

. 608  JONES  UNIVERSITY 


St  TOTAL  • 

0 

.0  • 

» 0 . .0 

0- 

.0 

SC  FENALE, 

' 0 

• O' 

0 .‘o 

0 

.0 

'St  MALE 

•U  , 

.0 

0 , .0 

1 0 

: .0 

■ C0LUM81A  8fHE  COLLEGE 
SC  TOTAL"  0 

.0 

. 0 . io  ’ . 

1' 

4.2 

SC  FEMALE 

0 

.0 

o . .0  » • 

0 

.0,' 

V MALE 

0 . 

.0 

. ■ 0 ' JH  . 

1 

4.2 

. ERSAINE.  COLLEGE 

SC  TOTAL 

'H 

,0  : 

4 9.3 

0 

. .0 

s;  female 

0 

.0 

1 20.0 

•0 

.0 

SC  MALE  ' ’ 

. 0 

•0  , 

• 3 7.9 

0 

.0 

LUTHERAN  THEOL  STHN  SEN 

SC  TOTAL 

0 , 

.0 

‘ 6 ' .0 

0 

,0 

SC  FENALE 

0 

.0- 

•o  -.0 

0 

.0 

SC  MALE 

0 ' 

.0 

0 ".0 

0 

•o. 

NEOICAL  UNIVERSITY  OF  SC 

' 

SC  TOTAL 

1 • 

.1  . 

37  4.5  / 

1 

.1 

SC  FENALE 

.9  ; 

5 4.6 

0 

. .0  . 

SC'  , MALE 

0 

.0. 

3?  4.5  . 

1 

.1 

>u  Of -sc  main  cahpu; 

V 

, . 4 . 

SC  TOTAL 

1 

*1  ’ 

42  5.1 

0 

.0  . 

’Sc  FEMALE 

‘o.  • 

,0, 

' 13  8.2  • " 

0 

.0'  .. 

SC  MALE 

1 * 

..l.1 

* 

• 29  4.3 

.0 

.0 

SOUTH  CAROLINA 

: total  t 

' 6 INSTITUTIONS) 

SC'  TOTAL  , 

'2 

.1 

83  -4,5  a 

2 

. .1 

SC  FEMALE 

1 

.4 

19  . 6,8  , • 

:0 

.0 

sc  male  • 

1 ■ 

.1 

64  4. 1 / , 

2 

.1 

ERIC . ' 

ML  - 


0 

.0 

O' 

.0  - 

...  0 . '.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

< 0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

0 

0 

' .0 

1. 

4;2 

21  87.5 

2 

8.3 

24 

0' 

.0 

. 0 

.a 

0 .0 

0 

.0 

O' 

0 

.0 

1 

4.2 

21  87.5 

2 

8.3 

24 

0 

.0 

4 

9.3 

39  9,0.7 

0 

.0. 

43  ' 

0 

.0 

" 1 

20.0 

' 4 80.0 

0 

.0 

5 / 

0.' 

.0 

' 3 

7.9 

35  92.1 

°0 

.0 

38' 

0 

.0 

0 

.0  ’ 

120  200.0 

0 

.0 

, 120 

0 

.0 

■ 0 

.0 

• 7 100.0  . 

0 . 

.0 

7 

0. 

.0 

0 

**0 

f 113  100.0  ;* 

0 

.0 

113 

0 

. .0 

. • , 39 

4.8  . 

781  95.1 

l 

A 

821 

0 

*.0 

■ 6 

5.6 

102  94.4  V 

0 

.0 

108 

0 

.0 

'•33 

4.6V 

679  ’ 95,2 

l 

.1 

713 

1 

.1 

44 

i 

'5.3 

783  94.7 

0 

.0  . 

• 827 

0 

.0 

13 

8.2 

145  91.8 

, 0 

.0 

158 

1 

.1 

31 

* 

, ' 4 

4.6 

638  95.4 

0 

.0 

669 

1 

.*■'  \ 

.1 

88 

4.6 

1,744  95.0 

3 

.2 

1.835 

0 

.0 

' 20 

7.2  • 

' '258  92.8 

■:  o 

*•0 

278 

1 

.1 

68 

* 

4,4. 

>4 

1,486  95.4 

3 

’•  .2  • 

1,557 

/. 


* 


j 


K 

r* 


t -t 


/ 


343 


344 


* 


\ 


jjj  . 

UllE  3 - TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  ENROLLMENT  OF  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  0Y  RACE,  ETHNICl/v  ANO  SEX: 
INSTITUTION,  STATE  ANO  NATION,  197b'  ‘ 


AMERICAN  INDIAN  SLACK  ASIAN  OR  v TOTAL 

ALASKAN, NAT IV,E  NON-HISPAMC  PACIFIC  ISLAWER  HISPANIC  MINORITY 


WHITE  A 
NON— HISPANIC 


NON-RESIDENT 

ALIEN 


NWSER  X NUMBER  • t NUMBER  . X NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  I NUMBER  ( X 


SOUTH  ‘DAKOTA 

1 ( 

NORTH  anbucan  sapt  sea 

•SO  .TOTAL  <r  .0  - 


$0  FEMALE 

0 

.0  J 

SO  .MALE 

• 0 

• .0 

UOF,SOJU(N  CAMPUS 
' ‘ SO  J0TAL  ; 4 . 0 

.0 

SDffHAU 

- 0 

.0 

' SO  1 MALE 

0 

1 

.0 

. SOUTH  DAKOTA 

■ ♦ 

TOTAL-  ( 

*■  , SD  TOTAL 

D 

•0 

' SD  FEMALE 

0 

.0 

1 SD  KALE  , 

| 

0 

.0  ■ 

* 1 TENNESSEE 

0 • .0  . I 1.0  ' 0 .0 

0 .0  ’ 0 .0  0 .0 

0 .0  1 1.3  0 .0 

0 . ,t  0 .0  1 .2 

0 .0  0 .0  1 1.3 

P .«  0 .0  0 .0 

2;  INSTITUTIONS! 

0 .0  1 .2  1 .2 

0 .0  0 .0  1 1.0 

0 ) .0  1 .2  0.0 


EMMANUEL  SCH  Of  RELIGION  • 


TN  TOTAL 

0 .0. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TN  FEMALE 

0 ' '.0 

■ 0 

.0 

0 

oP 

0 

.0 

T1  MALE  ' 0 .0 

LINCOLN  MEM  UNIVERSITY. 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TN  TOTAL 

0 .0 

1 

6.7 

. 0 

.0 

0 

.0 

TN  FEMALE 

0 .0 

1 

8.3 

0 

.« 

0 

.0 

TN  MALE*1  0 .0 

IJEHARRY  MEDICAL  COLLEGE 

0 

.0 

0 

.0  . 

0 

.0 

TN  TOTAL' 

6 .9 

523 

81.5 

s 

.6 

21 

3.-3' 

TN  FEMALE 

2 1.2 

150 

87.2 

1 

.6 

3 

1.7 

JN  MALE  ’ * 

STHN  COLLEGE  OF  OPTOMETRY 

373 

79.4  , 

3 

.6 

4 

18 

328 

TN  TOTAL 

1 .2 

3 

.5 

5 

.8 

0 

,0 

TN  FEMALE 

0 .0 

0 

.0 

1 

2.5 

0 

.0 

TN  HALE  1 .2 

MEMPHIS  STATE  UNIVERSITY 

3 

.5 

■ 1 

S 

.7 

0 

.0 

TN  TOTAL 

1 .2 

11 

2.1 

2 

.4 

O' 

.0 

TN  FEMALE 

0 .0  , 

8 

7.2 

t 

.9  r 

0 

.0 

TN  MALE  1 .2.  . 

UNIVERSITY  Of  THE  SOUTH  * 

3 

' .7 

1 

.2 

1" 

.0 

TN  ^TOTAL 

0 -.0 

' 0 

.0 

0 

.0 

• 1 

1.2 

TN  FEMALE 

0 .0 

O' 

' .0 

0 

.0 

V o 

.0 

TN  MALE  0 ^ .'0  . 

U Of  TENN  CTR  HEALTH  SCI 

0 

.0 

0 

.0 

1 , 

1.3 

TN  TOTAL 

0 .0’ 

15 

1.3 

6 

1 

.1 

TN  FEMALE 

G .0 

7 

5.6 

2 

1,6 

% 0 

.0 

TN  MALE 

0 ,0  / 

6 

.6 

6 

.6 

1 

.1 

6-'\» 

ERIC  > 


7 


1 

✓ 

r.o 

97  95.1 

4 

* 

3.9 

102 

0 

•0.  '■ 

25  100.0 

0 

.0 

25 

1 

1.3 

72-  93.5 

4 

77 

1 

.2 

407  99.8 

0 

.0 

40* 

1 

1.3 

fa  98.7 

• 0 

.0 

79 

O' 

.0 

329  100.0  • 

0 

.0 

329 

2 

.4 

504 

98.8 

4 

.8 

510 

1 

. 1.0 

103 

99.0 

0 

.0 

104 

1 

.2, 

401 

98.8 

4 

1.0 

406 

0 

.0 

113 

99.1 

.9 

114 

0 

.0 

1 100.0 

w 

.0 

l 

0 

.0 

112 

99.1. 

i r 

.9 

113 

1 

o.7 

14- 

93.3 

0 

.0 

15 

1 

0 

, 11  91.7 
3 100.0 

0 

0 

• .ff 
.0 

12 

3 

554 

66.3 

58 

9.0 

30 

4.7 

642 

156’ 

90.7 

6 

3.5 

10 

5.8 

172 

398 

84.7 

52 

11.1 

20 

4.3 

470 

9 

1.5 

589 

98.5- 

0 

.0 

598 

1 

2.5 

39 

97.5 

0 

.0 

40 

8 

1.4 

550 

98.6  ■„ 

0 

.0 

558 

14 

2.7 

512v 

,97.3 

0 

.0 

• 526. 

9 

8.1 

102 

91.9 

0 

.0 

Ill 

5 

. 1.2 

410 

'•98.8 

0 

.0 

415 

1 1.2  60  -95.2 

O'1.  .0  -9  100.0 

.4  1.3  71-94.7 

TV 

. 'IS  2.1  1,09 A 97.9 

9-  7.3  115  92.7 

15  1.5  979  98.5 


3 3.6  BA 

0 .0  9 

3 A.O  75 

0 .0  1,118  ' , 

0 .0  12A  lJO4 

0 .0  99A  Odi 


U OF  TENNESSEE  KNOXVILLE  - 


TN  TOTAL  2 

«3 

IS 

2.1 

0 

.0 

T«  FEMALE  1 

8 

6.0 

0 

.0 

TN  HALE  1 

.2 

10 

2.1 

• 0 

.0 

XANOERSIIT  UHlVEdSlTy 

TN  TOTAL  . 0 

.0 

72 

S.S 

1 

.1 

TN  FEMALE  0 

.0 

26 

9.2 

l 

.6 

TN  NILE  0 

.0 

66 

6.6 

0 

.0 

TENNESSEE  * TOTAL  ( 

9 INSTITUTIONS) 

TN  TOTAL  10 

.2 

663 

12.9 

20 

.6 

TN  FEMALE  3 

.3 

200 

21.7 

6 

.7 

TN'  MALE  7 

.2 

663 

10.9 

16 

.3 

TEXAS 

. 

AlILENE  CHRSTN  UNIVERS 

ITY 

TX  TOTAL  0 

So 

l 

2.3 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 

•\  • 

0 

.0  ' 

0 

.0 

TX  MALE  0 

.0 

1 

2.6 

0 

.0 

AUSTIN  PRESS  THEQi  SEN 

TX  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  HALE  0 

.0 

■ 0 

jO 

.0 

.0 

SAYLOR  COLLEGE  0ENT1STRY  , 

TX  TOTAL  2 

.5 

6 

1.0 

3 

• .8 

TX  FEMALE  . 0 

.0 

2 

8.3 

0 

.0 

TX  MALE  .2 

.5 

' 2 

.5 

3 

.8 

SAYLOR  COLLEGE  MEDICINE 

» 

TX  TOTAL  3 

.5 

39 

6.6 

8 

1.3 

TX  FEMALE  0 

.0 

15 

12.0 

2 

1.6. 

TX  MALE  3 

#0 

26 

6.9 

6 

1.2 

SAYLOR  UNIVERSITY 

f 

* 

IX  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

■2 

.5 

TX  FEMALE  ' 0 

.0 

. 0 

.0 

2 

3.1 

TX  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

EPIS  theql  sen  southwest 

TX  TOTH  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  FEMALE  ‘ O 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  HALE  0 

•o 

0 

.0 

0 

.0 

LAMAR  UNIVERSITY 

TX  TOTAL  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

QSLATE  COLLEGE  OF  STHUST 

TX  . TOTAL  O' 

.0 

u 

.0 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

RICE  UNIVERSITY 

TX  TOTAL  ' 0 

,o 

u 

.0 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  MALE  0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

SNT  MARY'S  U SAN  ANTONIO 

TX  TOTAL  3 

.4 

6 

.6 

6 

«6 

TX  FEMALE  . 1 

.7 

1 

.7 

l 

.7 

TX  »MALE  . 2 

3 

.5 

3 

.5 

SOUTHERN  NETH  UNIVERSITY 

TX  TOTAL  3 

.3 

20 

1.9 

8 

.7 

TX  FEMALE ' 2 

.8 

1 

.6 

7 

2.8 

T*  «,c  1 .1  '»  2.3  1 .1 


2 

.3 

22 

3.6 

623 

96.3 

2 

.3 

667 

1 

• 6 

10 

6.0 

156 

93.6 

l 

.6 

167 

1 

.2 

• 12 

2.5 

. 667- 

97.3 

l 

.2 

680 

0 

.0 

73 

5.8’ 

1.167 

93.6 

10 

.8 

1.250 

0 

.0 

27 

9 ..5 

253 

89.1 

6 

1.6 

286 

0 

J3 

66 

,6.8 

916 

96.6 

6 

.6 

966 

\ 


25 

.5 

698 

.16.0 

6,250  85.1 

66 

» jPS 

.9 

6,996 

6 

.6 

213 

23.2 

692  W.2 

15 

1.6 

920 

21 

.5 

685 

11.9 

3,558  87.3 

31 

.8 

6,076 

0 

.0 

i 

2.3 

63 

97.7  , 

0 

.0 

46 

0 

.0 

0 

‘.0 

3 

100.0 

0 

.0 

3 

0 

.0 

l 

2.6 

60 

97.6  . 

0 

.0 

81 

5 

6.7 

5 

6.7 

100 

96,3 

l 

.9 

106 

2 

ll.l 

2 

11.1 

16 

88.9 

0 

.0 

18 

3 

3.6 

3 

3.6 

•'  86 

95.5 

l 

1.1 

88 

3 

.8 

12. 

3.1 

377 

96.6 

2 

.5 

391 

l 

6.2 

3 

12.5 

21 

87.5 

0 

.0 

24 

2 

.5 

9 

2.5 

356 

97.0 

2 

.5 

6 

367 

51 

8.6 

101. 

16.6 

506 

83.0 

3 

9 

.5 

610 

6 

6.8 

23 

18.6 

101 

80.8 

l 

.8 

125 

65 

9.3 

78 

16.1 

605 

83.5 

2 

.6 

485 

7 

1.7 

9 

2.2 

396 

97.8 

Q 

.0 

905 

2 

3.1 

6 

6.3  . 

60 

93.8 

0 

.0 

A 

5 

'1.5 

5 

1.5 

336 

98.5, 

0 

.0 

ft 

/ 

' 51 

1 

2.0 

1 

2.0 

. 68 

96.1 

2 

3.9 

0 

.0 

0 

.0 

6 

100.0 

0 

.0 

6 

l 

2.2 

l 

Iwl 

62 

93.3 

2 

6.6 

45 

0 

.0  ' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

12 

32.6 

12 

32.6 

22 

59.5 

3‘ 

8.1 

37 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

12 

32.6 

12. 

32.6 

22 

59.5 

3 

8.1 

37 

2 

1.9 

2 

1.9 

ior 

93.5 

5 

6.6 

108 

0 

.0 

0 

' .0 

' IT. 

96.6 

l 

i 5.6 

18 

2 

2.2 

2 

2.2 

86 

93.3 

6 

6.4 

62 

6.1 

53 

7.6 

6*1 

92.6 

0 

.0 

694 

7 

6.9 

10 

7.0 

133 

93.0 

0 

.0  . 

143 

35 

. 

63 

7.8 

508 

92.2. 

0 

.0 

551 

7 

* 

.6 

38 

3.5 

1,022 

96.7 

19 

1.8 

1,079 

l 

.6 

- 11 

6.3 

238 

96.1 

6 

1.6 

253 

6 

.7 

27 

3.3 

786 

96.9 

15 

1.8 

826 

I 


m 


TAME  3 - TOTAL  FIRST  PROFESSIONAL  ENROLLMENT  Of  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  BY,  MCI,  ETMUCITV  ANC  StU 
INSTITUTION,  STATE  AND  NATION,  197N 


AMERICAN  INDIAN  .(LACK  ASIAN  0*  TOTAL 

ALASKAN  NATIVE  NQN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER  HISPANIC  MINORITY 


WHITE  NONRESIDENT 

NON-HlSPANIC  ALIEN 


r 


NUMBER  1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

l 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

X 

TEXAS  CONTINUED 

SOUTH  TEXAS  C3U.E6E  1AM 

TX  TOTAL  0 *0  6 

. .6 

) 

.5 

36 

3.6 

£ 

* 

4.7 

949 

95.) 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

l 

.7 

2 

1.4 

3 

2.0 

146 

94.C 

~ 0 

,0 

TX  HALE  0 .0 

0 

.7 

4 

.5 

34 

4.& 

44 

5.2 

BOS 

96.8 

..o 

TEXAS  UN  U MAIN  CAMPUS 
TX  TOTAL  10  2.6 

1 

.0 

1 

.2 

0 

.0 

11 

2.6 

. 412 

96.9 

/ * 

.5 

TX  FEMALE  0 .0 

0 

.0. 

l 

.9  / 

0 

.0 

1 

.9 

aio 

99.1 

• 0 

.0 

TX  MALE  10  ).2 

0 

. .0, 

0 

.0 

‘ 0 

.0 

10 

3.2* 

302 

96.2 

2 

•k 

TEXAS  CHIROPRACTIC  C 
TX  TOTAL  0 .0 

2 

.8 

0 

.0 

3 

1.2 

5 

2.0 

226 

92.6 

13 

5.3 

TX  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

2 

7.1 

2 

7.1 

23 

82.1 

3 

10.7 

TX  MALE  0.0 

2 

.9 

0 

.0 

l 

.5 

3 

M 

203 

94.0 

10 

4,6 

TEXAS  CHRISTIAN  U 
TX  TOTAL  0 .0 

6 

2.6 

0 

.0 

6 

2.8 

12 

5.7 

192 

90.6 

6 

3.1 

TX  FEMALE  0 .0 

3 

8.3 

0 

.0 

3 

8.3 

6 

16.7 

30 

83.3 

. 0 

.0 

TX  MALE  0 .0 

3 

1.7 

0 

.0 

3 

1.7 

6 

3.4 

162 

92.0. 

6 

4.) 

TEXAS  COLLEGE  QSTEL  NED 
TX  TOTAL  0 .0 

2 

.8 

2 

.8 

6 

2.3 

10 

3.9 

249 

96.1 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

4.0 

1 

4.0 

24 

96.  C 

0 

.0 

TX  HALE  0 .0 

2 

.9 

2 

.9 

5 

2.1 

9 

3.8 

22) 

96.2 

0 

i 

.0 

TEXAS  SOUTHERN  UNIVERSITY 
TX  TOTAL  1 .3 

2u4 

d7,6 

2 

.7 

68 

22.6 

27) 

91.4 

1) 

).0 

11 

3.7 

TX  FEMALE  1 1.1 

. 73 

82.0 

0 

.0 

9 

10.1 

83 

93.) 

3 

3.4 

3 

3.4 

TX  HALE  0 .0 

131 

61.8 

2 

.9 

59 

27.8 

192 

90.6 

12 

5.7 

6 

3.6 

TEXAS  TECH  UNIVERSITY  . 
TX  TOTAL  U 1.7 

14 

1.9 

3 

.4 

24 

• 3.3 

5) 

7.3 

67C 

92.2 

4 

.6 

TX  FEMALE  2 .9 

10 

4.7 

2 

.9  . 

6 

2.8 

20 

’ 9.5 

190 

90.0 

1 

.5 

TX  MALE  10  1.9 

4 

.8 

t 

.2 

18 

3.5 

33 

6.4 

460 

93.0 

3 

UNIVERSITY  Of  DALLAS 
TX  TOTAL  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

l 

2.6 

1 

2.6 

36 

94.7 

N 1 

2.6 

TX  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

TX  MALE  0 .0 

p 

.0 

0 

.0 

l 

2.6 

1 

2.6 

34 

94.7 

1 

2#6 

U OF  HOUSTON  MAIN  CAN 
TX  TOTAL  14  1.0  , 

so 

3.5 

7 

> 

90 

6.3 

161 

11.2 

1,264 

86.0 

12 

.8 

TX  FEMALE  ) .7 

IS 

3.6 

3 

.7 

‘ 22 

).3 

43 

1(7.3 

370 

68.9 

3 

.7 

TX  MALE  11  1.1 

05 

3.4 

4 

.4 

68 

6.7  ' 

118 

11.6 

894 

87.6 

9 

.9 

UNIVERSITY  OF  SNT  THOMAS 
TX  TOTAL  0 .0 

0 

, .0 

0 

.0 

6 

8.2 

6 

8.2 

47 

>. 

91.8 

0 

.0 

TX  FEMALE  0 .0 

0 

.0 

0 

.0 

4 

9.3 

4 

9.3 

39 

0 

.0 

TX  MAE  0 .0 

0 

.0 

0 

•0  . 

2 

6.7 

2 

6.7 

28 

93.3- 

0 

.0 

U OF  TEXAS  AT  AUSTIN 
TX  TOTAL  3 .2 

42 

2.6 

3 

.2 

131 

8.0 

179 

10.9 

1,4)3 

68.8 

' 5 

.3 

TX  FEMALE  0 .0 

14 

3.2 

0 

.0 

34 

7.8 

48 

11.1 

38) 

68.7 

1 

.2 

IX  MALE  3 .2 

28 

2.3 

3 

.2 

97 

8.1 

131 

10.9 

1,066 

66.8 

4 

.3 

U TEX  HLTH  SCI  CT<  DALLAS 
TX  TOTAL  2 .3 

IS 

to 

12 

1.6 

47 

& 

76 

1 

10.2 

469 

69.7 

1 

.1 

TX  FEMALE  1 1.0 

s 

4.8 

4 

3.8 

10 

w 

20 

19.0 

6) 

81.0 

0 

.0 

TX  MALE  1 .2 

10 

1.6 

8 

1.2 

37 

ms 

56 

8.7 

. 584 

91.1 

n 

.2 

TOTAL 

nuniER 


996 

167 

849- 

62) 

<111 

316* 

264 
21 
h a 

212 

16 

176 

2)9 

2) 

2)6 

'401 

•9 

212 

727 

* 

31 

0 

38 

1,6)7 

616 

1,021 

73 

*■  X>. 

1,6)7 

6)6 

1,20) 

766 

\105 

661 


ERIC 


s " *tix  aft  set  cm  houst n 

W TOTAL 

i 

V.1 

14 

2.0 

10 

1.4, 

rx  fiat 

0 

.0 

3 

3.6 

2 

2.4 

TX.  KALE 

i 

, .2  , 

11 

1*8 

8 

'1.1 

V if  TEX  aft  SCI  SN  WTO 

t 

* 

tX  TOTAL 

0 

.0 

19 

2.2 

17 

‘ 2.0  \ 

nrtat 

0 

.0 

8 

5.0 

3 

1.9 

TX  . MALE 

^ 0 

.0 

11 

1.6 

14 

2.0 

0 TEX  MEM.  IX  GALVESTON 

' 

TX  TOTAL 

0 

.0 

10 

1.3 

12 

1.5 

TXfEWILi 

0 

.0 

3 

1.8 

4 

2.5 

TX  MALE 

0 

. .0 

7 

1.1  « 

'8 

1.3 

TEXAS 

TOTAL  1 

26  INSTITUTIONS! 

TX  TOTAL 

>4 

.4 

452 

3.5 

99 

.8 

■ TX  FEMALE  V 

UL 

- *4 

.151 

5*7  

3 2 

. 1*2 

TX  . NAt^E  f 

44 

• 4 

299 

2.9 

67 

.7 

■ UTAH  , 

- 

^BRIGHAM  YOUNG  U MAIN  CAN 

UT  TOTAL 

4 

.9 

. 0 

.0 

1 

.2 

UT  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

OT  MALE 

4 

.9 

0 

.0 

1 

.2 

UNIVERSITY  OF  UTAH 

UT  TOTAL 

4 

.5 

6 

.8 

12 

1.5 

UT  FEMALE 

0 

.0 

2 

1.4 

2 

1.4 

UT  MALE 

4 

.6 

4 

.6 

10 

1.6 

• UTAH 

TOTAL  ( 

2 INSTITUTIONS) 

UT  TOTAL 

* 8 

.6 

6 

.5 

13 

1.0 

UT  FEMALE 

0 

.0 

2 

1.2 

2 

1.2 

. UT  MALE 

> 8 

.7 

4 

.4 

11 

1.0 

VERMONT- 

U VT  INSTATE  AGRL  COLLEGE 

, VT  TOTAh 

0, 

1 

•3 

1 

•3 

VT  FEMALE 

0 

0 

.0 

0 

.0 

VT  HALE 

‘ 0 

.0 

1 

.4 

1 

‘ .4 

VERMONT  LAN  SCHOOL 

( 

* 

VT  TOTAL 

0 

•0  tl- 

1 

.3 

0 

.0 

VT  FEMALE 

0 

• 0;.i 

0 

.0 

0 

.0 

VT  HALE 

0 

. A* 

1 

.4 

0 

.0 

VERMONT  * 

TOTAL  1 

2 INSTITUTIONS) 

— - 

VT  TOTAL  . 

0 

.0 

2 

.3 

1 

.2 

VT  FEMALE 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

VT  MALE  ^ 

0 

•O' 

2 

•V 

1 

.2 

« 

VIRGINIA 

V 

L WILLIAM  ( MARY  MAIN  CAM 

t 

VA  TOTAL 

0 

.0 

20 

4.5 

2 

.5 

'VA  FEMALE 

0 

.0 

' 8 

7.0 

0 

.0 

VA  MALE 

0 

.Ov 

12 

3.7 

2 

.6 

EASTERN  MENNON1TE  COLLEGE 

• VA  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

•<C 

VA  FEMALE 

0 

.0 

0 

.o  ; 

0 

.0  > 

VA  MALE 

0 

.0 

0 

•o 

0 

.0  * 

9 

4 

• 

ERIC 

t 

4 

V V ^ 

% 

- 

% 

t'  ' .1 


£ 


35 

5.0 

60  8.5 

643  91.1 

3 

.4 

706 

5 

6.0 

10  11.9 

73  86.9 

1 

1.2 

1 84 

30  » 

4.8 

50  8.0 

570  91.6 

2 

.3 

88 

10.2  . 

124  14.3 

» 742  85.7 

. o 

.0 

866  , 

20 

12*4 

31  19.3 

130  80.7 

• O' 

.(7 

161 

68 

9.6 

93  13.2 

612  86.8 

, 0 

.0 

705 

22 

2.8 

44  5.7 

726  93.7 

' 5 

.6 

775 

6 

3.7  . 

13,  8.0 

149  91.4 

1 

•A 

16 

2.6 

Si  5*1 

. 577  94.1 

4 v * 

4 

.7 

612 

693 

5.3 

1,298  iq;q 

' 11,569  89.2  ' 

100 

.8 

12,967 

.143 

.5.1 

... -331  ..12*5. 

2*15fLJ6J... 

11. 

-_*7  . 

_ 2JQ7— 

J50  5.4  WO  9.4  9t2l9  19.9  II  .8  10,260  , 


1 

.2 

6 

1.3 

45l 

98.5  ' 

1 

.2 

4?6 

.0 

.0 

0 

*0 

24 

96.0 

1 

4.0 

25 

1 

.2 

, 6 

1.4 

427 

98.6 

0 

‘.0 

433 

27 

3.4 

49 

6.2 

736 

93.5 

2 

' .3 

789 

3 

2.1 

7 

4.9 

136 

94.4 

1 

.7 

144 

24, 

3.7 

42 

6.5 

602 

93.3 

1 

.2 

645 

28 

2.2 

* 

55 

4.4 

1,189 

95.3* 

3 

-.2 

1,247 

3 

1.8 

7 

4.1 

160 

*94.7 

' '2 

1.2 

169 

25 

2.3 

48 

4.5 

1,029 

95.5 

c 

.1 

1,078 

f 

0 

.0 

2 

.6 

325 

98.6 

2 

.6 

329 

0 

.0 

0 

.0  ' 

73 

98.6 

1 

1.4 

74 

0 

.0 

2 

r8, 

252 

98.8  ' 

1 

.4' 

255 

3 

,9 

• 4 

1.2 

327 

98.5 

1 

-3  . 

332 

2 

4.0 

2 

4.0 

- 47 

94.0 

,1 

2.0 

50 

1 

.4  . 

2 

.7 

280 

99.3  ’ 

0 

.0  * 

-262 

>/ 

3 

.5 

6 

.9 

652 

98.6 

3 

.5 

661 

2 

1.6 

2 

1.6 

,120 

96.8 

2 

1*6 

124 

1 

.2 

4 

.7 

532 

99.1 

1 

.2  ' 

537 

2 

.5 

< 

24 

5(4 

417  94.6 

0 

.0 

.441 

0 

.0 

6 

7.0 

107  93.0 

0 

.0 

115 

2 

.6 

16 

4.9 

310  95.1 

' 0 

.0 

326 

0 

* 

.0 

0 

.0 

64  98.5 

, l 

1.5 

65 

0 

.0 

> P 

.0 

3 100.0 

0 

. .0 

3 

0 

.o‘ 

0 

.0 

61  98.4 

l* 

1.6 

62 

nun 


l ' 

TOTAL  PIMT  PROFESSIONAL  ENROLLMENT  OF  INSTITUTIONS  ^HIGHER  EDUCATION  W RACE*  (THNICITV  ANO  SIXl 
INSTITUTION*  STATE  ANO  NATION,  1976  w 


<* 


}; 


^ AMERICAN  INOUN  W.ACX'  ASIAN  OR  TOTAL  WIT!  NON-RESIOCNT 

ALASKAN  NATIVE  NQN-H1SPANIC  PACIFIC  ISLANOCR  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC  ALIEN 


NUNAER  I NUMBER 
CONTINUED 


I ' NUMBER  t NUMBER  I NUMBER  I NUMBER,  ..  I NUMBER  I 


VIRGINIA 
EASTERN  VA  NEDL  AUTHORITY 


VA  total 

0 .0 

14 

w 

VA  FEMALE 

0 .0 

5 

11.1 

VA  MALE 

0 .0  • 

9 

8.T 

PRUT  EPIS  THEOL  SEN  IN  VA 

VA  total  0 .0 

k 

2.3 

VA  FINALE  1 

0 .0 

0 

.0 

VA  MALE 

0 .0 

i 

2.6 

UNION  TH{J0L  SEN  IN  VA 
VA  TOTAL  0 .0 

0, 

.0 

VA  FEMALE 

0 .0 

0 

.'0 

VA  MALE 

0 .0 

0 

.0 

UNIVERSITY  OF  RICHMOND 
VA  TOTAL  0 .0 

9 

2.2 

VA  FEMALE 

.0  .0 

6 

9.2 

VA  MALE 

0 .0 

3 

.9 

U OF  VIRGINIA  MAIN  CAMPUS 
VA  TOTAL  0 .0 

49 

3.1 

VA  FEMALE 

0 .0 

13 

6.5 

VA  MALE 

■ 0 .0 

.36 

2.7 

VIRGINIA  COMMONWEALTH  U 
VA  TOTAL  0 .0 

33 

5.3 

VA  FEMALE 

0 .0 

20 
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13,995 

OHIO 

(, 

121  INSTITUTIONS) 

. 

TOTAL 

612 

.2 

39,456  11.0 

1,553 

.4 

1,932 

.,5‘ 

43,553 

12.2 

310,158 

86.8 

3,555 

1.0 

357,246a 

FEMALE 

‘ . 292 

. .2 

22,088  13.2 

685 

♦4  a 

936 

.6 

24,001 

14.4 

J42,098-  85.0 

1,110 

..7 

MALE 

320 

.2  17,368  9.1 

868 

.5  * 

996 

.5 

19,552 

10.3 

( 168,060 

88.4 

2,445 

1.3 

190,057^- 

OKLAHOMA. 

( 

43  INSTITUTIONS) 

„ 

*4 

TOTAL  ' 

4,936 

4.1 

,8.412  7.0 

923 

.8 

860 

.7 

15,131 

12.6 

101,161 

84.1 

4,030 

3.3 

120,322  . 

female 

2,617. 

4.8 

4,040  7.4 

321 

.6 

I'll 

.6 

7,310 

13.5 

46,341 

85.4 

617 

1.1 

54,268 

MALE. 

2,319 

3.5 

4,372  6.6 

602 

■..9 

528 

* 

.8 

7,821 

11.8 

54,820 

83.0 

3,413 

5.2 

66,054 

OREGON 

1 

39  INSTITUTIONS! 

• 

N 

# 

TOTAL 

1,036 

1.0 

1,477  1.4 

1,766 

1.7 

1,023 

1.0 

5,304 

5.0 

98,573  93.4 

M®7 

1.5 

105,4(4 

FEMALE 

480 

1.0 

601  1.2 

789 

1.6 

440 

J 

2,310 

4.7 

46,443 

94.2. 

537 

1.1 

49,290 

MALE 

556 

1.0 

876  1.6 

676 

1.7 

4JN 

1.0 

7.494 

IA 

. 52.130 

92.6 

1,075 

1.9 

PENNSYLVANIA 

I 

158  INSTITUTIONS] 

0 

■ 

TOTAL 

478 

.1 

25,321  7.4  . 

2,487 

.7 

4,394 

1.3 

32,680 

9.5 

'308,757 

69.8  . 

2,454  ’ 

.7 

343,891 

FEMALE 

211 

.1 

14,007  8.7 

1,062 

.7 

2,239 

1.4 

17,519 

10.6 

143,465 

8817 . 

731 

.5 

161,715  ’■ 

MALE 

267 

.1 

11,314  6.2  ' . 

1,425 

. .8  . 

2,155 

1.2 

15,161 

/ 

8.3 

165,292 

90.7  . 

1,723 

.9 

182,176 

RHODE  ISLAM) 

l 

12  .INSTITUTIONS) 

i 

L 

TOtiL 

101/ 

.2 

1,424  3.4 

228 

.5  * 

279 

.7 

2,032 

4.8 

39,651 

«4.3 

380 

.9 

' 42,063 

FEMALE 

A 

.1 

591  3.2  * 

98 

.5 

121  ' 

.7 

837 

4.6 

17,375 

94.9 

1 97 

.5 

18,309 

, • MALE 

i 

• 74 

•3 

833  3.5  f 

' 130 

.5 

158 

.7 

1,195 

5.0 

22,276 

93.8 

283 

1.2 

. 23,754 

1 4 

• SOUTH  CAROLINA 

I 

55  INSTITUTIONS)' 

A 

t 

_ 

TOTAL 

‘135 

.1 

22,920  23.3  . 

175 

.2 

148, 

.2 

a, 378 

23.8 

74,484 

75.7 

‘ 558  ' 

.6 

98,420 

female 

50 

.1 

11,619  26.8 

73 

f2  A 

57 

.1 

11,799 

27*2 

• 31,469 

72.5 

128 

.3 

43,396 

male 

85 

.2 

11,301  20.5 

102 

.2 

\ 91 

.2 

11,579 

21.0 

43,015 

78.2 

430 

.6 

55,024 

* 

SOUTH  DAKOTA 

l 

16  INSTITUTIONS) 

/ 

» 

V 

TOTAL, 

564 

2.3 

124  .5 

69 

.3 

48 

.2 

805 

3.3 

■ 23,560 

95.8 

227 

.9 

24,592 

FEMALE 

291 

2.7 

26  ' .2 

30 

.3 

22 

.2 

369 

3.5 

10,234 

96.2 

34 

.3 

10,637  7 

> /v  ■«. 

273 

2.0 

98  .7 

39 

.3 

26 

.2 

436 

3.1 

13,326 

95.5 

193 

1.4 

13,955  1 

A O 

TRLC 


l 


I 


•vT* ,;••  i‘  * * . , ' ; ’x^1’ 


rf ■•.'■  i 

,1  65  WSIIWitosi 

• ,MWt  ; .1  22*715  15.5- 

«6  .1.  12,363  18.0 

;..-i\%i'yXSLe  106  .1.  10. 35?  13.3 

‘ Jmj  ( . 137  INSTITUTIONS) 

Tyoni  2,293  .5  54.093  10.6 

TtNAlc  98®  .9  27.411'  11.8 

‘ \ HALE  1.307  .5-  26.682  9.7  r 


UTAH  • 

I 

13  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

■17 

Jl.l, 

452  .0 

FEMALE 

.412  1 

f*2 

135  .4- 

HALE 

408 

, .9 

317  .7 

VERMONT 

i 

22  INSTITUTIONS) 

total 

77 

.3 

' 342  U3 

female 

36 

.3 

, 172  1.4 

HALE 

41' 

.4 

170  1.5 

VIRGINIA 

% 

1 

67  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

222 

.1 

25.834  17.0 

female  . . 

102 

.1 

14.412  19.0 

HALE 

120 

.2' 

11.422  15.0 

■ASHlNGTUN 

1 

47  INSTITUTIONS) 

TOTAL' 

1.609 

1.3 

4.383  3.2 

FEMALE  . 

929 

1.3 

2. 359  3.4 

HALE 

880 

1.3 

2.024  3.0 

■ESI  VIRGINIA 

l 

25  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

134 

.2 

. 3.025  5.2 

, FEMALE 

■ 70 

. .3 

. 1.420  5.1 

MALE 

64 

.2 

1.605  5.2 

NlSCGNSIN  .... 

( 

54  INSTITUTIONS) 

• TOTAL 

1.209 

.6 

, 7,455  3.9 

FEMALE 

618 

.7 

3,913  4.4 

MALE 

591 

.6 

3,542  A* 

■DOMING 

.1 

8 INSTITUTIONS) 

■ TOTAL 

124 

.8 

219  1,5 

FEMALE 

60 

.9 

77  1.1 

MALE 

64 

.8 

142  1.8 

THE  STATES  AND  O.C.  I <.824  INSTITUTIONS) 
TOTAL  .61,293  .7  8&S.855  10.3 

FEMALE  ' 30.491  .6  ' 469.228  11.7 


NALc  30,802 

.7 

396.627  9.0 

AMERICA^  SAMOA 

1 

1 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

0 

.6 

« 0 «0 

' female  t 

0 

'.0 

■ MALE 

0 

. '.'0- 

0 .O' 

' UNAt  ZONE 

1 

1 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

■ 0 

.0 

44  10.2 

; FEMALE 

0 

.0 

21  9.3 

• MALE  . 

6 

♦ 

o . ' V 

.ERIC. 

■ ii6 

0 

’ .0 

23  11.1 
In 

4 V *■ 


v A 


422 

.3 

335 

*2 

23,666 

16.1 

183 

.3 

122’ 

.2 

12,756' 

18.5 

239 

• 

.3 

213 

.3 

10,910 

14.0 

2,890 

,6 

62.606 

12.3 

121,882 

23.9 

1.268 

.5 

27,835 

11.9 

57,500 

24.6 

1.6# 

.' 6 
4 

34,771 

12.6 

66,382 

23.3 

0,093 

494 

1.-4 

1,034 

1.4 

3,396 

6,5 

1.5 

399 

1.2 

1,660 

4.3 

- 599 

1.4 

] ' 635 

1.5 

1,156 

4.5 

/ 

. 

591 

- 2.5 

28 

.1 

>44 

.6 

' 18 

.1 

' 67 

.5 

293 

2.4 

10 

.1 

77 

.7 

298 

2.7 

t 1 

689 

.5 

560 

.4  . 

27,305 

18.0 

340 

'*  .4 

278 

.4 

15,132. 

20.0 

349 

.5 

282 

.4 

12,173 

16.0 

3,830 

2.8 

1.661 ' 

1.2 

' * 

' 11,703 

8.6 

1,994 

2.9 

882' 

1.3 

6,166' 

8.9 

1,856 

2.8 

779 

1.2 

5,539 

8.2 

303 

.5 

153 ' 

.3 

3,615 

6.2 

102 

.4  . 

/ • 76' 

.3 

1,668 

6.0 

201 

.7 

i 

1 77 

.3 

• U.967 

6.4 

l 

826 

.4 

1,423 

.7 

10,913 

5.7 

380 

>6 

*.4 

558 

.6 

* 5,669 

6.1 

.4 

,865 

.8 

5,666 

5.3 

82 

.6 

'378 

2.6 

803 

5.5 

51 

.7 

174- 

2.5 

• 362 

5.2 

31 

.4 

204 

2.6 

441 

5.7 

152,237 

• 

’ 4 

1.8 

323,445 

3.8  1,402,830. 

16.7. 

69,988 

• 

147,736 

3.7 

717,443 

17.9 

82.249 

1.9 

175,709 

4,0 

685*367 

15.6 

670 

95.0^ 

C 

■ A 

67C 

95.0 

• ”360 

94.7  • 

. 0 

.0 

360  M.7 

< *10' 

95.4 

0 

.0 

310 

95.4* 

0 

.0 

109’ 

25.2 

153 

35.3 

. 0 

, .0 

55 

24.3 

76 

33.6 

0 

.0 

54 

26.1 

77  ‘37.2 

6 


V ~ K. 


121,241 

82.6 

1,950 

7.3 

146,863  * 

55,615 

80*8 

472 

.7 

68,841  . 

65,634 

84.1 

1,478 

>9 

■ * 

‘78,022  ' 

374,947 

73.6 

12,296 

2.4 

509,125 

,172,717 

74.0 

3,055 

1.3 

233,272 

202,230 

73.3 

9,241 

3.3 

275,853  , 

‘70,403 

92*4 

2,371 

3.1 

76,170  ' 

30,704 

92.6 

1,013 

3.1 

33,157 

39,699 

92 *3 

1,358 

% 

3.2 

43,013  r 

22,628 

16.5 

228 

1.0 

23,447 

>1,922 

97.1 

69 

*6 

12,284 

10,706 

95.9. 

159 

1.4 

11,163  . 

126,301 

\ f 

81.2. 

urn 

.8 

151,856  * ' 

60,104 

79*A 

433 

.6 

75,669 

63,197 

82*9 

817 , 

M 

76,187 

/ * 

122)238 

89.8 

2,175 

1.6 

136,116 

61,857 

89.8 

880 

1.3 

68,901 

60,381 

89.8‘ 

-.1,295 

1.9 

67,215 

V 

53,890 

92.4 

844 

1*4 

58,349 

25,914 

93.5 

125 

.5 

27,707 

27,976 

91.3 

719 

2l3 

30*662 

, . 

178,712 

93.3 

1,898 

1.0 

191,523 
89,259  > ■ 

83,274 

93*3 

516 

•6 

95,438 

93.3 

.1,382 

1.4 

102,264  '♦ 

■ i 

13,465 

91.9 

377 

2.V 

'14,645 

6,525 

•94.1  , 

46 

.7 

6,933  . 

,6,940 

* 

90.0 

331 

4.3 

"7,712 

6,889,157 

81.8 

128,949 

1.5 

^,420, *936 

3,255,685* 

81*1 

40,596 

1.0 

4,013,724 

3,633,472 

82.4 

e ■ 

: 88,353 

’ ’ ’ V 

2.0 

1 #*  ■ 1 

'4,407., 212 

V 1 | 

io 

„ ‘ f * 

>4 

25 

3*5 

705 

: • '■  "•*  5 

,1.3 

15 

3.9 

380 

5 

1.5 

■* 

t 10 

3.1 

'325 

280 

64.7 

0 

•0 

••  433' 

150 

66.4 

0 

•0 

226 

130 

62.8 

0 

- .0 

207  . ; 

/ 


966 


>**  ' \ ' i 


> 


total  unoemuate  enrollment  in  institutions  of  higher  education  by  race*  ethnicity  AND  SEXt 

•STATE  AND,  nation,  1976  ' . f - ■ 

( \ * \ 


rx 

4 


■ i 


AMERICAN  INDIAN*-  BLACK  ASIAN  ORX  ‘?>T0TAl  ' UNITE  '> 

Ausiun  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISUNOER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANU  ' 

1 ■ ■ 


IRHoER  x 

NUMBER  X 

NUMBER 

X 

NUMBER 

. X 

NUMBER 

'•  X 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

(UAN  • ■ 

TOTAL 

. { 

41  1.2 

. I'  INSTITUTIONS) 
- 49  1,5 

1,877 

57.0 

49 

1.5 

2,016 

61.2 

940 

28.5 

339 

10.3 

3i295 

EENALE-  , 

26  l.T 

19  1,2  . 

1,005 

63.9 

20 

1.3 

1,070 

68,0 

• ‘400 

25.4 

103 

6.5 

li)73 

male. 

IS  .9, 

i 30  l.T- 

472 

50.6 

V ZV 

1.7 

946 

54,9 

540 

31.4, 

236 

13.7 

1,722  , 

Wo'RJCD 

total 

1 . 

blilNSTITUTiUNS) ' 

ftL  '1  . 0 

0 

.0/ 

86,042 

98.7 

86,125 

98.8 

655 

V 

421 

•5  * 

87,201 

ptmiE, 

77  J 

If  1 io 

0 

.0 

48,314 

98.7 

48,392 

98.9 

339 

.7 

215 

48,946 

ME  , t 

5 •*  (ft 
\ ' 

f 0 ,0 

0 

.0 

. 37,728' 

98.6 

37  r 733 

98.6 

316 

•8 

206 

.5 

36*255 

Trust  territory 
total 

l ^ 
0 .0 

/ 1 INSTITUTIONS) 
0 .0 

» 

’ 162  100.0 

0 

.0 

162  foo.O 

A 

0 

.0 

0 

t 

.0 

* 162 

• EEmtE 

o \ .0 

i0  ,0 

61  100.0 

0 

.0  * 

61  100*0 

0 

.0 

. 0 

.0 

61 

• nalE 

0 .0 

0 .0 

101  100.0 

. • * 0 

.0 

101  100.0 

0 

.0 

0 

.0 

101 

VUGlK  ISLANDS 
, 7QTAL 

l 

0*  .0 

1 INSTITUTIONS) 
366'  63.3 

i 

l 

.2 

19 

3.3 

386 

66.8 

51 

8.8 

141 

24.4 

578  ' 

FEftAiE 

0 ‘.0 

242  65.1 

0 

,0 

13 

3.5 

255 

66.5 

23 

.6.2 

94 

2513 

372 

Mil 

0 .0 

124  ‘ o0.2 

1 

.5 

6 

2.9 

131 

63.6 

' 28 

13.6 

47 

22.8 

206 

ouTLYltf  AREAS 

Total 

l 

123  .1 

28  INSTITUTIONS) 
461)  .5 

2,710 

2.9 

86,219 

93.3 

89,512 

964 

1,936 l 2.1 

926 

1.0 

92,374 

female  . 

10J  .2 

283  .5 

1,426 

2.6 

48,402  ,93.9 

50,214 

97rt 

917 1 

1.8 

427 

.1 

51,558 

male.  ‘ 

20  .0 

177  .4 

1,284 

3.1 

37,817 

92,7 

39,298 

96.3 

1,019 

2.5 

499 

• W 

40,816. 

Nation  total  , i 2,852  institutions! 

Total  61, *16  .7  866,315 ' ll).2  154,9*7  l.e  409»664  4.8  1,492,342  17.5  6»B91»093  80.9  129*075  1,5  8*513*310 

FENalE  30,594-  .8  669*511  11.5  ,71.414  1.8-196,138  4.8  767*657  18.9  3*256*602  80.1  41,023  1.0  4,065,212 

HUE  30,822  .7  396,804  8.9  83,533/  1.9  213,526  4.8  724,685.  ft.3  3,634,491  >1.7  08*452  2.0  4,468,028  ‘ 

1 , ■ , ' j ' 


' *■  'VMLE  5 - fufAL  GRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATIQN  BY  RACE*  ETHNICITY  *NO  SEX 
# STATE  AJiO  NATION i 1976  / , 


J 


AMERICAN  INDIAN  BUCK  ASIAN  OR  ' 

ALASAAN  NATIVE  NON-H1SPAN1C  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL  ' 
MINORITY 


NHITE 

' NON— HISPANIC 


non-resident 

ALIEN 


NUMBER  ’ X NUMBER  X NUMBER 


t NUMBER  X NUMBER  X NUMBER  ^ X NUMBER  X 


ALABINA 

l 

18  INSTITUTIONS! 

TOTAL 

ill 

.1 

2,772  17.2 

FEMALE 

3 

L .0 

1^824  22.2 

MALE 

ip 

f .1 

948  124) 

ALASKA 

l 

3 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

55 

7.2 

34  4.4 

FEMALE 

24 

7.3 

15  4.5 

male 

•31 

7.1 

19  4.4 

ARLONA 

t 

4 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

97 

.7 

126  .9 

FEMALE  . 

47 

.6 

55  1.0 

MALE 

50 

•6 

Tl  .9 

ARKANSAS 

i 

11  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

22 

.4 

471  8.6 

FENALE 

J 8 

.3 

283  10.3 

NILE 

14 

.5 

188  ' 6.6 

CALIFORNIA 

1 

102  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

847 

.7 

5,400  4.6 

, FEMALE 

360 

.8 

2,797  6.0 

MALE 

487 

.7 

2,603  3.7 

COLORADO 

4 

1 

15  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

25 

.2 

178  1.3 

FEMALE 

6 

.1 

67  1.2 

MALE 

19 

.2 

111  1.4* 

ionnectIcut 

I 

17  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

34 

.1 

511  2.1 

FENALE 

19 

» *2 

245  2.1 

MALE 

IS 

.1 

266  2.1 

DELANARE 

1/ 

1 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

4 

.3 

26  1.9 

FENALE 

1 

.2 

9 1.3 

• 'MALE 

3 

.4 

17  2.1 

DISTRICT  OfiOlUNBlA  ( 

14  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

It 

.3 

3,240  15.7 

FEMALE 

a 

..3 

1,906  23.2 

MALE* 

45 

.4 

1,334  10.8 

, 

Florida 

( 

24  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

43 

.2 

2,031  8.3 

female 

16 

*2 

1,219  11.3 

> MALE  ' 

27 

* .2 

’ 832  5.8 

11  1.4 

5 1.5 

6 I. A 


71 

24 

47 


.5 

..4 

.6 


41  .8 

23  . .8 
20  .7 


6,M7  5.5 

2,W>  5.3 

3,937  5.6 


106 

39 

67 


122 

50 

72 


.5 

.4 

.6 


.3 

.3 

.2 


,15  2.0 
6 1.6 
9 2.1 


629  4.6 
,214  3.7 
415  5.2 


14 

6 

6 


.3 

.2 

.3 


4.659  4.0 
1,774  3.8 
2,885  4.1 


.8  283  2.1 

.7  v 100  1.9 

.6  183  2.3 


158  .6 

73  .6, 

85  .7 


6 .4 

1 .2 

5 .6 


552  2.7  279  1.4 

,123  1.5  90  1.1 

429  3.5  189  1.5 


144  .6 


.3  / 52  .5 

i.8  92. 


■i. ' 


O i 

•ERLO 


1,068  4*.  3 

588  5.6, 

480  3.4 


£7 


2,884  17.9 
1,853  22.5 
1,031  13.1 


115  15.0 
50  15.1 
65  14.9 


550  10.1 
320  11.8 
230  8.4 


40  2.9 
, 13  2.2 

k 27  3.3 


12,777  79.4 
6,278  76.3 
6,499  82.6 

652’lto 
281  84.9 
371  .65.1 


923  6.7  11,920  87.0 
340  .5.9  5,266  91.5 
583  7.3  6,654  83.8 


4,741  86.9 
2,367  87.4 
2,374  '86.5 


17,293  \l4.8  ,90,208  77.2 
7,381  15.9  37,095  80.0- 

9,912  14.1  53, 113  75.3' 


592  4.4  12,030  89.8 

212  3.9  *5,063  94.3 

380  4.7  6,967  86.7 


825  3.4  22,811  93.5 
387  3.3  11,234  94.9 
438  3.5  11,577  92.1 


1,291  92.1 
552  94.8 
739  90.1 


4,143  20.1  14,054  68.2 

2446  26.1  5,373  65.5 

1,997,  16.1  ‘8,681  70.0 


3,306  13.3  20,384  82.2 

1,875  17. J 8,487  80.3 

1,431  10.1  11,897  83.6 


TOTALS 

NUMBER 


432 

2.7 

16,093 

93 

1.1 

0*224 

339 

4.3 

7,869 

0 

.0 

767 

0 

.0 

331 

0 

.0 

436 

654 

6.2 

13,697 

149 

2.6 

5,755 

705 

8.9 

7,942 

163 

3.0 

5,454 

21 

.8 

2,708 

142 

5.2) 

2,744 

9,402 

8.0 

♦ 

116,903 

1,895 

4.1 

46,371 

7,507 

10.6 

70,532 

ft 

1 

6 

‘ 

781 

5.8 

13,403 

93 

1.7 

5,368 

' 688 

1.6 

8,035 

773 

3.2 

24,409 

221 

1.9 

11,842 

552 

4.4 

12,567 

71 

5.1 

1,402 

17 

2.9 

582 

54 

6.6 

820 

2,414 

11.7 

20,611 

689 

8.4 

’ 8,208 

1,725 

13.9 

12,403 

1,116 

4.5  v 

24,806 

208 

2.0 

10,570 

908 

6.4 

14,236 

717 


M 


&:■ 


U r-  'C 


14  n 


' m iAk  - 

1 

24  INSTITUTIONS! 

* 

1 

■v.  t 

• 

• 

■ « 

> jtm 

& 

.3 

3, ,097  14.5 

89 

«/4 

51 

.2 

3,292 

15.4 

17,173 

10.4 

882 

4.1 

> 

.3 

2,143  19.2 

27 

.2  , 

22 

.2 

2,220 

19.8 

8,826  78.9 

142 

1.3 

MULE 

\ 

.3 
' « 

954  9.4 

' ■ 62 

, f6 

j 

*9 

.3 

1,072 

10.6 

8,349 

82.2 

740 

1a 

MUttli 

1 

2 INSTITUTIONS! 

1 

i 

4* 

TOTAL 

'i 

.1 

29  .8 

1,556 

42.3 

45 

1.2' 

1,639  14.4 

1,952 

53.1 

12 

2.5 

FEMME  ' 

3 

.2 

12  .8 

684 

42.8 

20 

1.3 

719 

45.0 

839 

52.5 

41 

.2.6 

‘ MALE  ( 

2 

.‘1 

’ 17  .8 

872 

41.9 

i 

25 

1.2 

916 

44  iO 

1,1U 

53.5 

$1 

2.5 

IDAHO  1 

• 

l 

5 INSTITUTIONS) 

j 

»■ 

TOTAL  V » 

7 

.1 

37  .7 

69 

I 1.4 

60 

1.2 

173, 

3.5  v 

4,687^' 

94.5 

100 

2.0 

FEMME  \ 

l. 

.0 

7 .3' 

25 

' 1.2 

27 

1.3 

60 

2.9 

2,009 

96.4 

16 

.1 

HALE  \ 

. 6 

.2 

•30  1.0 

44, 

/ ! 

/ 

33 

.1.1 

113 

3.9 

2,678 

93.1 

84 

2.9 

'ILL  (MIS 

l 

55  INSTITUTIONS! 

I 

1 • 

total 

101 

.2 

4,197  7.2 

859 

1.5 

584 

1.0 

5,741 

‘ 9.8 

•48,467 

83.1 

4,120 

7.1 

FEMME  1 

>1 

.2 

2,556  10.2- 

* 301 

1.2 

236 

1.0 

3,131 

12.6 

20,788 

83.7 

117 

3.7 

HALE 

50 

.1 

1,654  4.9 

$58 

1.7 

348 

1.0 

2,610 

7.8 

27,679 

82.6 

3,203 

9.6 

INDIANA 

l 

30  INSTITUTIONS J 

i 

\ 

1 

total 

95 

.3 

1,001  3.2 

200 

'.6 

166 

.5 

1,462 

4.7 

27,449 

89.1 

1,90$ 

6.2 

FEMALE 

42 

.3 

598  4.2 

82 

.6 

$6 

.4 

778 

$.5 

12,135 

91.1 

493 

3.$ 

MME 

' 53 

.3 

403  2.6 

' 118 

*7 

110 

.7 

684 

4.1 

14,514 

1,412 

8.5 

,13MA 

1 

10  INSTITUTIONS! 

c 

TOTAL 

29 

.3 

2«7  2.4 

100 

.9 

' 40 

.4 

436 

4.0 

9,493 

86.7 

1,016 , 

9.3 

FEMME 

10 

.2 

126  2.6 

39 

.9 

12 

.3 

187 

4.2 

. 4,075 

91.1 

213 

MME 

i * 

19 

.3 

141  2.2 

61 

.9 

28 

.4 

249 

3.8 

5,418 

83.7 

.'803 

12.4 

AANSAi 

1 

9 INSTITUTIONS! 

1 

— 

, 

total 

97 

.6 

375  2.4 

1 ' 85 

.5 

153 

1.0 

710 

4.6 

13,731 

88.S 

1,071 

6.9 

FEMME 

33 

.4 

187  2.4 

33 

.4 

59 

.8 

312 

4.0 

7,242 

92.4 

281 

3.6 

MME 

66 

.8 

' 188  2.4 

52 

.7 

94 

1.2 

398 

5.2 

6,489 

84.5 

790 

10.3 

AENTUCAT 

1 

15  INSTITUTES) 

, 

i 

total 

11 

.1 

633  3.9 

33 

.2' 

38 

.2 

715 

4.4 

15,027 

92.2 

5$0 

3.4 

FEMME 

4 

.0 

384  4.4; 

8 

.1 

24 

.3 

420 

4.8 

8,221 

93.7 

180 

1.5 

MME 

7 

.1 

249  3.3 

25 

.3 

14 

.2 

295 

3.9 

6,806 

90.5 

420 

$.6 

LOUISIANA 

l 

18  INSTITUTIONS) 

total 

25 

.2 

2,762  16.7 

76 

. .5 

278 

1.1 

3,141 

18.9 

12,832 

77.4 

612 

3.7 

femme 

8 

.1 

1,930  24.5 

32 

.4 

124 

1.4 

2,094 

24.4 

6,351 

74.0, 

143 

1.7 

MME 

17 

.2 

832  10.4 

44 

.6 

154 

1.9 

1,047 

13.1 

6,481 

Bl.O 

469 

5.9 

MAINE 

l. 

4 INSTITUTIONS) 

- TOTAL 

• 0 

.0 

1 .1 

' 3 

.2 

1 

.1 

5 

.3 

1,660 

96.7 

51 

3.0 

- » FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

l 

.1 

l 

.1 

2 

.3 

716 

17.7 

1$ 

2.0 

MME 

0 

.0 

1 .1 

{ 

2 

.2 

o- 

.j 

.0 

> 

3 

.3 

944 

16.0 

36 

3.7 

NARTLANU 

1 

23  INSTITUTIONS) 

; , 

' TOTAL 

54 

.3 

2,349  11.0 

132 

.6 

136  , 

.6 

2,671 

12.5 

17,518 

81.1 

1,199 

$.6 

■ .FEMALE 

18 

.2- 

1,495  13.7 

61 

,-4 

71 

.6 

1,645 

15.0 

8,941 

81.8 

351 

3.2 

; MALE 

36 

.3 

* 

854  8.2. 

71 

.7 

6$ 

•6  • 

1,026 

9.8 

8,577 

82.1 

848 

8.1 

MASSACHUSETTS 

( 

53  INSTITUTIONS) 

. 

TOTAL 

74 

.2 

1,263  2.7 

561 

1.2 

407 

.9 

2,325 

4.9 

41,563 

87.3 

3,716 

7*8 

female 

31 

.2 

564  3.0 

182 

.9 

167 

.8 

964’ 

4.9. 

17,980 

10.1 

827 

4.2 

' MME 

43 

i.  2 

, 699  • 2.5 

. 379 

1.4 

240 

.9 

1,361 

4.9 

23,583 

84.7 

2,889 

10.4  , 

7"  o 

'ERIC 


21,147 

11,146 

10.161 


3.679 

1,519 

2,040 


6,960 
2, 045 
2,47$ 


$8,324 

26,436 

33,692 


30,416 

16,206 

16,610 


10,94$ 

4,675 

6,470 


‘ 15, $12 
7,43$ 
7,677 


16,212 
8,771 
7, $21 


16,34$ 

8,544 

7,997 


1,716 

733 

943 


21,344 

10,937 

10,451 


47,606 

19,771 

27,433 


UlCMtOMf 

> 

1 

27  IMSTltuT IONS) 

554 

i.i 

* TOTAL 

164 

.3 

3,537 

7.1 

• FINALE 

75 

2,134 

•8.1 

184 

• 1 

MALE 

81 

•3 

1,403 

5.5 

370 

1.4 

NlWHOTA 

1 • 

17  INSTITUTIONS) 

156 

TOTAL 

44 

.3 

304 

1.6 

• 8 

fENALE 

i 1 

J 

134 

1.6 

60 

• 7 

MALE 

37 

.3 

170 

1.4 

16 

.9 

mssisswi 

V 

1 

11  INSTITUTIONS) 

40 

.5 

TOTAL 

7 

.1 

2,226 

25.5 

FEMALE 

2 

•O’ 

1,318 

31.4 

13 

.3 

■i'  MALE 
• 

5' 

..1 

626 

11.0 

27 

*6 

Missouri  l, 

1 

27  INSTITUTIONS) 

242 

1.0 

TOTAL 

85 

.3 

1,175 

4.7 

FENALE 

a 

.3 

626 

4.1 

70 

.7 

NILE 

54 

.4 

,>41 

M 

112 

1.2 

NWifANA 

1 

7. INSTITUTIONS) 

12 

TOTAL 

30 

1.5 

• 7 

.4 

.4 

FENALE 

lit 

1.7 

s '1 

tl  V 

r . 

3 

.4 

MALE 

6 

.5  • 

1 

V7 

KEBAASAA 

1 ' 

8 INSTITUTIONS) 

• 28 

total 

16- 

.2 

187 

2.5 

•4 

FEMALE 

5 

.1 

65 

2.4 

1 

•3 

MALE  I 

a 

.3) 

102 

2.5 

11 

#5 

NEVADA 

( 

2 INSTITUTIONS) 

28 

U9 

TOTAL 

5 

.3 

57 

3.8 

FENALE 

i 

.3 

43 

6 

1«1 

MALE 

3 

.4 

14 

1.8 

20 

2.5 

MEN  HAMPSHIRE 

I 

7 INSTITUTIONS) 

16 

•6 

• TOTAL  . 

, A 

.2 

12 

.5 

FENALE  njf 

l.l 

.2 

0 

•0 

3 

•3 

0. 

. HALE 

•■4 

.2 

12 

.7 

13 

• 8 

MEM  JERSEY 

• 

I 

27  INSTITUTIONS) 

1.4 

. total 

21 

.1 

1,832 

5.1 

501 

FENALE 

21 

.1 

1,086 

4.4 ■ 

115 

1.2 

HALE 

8 

.0 

746 

3.8 

316 

1.6 

* 1 ( f 

NEm  MEXICO  ' 

1 

6 INSTITUTIONS) 

.6 

TOTAL 

63 

1.4 

81 

1.5 

31 

FEMALE 

43 

1.4 

37 

1.4 

14 

.5 

male 

40 

1.2 

>2 

1.5 

25 

.7 

NE*  TfORA 

l 

110  INSTIM1UNS) 

2.3 

TOTAL 

354 

.3 

6,114 

5.1 

2,753 

, FENALE 

157 

.3 

3,802 

4.1 

1,075 

1.1 

* male’  , 

117 

.3 

3,112 

5.1 

1,678 

2.7 

AttlH  CAROLINA 

I 

12  INSTITUTIONS) 

83 

TOTAL 

76 

.4 

2,186 

11.4 

.4 

FENALE 

33 

.4 

1,353 

]4.6 

28 

.3 

HALE 

43 

.4 

' 833 

8.4 

55 

•6 

524 

1.1 

4,771 

1.6 

41,409 

0.5 

3,416 

6.9 

244 

1.0 

2»6»f 

11.1 

20,336 

85.2 

647 

3.7 

' 280 

1.1 

ItW 

6.3 

21,073 

81.9 

2,527 

i 

9.8 

71 

.'4 

603 

3.2 

17,446 

10.5 

1,205 

6.3 

30 

.4 

251 

3.1 

7,656 

93.9 

245 

3.0 

41 

.4 

352 

3.2 

9,590 

68.0 

160 

Oil 

6 

.1 

) 

2,271 

25.1 

6,163 

70*0 

362 

4.1 

4 

.1  - 

1,417 

31.8 

2,161 

66.2 

69 

2.0 

2 

.0 

862 

11.8 

3,215, 

73.1 

273 

6.3 

130 

.5 

1,632 

0.6 

21,742 

87.4 

U512 

6.1 

41 

.4 

768 

7.) 

9,100 

81.0 

/ 353 

3.5 

81 

.6 

864 

5.9 

12,662 

16.2 

1,159 

M 

2 

.1 

51 

2.6 

1,875 

• t 

15.5 

6 

38 

. 1.9 

1 

.1 

17 

2.4 

666 

16.6 

7 

, w 

1 

-.1 

.34 

l 

2.7 

lfl89  ■ 

94.8 

31 

2.S 

si 

' .7 

2»i 

3.7 

* • ■ 

7,191 

. « 
14.7 

124 

1.6 

if 

.5 

116 

3.3 

3,382 

16.0  . 

23 

.7 

31 

.8 

163 

4.0 

3,601 

13.5 

101 

2.5 

22 

1.5 

112 

7.4 

1,346 

69.6 

45 

3.0 

1 

1.3 

62 

6«8 

634 

89.9 

9 

1.3 

13 

1.6 

50 

6.3 

714 

81.1 

36 

4.) 

6 

.2 

40 

1.5 

2,U0 

16.5 

V 52 

2.0 

2 

.2 

7 

.8 

* 

98.7  ' 

' * 

.6 

4 

* 

.2 

33 

1.1 

1,626 

15.3 

47 

-2,6 

6)4* 

128 

3,024 

31,227 

0.0  < 

1 

1,639 

4.4 

343 

2.1 

1,645 

10.1 

14,315 

87.5 

402 

2.5 

311 

1.6 

1,371 

•7.1 

16,912 

86.6 

1,237 

6.3 

870 

14.3 

1,061 

17.8 

4,605 

75.9 

383 

6.3 

380 

14.6 

4.t4 

18.2 

' 2,087 

80.1 

46 

1*6 

410 

14.2 

607 

17.5. 

2,518 

72.7 

337 

9.7 

A 

3,206 

2.7 

13,307 

11.2 

V 

97,750 

82.6 

• 

7,263 

6.1 

1,521 

2.8 

6,563 

11.1 

46,808 

84.6 

1,971 

3.6 

1,677 

2.7 

6,744 

10.7 

50,142 

80.9 

5,292 

6.4 

71 

.4 

2,424 

12.7 

’ IS  188 

83.5  " 

729 

3.8 

32 

.3 

1,446 

15.7 

7,651 

82.8 

13’- 

1,5 

47 

.5 

•178 

9.1 

8,337 

84.2 

..590V  6.0 

41,  M2 
ft, MO 
25,742 


11,054 

1,152 

10,902 


8,004 

4,454 

4,350 

i . 

24,006 
. 10,221 
14,64) 


1,164 

710 

1.254 


7»3% 

3,523 

4,073 


1,505 

705 

100 


2,602 

416 

6,706 


ii. 

ll*5 


6,061 

2,607 

3,462 

# * 

118,320 

35,342 

62,178 


11,141 

1,236 

4,105 


V0I4L  (MtyAlE  MOlLNENT  IN  INSTITUTIONS  Of  NIMH  EDUCATION  BY  UCIt  ETMlICm  AW 

srin  aw  nation,  itn  . 


L 


mm  INDIAN  ILAU  ASIAN  01 
AUSAAN  NATIVE  NOK-HlSPAlUC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC 


i/ 


toTai 

NINOMTY 


, NUNKA 

, * 

( 

NUNIEA  { 

MAUI 

t 

NtfAEA 

< 

NUMEN 

NMTH  madia 

1 

3 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

9 

.5 

4 .3 

9 

.5 

12 

.7 

34 

FEMALE 

2 

.4 

0 .0 

3 

.4 

4 

.9 

9 

NAU 

7 

.5 

4 .5 

6 

.5 

1 

,4 

27 

OHIO  . A 

1 

50  INSTITUTIONS) 

total! 

42 

.1 

3,2(3:  7.0 

541 

1.2 

305 

.7 

4,191 

FENAU 

3) 

.2 

1,745  LI 

169 

.1 

101 

.5 

2,0% 

NAlE 

29 

.1 

1,491  5.4 

372 

1.4 

194 

.7 

2,093 

URLANMA 

1 

14  INSTITUTIONS) 

TOTAL  ' 

32A 

2.2 

490  4.4 

112 

.1 

12 

.6 

1,210 

FEMALE 

142 

2.5 

3(4  5.9 

4) 

.7 

22 

.3 

611" 

■ - male 

144 

2.0 

304  3.7 

49 

.1 

40 

.7 

599 

OAE60N 

1 ■ 

20  INSTITUTIONS) . 

TOTAL 

‘ M 

.9 

91  ; .9 

115 

1.2 

'71 

.1 

372 

fEnalE 

35 

.9 

35  .9 

55 

1J 

20 

.5 

143 

NALE 

V 

5) 

l 

.9 

54  1.0  ' 

60 

Ul 

54 

1.0 

227 

» # 

PCNNSUVANU . 

# 

1 

42  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

91 

.2 

1,914  3.4 

( 410 

.1 

321 

.4 

2,745 

M/f  ENALE 

35 

.2 

1,049  4.5 

132 

.6 

157 

.7 

1,373 

f male 

43 

■ .2 

(67  2.9 

271 

.9 

144' 

.5 

1,372 

ANODE  ISLAND 

t- 

7 INSTITUTIONS) 

# 

. total 

4 

.1 

107  1.9 

43 

.1 

33 

, .6 

• 117 

FEMALE 

1 

.0 

33  2.3  . 

, 1) 

.6 

17 

.7 

•4 

NALE 

3 

.1 

54  1.6 

30 

.9 

14 

.5 

103 

SOUTH  CAAOL1NA 

'1  - 

14  INSTITUTIONS) 

, 

* \ 

TOTAL 

12 

.1 

1,592  12.9 

33 

.3 

24 

.2 

• 1,441. 

feale 

4 

.1 

1,044  16.1 

13 

.2 

1) 

.2 

1,090 

NALE  ' 

6 

. .1 

526  9.3 

' , 

20 

.4 

. 11 

.2 

543 

SOUTH  OAiOTA 

I 

6 INSTITUTIONS) 

total  % 

34 

1.9 

9 .5 

l 

.1 

l 

.1' 

45 

FENALE 

12 

2.0 

0 .0 

0 

.0 

•0 

.0  , 

12 

NALE 

22 

1.9 

9 .1 

1 

.1 

1 

.1 

33 

•TENNESSEE 

1 

19  INSTITUTIONS) 

! 

TOTAL 

59 

.4 

. 1,450  . 9.4 

31 

k '■ 

26 

.2 

1,575 

FENALE 

1« 

.3 

655  11.9 

13 

,7i 

- 12 

.2 

191 

NALE 

41 

.3 

. 595  7.2 

25 

.3 

16 

.2 

677 

TEXAS 

1 

55.  INSTITUTIONS) 

% 

TOTAL 

2(1 

.4 

4,057  4.J 

5(7 

.9 

4,140 

6*4 

9,09) 

• female 

120 

.4 

2,414  1.3 

217 

.7 

2,051 

7.1  ^4,(02 

' NAlE 

141 

.5 

1,643  4.6 

370 

1.0 

2,117 

5.9 

4,291 

2.0 

1.9 


3.7 


9.9 


UNITE  NON-AES  I O0T 

NON-HISPANSC  HUN 


I NUWER  t NUMO  | 


1.4)4  90.9 
4)1  93.1 
1*191  19.9 


127  7.1 
20  4,3 
107  1.0 


40,049  15,7 


7 


'aA  . 

o 


ERIC 


2,494  5.) 

37)  2.1 
1.921  7.2 


12,0)3.  11.1  1,397  10.1 

3,362  14.1  211  4.3 

4,47)  77.2  1,)09  13,4 


f 


1,241  13.3 
3,441  90.2 
4,317  12.0 


1,0)3  10.7 
234  U 
779  U.9 


44,130  90.0 
21,209  9LI 
26,947 


3,137  90.9 
2,104  92.6 
3,031*  09.7 


m 3.1 

44  X7 

247  7.3 


10,419  14.7 
3,491  12.9 
4,921  A4.I 


1,634  94.4  3)  3.0 

31)  97.0  4 1.0 

1,07)  9).l  * 47  4.1 


6,122  13.0 
4,931  (3.7 


31,194  79.1 
23,310  N.) 
27,(14  71.1 


* 


TOTAL 

NUWEk 


1,799 

447 

1,3)2 


44,734 

20,213 

24,341 


14,042 

4*441 

1,111 


9*47) 

otooo 

3,393 


2,411  4.9  33,304 

324  2.3  23,100 

2,0(7  4.9  30,404 


3,473 

2,274 

3*401 


223.  1.1  12,303 

39  .4.  4,4)3 

1(4  U 5*4a 


1,734 

401 

1,13) 


(33  $.3  13,301 

, 179  2.5  ' 7,199 

674  (.1  . (.309 


4,44)  4.9 

m ).i 

3,544  9.9  35,721 


J 


« 


TOTAL.  ■* 
. FEMALE 

. i m 

VEINGN7  . 
TOTAL 
FEMALE 

1 

12 

16 

16 

/ 

• 1 

6 

1 

1 

.5 

.8 

.4 

1 

, .2 
.1 

4 INSTITUTIONS! 

. 37  .6 

19  1.0 

16  .4  v 

# 

11  INSTITUTIONS! 
60  2.4 

pr  2.6 

““HALT 

5 

il 

VIRGINIA 

1* 

20  INSTITUTIONS! 

TOTAL 

24 

.1 

1,572 

' FEMALE 

13 

.2, 

983 

iUfl 

KALE 

■ i 

11 

.1 

569 

$•1 

lASHlNGTiN 

l 

14  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

101  ' 

295 

2.3 

FEMALE 

55 

1.1 

150 

2.9 

MALE 

46 

.6 

143 

1*6 

J 

REST  VIRGINIA 

1 

4 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

21 

.2 

252 

2.3  » 

FEMALE 

13 

.2 

135 

2.3 

MALE 

8 

.2 

117 

2.3 

rISCONSIN 

1 

21  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

40 

.2 

453 

2.3 

female 

19 

.2 

243  < 

2.9 

male 

21 

.2 

• 210 ( 

1.6 

DOMING 

1 

1 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

4 

.3 

10 

«b 

. FEMALE 

2 

.6 

4 

U3 

male 

2 

.2 

6 

#7 

THE  STATES  ANO  O.C. 

l 1,043  INSTITUTIONS! 

total 

3,887 

.4 

o5,326 

6«0 

female 

1,694 

.4 

38,336 

7.9 

MALE 

2,193 

.4 

26,990 

4.6 

✓ 

GUAM 

1 

1 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

9 

2.2 

0 

.0 

FEMALE 

3 

1.2 

0 

■ ,0 

MALE 

6 

3.7 

0 

.0 

PUERTO  RICO 

1 

7 INSTITUTIONS) 

. TOTAL 

24  i 

«6 

0 

•u 

' FEMALE 

19J 

.9 

0 

.0 

MALE 

5 

.3 

0 

.0 

VIRGIN  ISLANUS 

l 

1 INSTITUTIONS), 

TOTAL 

0 

.0 

, 19 

FEMALE 

0 

.0 

16 

45/7 

MALE* 

0 

.0 

3 

42.9 

OttTLTlNG  AREAS  . 

1 

1 

9 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

33 

.7 

#9 

FEMALE 

2 2 

.9 

16 

. •* 

. MALE 

11 

.5 

3 

A 

80  1.3 

33  1.8 

45  l.l 


17 

8 

9 


J 


71 

32 

39 


1.2 

1.7 

.9 


.7 

•4 


It  ,•  »t 
11  .9 

_ S 


122  .7 

24  .3 

98  1.0 


344  2.6 
132  2.6 
212  2.7 


119  1.1 

38  .6 

80-  1.6 


178  .9 

/ 67  .9 

111  1.0 


18»485  1.7 

6i887  1.4 

11(598  1.9 


205  49.4 
148  58.3 
57  35.4 


205'  4 
148  \tlO' 
57  7^8 


(3 

=KLC 


143 

54 

89 


•II 

.0 

.0 


0 <0 

0 .0 

0‘  .0 


52  .3 

30  .4 

22  4.2 


1.1 

1.1 

1.1 


27  .2 

13  .2 

14"  .3 


144  , .7 

55  *.7 
89  .8 


6 .5  s'  12  1.0 

2 .6  3 .9 

4 .4  9 1.0 


220 

3.6 

5,220 

* , 

84.6 

516 

9.1 

4.021V! 

102 

5.4 

1,466 

17.7 

131 

4.9 

1,199 

* US 

2.9 

3,554 

86.1 

457 

11.1 

4,129 

«9# 

i 

3.9 

2*139, 

91*0  - 

77 

3.1 

2,515 

53 

4.2 

1,190 

93.4 

31 

2,4 

1,274 

46. 

.3.7 

1,149. 

92.r 

44 

3.7 

1,241  . 

1,770 

9.5 

l j 

16,333' 

*61.1 

441 

. 2.4 

19*544  . 

1,050 

12.6 

*7<Sl5 

86.3 

91 

1.2 

8,363 

720 

7.1 

9,110 

89.6 

343 

3.4 

10,111 

1 

883 

6.8 ' 

11,009 

84.5 

1,137 

8.7 

* . 

13,029  v 

391 

7.6 

4,486 

87.7 

239 

4.7, 

5,116 

492 

1 

6.2 

6,523 

62.4 

, 898 

¥ 

7,913 

418 

3.8 

10,121 

92.6 

394 

3.6 

10,913 

199 

3.4 

5,626 

95.  T 

S3 

.9 

.5,860 

219 

4.3 

4,493 

81.9 

341 

6.7 

i 

5,053 

/ 

115 

4.1 

17,366 

81.2 

1,508 

7.7 

19,689 

384 

4.6 

7,552 

91.1 

358 

4.3 

8,294  - 

5 «1 

3.8 

. 9,8l4 

86.1  . 

.1,150 

10.1 

4 

11,395 

32 

2.6 

1,098 

89.9 

91 

7.5 

1,221 

11 

3.5 

292 

92.4 

A. 

4.1 

316 

21 

2.3 

806 

•89.1 

78 

0 

8.4 

905 

20,244  1.9  107,942  10.0  906,626  83.9 
8,915  1.8  55,832  11.6  411,480  85.3 
11,329  1.9  52,110  8.7  495,146  82.7 


12  2.9 

3 1.2 

9 • 5.6 


66,087  6.1  1,080,655 

14,920  3.1  482,232 

,167  . 8.6  598,423. 


1 


§6  54.5 

176  42.4 

<lf 

3.1 

415 

54  60.6  • 

95  37.4 

5 

2.0 

254 

72  44.7 

81  50.3 

6 

5.0 

161 

! 


3,941  98.1 
2,132  96.1 
1,809  98.0 


* 0 »0 

, 0 .0 

y > •« 


3,953  88.3 
2,115  86.7 
1,818  90.3 


381 


3,965  98,7 
2,151  99.0 
1,814  98.3' 


19  45.2 
16  45.7 
3 42.91 


4,210*:  94.1 
2.321  94.3 
1X89  "*  93.8 


4,019 
2,173 
12  .7  1,846 


<20  .5 

V.8  .4 


233  +,5* 
28  ' 5.2 


O'*  .0 
0 .0 
0 .0 


33  .7 

<13  .5 

20  <1*0 


,42 

35 

7 


6,476 

2,461 

2,fl4 


W: 


I 


\ 


3(2 


14; 

V * 4* 


tUll  5 


■K  KK!WT  ^ ,NSIiruM0NS  0f  H,W!I<  !0UCAT,0N  8y  P4Cf'  cthnicitv  and  $1X1 


MttlCAN  I NOUN  BUCK  ASIAN  OR"  , 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPAN1C  PACIMC  ISLANDER  HISPANIC 


TOTAL 

MINORITY 


MITE 

NON-HI SPANIC 


NOMESIOENT 

ALIEN 


TOTAL 


' NUMBER 

t NUMBER  t 

NUMBER 

X 

number 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

X 

NUMBER 

NATION  TOTAL 
- TOTAL" hW 

penaie  i.m 

MALE  i,m 

1 1*0)2  INSTITUTIONS) 
““.A  oViWW 
•A  38.352 1 7.9 

.A  26(993  ^ A.) 

”li,W 

7,03) 

11.655 

■ 1,7  • 

US 

1.9 

• 

24* 197 
11.0)0 
13*147 

2.2 

2.3 

2.2 

112.1)2 
SB. 1)3 
53.999 

io,T~ 

12.0 

9.0 

406*159 

411,606 

A95.251 

83.6 
BA, 9 
(2.3 

06.120 

1A.933 

31.1(7 

4.1 

3.1 
(.5 

1.0(3.131 

484.694 

6B0.A37 

A 


y 


Hill' I » torn,  FIRST  FROFISSIONAL  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HlCM«R  lOUCATTON  M RACI*  ITHNKITT  AND  IIH 
s STM  MO  NATION*  It?* 


AMERICAN  INDIAN  BUCK  ASIAN  OR 
ALASKAN  NATIVE  NON-HlSPANlC  PACIFIC  ISLANDER  .HISPANIC 


TOTAL  NHITI  NON-AMIDENT 

MINORITY  NON-HISPANlC  ALIEN  TOTAL 


NUMBER' 

I 

NUMBER  t 

NUMBER 

I 

AlAIANA 

1 

8 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

2 

.1 

224  T.7  . 

12 

/•4 

FINALE 

0 

.0 

70  14.4 

1 

.2 

MALE 

2 

.1 

154  6.3 

V 

.5 

AAUONA 

1 

2 INSTITUTIONS) 

/ 

TOTAL 

it 

.3 

4 .4 

/ 9 

.8 

FINALE 

1 

.3 

1 .3 

/ 2 

.6 

MALI 

2 

.3 

3 .4 

/ 

7 

.9 

ARKANSAS 

1 

4 INSTITUTIONS) 

LOYAL 

8 

.5 

64  4.4 

10 

.7 

' FINALE 

4 

1.4 

17 / 6.1 

1 

.4 

MALE 

4. 

.3 

V 

9 

.6 

CALIFORNIA 

1 

48  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

196 

.7 

1.213  4.1 

1*704 

5.7 

female 

si 

.7 

/ 460  5.9 

516 

6.6 

male 

145 

.7 

753  3.4 

1*188 

5.4 

COLORADO 

1 

8 INSTITUTIONS) 

1.3 

TOTAL 

13 

/.5 

52  1.9 

34 

FINALE 

, 3 

.4 

' 16  2.3 

11 

1.6 

. MALE 

ID 

.5 

36  1.8 

23 

1.2 

CONNECTICUT 

1 

3 INSTITUTIONS) 

30 

9 

1.3 

1.3 

X 

4 

1 

.2 

.1 

139  5*6 

43  6.1 

MALE 

3 

.2 

96  5.7 

21 

1.2 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  1 

6 INSTITUTIONS) 

118 

1.4 

’ TOTAL 

14 

.2 

1*273  15.6 

' FEMALE 

4 

*2 

510.  21.0 

43 

1.8 

• MALE 

10 

763  13.3 

75 

1.3 

Florida 

1 

6 INSTITUTIONS) 

15 

J,otal 

10 

.2 

167  3.3 

.3 

FEMALE  ■ 

0 • 

.0 

■ 43  4.0 

2 

.2 

MALE 

/■ 

10 

.3 

' 124  3.2 

13 

.3 

GEORGIA 

TOTAL 

6 

1 

.1 

6 INSTITUTIONS) 
, 333'  7.5 

18 

.4 

FEMALE 

. g 

.2 

79  9.3 

2 

.2 

MALE 

4 

■ t 

.1 

254  T.O 

16 

.4 

I#AI1 
f TOTAL 

. * \ 

> 1 

1 

1 INSTITUTIONS) 

4 

1 

.2 

0 .0 

338 

70.4 

FEMALE 

0 

.0 

0 .0 

89 

64.0 

MALE 

l 

.3 

' V .0 

249 

73.0 

I NUMBER  t NUMBER 


B .) 
1 .2 
7 .3 


32  2.9 

10  2.8 

22  3.0 


4 .3 

1 .4 

3 .3 


1*352  4.6 

304  3.9 

1*048  4.8 


105  3.9 

24  3.4 

81  4.1 


36  1.5 

9 1.3 

27  1.6 


153  1.9 

37  1.5 

116  2.0 


199  .4.0 
37  >3.4 
162  4.2 


23  .5 

8 .9 

15  .4 


1 .2 

1 .7 

*0  .0 


246  8.4 

72  14.8 
174  7.2 


48  4.4 

14  4.0 

34  4.6 


86  5.9 

23  8*2 

63  5.3 


4*465  15.0 
1*331  17.0 
3*134  14.3 


204 

54 

150 


7.6 

7.7 
7.6 


209  8.7 

62  8.8 
147  8.7 


1*558  19.1 
594  24.5 
964  16*8 


391  7.8 

82  7.5 

309  7.9 


340  70.8 
90  j64.7 
250  73.3 


NUMBER 

I 

NUMBER 

I 

'NUMBER 

2,636 

91.1 

13 

.4 

2*915 

414 

15.0 

1 

.2 

, 487 

2*242 

92.3 

12 

.5 

2*428 

1*039 

94.6 

11. 

1.0. 

l'O* 

335 

94.9 

4' 

1.1 

353 

704 

94.5 

7 

.9 

743 

1*373 

93.8 

5 

.3 

1*464 

256 

91.1 

0 

.0 

279 

1*117 

94.3 

5 

.4 

1*185 

24*766 

83.4 

467 

1.6 

29,698 

6*371 

81.5 

116 

1.5 

7,818 

18*395 

i 

84.1 

351 

1.6 

21*880 

2*470 

92.0 

12 

.4 

/* 

2*686 

646 

92.0 

2 

.3 

702 

1*824 

91.9 

to 

' <* 

.5 

1,984 

2*156 

X» 

31 

1.3 

2*396 

639 

90.5 

5 

.7 

706 

1.517 

’ / 

89.8 

26 

1.5 

1,690 

/ 

fltoo 

7BC9 

163 

2.0 

8,173 

1)793 

73.9 

40 

1.6 

.2,427 

4*657 

81.0 

125 

2.2 

5*746 

^ 4,588 

91.9 

11 

.2 

.4*990 

1,004 

92.4 

1 

.1- 

1*087 

3*584 

91.8 

10 

.3 

3,903^ 

4,055 

, \ 

90.9 

27 

4,462 

754 

88.9 

3 

.4 

848 

3*301' 

91,3 

24 

.7 

3,614 

136 

28.3 

4 

.s' 

480 

' 49 

35.3 

0 

,.0 

139 

87 

25.5 

4 

L 2 

141 

■ : lull  t * WH  MMT  hOMWlONAl  INROLINCNT  IN  INSTITUTIONS  01  MfoifK  EDUCATION  1 1 KACt,  ITHNICITV  AND  SlJll 1 

STATI  AM  NATION*  1*7*  f 

t \ 

ANfkUAN  INDIAN  HACK  ASIAN  OK  TOTAL  NHITI  NQHfSIOINT 

ALASKAN  NAT IVC  NON-HlSrANIC  PACIFIC  IILANDH  HISPANIC  NINOKITY  NON*M(SNNIC  ALIEN  TOTAL 


NUNllft 

1 

NUN81K  t 

NUN8EK 

I 

IDAHO 

1 

I INSTITUTIONS) 

TOTAL 

l 

.6 

1)  .0 

0 

.0 

FINAL! 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

MLI 

l 

.3 

0 .0 

0 

.0 

ILLINOIS 

TOTAL 

JS 

l 

.2 

30  INSTITUTIONS) 
630  1.1 

262 

1.3 

FINALS 

6 

.2 

237  7.0 

30 

1.3 

hale 

19 

.2 

613  3.1 

192 

1.6 

INDIANA 

TOTAL 

! 

615 

1 f0' IS  INSTITUTIONS) 
6.9  202  3,6 

22 

.6 

FINAlJI 

J 

.3 

69  6.1 

6 

.6 

HALE 

612 

(.3 

\ 

l 

.3 

133  2.7 

• l 

18 

.6 

UNA 

TOTAL 

IT 

7 INSTITUTIONS! 
81  1.6 

26 

.3 

FINAL! 

3 

.6 

22  2.6  , 

6 

.7 

HALE 

14 

.3 

39  1.2 

20 

.6 

LANS  AS 

• total 

. *1 

l •* 
2.0 

r5  INSTITUTIONS) 
60  2.9 

16 

.7 

FINAL! 

6 

1.0 

' 13  3.6 

2 

.3 

HALE 

> 

JT 

2.2 

' V5  '2.7 

12 

.7 

KENTUCKY 
' TOTAL 

9 

1 

.2 

6 INSTITUTIONS) 
90  i.l 

12 

<3 

FINAL! 

3 

.6 

26  3.2 

2 

.3 

MALE 

6 

4 .1 

66  2.0 

10 

.3 

LOUISIANA 

TOTAL 

13 

1 

.3 

7 INSTITUTIONS)  , 
233  6.9 

19 

.6 

FEMALS 

7 

.8 

67  7.2 

9 

1.0 

MALE 

6 

.1 

166  4*V 

10 

.2 

HUM  l i INSTITUTIONS! 


■3  TOTAL 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

FINAL! 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

male' 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

MARYLAND/  * 

1 

3 INSTITUTIONS)' 

TOTAL 

0 

.0 

2*0 

0.6 

62 

r.i 

FENALE 

1 

0 

. *0 

86 

10.8 

15 

1.9 

MALE 

0 

.0 

136 

3.2 

27 

.9 

MASSACHUSETTS 

1 

1 

13  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

63 

.6 

673 

6.0 

•170 

1.5 

FENALE 

IT 

.3 

169 

5.6 

y 

1.8 

male 

2b 

.3 

306 

3 .9 

H3 

1.3 

(erlc  * 

' 

v \ ' 

NUMBER 

1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUNin 

l 

.6 

2 

ll 

257 

98.8 

1 

.4 

260 

0 

.0 

0 

.0 

69  100.0 

0 

.0' 

49 

1 

.5 

• 2 

.9 

208 

98.8 

l 

.5 

211 

ft 1 

207 

1.2 

1,1)6 

6.8 

15.323 

92.2 

165 

1.0  ' 

f 

16,622 

• 62 

1*2 

335 

> 9.9 

3.025 

89.5 

19 

.6 

3,379 

165 

1.2 

T99 

6,0 

12.298 

92.9 

144 

I 

1.1 

13,243 

76 

1.2 

713 

11.9 

5,20) 

<86.9 

1.2 

5,914 

16 

1.2 

90 

7,9 

1,035 

91.2 

10' 

\'  .9 

1,1)5 

60 

1.2 

623 

12.8 

6,148 

85.9 

60 

u 

4,851 

i 

44 

.1 

1(8 

2.9 

5,255 

91.1 

347 

6.0 

5,770 

5 

•6 

36 

6.2 

T93 

93.2 

22 

2,6 

8)1 

39 

•8 

132 

2.7 

6,662 

90.7' 

325 

6.4 

4,919 

17 

.8 

132 

6.3 

1,965 

93.6 

3 

.1 

2,100 

l 

.2 

' 22 

5.3 

393 

96.7 

0 

.0 

615 

16 

.9 

110 

6.5 

1,572 

’X 

3 

.2 

1,685 

i 

6 

.1 

117 

2.9 

3,920 

96.6 

31 

•8 

6,068 

1 

.1 

. 30 

'3.9 

723 

95.1 

7 

.9  ■ 

760 

5 

.2 

87 

2.6 

3,197 

96.6 

26 

.7 

3,308 

60 

.6 

325 

6.3 

6,786 

93.2 

• 

24 

.5 

5,135 

7 

.8 

90 

9.7 

838 

90.0 

3 

.3 

931 

33 

.8 

235 

5.6 

* 

3,968 

93.9 

21 

.5 

6,206 

0 

.0 

0 

.0 

350. 

'99.7 

1 

.3 
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85 

1.7 

788 

15.5 

; 360 

.8.7, 

. 178 

4.3 

, 58 

1.4 

72 

1.7 

. 668 

16.1 

l 

15  INSTITUTIONS) 

r 

3,846 

4.0 

,•  '3,400 

3.3 

674 

.7* 

10,949 

11.4 

‘ 18,869 

19.6 

. 2,071 

4.5 

1,398 

\ 3.0,  . 

316 

.7  ‘ 

4,526 

9.8 

8,311 

18.0 

1,775 

*3.,5 

2,001 

% 

# 

4,0  \ 

358 

.7 

6,423 

12.6 

10,558 

21.0 

' .6 

1 • 

9 iN^nruriuNsi 

84 

v,  .9 

1,495 

15,9 

140 

1.5 

31 

.3 

1,750 

16*6 

29 

\ .6 

833 

18.9 

44 

1.0 

12 

/ .3 

938 

20.7 

55 

M 

642 

13.1 

96 

2.0  ‘ 

19 

.4 

812 

16.6 

77.7 


4.WM4.2 
4,289*  84.5 
3,474  83.8 


76,519  79.5 
37,320  81.0 
•39,199.  78.0 


7,649  81.3 
3,580  79.2 
4,069  83.2 


471  1.1 
94  .5 
377.  1,5 


3 .0 

’*  0"  .0 

' 3 ; .1 


900  L9 

431  ,9 

. .9 


• , 

, • v‘  * , ■ 

. , TOTAL  % 

NUMBER 


43,143 

16,773 

24,370 


11  .1 
3*  * .1 
8 .2 


9,222 

5,077 

4,145 


96,288 
■ 46,062 
50,226 


9,410 

4,521 

4,889 


\ 9 4 f 

1 1 112  INSTITUTIONS) 


TOTAL 

17,047 

U 

96,385  9.3 

44,  728 

4.2 

104,783 

9.9 

264,943 

24.9 

784,914 

73.8 

13,757 

1.3 

1,063,614 

FEMALE 

.8,354 

1.6 

48,678  9.2’ 

21,016 

.4.0 

47,067 

8.9 

125,115 

23.6 

398,917 

75.3 

5,625 

1.1 

>29,657 

mi 

8,693 

1.6 

49,707  9.3 

23,712 

4.4 

57,716 

tt.8 

139,828 

,26.2 

385,997 

72.3 

8,132 

1.5 

533,957 

COLORADO 

1 

14  INSTITUTIONS) 

/ 

. 

\ 

, TOTAL 

348 

.9 

1,862  4i6 

279 

.7 

3,436 

8.5 

5,925 

14.7 

31*191 

B3.B 

594 

1.5 

40,3.17 

' FEMALE 

155 

• 4 

751  4.0 

123 

.1 

1,330 

7.2 

2,359 

12.7 

16,039 

86.5 

^ 148 

. .8 

18,546 

\ ' MALE' 

193 

.9 

■ 1,111  5.1 

156 

.•7r 

2,106 

9.7 

3,566 

16.4 

17,759 

81.6 

446 

2.0 

21,771 

’ CONNECTICUT 

, 

I 

20  INSTITUTIONS) 

4,112 

1 TOTAL 

, 120 

.3 

2,975  ,8.4 

144 

.4 

873 

2.5 

11.6 

30,943 

87.5 

321 

.9 

35,376 

FEMALE 

67 

.4 

1,589,  -9.1 

72 

.4 

437 

2.5 

2,165 

12.4 

15,165 

86.7 

. 164 

.9 

17,4*4 

, MALE 

53 

.3 

1,386  7.8 

72 

.4 

436 

2.4 

1,947 

10.9 

15,778 

88.2 

157 

.9 

17,882 

,DEUNAR£ 

1 

t 

7 INSfTuTlQNS) 

4 55 

w TOTAL 

8 

a 

\M\  13.9 

* 99 

1.0 

116 

1.2 

1,754 

18.2 

7,824 

81.2 

.6 

9,633 

FEMALE 

5 

a 

”751  16.1 

43 

1.0 

63 

1.4 

864 

18.6 

3,763 

80.8 

.6 

4,656 

MALE 

3 

a 

V 780  15.7 

■ 54 

.1.1 

53 

1.1 

890 

17.9 

. 4,061 

81.6 

26 

.5 

4,977 

DISTRICT  OF  COLUMBIA  I 

1 INSTITUTIONS) 

• 

TOTAL 

\ 0 

.0 

11  9.6 

0 

.0' 

0 

.0 

11 

9*6  • 

29 

25.4 

T4 

64.9 

114 

FEfLE 

llE 

\,  0 

0 

' .0 
’ .0 

• 11  . 9.6 

• 0 .0 

' 0 
0 

.0 

.0 

0 

;.0 

.0 

.0 

11 

0 

9.6 
. .0 

29 

0 

25.4 

.0 

• 74 
0 

64,9 

.0 

m 

0 

FLORIDA 

f 

c 

>1  INSTITUTIONS) 

■ • 

t 

• r- 

• 

/h 

TOTAL  , 
FEMALE 

628 

.4 

21,890  12.7* 

1,927 

1.1 

11,591 

6.7 

36,036 

20.8 

134,761 

77.9 

2,237 

1.3 

173,034 

309 

.4 

12,843  14.8  - 

955 

1.1 

5,790 

6.77^19,899 
6.7  16* 137 

22.9 

•66,254 

76.3 

723 

.8 

' 86,876 

MALE 

, j 

319 

i 

.4 

a 

9,045  10.5*. 

’ 972 

•3 

5,801 

18.7 

„ 68, 50 7 

79.5 

1,514 

1.8 

§6.158 

7Q8o 

ERIC 


I 


1 


4 


. * tEfltlU  , •' 

1 

'25  INSTITUTIONS) 

■ ...  • ■ ' 

» 

f ■ 

• , .■ 

•42,407.  ' 

IDTAL  '\(./'76 

• .2' 

7.076'  16.6  / 

121 

.3 

163 

<6 

7,636  1 7.5 

34,681  81.6 

372 

FEMALE j " 

.31 

•2 

3.365  18.1  / 

• 66 

.2 

. 68 

.6 

3,510 

18.9 

14, ,997  80.7 

*86- 

.5 

10,593  . •’ 

HALE  • 

45 

.2 

3.709  15.5 

75 

.3 

95 

;.6  ' 

3,92^ 

!»., 

19,684.  82.4 

206 

1.2 

23,896  •-  ■ 

- HAMAH ' 

T 

6 INSTITUTIONS) 

. 

■ ■ 

r 1 t 

569 

TOTAL  ...... 

V 

.2 

228  1.2 

13.516, 

70.3 

733 

3.8 

16,520 

75.6 

;4,148  ?1.6 

2.9 

19,217 

FEMALE 

11 

.1 

77  .9 

5,837 

67.3 

298 

3.6 

6,223 

71.7 

2,179  25.1 

' 272  < 

3.1 

8^74  . 

MALE 

32 

, .3 

151  1.6 

7,679 

72.8 

''  635 

6.1 

8,297 

78,7 

1,969  18.7 

2*6/ 

s ‘ , 1 - 

10,543 

IDAHO 

1 

3 INSTITUTIONS) 

* ». 

V« 

r* 

TOTAL 

A3 

.6 

20  .2 

61 

.6 

86 

.9 

, 210 

2.2 

.9,266  ^85.2 

254 

2.6 

9,730 

.‘FEMALE 

26 

.5 

0 .0 

33 

•to 

65 

.8  ‘ 

106 

1(8 

.'  5,384  95.4 

156 

2.7. 

r,662  . ; 

MALE 

17 

. .6 

20  .3,.’ 

28 

.7 

• 41* 

. 1.0 

106 

2.6 

3/882  95,0 

100 

1 

2*4 

6,088  ■ 

. ..  V . 

ILLINOIS  V 

( 

1 

36  INSTITUTIONS) 

vr 

18.8 

* 

■ 1 - * % ■ ‘ 

TOTAL  . 

915 

.3 

63.331  15.2X 

2.619 

.9 

6,759 

2.6 

53,626 

220,690 . 80.3 

2,575 

;9  ■ 

284,879 

FEMALE  ' 

‘ 482 

.3 

25.233  16.7 

1,399 

.9 

3,615 

2.3 

30,532 

20.1 

119,745  „79.0 
108,935  '81.7 

' 1,252 

•8 

151,529,'. 

male 

‘ 433 

* .3 

18.095  13.6 

1,220 

.9 

3,366 

2.5 

23/092 

17.3 

. .1,323 

1.0 

133,350  • 

INDIANA 

I 

16  INSTITUTIONS) 

i f 

1 * 6 ,<Y  ' I.  .. 

. . 

t»  ■ 

TOTAL 

101 

• to 

1.575  9.6 

63 

.5 

103 

-.6' 

1,862 

11.1 

. 14,762  67.9 

156  • 

*9  :■ 

16*762  ‘ . 

FEMALE 

a 

.3 

526  815 

21 

.3 

’ 28 

.5 

607 

.9,8 

3,571  90.0/ 

15 

.2 

6,W 

MALE 

69 

.7 

1,069  %9 

62 

.6 

75 

.7 

1,255 

11.9 

9,171  86.8 

143 

*v 

10,569 

IONA 

1 

26  INSTITUTIONS) 

\ 

TOTAL  ' 

166 

.5 

. 633  2.1 

162 
■ 36 

.5 

186 

.6 

1,125 

3.7 

29*343  95.8 

166 

.5 

30,636 

FEMALE 

56 

• 6. 

' 261  1.8  ’ 

"V3 

66 

.6 

617 

3.1 

13,106  96.5 

52 

■ *4 

13,575 

MALE  • 

92 

.5 

392  2.3 

126 

.7 

98 

.6 

■ 708 

6.2 

16,237  95.2 

114 

- .7 

17,059  » ■ • 

LANSAS 

I 

25  INSTITUTIONS) 

id) 

' ' 

,*• 

t ’ 

TOTAL 

1.137 

3.7 

1.697  6.2 

.5 

656 

2.1 

3,858 

12.6 

26,459  86.4 

290 

•9 

30,607  * 

FEMALE 

551 

3.6 

778  5.1 

59 

.6 

280 

1.8 

1,668 

11.0 

13,497  88.7 

51 

.3 

15,216.  ; ' 

MALE  . 

586 

3.8 

. 1.119  7.3 

109 

.7 

376 

2.6 

2,190 

14.2 

12,962  84.2 

239 

1.6 

15,391 ‘ . 

1 n 

LENTOCMT 

v.  4 

1 

9 INSTITUTIONS) 

3,120 

total 

11.6 

2.731  13.6 

66 

.3 

67 

.2  Y 

15.8 

16,492  83.1 

229 

1.2  ' 

19,849 

female 

lM 

11.6, 

1,507  16.3 

61 

.6 

19 

.2 

1,731 

16.6  * 

8,618  82,7 

69 

.7 

10,418 

MALE 

1*1 

f 1.3 

1.226  15.0 

25 

.3 

*•  28 

.3 

1,397 

14.8 

7,874  . 83.5 

, 160 

1.7 

9,431 

LOUISIANA 

1 

6 INSTITUTIONS) 

1 

9,826  64.1' 

' ' :i. 

TOTAL 

17/ 

.1 

6,860  31.6 

115 

.8 

215 

1.6 

5,187 

33.8 

312 

2.0 

15,325  * 

female 

‘ 6 

.1 

2,069  30.9 

38 

.6 

91 

1.6 

2,186 

33.0 

4,331  65.3 

113 

1.7 

6,628 

MALE 

a 

.1 

2,791  32.1 

77' 

.9 

126 

1.6 

3,003 

34.5 

56495  63.2 

n . .. 

1 

199 

2.3 

8,697  • 

, ’ * 

MAINE 

1 

6 INSTITUTIONS) 

* 

r ■ 

".I"* 

. TOTAL 

7 

.1 

18  .3 

7 

.1 

1 

.0 

33 

•6, 

5,229  99.4 

1 

5,263 

' FEMALE 

3 

.1 

2 .1 

6 

.2 

0 

.0 

9 

.4 

2,119  99.6 

0 

.0 

2,128 

MALE'.  . 

6 

.1 

i6 ; .5 

3 

.1 

6 

1 

.0 

26 

.0 

3,110  99.2 

1 

.0 

.3,135 

MAINLAND .- 

1 

19  INSTITUTIONS! 

I 

k 

total,  : 

207 

.3 

16.267  20.0 

685 

.8 

671 

.6 

1-7,650 

21.7 

61,903  76.1 

1,811 

2.2 

81,364  ‘ 

;,FEMA if 

107 

.2 

• 9,810  22.3 

■ 1 353 

.8 

229 

.5 

10,699 

24.0 

3?, 426’  74.2 

752 

1.7 

43,677  ' . : ' 

• :h  • male 

100 

.3 

6,677  17.2 

332 

.9 

262  . 

.6 

.7,151 

19.0 

29,477  78.2 

1,059 

2.8 

37,687 

• / 

. MASSACHUSETTS 

1 

62  INSTITUTIONS) 

• >.  - ' : ! ' 

, i 

• 

” #*L 

766 

.9 

' 2,869  3.5 

699 

” .6 

1,667 

1.8 

5,579 

6.8 

75, 3 W 92.3 

678 

•8  ‘ 

81,637 

’FEMALE  f 

566 

l.i 

, 1,536  3.7 

269. 

.6 

'800 

1.9- 

3,131 

7.6 

37,634  91.7 

279 

.7 

41,066 

‘ MALE 

196 

.5 

1,355  3.3 

250 

v' 

/' 

.6 

667 

1.6 

2,668 

6.0 

37,746  " 93.fr 

399 

1.0 

40,593  N- 

eric: 

■’  ■ l 

' i 

36B‘ 

.1 

■*  / - 

/’  , 

* 

\ 

' ? 

. ■* -i  ■ 
v i v„. 

; , ■■  . . • •.  ; 

P 

741  ' 

V.i: 


370 


.v  V& 


i 


i — 


Vt  \ ' * ' 


IMLi  if  TdTAI.ENAflLLNENT  IN  tno-year  institutions  of  higher  EDUCATION  by  race,  ethnicity,  and  sea: 
STATE  ANO  NATION,  1976  * * 

' 1 ' . * ' . 


» 


AMERICAN  INDIAN  * "BLACK  ' ASIAN  OR \ 

, ALASKAN  NATIVE  '.NDN-HISPANIC'  PACIFIUSL^'  t HISPANIC 

’ , NUNBER  i NUMBER  t 


NUMBER 


* 


MICHIGAN 

TOTAL 

1,271 

FEMALE 

MALE 

6» 

MINNESOTA 

TOTAL 

188 

FEMALE 

104 

MALE 

84 

MISSISSIPPI' 

* TOTAL 

147 

, FEMALE 

87 

•MALE 

60 

NEVADA 
TOTAL 
( FEMALE 
MALE 


MEN  JERSEY 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


MEN  MEXICO 
TOTAL 
. * FEMALE 
' MALE 


"43 


ERIC 


’ 38  INSTITUTION^ 
* ,7  24, BBS  13. 9( 

,1  < 14,492  16.3 
j.7‘  -10,373  11.)' 


II  ' 24  INSTITUTIONS) 
.6  377  1.2 

.6  161  .9. 

.6  226  1.6 


I 24  INSTITUTIONS) 

.4  * 9,354  • 27.4 

4,889 - 29.3 
.3,  4i4cS  25.5 

' * ' . * ■ 
I 20  INSTITUTIONS) 

157  .3  ' 9, ,635'  18.3 

77  . 3 - 5,628  21*6 

80 1 .3  • 4,0U7  15.6 


1 3 INSTITUTIONS)  . 

189  '6.9  , 1 ;0 

105  6.8  ' 0 .0 

84'  7.1  .1  .1 


I 


.37,  .2 

18  .3 

19  .2 


10  INSTITUTIONS), 
'754  5.1 

320  5.2 

434  4.9 


\ 


205  1.5- 

103  2.1 

102  1.2 


MEN  HAMPSHIRE- 
TOTAL 
FEMALE 
NALE:  , 


I 


l 


20 

i .r 

0 :..i 


3 INSTITUTIONS) 

. 606  6.0 
396  6.1' 

411  4.8 

¥ 

9 INSTITUTIONS! 
.4 

,.4‘  * 
9 .3 


lI\ 


i 47 
215 
132 


I -j 

- .4 
.4 
.3 


23  INSTITUTIONS) 
■ 12,867  * 13.7 
7,570  15.3 
3,297  12,0 


I 


672  10.2 
464  13.6 
208  6.5 


fNSTITUTlONS) 
178  2.7 

67  2.0, 

111  3.5' 


391 

495 


.5 

,4' 

.6 


145 

61 

84 


.5 

,4 

.6 


87  .3 


.•28  • .2 
59  .3 


182  .4 

92  .4 

90  .3 


.2 

.1 

.4 


39  .3 

11  .2 
28  .3 


t' 


178  1.3 

88  1.6 
90  -1.1 


a 

.i 

.r 


634 

298 

336 


.7 

.6 


1 .1 


29  .9 


TOTAL 

MINORITY 


WRITE 

NON-Hl$PANtC 


NCN-RESIOENT 

"ALIEN 


totaC 


NUMBER 

\ 

i 

NUMBER 

. 1 

A. 

NUNBER 

V 

> , 

NUMBER 

l 

NUMBER 

' 1,658 

, .9  ' 

28,380,  16,0 

147,782 

83.5 

. * v . 

' 791 

■ .4" 

» 

J-74,953 

87,031, 

694 

.8 

15,892 

16,3  : 

70,957 

61.5 

’ ,182 

‘a, 

f 964 

l.l 

12,488 

13.9 

76,825 

85.4 

609 

' .7 

89,.922 

71 

.2 

781 

2.5 

30,738 

97.0 

174 

.5 

'31,693 

29 

.2 

/ 345 

2.1  > 

16,387  97.6 

v 53 

.3 

16,705 

- 42 

.3 

.436  - 

2.9  ■ 

14#1 

96.3 

't 

, 121 

i 

14,988 

‘ * * 

v 

, .1 

9,617 

28.2 

22,498 

• , 
65.9 

• 2, *043 

6.0 

34,158 

' xf 

.1 

5,016 

30.1. 

10,6)7 

64.0 

988 

5.9 

16,661 

17 

-.1 

4,601 

26.3  t 

11,841 

47.7 

.1,055 

6.0 

17,497 

•.  ■*»  ■ 

255 

.5 

10,229 

19.7 

41,540 

79.9 

, J92 

•4-} 

51,961 

101 

.4 

5,898 

22.6 

20,103 

77.1 

. 70 

.3 

26,071 

* 

•4 

’ 4,331 

16.7 

21,437 

82.8 

\ 

122 

.5 

25, 89b' 

0 

• .0 

196 

T 

7.2 

2,523 

92.6 

6 

.2 

2,725, 

0 

.0 

106 

6.9 

1,429 

93.0 

1 

.1 

, 1,536 

0 

.0  . 

90 

7.6  ' 

1,094 

92.0 

5 

.4 

. 1,189 

' J*  • 

121 

, ’ / 

.8 

951 

6.4 

13,876 

93.0 

• 88 

.6 

14,915 

' 54 

.9 

403 

6.6 

5,705 

93.2 

' 15 

.2 

6,123' 

67 

.8 

548 

6.2 

8,171 

92.9 

73 

a 

8,792 

4 

319 

2.4' 

1,508 

11.3  * 

) . 

11,872 

88.7 

i 

.0 

13,381 

159 

3.3 

745 

15.4 

4,105 

14.6 

1 

.0 

4,851 

160 

1.9 

763 

8.9 

7,767,  91.1 

0. 

.0 

. 8,530 

t 

8. 

i *2. 

30. 

.6 

4,794 

99.3 

3 

.i 

4,827 

¥ 

r.i 

12 

.6  ‘ 

: 1,887 

99.4 

0 

.0 

1,899 

T 

.2 

18 

.6 

2,907 

99.3 

3 

.1 

2,928 

3,065 

3.3  • 

16,913 

18.0 

76,816 

81.8 

201 

.2  _ 

93,930 

1,646 

3.3 

9,729 

19.6 

39,813 

80.2 

94 

.2  > 49,636 

1,419 

3.2- 

7,184 

16.2 

37,003 

83.5 

1 

107 

.2 

44,294 

1,036 

15.7 

1,922 

29.2 

4,648 

70.6 

t 

15 

.2 

6,585 

‘499 

14.7 

1,037  30.5  ; 

2,357 

69.3 

6 

.2 

3,400 

537 

16.9 

• 885 

27.8 

2,291 

71.9 

. .3 

3,185 

74 


MEN  TOLL- 

1 

TOTAL 

2,128 

■ '.8 

FEMALE 

1,113 

.6 

MALE 

1,015 

.8 

NORTH  CAROLINA 

( . . 

TOTAL 

844 

.9 

'FEMALE  J 

344 

.9 

MALE 

50(1 

.9 

» ) 

NORTH  DAKOTA 

l \ 

*4  TOTAL  . 

492 

6.6 

FEMALE 

•293 

1,0.4 

MALE 

,199 

4.3 

OrflO  ' 

0 

1 

* TOTAL  i 

225 

‘'.2 

FEMALE 

12>; 

• .2 

MALE 

100 

.2 

OKLAHOMA  1 

' TOTAL  2*033  , 5.0 

female  1,144  6/2 

MALE  'B&9  4,0 

OREGON  I 

. TOTAL  789  1.2 

FEMALE  392  1.1 

MALE  397 


PENNSYLVANIA 

TOTAL  f 203 
FEMALE  99 

MALE  104 

•« 

RHODE  ISLANO  ' 
TOTAL  1 20 

< FEMALE  11 
MALE  9 

SOUTH  CAROLINA  , 

’ TOTAL  9b 

FEMALE  35 

M^E  63 

SOUTH  DAKOTA 

TOTAL  18 

FEMALE  16 

MALE  2 

TENNESSEE 

TOTAL  55 

FEMALE  . 20 

MALE  35 

TEXAS  ' 

total  i»ow 

FEMALE  479 

MALE  612 

O 

ERIC 

m m*  mm 


78  INSTITUTIONS) 

’ 

3 3,536 

12.7 

2',  830 

19,941  - 

- 15.1 

1,212 

13,595 

10.3 

1,618 

*9  INSTITUTIONS) 

18,947 

20.1 

198 

• 8,622 

21.5 

91 

10,325 

19.1 

107 

0 .0  ‘0 

13  * .3  ' ■ 6' 


54  INSTITUTIONS!, 
15,835  i,W  '• 

536 

9,289  '16.4 

250 

6046  11*9 
* 

266 

19 'INSTITUTIONS) 

4 

•\  3,679  9.1 

336 

1,739  9.5 

124 

1)9(0  8.6 

212 

15  INSTITUTIONS) 

893  ” 1.3 

767: 

, 409  .1.2 

378 

484  l«  5 i 

. 389 

49*  INSTITUTIONS) 

10,759  10.6 

471 

6,194  12.5 

. 214 

• 

CO 

U-4 

o 

U-4 

257 

1 INSTITUTIONS) 

180  ,2.0 

27 

106  2.2 

10 

74  1.8 

17  ' 

25  INSTITUTIONS ) 

107578  2.6*6 

■82 

4,244  31.0 

32 

6,Jj4  27.2 

50 

2 INSTITUTIONS) 

0 

1 .2 

5 

1 < .2 

5 

0 .0 

0 

18  INSTITUTIONS) 

I24v 

7,154  20.6 

3,589  22.6 

54 

3,5o5  18.9 

' 70 

1 

6ls  INSTITUTIONS) 

25,771  11.6 

1,390 

12,447  12.3 

594 

13,324'  10.9 

796 

1.1  16*216  6.1 

.9  8*722  6.6 

1.2  7,494  5.7 


.2  330  ‘ .4 

105  .3 

.2  • ’ 225  .4 


.1  • 7 .1. 

.0  . 3 .1 

.1  \ 4 .1 


.5  765  ■ .7 

.4  400  .7 

.5'  365  : .7 


.8  327  .8 

.7  129  .7 

1.0  198  .9 


1.1  , 668  1.0 

1.1  337  1.0 

1.2  331  1.0 


.5  . 887  .9 

.4  458  .9. 

,5>  429  .8 

' 6 


.3  23  .3 

.2  14  .3 

.4  9 .2 


.2  43"  -.f 

.2  20  ' .1 

.2  23  .1 


1.1  1 *2 

1.2  0 ft 

.0  1 2.0 


.4  ' 96  .3 

.3  29  .1 

.4  67  .4 


.6  37,66^16.9 

.6  15.UW.6 


*-r  ’’ 

M 6 % 

371 


54,710 

20,7 

207,817 

78.8 

30,988.^23.4 

100,819 

76.2 

23,722 

18.0 

106,998 

♦ 

81.4 

20,319 

21.6 

73,600 

78.2 

9,162 

-22.9 

30,870 

77.0, 

11,157 

20.6 

42,730 

79.0' 

518 

/.0 

6,853 

92.6 

296 

10.5 

2,514 

89,2 

• 222 

4.8 

S.339 

1 

94.7 

H.  361 

15.6 

93,682  • 

43.9 

10,064 

17.7 

46,486* 

-81,8 

7^297 

13.3 

•97/96 

86.1 

6,371, 

15.6 

32C670 

80.9 

3,136 

\7.l- 

» 15, 089 

62.1 

3,239 

l\.7 

17..56L 

80.0 

3,117 

4.4 

63,380, 

94.8 

1,516 

4.4 

32,679 

95.2 

1,601 

.,4.9 

30,701 

* 

94.4 

12,3\jW  89,205  87.7 

6,965  14.1  ' 42,533  85.8 

5,355  10.3  46,672  89.4 

250  t.8  8,724  97.2 

,141  2.9  4,693  -97.1 

109  fl, 6 4,031  97.4' 


101801  29.2  26,030  70.5 

4,331  31.6  9,314  68.0 

6,470  '27.8  16,716  71.9 


25  5.4  ’ 436  93.8 

22  5.3  ' 390  94.2 

3 5.9  46  90.2 


7,429  21.4  27,204  78.2 

3,692  23.3  12,139  76.5 

3,737  19.8  15,065  79.7 


65,920  .29.6  151,627  68.0 

29,245  29.0  69,888  6*3 

36,675  30.0  . 81,739  66.9 


r 


1,313 

.5 

263,840 

514  1 

.4 

132,321 

799  • 

.6 

131,519 

• 225  . 

.2 

94,144 

43 

.1 

40,075 

182, 

• .3 

54,06^9 

*, 

.29 

.4 

7,400 

9 

.3" 

2,819 

20 

.4 

4,581 

V 

! 

/ 

* 

555 

if*},  • 

111,598 

261 

ft 

*6,811 

294  1 

? .5 

54,787 

1,322 

3.3 

40,3*7 

Hi 

.6 

16,380  ' 

1,167 

5.3 

^1,987 

34* 

.5 

66,845 

129 

.4 

34,324 

219 

.7 

32,521 

221 

.2 

101,7.46  r 

50 

.1 

49,548 

171 

.3 

52,198 

, n 

0 

.0 

8,974 

0 

.0 

' 4,834 

0 

.0 

4,140 

in 

.3 

36,942 

42 

.3 

- 13,687 

69 

.3 

23,255 

4 

.9 

465 

2 

.5 

414 

2 

3.9 

51 

141 

.4 

34,774  , 

38 

.2 

15,869 

103 

•i, 

18,905 

« 

5,464 

2.5 

223,011 

1,734 

1.7 

100,867  > 

3,730 

3.1 

122,144 

. 745 

i MU  7 - TOTAL  B40UNENT*  111  TKMEAR  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDITION  BY  RACE#  ETHNICITY  AND  SEJU 
\ STATE  m MTI0N«  197*  » 


AMERICAN  INOIAN  BLACK  ■ ASIAN  OR  TOTAL 

'AUSKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY 


UHtTE  • NON-RESIOENT 
NON-HISPANIC  ALIEN  TOTAL 


§ • ■ 
: 4 

NUMBER. 

t 

number:  j 

NUMBER 

t 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

I 

NUMBER 

r 

NtMIfil 

, UTAH 

i 

7 INSTITUTIONS) 

'353 

• / 

. 

TOTAL 

229 

1.6 

57  .6  . 

208 

1.5 

2.5 

867 

5.9 

13,339 

93.1 

147 

UQ 

14,333 

' FEMALE 

17 

1.7 

16  .3 

66 

.9 

121 

2.6 

270 

5.3 

4,810 

9460 

39 

• 1 

5,119 

MALE 

142 

1.5 

.61  .6 

162 

1.8 

232 

2.5 

577 

6.3 

8,529 

92.6 

108 

1.2 

9,214 

VERMONT 

I 

3 INSTITUTIONS) 

1 

i 

* 

- * 

TOTAL 

« 28 

.8 

( . a .3, 

6 

.2 

• 13 

.6 

58 

1.8 

3,229 

98.0 

9 

.3 

3,296 

FEMALE' 

IS 

.8 

\ i .i 

6 

.2* 

•5 

.3 

25 

1,3 

1,861 

98.6 

2 

.1 

1,861 

MALE 

13. 

.9 

10  .7 

. 2 

i 

8 

t 

•6 

33 

2.3 

1,368 

97,2 

7 

.5 

1,401 

\ 

VIRGINIA 

( 

28  INSTITUTIONS) 

4 

4 , 

TOTAL 

1S1 

.2 

12,693  16.6 

625 

.9 

675 

.5 

16,164 

16.1 

72V737 

82,6 

995 

1.1 

87,874 

female 

TT ' 

.2 

6,535  16.8 

391 

.9 

228 

.5 

7,231 

16.4 

36,(659 

62.6 

349 

' .1 

44,039 

r 

. U 

.2. 

6,158  16.0  • 

636 

1.0 

26T* 

.6 

6,913 

15.8 

36,271 

82.8 

646 

1.5 

43,137 

•ASHINCTON 

t 

27  INSTITUTIONS) 

1 

* 1*5(79 

■<k 

TOTAL 

2,U4 

!•>’ 

. 6, 610  . *3  J 

2,686 

1.7 

• 2,368 

1.6 

.11,608 

7.8 

132,742 

91.1 

1.0 

145,659 

FEMALE 

1»006 

1.6 

• 2,710  3.9  . 

1,152 

L 7 

1,321 

1.9 

^.6,189 

8.9 

62,669 

90.0 

780 

1.1 

’ 69*434 

■ ’ MALE 

1,151 

I ‘ 

. 1,700  2.2 

1,336 

u; 

' 1,027 

1.3 

\219 

6.8 

70,273 

92*2 

729 

1.0 

■’  7*221 

. NEST  ViRfrl*A  . 

8 INSTITUTIONS) 

V 

/ 

♦ 

/ 1 > 

4 

t . 

TOTAL 

52 

.6 

627  3.0 

32 

' .2 

* . 15 

.r 

526 

3.7 

13,567 

96.1 

a, 

i?< 

14424' 

FEMALE ' 

29 

.6 

23A%3.3 

• ’<  19 

.3 

7 

.1 

288 

4.1 

6,730  95*7 

. .2 

,7*036 

. MALE  f 

23 

, F , 

.3 

193  2.7 

, >■  6 ' 

13 

.2 

1 8 

At 

A1  1 

* 237 

. ' M 

f 

6,837 

96.5 

14 

4 

7,018 

‘ dlSCONSlN 

' i < 

1 

19  INSTITUTIONS}, 
1 3,669  5.3 . 

■ j 1 

* J N 4 

r \ 

1 

TOTAL 

638 

.9 

380 

'•6 

* 565 

* .8 

\ 5,232 

7.6 

62,975 

91.6 

356 

.5 

68,563 

FEMALE 

293 

■ .9 

: 1,916  6.1/ 

172.’ 

.6 

•,  193 

.6 

} 2,574 

8.2 

28,557 

91.3 

133 

.4 

31,264 

; 'MALE. 

345 , 

.9 

, 1.T33  4.«fl 

208 

.6 

r 

372 

1.0 

! 2,658 

74 

34,416 

92.3 

223 

37,299 

' IYOMWO  . 

i 

7 INSTITUTIONS) 

3.2 

' 6.2 

■ • 

TOTAL 

116 

1.1 

. 135  1.3 

59 

.6 

335 

663 

9,631 

934 

62 

.6 

' 10,336  ' 

female  . 

52 

1.0 

66  .8  . 

30 

«6 

159- 

2.9 

287 

5.3 

5,111 

94.4 

19 

.4 

5,417 

male 

62 

1.3 

89  1.8 

29. 

..6 

176 

3.4 

356 

.7.2 

4,520 

91.9 

43 

4*919 

The  STATES  AND  O.C. 

( 1,130  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

41,(44 

1.1 

629,723  11.1 

?9,219 

2.0 

310,552 

5.6 

760,738 

19.6  3,080,414 

79.3 

42,174, 

1.1 

3,683,326 

N FEMALE 

20(880' 

1.1 

228,233  12.0 

36,525 

1.9 

95,84b 

5,0 

381,498 

20.0  1,505,566 

J9.1 

14,112, 

•8 

1,903,156 

. MALE 

1 

20,366 t 

1.0 

201,690  10.2  * 

62,696 

2.2 

116,692 

5‘\ 

379,240 

19.2  1,574,868 

79.5 

26,062 

1.3 

1,980,170 

AMERICAN  SAMOA 

1 

1 INSTITUTIONS) 

. • TOTAL 

0 

.0 

0 .0 

799 

95.6 

% o 

.0 

799 

95.6  ' 

12 

1.4 

25 

3.0- 

636 

female 

0 • 

'.0 

, 0 .0 

609 

95.3 

% 0 

.0 

’ 409 

95.3 

5 

1.2 

15 

3.5 

429 

male 

■ 0 

.0 

0 .0 

390 

95.8 

0 

.0 

390 

95.8 

7 

1.7 

10 

2.5 

407 

PUERTO  RICO 

1 

11  INSTITUTIONS! 

• 

i " 

i 

TOTAL 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

31,657 

98.1 

31,4)7 

98.1 

370 

1.2 

226 

.7 

32,053 

female 

*0 

.0> 

0 ’.0 

0 

’.0 

18,219 

98.2 

18,219 

98.2 

202 

1.1 

126 

.7 

16,547 

"A* 

0 

.0 

0 .0 

0 

.0 

M3, 238 

98.0 

13,238 

98.0 

168 

1.2 

.100 

.7 

13,506 

ERLC 

■ij’.l’IZiMlTliJ  a 

. I 


TMlUmiTOM  1 i WTITUTIOW) 


tom 

0 

.0 

4)  .0 

fEMU 

0 

.0 

0 .0 

NILE 

'0 

.0 

i 1 

o '.0 

mitincheas  ' 

1 

13  INSTITUTION})' 

TOTAL. 

0 

.0 

0 .0 

TWAlE 

0 

.0 

0 .0 

KALE 

0 

.0 

0 .0 

NATION  TOTAL 

( 1,143  IKSTITOT10HS1 

TOTAL 

41,244 

1.1 

429,723  11.0 

FENAlE 

20,180 

1.1 

228,233  11.9 

- hale 

20,3*4 

1.0 

201,490  10.1 

400 

99.3 

, « . 0 

.0 

400 

99.3 

3 

.7 

' ft 

.0 

403 

106 

98.1 

-.0 

.0 

106 

96.1 

2 

1.9 

O 

.0 

108 

294 '99.7 

V 

0 

.0 

' 1 

294 

99.7 

l 

.3 

0 

t 

.0 

295 

1,199 

3.6 

31,457 

94.5 

32,656 

98.1 

385 

'1.2 

251 

‘.8 

• 

33,292 

515 

2.7 

18,219 

95.5 

, 18,734 

98.2  ' 

209 

- la 

141 

.7 

19,084 

684 

4.8 

13,238 

93.2 

13,922 

98.0 

176 

1.2 

110 

•I 

I 

14,208 

80,418 

2.1 

242,009 

6.2 

793,394 

20.3  3,080,799 

784# 

42,425 1 

U. 

3,918,618 

37,040 

1.9 

114,079 

5.9 

400,232 

20.8  1,505,755 

78.3 

16,253 

1 

1,922,240 

43,378 

2.2 

127,930 

6.4 

393,162 

19.7  1,575,044 

79.0 

26,172 1 

1,994,378 

V 

A 


>1 


tv  . 


;4 


- # * 


373 


F 


J' 


IAOU  • 


3M 


tout  iMOunar  in  foutheu  institutions  of  hjohen  education 
Stiff  MP  MTlOlf  If 7* 


■ ■ r.T 

' t ■"  • 7 


W MCE,  ETHNICITY  MO  $0> 


AHtftlCM  INOUN  * * (HACK  ASIAN  OR 
AUSMN  NATIVE  NOPHUSFANlC  PACIFIC  ISIANOEI  NfSPANIC 


TOTAL  MITE  ' . NOHESIDENT 
N1N0MTY  NON-HISPMIC  ALIM  total- 


• ’-.Jk 

t(  t 

m - ■ 


rf 


; ■ 

NOMEN 

1 

NUN0EN  I 

NUH8EI 

t 

nimet 

1 

mn 

t 

NUN8ER  1 

WHIM 

t 

MMMCa 

ALA6MA 

1 

31  INSTITUTIONS) 

• 

# 

TOW 

101 

.1 

24,019  21.3 

273 

.2 

275 

.2 

24, 6M 

21.9 

16.600,  74.1 

1,507 

1.3 

ll2,77) 

FINALE 

; as 

.1 

13,593  2 5.6 

90 

.2 

84 

.2 

13,112 

24.0 

1 39,004  73.5 

271 

.5 

53,087 

HALE 

s* 

.1 

10,426  17.5 

183 

.3 

. 191‘ 

.3 

10,856 

‘11*2 

47,596  79.7 

1*236 

2.1 

59,611 

lLASU 

1 

‘ 4 INSTITUTIONS) 

' ‘ ■ 

» ’ 
* 

TOTAL 

M2 

6.9 

397  i 4.3 

. 341 

3.7 

165 

1.8  ' 

1,545 

16.7 

7,733  IS.!* 

0 

.0 

9,278 

fenale  • 

MO 

6.9 

223  4*  j' 

*200 

3.8 

92 

1.8 

175  16.8 

4,827  83.2' 

0 

.0 

94202 

’ HALE 

212 

6.9 

174  4.3 

141 

3.5 

73 

US 

6,70 

16.4 

' 3.406  13.1 

/■w 

0 

.0 

t 4,076 

AAUONA  • 

1 

7 INSTITUTIONS) 

. ; 

4 

- 

/ 

\ , 

total 

1*071 

1.4 

1,1#  1.4 

522 

.7 

' 3,131 

8*0 

5,162 

7.) 

70,729  90.2 

1,800 

2.3 

71,399 

FENALE 

sso 

1.6 

4>6  1.3 

215 

•6 

Ulll 

3.5 

2,409 

7.0 

31,471  91.1 

401 

1.2 

34,211 

HALE 

328 

■M 

ITS  US 

' 307 

.7 

1,94) 

4.4 

3,453 

7.1 

39,2)1  09.0 

p 

1,407 

3.2 

’ f< 

44,111 

AJUUftS  AS 

1 

20  INSTITUTIONS) 

• > . 

TOTAL 

167 

.3 

6, >93  15.0 

236 

. .4 

116 

.2 

9,112 

15,9’ 

.40,19)  13.0 

434 

1.1 

51,043 

FENALE  - 

, s« 

.2 

4,723,  16.9 

100 

.4 

$0 

.2 

■ 4,931 

17.6 

22,921  12,0 

m 

.4 

27,947 

. HALE 

109 

.4 

'**•3,970  -13.2 
.•  r 

136 

.5 

66 

.2 

4,2^ 

14.2 

25,274  04.0  * 

. 521 

1.7 

30,076 

>*  CALIFORNIA 

1 

138  'INSTITUTIONS! 

, .total 

It  12# 

.9 

37,922  5.7 

44,631 

6.8 

39,9391 

6.0 

121,211 

19.4 

506,321'  74.6 

26,151 

4.0 

660,497 

FENALE 

2,8*4 

1.0 

20,240  6.8 

20,487 

6,1 

16,454 

$.5 

60,027 

20.1 

231,951  7T.5 

7,14) 

2.4 

299,130 

HALE 

hiti 

.9 

17,682  4.9 

24,144 

6.7 

•23,083 

M 

60,191 

11.9 

274,363  75.9 

19,013 

5.3 

361,567 

kOLOMOO 

1 

25  INSTITUTIONS) 

4 

' • 

. 

■*  TOTAL 

634 

.6 

■ 2,745  2.5 

1,222 

u 

5*559 

5.1 

' 10,160 

9.3 

97,317  19.2 

U661 

1.5 

109,131 

FENALE. 

. 3 32 

0 U243  2.6 

554 

1.1 

i»313 

4.1 

4,442 

9.<2 

43, ll(:  90.3 

280 

.6 

41,537 

HALE 

302 

1 

.3 

1,302  2.5 

668 

U 1 

3,246 

5.4 

5,710 

9.4 

53,502  11.3 

1,311 

2.3 

60,601 

CONNECTICUT 

’.l 

26  INSTITUTIONS) 

1 

* • 

TOTAL 

162^  .1 

3,799  3.5 

584 

.5 

1,119 

1.0 

5,664 

5.2 

102,746  93.6 

1,3)0 

1.2 

109, 740 

fenale 

S3 

' .2 

1,879  3*6 

260 

.5 

$18 

1.0 

1.740. 

W 

49,665  94.0 

.432 

' .1 

52,837 

HALE 

If 

.1 

1,920  - 3.4  ; 

324 

.6 

601 

1.1 

2,924 

5.1 

53,081  93.3 

918 

1.6 

56,923 

' OELAUAAE 

1 

3 INSTITUTIONS) 

* 

' • total 

26 

.1 

2,012  9.3 

67 

.3 

95 

.4 

2,200 

101 

11,971  11.0 

iJM 

1.1 

21,549 

' Fenale 

u 

.1 

1,011  9.4 

36 

.3 

54 

.5 

1,113 

10.4 

9,446  88.2 

151 

1.4 

10,728 

*•  ■ HALE  ■ 

14 

.1 

1,001  9.3 

31 

.3 

41 

.4 

1,017 

10.0 

9,507  11.9 

227  , 

2.1 

10,121  . 

. DISTRICT  UF  CUUNtttA  1 

18  INSTITUTIONS) 

/ 

/ 

< 

total 

287 

.4 

23,088  31.3 

1,542 

1.9 

1,476 

1.8 

' 28,393 

35.4 

44,467  55.4 

7,370 

9.2  ’ 

M.230 

FENALE 

1S8 

.4 

13,9oJ  38.1 

531 

1.4 

673 

1.1 

15,325 

41# 

tt,693  5U5. 

2,446 

6.7 

36,604 

HALE 

» 

129 

.3 

11,125  25.5 

1,011 

2.3 

803 

US 

13,068 

38.1 

.*  S,  574  58,7 

4,904 

11.3 

43,546"  • 

* 

FLUAIOL 

l 

42  INSTITUTIONS) 

• . . j 

■jk 

* • 1 

v : ■ • 1 

• . 

- TOTAL 

326 

.2 

M,0U8  10.4 

813 

.5 

. 8,285, 

u 

27,432  15.9 

141,329  61.9 

3,719 

2.2  ■ 

lt2,550  • 

' fenale 

ill 

.2 

' 9,740  13.3 

283 

.4 

3,949 

5.4 

14,083 

19.2 

50,382  79.5 

932 

1.3 

. 73,397 

' 215  . 

•2 

8,268  8.3  , 

530 

.5  * 

• 4,336 

4.4 

13,349. 

13.5 

82,947  13.7 

2,857 

2.9' 

99,153 

750 

t * 

o 

ERIC 


. • ». . 


i. 


■ i:i 


r 


ttOMU 

TOTAk 

FIMAL6 

_NALt- 


HAUAll  • 
TOTAL 
FEMALE 
MALI 


IMHO 

TOTAL 

^ KALE 


ILLINOIS 
TOTAL 
FEMALE 
• MALE 


zIHOIAMA  , 
TOTAL 
FEMALE 
MALE 


IONA  , 
TOTAL. 
FEMALE 
1 MALE. 


KANSAS; 

TOTAL 

female 

MALE 


AENTUttY 

total 

FEMALE 

HALE 


LOUISIANA 
’ - TOTAL  • 

. female 

MALE 


MAINE 

TflrtL 

female 

MALE 


marKamo 

TOTAL 

FEMALE 

MU^E 


469 

219 

m 


| 42  INSTlTlitlOHU 

.4  23,891  If « 

.4  L3i 967  AO. 

.4  9.904  14.9 


620  .5 

235  • ♦ 

385  .6 


TO 

25 

45 


1 , 5 INSTITUTIONS) 

,J  223  .*  W, 456  62.6 

\i  76  .6  8,48  3 6 4.4 

.3  U?  1.0  ’8,973  61.0 


287 

1ST 

130 


| 6 INSTITUTIONS) 

1.0  241  .* 

1.2  47  .A 

.8  194  1.2 


415 

162 

253 


641 

282 

)59 


I 


.2 


789 

168 

621 


50  INSTITUTIONS) 
.4  10.599  5.2'. 

.2  5,878,  6.3 

.6'  4,721  4.3 


185 

T9 

106. 


( 37  INSTITUTIONS) 

.2  2,040  2.3 

.2  ! 922  ,2.2 

.2  1.118  2.3 


791 

303 

.488 


99 

34 

65 


| 27  INSTITUTIONS) 

.9  3,631  , 4.0  ' 

.7  1,722  4.1 

1.0  l|09  3.9' 

i 29  INSTITUTIONS) 

.1  6,833  6.6 

.1  3,421  6.7 

.1  3.412  ,6.1 


254 

90 

164 


225 

108 

117 


2V  INSTITUTIONS) 
.2  31.103  22.6' 

,2  18.564  2T.5( 

r2  12.559  17.6 


137 

67 

70 


( 21  INSTITUTIONS) 

.4  225  ' .7 

-.4  . 86. 

.4  ■ 139  .8 


474 
* 228 
,246 


l .33  INSTITUTIONS) 
.4  • 20.673  16.1 
.4  12,179  19.2 

,4  8,494  13.1 


MASSACHUSETTS 
TOTAL 
FEMALE 


f % ■ MALI 

^ERTC 

r ri’IZinlTia 

m ■ ih 


6iT 

2)7 

340. 


| 77  INSTITUTIONS) 

.2  10,389  3.7 

, .2  y,478  4.2 


1.4 

1.3 

1.6 


93  INSTITUTIONS) 

2 33,821  10.4 

2 19,805  13.4 

14,016  7.9  ’ 2,625  1. 


4,469  1.4 

1,844  1. 


.2 

.2 


741 

307 

434 


.5 

.5 

.6 


74 

24 

50 


.2 

.2 


I 


485  .4  , 25.465  20.0 

185  .3  14.626  24.1 

)00  .5  10.839  16.3 


515 

226 

289 


343 

151 

192 


273 

108 

165 


\ 

1,656 

TOT 

,949 


W260 

586 

654 


UO 

.9, 

1.0 


1.8  19.264  65.5 

1.7  8, 110  66.9 

2.0  9.454  64.2 


69 

22 

47 


* 44) 
, 443 


1.2 

1.2 

1.2 


1.286 

517 

769 


4.5 

4.1 

4.8 


i£l 

2,306 

1.8 

127,156 

75.0 

575 

<49 

60,771 

81.1 

1,729 

2.6 

66,385 

i 

31.8 

751 

2.7 

27,891 

30.9 

298 

2.3 

13,173 

32.6 

460 

3.1 

f. 

14,718 

96.3 

'•  284 

1.0 

w. 

28,709 

05..6 

61 

.5 

<12,738 

14,966  93.8  216  1.4  15.951 


lft  44,818. 
1.8  24,585 

1.8  20.233 


1.0 

‘.9 

1 ’,2  ’ Mil  3.3  / 1*584  . 1.1 


2,737 

1,153 


2,799 

1,195 

1,804' 


376 


13.8  270,940  83.6 

16.6  121,026  81.9 

U^V  149,914  84.9 


8.430  2.6 

2,076  1.4 

6,354  3.6 


13,924 
, 7.119 


•8 
.7 

.9  4,805 


6.8  185,871  91.4 

7v6  85,633  .91.3 

6.2  100,238  91.'4 


3,671  1.8 

1,068  1.1 
.2,603  2.4 


.4  3,015 
.3  1,318 
.4  1,697 


3.3  , 84,757  93.8 
3.2  39,547 

3.5  .45,210 


2,578  2.9 
620  1.5 

1,958  4)0 


1.2  5,966 

1.0.  2,643 

1.3  3,323 


6.5  82,899  90*4 

6.2  39 1 057  92.  f 

6.8  43,842  89.2 


. 2,471  2*9 

691  1.6 

1,980  4.0 


.3  7,459 

.2  3,653 

.3.  3,806 


7.0  97,927  91.5 

7.1  47,118  92.1 

<^.8  50,811-  90.9 


1,471  1.6 
390  .8 

1,281  2.3 


1.2  .•  33,725 
1.0  - 19,666 

1.3  . 14,059 


24.3'  102,471  73.7 
29.1  47,182  69«9‘ 

19.7  55,289  77.3 


2,865  2.1 

478  1.0 

2,187  3.1 


.2 

.1  - 
.3 


505 

199 

306 


1.3 , 33,426  97.7 

1.3  75,602  98.2 

1.3  17,824  97.2* 


‘•295  . .9 
' 81:*  .5 


214  1.2 


.7  23,273 

.7  > 13, ,436 

«7  9,837 


,8.2  99,021  77J 

Jl*2  .■♦7,681  75.1 
15.2  51,347  79.4 


s 


1.0'  18,542. 
.9  8,103 
1.1  8,439 


5.9  253,090  90.6 

6.2  119,536  9r.5 

5.7,  133,554  89.9 


9,605  3.4 
2,959  2.3 
6,646  4.5 


6 * , 


? ■ t 


326,188 

147,687 

176,501 


203,466 

93,820 

109,660 


90,350 

41,485 

48,865 


91,536 

42,391 

49,145 


107,057 

51,159 

55,898 


139,081 

67,526 

.."ff 


34,226 

15,882 

18,344 


5,848  6*6 
2,376  3.7 
3,672  5.6 


428,169 

63,693 

64*656 


■I 


279,237 
130,598 
1*68,639  v 


•75.3 

* -i  * • 


m 


' V * 

uiim  * mrn  wrqunent  in  four-year  institutions  or  hioher  ooucatiomy  race*  ethnicity  and  scxi 

STATE  AND  NATION*  1976  ^ , 


% 


AMERICAN  INDIAN  BlACR  ASIAN  OR 
AUSAAN  NATIVE  NUN-HlSPANIC  PACIFIC  ISLANOER 


NUN6ER 

1 

NUNBER  1 

NUNBE.R 

1 

MICHIGAN 

( 

1 

>4  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

UBS 

-.4 

27,344  9.4 

2,135 

.7 

FINALE 

.539 

15,023  11.3 

823 

.6 

NAlE  1 

746 

.5 

12,341  7, -7 

1,312 

*8 

MINNESOTA 

1 

41  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

993 

• 6 

2,607  1.7 

1,185 

.8 

FINALE' 

. sir 

.7 

MW  lr6 

475 

.7 

NALh 

474 

.6 

1,408  . 1.7 

710 

.9* 

MISSISSIPPI 

% 

1 

‘21  iNS/iTUTIdi) 

, TOTAL 

¥AU 

1 .2 

20,013  31.6  . 

■19* 

.3 

FENAlE 

SB 

.2 

11,485  36.5 

tk 

.2 

NILE 

>6 

.2 

, 8,  >28  26.8 

124 

.4, 

MISSOURI 

<•  1 

\ 

bi  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

>69 

.1} 

10,914  6.4 

1,-073 

.6. 

FENAlE 

J4 

■ 4 

5,819  7.7 

378  ' 

.5 

NAlE 

j 

>,099  5.4 

695 

4 

.7 

MONTANA 

j 

i 

9 INSTITUTIONS) 

total 

OBJ 

■ j.j 

178  .7 

122 

.5 

■ FENAlE 

494 

4.1 

41  .3 

46 

.4 

NALE 

389 

2.6 

‘ 137  . .9 

1 » 

• 76 

.5 

NEBRASKA 

( 

19  INSTITUTIONS) 

. Total 

186 

.5 

1,981  3.2  - 

3l4j 

|.5 

FENAlE 

79 

.j 

936  3.3 

U1 

|.A  • 

NAlE 

10? 

.j 

l»J4S  3.1 

ier 

.6 

Nevada 

1 

3.  INSTITUTIONS) 

TOTAL 

in 

.8 

>0?  3.4 

231 

1.4 

FENAlE 

>7 

.8 

307  4.1 

94 

1.2 

NAlE 

TO 

. .8 

260  2.9 

• 137- 

1.5 

NEl  HAMPSHIRE 

,1 

IS  INSTITUTIONS) 

■ • 

TOTAL 

.97 

•> 

552  1.6 

107 

.3 

■ FENAlE 

41) 

185  1.2 

43 

.3 

* NAlE  " 

'..57 

•J 

367  1.9 

64 

.3 

Nek  JERSEY 

1 ' 

42  INSTITUTIONS^ 

TOTAL 

Jil 

.2 

15,651  8.1 1 

' 2,051 

1.0 

FENAlE* 

' 152 

.2 

9,3>8  10.  Off 

823 

.9  • 

NAlE  , 

179 

.2 

6,493  6.3f 

1,228 

1,2 

NEk  MEXICO 

1 

9 INSTITUTIONS) 

TOTAL 

UTii. 

' 2.9 

1,044  2.2 

299 

.6 

FENAlE 

blS 

3.7 

403  1.8 

125 

.6 

. NAlE 

557  • 

2.2 

641  2.5 

174 

.7 

ti 


TOTAL  UNITE  NON-RISIOENT 


HISPANIC 

MINORITY 

• NQN*H|SR«UC 

ALIEN 

TOTAL 

NUMBER 

1 

number 

1 

, NUNBER'  , ‘ .1 

NUMBER 

i 

► 

Will 

2,671 

' .9  ■ 

33,455 

ii.4 

241,9*7  05.1 

10,129 

3.5 

292,501 

.1,193 

.9 

17,5TB 

13.2 

112,277  04.5 

.3,002 

2.3 

132,057 

1,478 

.9 

6 

15,877 

9.9 

130,640  05.6 

7,127 

4.5 

159,644 

1,293 

• 1 

6,070 

3.9 

145,094'  94.0 

3,170 

2.1 

* 

, 154,350 
73,023 

576 

.8 

2,769 

3.1 

69,270  94.9 

976 

1.3 

717 

.9 

3,309 

4.1 

.75,016  93.2 

2,202 

2.7 

01,327 

...  ■ • • 

. 68 

.1 

20,393 

32.2 

42,169  .66.5' 

017 

1.3 

♦1,379 

33 

.1 

11,650 

37,0 

19,575  62.1 

274 

.9 

“ 31, AW 

35 

.1 

1,743 

A 

27.4 

t 

22^594^70^ 

‘543 

1.7. 

t 

, Y 

, 31, 0# 

904' 

.5 

13,464 

7.9 

153,047  90.0  * 

3,455 

2.0 

169,966 

344 

.5 

6,775 

9.0 

■67,731  09*1  ‘f 
85,316 '90.2 

‘ 4 

V’  075 

1.2* 

75,301 

? 560 

...6 

6,689 

7.1 

2,500 

2.7 

94,505 

117 

.4 

1,300 

4.8 

25,504  94.5 

104- 

.7 

26,900 

45 

.4' 

626 

5.2 

11,464  94.5 

54 

♦4 

12,134 

72 

.5 

674 

4.5 

,14,040  94,5  , 

• 140 

.9 

14,054 

497 

.8 

2,970 

4.8 

f. 

56,734  94.3 

577 

.9 

62,209 

, 188 

1,328 

4.6 

27,182  94.0 

ISO 

.6 

20,660 

309 

.9 

1,650 

* 

4.9 

, 31,552  93.0 

419 

1.2 

33,621 

300 

1.8 

1,22$ 

7.4 

14,967  ..90.1  | 

422 

2.5 

■ Jjf 

16,614 

129 

1.7 

587 

7.8 

.6,857  90.6 

121 

1*6 

7,565 

171 

1.9 

638 

7.1 

8,110  89.6 

301 

3.3 

9,049. 

A 

* 

329 

1.0 

1,085 

l 

3.1 

33,  173  96.0 

200 

.1 

34,546, 

66 

.4 

334 

2.2 

14,969  97.9 

57 

.4 

15,360 

263 

1.4 

751 

3.9 

18,204  94.9  . 

231 

1.2 

19,186 

6,572 

3.3 

24,805 

12.6 

168,373  85.6 

3,495 

1.0 

196,673 

3,303 

3.5 

13,636 

14.5 

79,492  64s 5 

905  ■ 

1.0 

94,033 

3,269 

3.2 

11,169 

10.9 

88,681  86.6 

2,590 

2.5 

102,640 

11,833 

24.7 

14,548 

30.4 

>32,487  67.9 

815 

1.7 

47,850 

5,505 

25,1 

6*844 

32.2 

14,990  68.3 

119 

.5. 

21,957 

6,328 

24.4 

29.7 

17,497  67.6-  .: 

696 

* 

2.7  25.093 

J /V 

*6 

• 

» . 

A ■ 

.« 

* '■:# 

f * 


- ACM  YOU  • 

1 

20 9 INSTITUTIONS) 

26,369 

' 

91.9 

16,93) 

2.3 

617,119 

TOTAL 

X,jlQ 

.4 

62,276  9.3 

-13,460 

2.0 

4.0 

104,414 

15.7 

545,751 

FINAL  t 

1,U< 

.4 

36,326  11.3 

6,130 

1.9 

13,257 

4.1 

36,881 

17.6 

260,445 

80.7 

9.405 

1.7 

322.7)1 

MALE 

1,212 

.4 

25.9)0  7.5 

7,3)0 

2.1 

13,111' 

3.9 

47,60) 

l).S 

295,306 

92.8 

11,549 

3.4 

344,4)8 

WITH  CAROLINA 

1 

4f  INSTITUTIONS) 

; \ 

122,092 

79.1 

' 2,0)9 

t 

154,336 

- 

TOTAL 

903 

.6 

j 29,445  L8.4 

396 

.3 

441 

.3 

10,195 

19.6 

1.3 

finale 

507 

.7 

/ 15,927  21.1 

155 

.2 

m 

.2 

16, '670 

22.2, 

37,841 

77.1 

504 

.7 

75,015 

N ALE 

596 

lLw;.. 

.5 

12,618  65.9 

.3 

260 

.3 

13,515 

17.0 

64,251  (t.O 

1,5)5 

2.0, 

79,321 

north  oaalota 

1 

9 INSTITUTIONS) 

• 

21,8>5 

0 ' 

22,717 

, TOTAL 

340 

1.5 

1)5  .6 

6) 

.3 

> 73 

.3 

611 

2.7 

96.  C . 

301 

1.3 

• FINALE 

190 

1.7 

27  • .3 

32 

.3 

24 

.2 

263 

2.4 

'10,448 

96.9 

85 

.1  * 

,10,796 

■ , 

'MS 

nal!  . 

i < * • 

1-60 

1.3 

108  .9 

* 

31 

.3 

49 

.4 

348 

2.9 

.11,427 

1 * 

95.3 

216 

1.1 

11,991 

| 

r 

OHIO 

1 

77  INSTITUTIONS) 

f 

t 

> ’ 

1 

'1*7 

333,315 

total 

651 

.2 

2.9,797  8.9 

1,765 

.5 

It  7 12 

33,925 

10,2 

293,600 

98.1 

5,790  - 

finale 

329, 

.2 

16,100  10.8 

680 

.5 

751 

.5 

17,860 

12.0 

129,697 

87.0 

1,519 

149,076 

male 

.2 

' U.697  7.4 

. 1,083 

• 6 

961 

.5 

i 

16,065 

8.7 

163,903 

89.0 

4,271 

2.3 , 

184,239 

• 

qrlahoha*,  ■ 
TOTAL 

M ■ 

1 

23  INSTITUTIONS) 

18469 

10^,829 

3,481 

5.3 

5,826  5.6 

781 

.7 

675 

.6 

10,763 

10.3  , 

85.5 

4.3 

FINALE 

1,764 

3.8 

2,861  6.2 

. 272 

•6 

248' 

.5 

5,145 

11.1^ 

* 40,370 

87.2 

786 

1.7 

46,301 

hale' 

1,717 

2*9 

2,565  5.1 

.509 

.9 

427 

,7 

5,618 

9.6 

49,227 

84.1 

3,683 

6.3 

56,528 

OR  COON  ' 

V 

/ 

1 

29  INSTITUTIONS). 

’ 

91.6 

2,653 

79,223 

TOTAL 

365' 

.7 

1,078  1.4 

1,622 

2.0 

705 

.9' 

3,970 

5.0 

72,600 

3.3 

finale 

250 

.7 

-43U  1.2 
64 r 1.5 

,•  \ 

128  institutions 

719 

2.0 

265 

.7. 

1,663 

4,7 

33,053 

9.3.J 

789 

2.2 

33,507 

HALE 

‘315 

,7 

<903 

2.1 

440 

1.0 

2,30) 

5.3 

• 

39r547 

A 

90.5 

f 

1,864 

4.3 

43,716 

PENNSYLVANIA 

1 

1 

9 

5,484 

1.5 

369,427 

TOTAL 

333 

.1 

2 It  177  5.7^ 

2,845 

.8 

4,230 

1.1 

28,785 

7.8 

335,158 

90.7 

FINALE 

2X3 

.1 

11,466  6.7 

1,150 

.7 

2,115 

1.2 

14,956 

8.8 

134,277 

90.4 

1,471 

•9, 

170,764'“ 

hale 

308 

.2 

9,711  4.9 

1,695 

.9 

2,115 

1.1 

13,829 

7.0 

180,881 

91.0 

4,013' 

2.0 

198,723 

RHODE  ISLAND 
TOTAL 

122 

1 

.2 

1-1  INSTITUTIONS) 
1,765  3.5 

319 

.6 

342 

.7 

2,548 

5.0 

47,338 

93.5 

766 

1.5 

50,652 

finale  - 

39 

.2 

740  3.4 

139 

.6  - 

> 148 

.7 

1,066 

4.9 

20,622 

94.2 

214 

1.0 

21,902 

HALE- 

J 

83 

.3 

1,025  3.6 

180 

.6 

194 

.7 

1,482 

5.2 

26,716 

92.9 

552 

1.9 

.28,750 

S§TH  CAROLINA 
TOTAL 

5«  ' 

1 

.1 

31  INSTITUTIONS) 
14,638  -18.5' 

143 

.2 

145 

.2 

15,182 

18.9 

.64,467 

80.2 

698 

.9 

\ 1 

80,347 

FtHALE 

24 

.1 

. 8,934  22.8 

61 

.2 

58 

.1 

9,077 

234 

29,995 

76.5 

136 

.3 

39,208 

HALE 

32 

.1 

5,904  14.4 

82 

.2 

87 

.2 

6,105 

1 

34.472 

83.8 

562 

1.4 

41,139 

SOUTH  DAKOTA  - 
TOTAL 

612 

1 

2.1 

15  INSTITUTIONS) 
135  .5 

70 

.2 

53 

.2 

870 

2.9 

28,551 

96.1 

293 

/ 1.0 

29,721 

FEHAlE 

307 

2.4 

25  .2 

$7 

.2 

25 

•it. 

364 

3.0 

12,267 

96.6 

44  v 

/ .3 

.12,695 

HALE 

305 

1.8 

110  .6 

43 

.3 

* 28 

1 • .2 

486 

2.9 

'■  16,291 

95.7 

"I 

249/! 

1.5 

17,026 

TENNESSEE 
, TOTAL 

248 

1 

'.2 

49  INSTITUTIONS! 
19.268'  13.1 

420 

.3 

324 

' .2 

20*260 

13.6 

123,433 

84.2 

2,879 

* : 

2.0 

> 

146,572 

FEHALE 

UOm 

.2 

10,711  15.6 

182 

,3 

126 

.2 

11,129 

16.2 

56,766 

82.8 

701 

1.0 

68,596 

HALE 

136  - 

.2 

8,557  11.0 

236 

.3 

198 

.3 

9,131 

11.7' 

66 t 667 

85.5 

2,-178 

2.8 

77 ,976 

« 

TEXAS  , I 84  INSTITUTIONS) 

. TOTAL  1,716  . .4  35,376  8.9  2*350  ,.6 

FEHALE  718  .4  -18*676  10.4  999  .6 

HALE  Vfo  *5  lo*7uO  7.6  1*351  -.6 


O 

ERIC 

maiLRif.iTiMi 

I JU  . 


$ 


A 


ss 


33*936  8.5  73*371  18.4 
15,813  8.8  36,206  29.2 
18,123  8.3  37,172  17.0 


312,664  78.5  12,102 

1.40,528  78.4  2,436 

172,136  78.6  9,666 


3.0  398,144  \ 

1.4  179,170 

4.4  #18,974  , 


,377 


Util  I 4 7JTAL  INKULlNtNT  III  POUA-YtAA  INSTUUTiaS  Of  HlpHtA  CQUCit (ON  BY  «ACI»  8TMNICITV  AHO  SCXl 
. SUIt  MO  MIKIN'  1976  f 


4 


jfi 


BLACK 


ASIAN  OK 


total 


Wilt 


NQMWWT 


ALASKAN  NAT  SI 

[ NON-HIS PANIC  PACIMC  ISLANOfK 

HISPANIC 

NINOKITY 

NON-HtSFANIC 

6UEN 

TOTAL 

* 

NUNbEK 

J 

' NUNB6A  l 

NUN8EK 

l 

NUN6CK 

1 

NUNBEK 

, NUNBEK 

1 

NUNBEK 

1 

NUNICI 

uuh  v 

t 

1 

f 

7 INSTITUTIONS) 

. < 

* 1 

• 

■ t i 

9 

•TOTAL- 

*4> 

.9 

..  * 449  .6 

. 1,014 

U4 

\ 799 

1.1 

2,907 

4,1  / 65,476 

91.0 

2,966 

w 

71,349 

fEMALE 

J57 

* 1.1 

. 144  .5 

502 

1*  6 

324 

1.0 

1,327 

4.2 

20,759  ,92.0 

1,160 

3.7 

31,246 

MALI 

281 

.7 

305  .8 

512 

t 

1.3 

475 

1.2 

1,500 

3,. 9 

36,717 

91.6 

( 

1,006 

4.3 

40,103 

m wi 

1 

20  INSTITUTIONS) 

t 

> ■ • 

• 

■’  • total 

44- 

.2 

398  1.5 

43 

,2 

152 

.6 

657 

*•> 

24,954 

95.0 

444 

1.7 

26,055 

ft  MALE 

27 

.2 

2u3-  1.5 

24 

.2 

75 

.6 

331 

1.3 

12,799  96.2 

160 

1.3 

13, 200 

MALI 

J7 

.3 

193  1.5 

19 

.1 

77 

.6 

326 

^.6 

\ 

12,163 

95.3 

276 

2.2 

12,767 

L 

VlKClNlA 

l 

44  INSTITUTIONS) 

, 

k 

i \ 

’ 

TOTAL 

IU 

.2 

23.148  14.8 

663, 

.4 

f530 

.3 

24,619 

15.7’ 

130,326 

03.3 

1,455 

.9 

1 156,400 

fENALE 

1)1 

.2 

13.613  17., 0 

310 

278 

.3 

17.9 

' 65,450 

01.5 

494 

#6 

00,204 

■ MALE 

145 

.2 

9,535  12*5 
1 

355 

.5 

252 

.3 

10,207 

13.5 

64,060 

05.2 

961 

1.3 

,76,116 

' MSttlNfrlON 

* 

4 

21  INSTITUTIONS) 

1 

V 

TOTAL 

1,010 

1.0 

> 2, >08  2.4  | 

3,429 

3.3 

1,026 

1.0 

7,9* 

•7.8 

91,719 

09.3 

2,902 

2.9 

102,730 

female 

>28 

1.1 

l,l>3  2.4 

1,631 

3.4 

452 

.9 

3,764 

7.9 

42,900 

90.3 

063 

1.0 

47,615 

male 

482 

.9 

1,355  2.5 

1,798 

3.3 

574 

1.0 

4,20^1 

| 7.6 

40,707 

00.3 

2,119 

3.0 

55,115 

MSI  VlMJNlA 

1 

20  INSTITUTIONS) 

• 

i 

TOTAL  • 

118 

.2 

3,0>0  4.6 

414 

.6 

175 

.3 

3,757 

5.7 

.61,026 

92.4 

1,249 

1.9 

66,032 

, FEMALE 

61 

.2 

1,425  4.5 

134 

.4 

87 

.3 

1,707 

5.4 

.29,460 

96.0 

179 

.6 

3UM6 

< NALE 

57 

.2 

1,625  4.7 

280 

.8 

88 

.3 

2,050 

5.9 

31,564 

91.0 

•1,070 

3.1 

HIM 

ilSCQNSIN 

1 

39  INSTITUTIONS) 

M 

TOTAL  . 

653 

.5 

. 4,736  2.9 

761 

.5 

1,130 

.7 

7,400 

4.6 

153,390 

m 

3,200 

2.0 

164,166 

FEMALE 

4)4 

.6 

2,441  3.2 

'343 

.4 

462 

•6' 

3,740 

4.9 

71,671 

94.0 

036 

1.1 

76,267 

NALE 

359 

.4 

2,295  2.6 

\ 

418 

.5 

668 

\o 

3,740 

4.3 

81,727 

93.0 

2,432 

2.6 

07,099 

\ 

•TONING 

1 

1 INSTITUTIONS) 

* 

| TOTAL' 

44 

, .5 

114  1.3 

48 

.5 

113 

1.3 

319 

3.6 

8,106 

91.6 

422 

4.0 

8,047 

/emale 

20 

' .6 

41  l,.2 

30 

.9 

45 

1.3 

136 

3.9 

3,343 

94.8 

40 

1.4 

3,527 

/ NALE 

24 

.5 

, 73  1.4  t 

18 

.3 

68 

1.3 

183 

3.4 

4,763 

09.5 

374 

*7.0 

5,320 

the  states  and  j.c. 

1 1,91)2  INSTITUTIONS! 

/ 

' TOTAL 

34.901 

.5 

603,077  8.5 

116,384 

1.7 

173,232 

2.4 

929,600 

13.1  5,984,871 

04.4 

176,251 

2.5 

7,090,722 

FEMALE 

le,  726 

• 5 

335,118  10.-2 

32,950 

1.6 

78,408 

2.4 

483,202 

14.7  2,758,680 

83.0 

48,462 

1.5 

3,290,344 

NALE 

18.181 

.5 

267,959  7.1 

63,434 

1.7 

94,824 

2.5 

446,398 

11.7  3,226,191 

04.9 

127,709 

3.4 

3,000,370 

LANAL  LONE 

1 

1 INSTITUTIONS) 

i 

T0UL 

u 

.0 

134  10.1 

0 

.0 

334 

25.1 

468 

35.1 

865 

64.9 

0 

.0 

1,333 

FEMALE 

0 

.0 

68  10.5 

0 

.0 

159 

24.5 

227 

35.0 

421 

65.0 

0 

.0 

640 

MALE 

0 

.0 

66  9.6 

• 0 

.0 

175 

25.5 

241 

35.2 

444 

64.8 

0 

.0 

* • 605 

WAN 

1 

1 INSTITUTIONS) 

- 

TOTAL 

50 

1.3 

49  1.3 

2,082 

56.1 

, 61 

1.6 

2,242 

60.4 

1,116 

30.1 

352 

9.5 

3,710 

FEMALE 

29 

1.6 

19  1.0 

1,153 

63.1 

23 

•1.3 

1,224 

67.0 

495 

27.1 

100 

5.9 

1,027 

r o me 

21 

1.1 

30  1.6 

929 

49.3 

38 

2.0 

- 1,018 

54.1 

621 

33.0 

, 244 

13.0 

1,003 

ERIC 

■ 

f 


I* ' .'1 


‘ MO  AIM 

tom 

umii 

Ml! 


| |2  IMSTItUTlOMS) 

400  .3  1 •* 

m .4  » *o 

.2  0 .0 


VM61N  li|iMil|  l * 1 msttTortMii 

TOTAL  7 .3  ' 1,471  ***J 

MMl(  * >:)  • *9  Ui  Jf“J 

MIC  2 •»  ’ )41  11,0 


.0 

.0 

.0 


9 .4 

3 • .4 

4 .3 


iwiitmo  akai  * i ' u "HI™1!0?  ? o*r  i o 

total  $ 2»t  .♦  *•}  f’JJJ  v: 

F!Ml(  161  •*  l»011  •*{■  ' A*iii  ?*! 

lO^f  ’ 09  .3  494  2*0  9})  2.1, 


HA t I ON  TOTAL 


| %11  INSTITUt I0HSI 

TOrtl  33,164.  .J  W4.TJ2  1.4  120,473  U 

MMl!  l*i  094  .J  3U.U9  10.1  34,101  M 

Ml!  11)270  .3  2*1)403  7.0  64, 347,  , l»7 


44.0)1 

34,109 

29.229 


U7 
■ 74 
41 


64.330 

33.047 

29.4(3 


237,712 

113,475 

124,307 


91.7  44,2)9 
91,1  34.944 
91.4  29,293 


I.)  1,604 
3.4  1,009 
3.3  393 


99.0  • 31)  .6 

94.2  179  .3 

91.9  204  & 

— 4L-Il 1: 

73.4 , 1 294  13.9 
74.7  191,  14.7 

77.1  94  12.4 


(9*4 


61^33 


99.11  37,404 

19.4 


31,149 


3.3  991,193 

3.4  320,406 

3.2  477.J47 


95.2 
95.1 

94.3 


2.63^^74 
1,293  3.3 
1,343  6,1 


44,045 

33,23* 


243  .4 

.112  ,3  39,293 

1)1  .4  29,430 


224  tO.4  TiT2T 

m.  io.4m ; 

•1  10.5*  772 


119  : t.i 
34)  .9 

454  1.4 


/ 

72,030 

39,040 

32,970 


U.9  3,917,529  13,4 
13.4  2,739,97)  12*9 
12.3  3,227,534  04.2 


177,070  2.3  .7,142,732 

44,129  1.3  3,329,404 

121,243  3.)  J, 9)3,341 


' 1 


t ' 


\4  A. 


U i 

S v 

i 


o 

ERIC 


780 


* 


m 


m 


4,  V , i. 


r 


3f!  '!f& 


IA8LI 9 * (WAIMIOM  W wu-llm  UNOMOUDUATI  WIOUNINT  IN  INSTITUTIONS  OP  n|(h4*  IOUCATIQN IV  MCI  ANO  tTHMICITVl 
9 ‘ IWI ANO  NATION,  1972,  1974,  19?6  ' * 

i -v  • ■ " 


c 


; , ANfAUAN  1N01AN 

•LACK 

ASIAN  01 

TOTAL 

NHITI 

1 * 

’ <’ . \ • ‘ kAMAk  NAT Uf 

NUN-HlSPAMlt  PAClPIC  l Si  INDIA 

HISPANIC 

HINDI! TV 

NfMMHlAliHlC 

T(|TA(<  1 . 

, 

1 ■ * ' _ 

NUN4II' 

1 

NUN8IA 

1 

NUNttA 

t 

NUNMA 

1 

NUNKI 

t 

( ))UH|fA 

4 

NUNMA 

ALllAMA  i • 4 i « ^ a i m 

- 

■ 

’ 

’ . » 

19^1  SHNtTlftTIONl) 

2)3 

.3 

17,604 

20.7 

276 

.3 

516 

.6 

11,621  27.0 

66,2)6 

7 4,0 

86,845 

1974  1 52  INSTITWilW) 

147 

.2 

21,376 

24.3 

391 

.4 

277 

.3 

22,191 

25.) 

65,672 

76.7 

4 17,16) 

\ t 4 (HANOI  *(9,7  2 TO  19tV  * 

36.9 

21.4 

41.7 

• 

■ 44.3 

'19,  l 

i # 

• .9 

3.5 

; 1976  1 )6  INSTITUTIONS)  1 

106 

.1 

23,120 

25.2 

, ‘ 160  ‘ 

.2 

214 

.2 

25,600 

25.7 

73,914 

74.) 

t 

99,584  | 

. 4,(NANtt  1974  TO  1976  • 

» j 

2T.9 

11.5 

Kl 

• 59,1 

■ 22.7 

f 

15.4 

12.7 

13.3 

1 1 

ALASM#  i i • i « i i i • i 

' 4 

• 0 

* 

v ’ 

T 

>>  i 

. 1972  1 , 0 INSTITUTIONS! 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

L o 

.0 

0 

.0 

0 

' .0 

■ 1 , * 

0 ' 

. . 1974  1 0 INSTITUTIONS) 

0 

' .0 

0 

- *° 

• 0 

.0 

^ 0 

.0 

0 

.0 

, . 0 

.0 

i 

0 

. i channi  1972  TO  1974  . 

%>.  . * 

.0 

9 

1 

.0 

' .0  . 

■.0 

*0 . 

' *° 

' , It 74.1  5 INSTITUTIONS) 

274 

14.1 

71 

3.6 

136 ; 

7.0 

1.4 

508 

24.1 

1,442 

73.9 

* 

, K*  * 

1,950 

4 (HANOI  1974  TJ  197* 

100.0 

100.0 

/ ^100.0 

100.0 

* 

100.0 

; 

'ioo;o ' 

■«.,  A j 

4AI20NA  ...  ....... 

A 

■ 

a 

► \ 

V'  ■ 

1 1972  1 19  INSTITUTIONS) 

‘1,959 

. 2.1 

1,199 

730 

1.0 

5,491 

7.8 

10,079 

14.3 

' 60,252 

15.7* 

^ to,  m 

• 1974  1 , 19  INSTITUTIONS) 

1,509 

2«> 

1,614 

r 

536  . 

.1 

5(272 

8.0 

9,003 

13.7 

V 

56,675 

i 

(6.) 

65,671 

• 

4 (HAtytt  1972/10  1974  t • 

4 

M.O 

- t|.2 

V 

“ 26.6 

* 4.0 

94 

- 10.7 

) 

• 5.9 

* 6.6 

' 1976  | 21  INSTITUTIONS)’ 

2,050 

2.7 

, ,toio 

2.8 

* , 587 

.8 

5,912 

7.9 

10,659 

1 

11.4 

14.2 

64,594  J5.8 

75,25) 

1 

4 11^1^474  TJ  1974  ‘ 

35.9 

, 25.1 

% 

V5 

32.1 

.1 

14.0 

N 

14.6 

'•1 

k amansa!.  ......... 

* 

4 

• 

i.  ’ ", 

f ' 1972  1 24  INSTITUTIONS) 

12) 

.2 

6,377 

12.7 

94 

.2  ' 

53 

.1 

6,647 

13.3 

' 43,4)2 

86.7 

”50,079. 

1 1974  1 24  INSTITUTIONS) 

249 

.6 

5,542 

14.2 

41 

.1 

59 

.2 

5,891 

15.0 

33,267 

85.0 

39,151 

4. (HANOI  1472  TO  1974 

102.4 

- 13.1 

- 56.4 

11.3 

■ 

- a.4,_ 

/ 

- 21.8  '' 

152 

* 

,V  !> 

1 

4 

1976  1 24  INSTITUTIONS! 

.3 

8,324 

18.1 

. 195 

.4 

' 75 

.2 

. 

19.0 

37,299 

81.0 

>045 

4 (HANOI  1974  70  197*  • 

39.0 

50.2 

• 

375.6 

27.1 

48.5 

‘ 12.1 

•17.6' 

uufoahU.  ...  4 ...  . 

'■*  » 

• 1972  1 198  INSTITUTIONS) 

5,458 

.9 

38,558 

6.4 

28,123 

4.7 

42,202 

7.0 

114,341 

19.1 

4(5,375 

80.9 

591,716 

1974  I 2 DU  INSTITUTIONS) 

MIS 

.9 

50,7(4 

7.2 

32,195 

4*6 

52,297 

7.5 

141,894 

20.2 

559,665 

79.8 

. 701,55,9 

I OUN«  m 1974  21.3  31.7  14.5  . 23.9  24.1  15.)  * 37.0 

19J6 1 221. INSTITUTIONS)  8.592  1.4  54.1M  8.7  40.192  6.4  58.199  9.3  U1.171  25.8  464,664  74.2  625,835  ' 


ERIC 


I (HANOI  1974  TO  1976  ~29.8 


6.7 


24.8 


11.3. 


13.6 


- 17.0 

fli 


- 10.1 


\ 


bUUOUR.  * »»••»•*  • 

1.170 

2.4 

mu  jmwnmiwh 

4»4 

1.0 

m«  ( u imsiitmtions) 

44) 

.1 

1.491 

).0 

t\m»  mi  Wiw* 

1.) 

14.1 

¥ , 

mi  i it  mmuTioNi) 

Ill 

.1 

2,144 

4.) 

1 

\ 4 CHINllI  1174  TO  1174 

SO 

14.1 

LliNUlLTlDit  •••••««• 

* 

‘mi  1 ♦»  UOUTUTIDNSI 

II 

.1 

3.101 

4.4 

ttlU  M INSTITUTIONS) 

»7 

.1 

3.474 

4.4 

1 CHINK  mi  TO  [Vi  * 

II. 1 

, ■ ,14.7 

m«  1 41  INSTITUTIONS). 

104 

.1 

3.710 

l.i 

* I IHIHdl  14U  TOUT* 

I 

>3.2 

1.1 

jiumm*  • • 4 1 * * i * * 

w "mi  1 4 INST ITuf IONS) 
■ mi  1 1 INSTITUTIONS) 

' 14 

.1 

■1.441 

10.7 

il 

4 1 

1.149 

12.4 

i (Chink  mi  to  mi  • 

41.7 

1 

31.0 

mi  I lu  INST ITuTlCNS) 

14 

.1 

1.401 

12.4 

4 

I CHINK  llTl'TU'  |974 

.0  ’ 

14.4 

OISTI1CT  Of  COUHIIA.  . . . 

11,71) 

34.0 

117)  1 U InSI itutionsi 

10 

.1 

mil  U INSTITUTIONS) 

, 3) 

.1 

12.1)1 

f 

40.0 

| CHINK  /l72  TO  11)4  - 

i).l 

1,0 

l|II  1 17  INSTITUTIONS) 

V 

10) 

.4 

lliH4 

41.1 

’ 4 CHMNI  1174  TO  i174 
KBUOA • • « • « 

14.3 

• . ).l 

1172  1 44  INSTITUTIONS) 

1)1 

.1 

14.117 

10.) 

mu  *7  U6I  ITuTIONS) 

in 

.1 

11.081 

1 0.4 

I CHAN6C  117)  TO  1171 

10.) 

13.0 

1174  ( 71  INSTUutlONS) 

441 

.3 

%U 

13.1 

I CHINK  1174  TO  1176 
bEQIUlA  * • « • 

,47.4 

' 35.0 

117)1  I)  iNSi  ITUTIONS) 

U8 

.1 

14.124 

14.3 

1174  1 II  INSTITUTIONS) 

101 

.) 

14.407 

17.3 

1 CHINK  1172  TO  1974 

On  9 

3.7 

*1174  1 N4  INSTITUTIONS) 

141 

•3 

n.m 

21.3 

CHINK  1974  TO  1174 

ERIC* 

30.) 

35.1 

7)2 

l.l 

3.4)4 

4.1 

7.212 

10.0 

40.112 

14.2 

v 47,444 

IM 

l.l 

4,12) 

4.1 

0.041 

10.4 

74.141 

•4.4 

\ |3*?H 

21.0 

21;) 

• 

21.4 

1 » f < 

24.3 

' 

w 

1.0)7 

1.2 

3.424 

4.4 

10.242 

11.0 

71, 141 

01.2 

17,113 

17.0 

14.4 

14.4 

2.1 

4.1 

.3 

741 

l.l 

4,  SIS 

4.2 

14,240 

D.0 

70.4)3 

311 

.3 

444 

l.) 

4.124 

4.0 

70.322 

13.2 

"'t 

11. 1 

21.0 

1 

,14.4 

4,4 

7.1 

411 

4*5 

1.120 

4.413 

7,2 

70.223 

92.0 

73,430 

).0 

1 

# 

13.0 

3.7 

» 

■ *4 

.0 

)4 

.2 

41 

.) 

1.740 

11.) 

13.421 

00.7 

17,341 

12 

.2 

74 

.4 

2.271 

I).l 

13,071 

04.1 

, 17.342 

3.9 

13.4 

40.3 

10.4 

12.1 

10) 

.4 

11) 

.4 

2.7)1 

11,7 

17.142 

II.) 

19.11) 

211.9 

41.7' 

* 

20.) 

13.9 

14.7 

271 

.1 

0 

Ml 

l.l) 

l 

13.4)4 

30.0 

1 

21,104 

42.0 

33.122 

210 

.7 

l.) 

11*503 

42.0 

11,4)0 

30.0 

32,1)3 

24.  U 

i 

*0.1 

.5 

- 14.1 

* 1.0 

4*1 

1.4 

510 

2.1  ' 

11.120 

43.7 

13.3)7 

f 

34.1 

21,213 

114.0* 

44,3 

• 

4.) 

> 

- 17.7 

* 

- 12.0 

3)1 

4,727 

1 

3.0 

* 

21*414 

• 

D.0 

1)4. 2)1 

04.2 

153,7)2 

342 

.) 

3.117 

2.) 

22.101 

13.3 

147,2)0 

04.3 

170,1)1 

. ./ 

4.) 

- 13.7 

4.4 

1.7 

• 

4.) 

0420 

.1 

9.372 

5.) 

33,470 

20.2 

141,113 

74.0 

174,705 

132.7 

1)3.1 

55.7 

* 4.2 

3.9 

311 

.) 

* 

2)5 

• 

.) 

15.040 

17.) 

73,714 

02.7 

. 41,4)4 

213 

.) 

205 

.) 

14,450 

11.4 

7 3*031 

\ 

01.4 

11.441 

io.r 

« 

21.) 

).7 

* 

- M 

- 2.4 

4)3 

.4 

.410 

.4 

22,302 

22.5 

'•  74,440 

77.3 

91,212 

51.4 

41.1 

/ 

33.5 

3.4 

■ 

.11.4 

»• 

9 

382 


TABU  8 • (MPMISIONS  tjf  PUU-TIME  UNDERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCATION  BY  RACE  UNO  ETMNICITYj 
STATE  ANO  NATION,  19/2,  1974,  197o  ' 


1 ANER1CAN  INOIAN 

■ BLACK 

ASIAN, OR 

TOTAL 

UNITE 

• 

Al  AS  RAN  NATIVE 

NON-MIS  RANK  f 

ACIfIC  (SLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC 

TOTAL 

number 

* 

NUMBER' 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

j 

NUMBER 

HAWAII.  . 

- 

1972  1 1 0 INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

1 P 

.0 

0 

.0 

I 0 

.0 

0 

1974  1 0 INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

' 0 

.0 

0 

( CHAN^1972  TO  1974 

.0 

.0 

.0 

.0 

> 

.0 

1 

V 

.0 

. 1974  1 11  INSTITUTIONS) 

47 

.2 

, 226 

►8 

20,377 

75.3 

710 

2.6 

21,360 

78,9 

5,7K- 

'-fd 

N , * 

27,076 

1 CHANGE  1974  TO  197b 

1B0.0  . 

1,00,0 

100.0 

; 100.0 

100.0., 

100.0 

100.0^ 

IDAHO  . . . . . 

4 

Nta, 

1972  1 >8  INSTITUTIONS) 

142. 

.7 

189 

.9 

1.3 

188 

.9 

. 783 

3.9 

19,195 

96.1 

19,978 

1974  1 '9  INSTITUTIONS) 

164 

.7 

360 

1.4 

289 

1.2 

469 

i 

1.9 

1,302 

5.2 

23,697 

94.8 

24,999 

4 CHANGE  1972  TO  1974 

i 

29.6 

90.5 

( a 

9.5 

j 149.5 

66.3 

23.5 

■ 

25.1 

1976  I 9 INSTITUTIONS) 

f 

219 

.9 

160 

/ 

.6 

341 

1.4 

,1  , 286  . 

1.2 

1,006 

y* 

v 23,730 

95.9 

24,736 

\t  change  1974  to  m* 

19.0 

l 

- 55.6 

18.0 

\ 

•!  39.0 

■’  • 

22.7 

.1 

- 1.1 

Illinois*  . . . 

1 

l 

4 

♦ 

. 

\ 1972  1 129  INSTITUTIONS) 

1974  1 125  INSTITUTIONS) 

869 

.3 

33,196 

11.3 

2,302 

.8 

3,386 

1.2 

39,773 

13.5 

254,425 

86.5 

294,198 

686 

.2 

33,792 

12.6 

2,135 

.8 

3,639 

1.4 

40,152 

15.3 

222,838 

84.7 

262,990 

( CHANGE  1972  TO  1974 

- 14.1 

1.8 

7.3 

,7.5 

1 

✓ 

1.0 

- 12.4 

- 10.6 

197b'  I 132  LNST1TUT1UNS) 

620 

.2 

38,926 

14.3 

2,982 

1.1 

5,674 

i 

2.1 

48,202 

17.7 

223,413 

82.3 

271,615 

’ t change  1974  to  197* 

i 

i 

N 5.B 

‘ 15.2 

39.7 

55.9 

20.0 

• 

.3 

' 3.3 

INDIANA * . . . 

• 

■ 

• 

1972  1 00  INSTITUTIONS) 
• 1974  ( 69  INSTITUTION) 

■726 

.5 

5,924 

4.4 

448 

.3 

1,168 

.9 

8,265 

6.2 

125,770 

93.8 

134,035 

207 

■2 

5,405 

4.5 

416 

.3 

1,031 

.8 

7,059 

5.8 

114,332 

94.2 

121,391 

/,  i CHANGE  1972  TO  1974 

- 71.4 

- 8.8 

- 7.1 

i 

- 11.7 

- 

14.6 

- 9.1 

- 9.4 

1 

1976  1 66  INSTITUTIONS! 

232 

.2 

• 7,231 

5.5 

540 

.4 

1,011 

.8 

9,014 

6.9 

122,514 

93.1 

/ 131,528 

t Change  1974  ro  1976 

12a 

33.8 

29.8 

- 1.9 

27.7 

7.2 

( 

\ 8.4 

IOWA.  ........... 

■ 1 

. 

, 

1972  l 61  INSTITUTIONS) 

153 

# 

.1 

'2,596 

2.2 

275 

.2 

320 

.3  ' 

3,344 

2.8 

114,335 

97.2 

117(979 

1974  1 62  INSTITUTIONS) 

154 

.2 

2,141 

2.5 

238 

.3 

. 270 

.3 

2,803 

3.3 

82,635 

96.7 

• 85,436 

* CHANGE  1972  TO  1974 

,1 

- 17.5 

- 13.5  • 

- 15.6 

* 

16.2 

* 27.7 

• 

- 27.4 

1976.1  67  INSTITUTIONS) 

• 242 

.3 

2,017 

2.'4 

407 

..5 

379 

.5 

3,045' 

3.6 

60,678 

l 

96.4 

i 

83,723 

' CHANGE  1974  10  1976  , 

57.1 

- 5.8 

71.0 

40.4 

8.6 

2.4 

- 2.0 

7ft? 


i 


KANSAS 

1,972  1 31  INSTITUTIONS) 
1974  1 90  INSTITUTIONS! 

1,579 

2,0 

2,7)1 

3.5 

365 

.5 

764 

1.0 

5,441 

7.0 

72,057 

93.0 

77,498 

1)411 

2.0 

2,718 

3.9 

210 

.3 

888 

1.3 

5,227 

7.4 

65,056 

92.6 

70,2I)\ 

|AnOE  1972  70^1974  - 

10.6 

• <5 

- 42.5 

15.9 

* 

■ .3.9 

• 9.7  •, 

- 9,3 

> 

1976  I 91  INSTITUTIONS) 

1,431 

2.0 

3,323 

5.0 

367 

.5 

991 

1.4 

6,312 

9.0 

f 63,561 

91.0 

69,87) 

I CHANGE  1974  70  1976 

1.4 

29.6 

74.8 

11.6 

20.8 

* 2.3 

X 

* .6 

lENTuClY* 

1972  1 '33  INSTITUTIONS! 

239 

.3 

4,459 

6.) 

302 

.4 

9 

176 

.2 

5,176 

7.3 

65,727 

92.7 

- 70,90) 

1974  ( 1 i)  INSTITUTIONS) 

174 

.2 

4,691 

6.7 

213 

.3 

126 

.2 

5,204 

7.5 

64,443 

\ 

92^.5 

69,667 

I CHANGE  1972  TO  1974  - 

27.2 

5.2 

- 29.5 

_ i 

28.4 

J 

0 

r 1.9 

- 1.7 

1976  1 34  INSTITUTIONS) 

240 

.) 

- 6,985 

8.9 

180 

.2 

188 

.2 

7,593 

9,7 

' 70,862 

90.) 

78,455 

A CHANGE  1974  TO  1976 
, 

37.9 

1 

48.9 

- 15.5 

49.2 

45.9 

• 

9,9- 

i 

12<4 

LOUISIANA  

1972  1 29  INSTITUTIONS) 

377 

.3 

28,150 

25.3 

3701 

.3 

784 

*7 

29,681 

26.7 

81,661 

73.) 

111,342 

1974  1 28  INSTITUTIONS! 

150, 

.2 

22,170 

22.8 

221 

.2 

614 

.6 

23,155 

|?W 

73*954 

76.2 

97,109 

( CHANGE  1972  TO  1974  - 

60.2 

- 21.2 

- 40.3 

# 

21.7 

4 

6 

- 22.0 

? ' 

* 9.4 

• 12.8 

1976  ( 30  INSTITUTIONS! 

147 

.1 

25,950 

26.4 

498 

.5 

1,136 

, M 

27,731 

28.2 

70,726 

7U8 

98,457. 

I CHANGE  1974  TO  1976  - 

2.0 

17.1 

\j25.3 

85.0 

4 

19.8 

• 

* V 

1.4  . 

MAINE  . . M 

1972  I 2i  INSIITuTKMSJ 
1974  ( 24  INSTITUTIONS! 


107  .3 

73  .3 


242  .8 

227  .9 


86  .3 

65  .3 


77.  .2 
88  .4 


'512  1.6 


453  1.8 


3W,73im4 

24,398yw.2 


32(250 
24,851  , 


I CHANGE  1972  ^0  1974 
1974  I 25  INSTITUTIONS! 


A CHANGE  1974  70  1976 
t, 

MARYLAND 

-1972  1 441 1NS7 ITUTI 0NS1 
1974  ( 4b  INSTITUTIONS! 


A CHANGE  1972  70  1974 
1976  I 50  INSTITUTIONS! 
* CHANGE  1974  70  1976 


MASSACHUSET7S 

1972  ( 108  INSTITUTIONS! 
1974  ( 112  INSTITUTIONS! 


t CHANGE  1972  70  1974 
1976  ( 112  INSTITUTIONS! 
I CHANGE  1974  TO-  1976 


ERIC. 


31.8 

• 6.2 

- 

24.4 

14.3 

- 11.5 

( 

** 

- 23.  r - 

- 22.9 

97 

..4. 

222 

. •* 

73 

.3 

60 

.2 

452 

1.7 

25,9)1  98,3 

’ 26,383 

32.9 

- 2.2 

« 

12.3 

- 

31.8 

• .2 

4 

6.3 

6.2 

i 

0 

, 

. * 

370 

' .3 

13,903 

12.5 

909 

,8 

1,049 

.9 

16,231 

14.6 

95,1)0  65.4 

111,361 

371 

.4 

15,098 

17.2 

886 

1.0 

607 

.7 

16,962 

19.4 

78,685'  80.6 

■ .87,647 

.3 

8.6 

- 

2.5 

* 

42.1 

•4.5  ’ 

- 25. 

- 21.3 

360 

' 1 .4 

■ 19,445 

20.8 

897v 

1.0 

593 

.6 

■ 21^295 

22.8 

72,141  77.2 

93,4)6 

3.0 

28.8 

) 

1.2 

/ 

■ 1 

' 2.3 

25.5 

2.1 

, 6.6 

, 

348 

.2 

7,897 

4.1 

6 

1,530 

.8 

1,512 ; 

.8 

11,287 

5.9 

179,963  *94.1 

191,250 

455 

.2 

8,630 

4.0 

1,473 

.8 

1,986 

. .9 

12,744 

5.9 

202,580  94.1 

215,324 

30.7 

% 

9*3 

9.3 

)f.)' 

12.9 

' 12.6 

12.6 

939 

\ 

8,719 

4.3  J 

j 

1,885 

.9 

2,698 

1.3 

. > 

14,241 

7.0 

187,959  93.0 

202,200 

106.4 

y 

\ 

1.0 

■ < 

12.7 

35,9 

11*7 

- 7.2 

1,  ‘*1 

• 

\ 

t 

.*  7 

if 

• 

uindsbui  >7 


3 8 


m 


i iu  t . ctwaiiuw  ur  mu-tm  unoemaquati  imourint  in  institutions  or  him*  coucation  iy  met  and  ithmcityi 

sure  AN O NATION'  1972,  1974,  197* 

J 

AMERICAN  INOIAN  ALACK  ASIAN  0*  TOTAL  * UNITE 


ALASKAN  NATIVE 

N0N*H IS PANIC  pacific  islander 

HISPANIC 

MINORITY 

N06S-HISRAN1C 

TOTAL 

NUMBER 

i 

NUMBER 

( 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

number 

1 

NUNW 

me*  Kan 

1972  1 91  INSTITUTIONS) 

946 

.4 

22.592 

6.8 

1,079 

.4 

1.930 

.7 

26,547. 

10.) 

2)1,041 

19.7 

257,595 

197V  1 91  INSTITUTIONS) 

922 

.4 

20.830 

1.7 

1,122 

.5 

1,796 

.1 

24,670 

10.) 

213,19) 

19.7 

2)8,56) 

1 CHANCE  1972  TO  1974 

2.5 

• 7.8 

4.0 

- 6.9 

- 7.1 

- 7.4 

* 7.4 

1974  1 90  INSTITUTIONS) 

It  269 

.5 

28  , 537 

11.6 

1,461 

.6 

2,0)4 

.1 

33,341 

13.6 

•207,576 

16.2 

240,917 

8 LHANCE  1974  TO  197o 

39.8 

37.0 

32.0 

13.) 

35.1 

*•  3.0 

1.0 

MINNESOTA  

, 

1972  1 >4  INSTITUTIONS) 

703 

.7 

1,737 

1.6 

416 

.4 

360 

.3 

3,216 

3.0 

103,170 

97.0 

106,306 

1974  1 5ft  INSTITUTIONS! 

755 

.7 

1,801 

1.7 

843  , 

.1 

375 

.4 

3,774 

3.6 

99,852 

96.4 

10)7626 

I CHANCE  1972  TO  1974 

7.4 

3.7 

102.6 

4.2 

17.4 

- 3.2 

- 2.6 

1974  1 55  INSTITUTIONS) 

844 

.8 

1,754 

1.6 

837 

.8 

94) 

.9  , 

4,378 

4.0 

103,762 

96.0 

108,140 

A CHANGE  1974  TO  1976 

11.6 

- 2.6 

- .7 

151.5 

\ 16.0 

3.9 

4.4 

l97Tr§4J  INSTITUTIONS) 

98  • 

.2. 

16,744 

26.6 

233 

.4 

156 

.2 

17,231 

27.3 

45,803 

72.7 

63,0)4 

1974  1043  INSTITUTIONS) 

- 94 

.2 

18,558. 

30.9 

160. 

.3 

66 

.1 

18,678 

31.4 

41,209 

68.6 

60,087 

1 CHANCE  1972  TO  1974 

* .4.1 

10.8 

- 31.3 

- 57.7 

9.6 

- 10.0 

- 4.7 

197»  1 43  INSTITUTIONS! 

140 

.2 

21,878 

33.0 

168 

.3 

61 

.1 

22,247 

33.5 

44,073 

66.5 

66,)20 

( CHANCE'  1974  TO  1976 

48.9 

17.9 

5.0 

V 

- 7.6 

17.8 

- 

6.9 

10.4 

1 NISSOUHI 

1972  1 67  INSTITUTIONS) 

276 

.2 

7,394 

6.3 

3(3 

.3 

548 

.5 

6,601 

r.4 

106,137 

92.6 

116,7)8 

1974  1 68  INSTITUTIONS! 

340 

.3 

8,633 

7.2 

377 

.3 

647 

1 

.5 

9,997 

6.3 

110,6)1 

91.7 

120,628 

A CHANCE  1972  TO  1974 

23.2 

16.8 

. 

- 1.6 

18.1 

16,2  ’ 

d 

^ 2.3 
V 

* 

3.) 

1976  1 71  INSTITUTIONS) 

375 

.3 

10,119 

556 

.5 

659 

.5 

11,709 

9.5 

110,900 

90.5 

122,609 

t chance  1974  to  1976 

10.3 

1J.2 

47.5 

1.9 

17.1 

.2 

*1 

A 1.6 

MONTANA  . ^ , 

/ 

fc.7 

\ 

1972  I 12  INSTITUTIONS) 

561 

2.8 

129 

.6 

. 107 

.5 

95 

.5 

912 

4.3 

20,169 

21,081 

1974  ( 12  INSTITUTIONS) 

775. 

3.6 

158 

.7 

101 

.5 

95 

' .4 

1,129 

5.2 

20,446 

94.8 

21,57$ 

( CHANCE  1972  TO  1974 

33*4 

22.5 

- ' 5.6 

.0 

23.8 

- 1.4 

2.) 

1976  1 12  INSTITUTIONS! 

664 

3.9 

' » 

.6 

94 

.4 

91 

.4 

1,191 

5.4 

21, 013 

94.6 

22,204 

*’il  % CHANCE  1974  TO  1976.  • 

0 

ERIC  . 

11.5 

- 14.6 

6.9 

3.2 

5.5 

2.8 

♦2.9 

* 

» 

U* i 

1172  1 21  INSTITUTIONS) 

1)2 

.) 

1.100 

2.) 

140 

1974  1 29  INSTITUTIONS) 

II) 

.4 

1.01) 

2.4 

1)9 

1 CHANG!  1972  TO  1974 

40.2 

• 1.4 

11.6 

1974  1 29  INSTITUTIONS) 

1>4 

.) 

1.49) 

3.1 

242 

--nwrcrwm  m* 

l4.r 

37.4  = 

52.2 

N!  VA0A* • 

1972  1 i INSTITUTIONS) 

140 

1.7 

2)4 

3.1 

67 

1974  1 ) INSTITUTIONS) 

3 72 

1.1 

911 

4.4 

2)9 

t CHANGE  1972  TO  1974 

166.7 

2)1.7 

2)6.7 

1976  1 6 INSTITUTIONS) 

94 

1.1 

4)) 

4.9 

100 

1 CHANGE  1974  TO  1976  - 

74.7 

- )X.) 

- 58.2 

NEh  HAMPSHIRE 

1972  1 19  INSTITUTIONS) 

1)2 

.3 

529 

2.1 

26 

1974  1 24  INSTITUTIONS) 

117 

.4 

479 

1.7 

76 

1 CHANGE  1972  TO  1974 

42.7 

' T 

^92.3 

i 

1976  1 24  INSTITUTIONS) 

71 

.2 

J' u 

1.1 

\ “ 

( CHANGE  1974  TU  1976  - 

J9.3 

6.7 

* 

6.6 

.) 

. 327 

.7 

1.699 

i.t 

43.122 

96*2 

46,121 

.4 

' 406 

.9 

1.1)3 

42.467 

95.9 

64, MO 

2)>) 

7.9 

0 

- l.i 

• 1.2 

.) 

367 

.1 

2.2)6 

4.7 

6). 112 

93.) 

41,061 

- 

9.2 

2JV1-- 

- -4*9.  - 

— 

44-- 

.1 

104 

l.) 

M) 

6.9 

7.660 

9).l 

1.22) 

1.2 

779 

3.1 

2.301 

11.2 

11.116 

ll.l 

• 20.417 

649.0 

307.3 

1)7.4 

149.1 

1.1 

141 

1.7 

773 

M 

1*026 

91.2 

* MO! 

* 

11.0 

* 

66.3 

- 55.9 

- 57.0 

.1 

1)1 

.) 

761 

3.1 

24,020 

96.9 

24,711 

.)) 

149 

.) 

321 

2.9 

27,112 

97.1 

/ 21.6)3 

13.7 

• 6.9 

15.1 

D.) 

.3 

300 

1.0 

963 

3.4 

27.667 

96.6 

21.6)0 

101.3 

17.3 

- .3 

.0 

hi*  JERSET 

1972  'I  59  INSTITUTIONS) 

. 1974  I 56  INSTITUTIONS) 

8 CHANCE  1972' TU  1974  • 

^976  I oil  INSTITUTIONS! 

^CNANtt  1,974  10  1976  . 

y 

HIM  MEXICO 

1972  I 17  INSTITUTIONS)  , 
1974  I 17  INiTlTuTlQNSI 

t CHANGE  1972  70  1974 

1974  1 17  INS1  [TUTIONSI 

t CHANGE  1974  70  1976 

NEt  YORK 

1972  1 201  INSTITUTIONS) 
1974  .1  249  INSTITUTIONS) 

t CHANGE  1972  TO  1974  - 

1976  I 461  INSTITUTIONS) 

* CHANGE  1974  70  1976 


ERJCa  • 

BHBM39  / 

i \ U 


364 

.3 

12,107 

9.7 

632 

•9  , 

2,648 

2.0 

16.651 

12.6 

ll),)ll 

17.4 

132,169 

4320 

.2 

14, '215 

10.2 

1,001 

.7 

4,765 

3.4 

20,301 

14.6 

119,168 

8).4 

139,469 

12.1 

11.0 

20.) 

79.9 

21.9 

3.2 

).) 

311 

.3 

16,096 

11.2 

:,272 

.9 

5,483 

3.8 

23,232 

16.1 

120.723 

83,9 

143,9)) 

19.1 

13.2*' 

ft 

27.1 

15.1 

14.4 

1.3 

3.2 

70S 

2.4 

1 

635 

2.1 

155 

15 

6,026 

20.2 

• 7,521 

29.3 

i 

22,262 

74.7 

29,78) 

946 

3.1 

739. 

2.4 

206 

.7  . 

/ , 

6,761 

21.9 

8,654 

26.0 

22,210 

72.0 

30,664 

34.  S 

16.4 

32.9 

% 

12.2 

13.1, 

• .2 

f 

3.6 

1.076 

3.S 

11 9\ 

2.6 

186 

f 

•6 

8 f 1 38  26 J 

10.221 

33.0 

20,707 

67.0 

/ 

30.926 

13.7 

10.8 

- 

9.7 

20.4  • 

. 18.1 

' 

.2 

/ 

1,314 

.3 

40,6)7 

« 

8.6 

3,648 

1.2 

16,433 

3.5 

64,032 

13.6 

401,24) 

66.4 

472,277 

1,260 

.2 

46,681 

9.7 

6.935 

1.4 

21,813' 

4.3 

78.869 

15.6 

427,588 

64.4 

506,477 

4.1 

- 

20.3 

*\ 

22.1 

32.7 

23.2 

t 

4.7 

7.2 

2,  SOI 

.5 

52,940 

10.3 

8.848 

1.7 

( 

26,210 

5.1 

* 

90.499 

17.7 

421,84) 

62.) 

512,344 

98.5  . 

8.3 

* 

A 

20.2 

% 

14.7 

, 1.3 

,1.2 

*5 


o 


m 


um  i • iowaiiiioni  o»  iuu*tim  iMMkMOuifi  imqumni  in  institutions  or  nighi  (oucition  i t mm  ctmuicitvi 
mu  m muon,  m,  m,  ivu 


AMfftl CAN  INDIAN  816(1  ASIAN  Cl  tCTAl  |M|ff 

AlUKAN  NATIVE  NON*M|JHNIC  MCIHC  ISlANOU  H|StiNI(  N I NON  | T V NUIMlStANtC 


NUNltl 

1 

NVNMi 

1 

NOH8TI 

1 

NUNlfl 

8 

NUN6W 

t 

NUNltl 

1 

— NWT*  tAtotfNA.  . . , , . , 

# 

1912  1 114  INSTITUTIONS! 

162 

4* 

27,7)4 

18.1 

211 

.1 

3)4 

.2 

29,201 

14.1 

116,146 

10.2 

1974  1 11)  INSTITUTIONS! 

920 

• ft 

31,499 

20.3 

247 

.2 

344 

.3 

33,060 

21.) 

122, 1U 

71.7 

I CHANDA  1972  70  1974 

4.J 

13.) 

17.1 

11.) 

13.2 

3.) 

1976  1 US'INSTITUTIUNS) 

1,194 

.7 

3),  7)9 

21.7 

336 

4 

470 

.) 

37,7)4 

22.4 

126,92) 

77.1 

1 CNAMI  1974  70  1976 

29,1 

13.) 

36.0 

19.) 

14.2 

3.9 

NOATh  DAKOTA 

* 

1972  1 14  INSTIIUIIUNS) 

494 

2.0 

10) 

.4 

31 

.1 

'24 

.1 

4)7 

2.7 

24,010 

97,3 

1994  1 li  INSTITUTIONS) 

610 

2.7 

9) 

.4 

' 30 

.1 

11 

.1 

7)3 

3.3 

21,782 

96.7 

1 C HANOI  1972  TO  1974 

23.) 

w 

* 3.2 

- 37.9 

14.6 

- 9.) 

1976  1 1)  INSTITUTIONS) 

664 

2.4 

no 

.) 

46 

. .2 

11 

.2 

Y 

3.) 

22,441 

46.7 

1 CHAN<4  1974  TO  1976  • 

7.) 

22.1 

60.0 

18).) 

3.) 

3.9 

OHIO 

* 

1972  1 119  INSfTHuTlONSl 

379 

.1 

19,662 

7.6 

868 

.3 

1,047 

.4 

21,9)6 

8.) 

23), 61) 

91.3 

1974  I 126  INSTITUTIONS) 

397 

.2 

21,101 

9.0 

775 

.3 

93) 

.4 

23,206 

4.9 

210,799 

90.1 

1 C HANOI  1972  70  1974 

4.7 

7.3 

* 10.7 

- 10.4 

5.7  ' 

* 

• 10.6 

1976  1 121  INST ITUTIUNS) 

420 

.2 

26,904 

10.6 

1,104 

.4 

1,310 

.5 

29,738 

11.7 

224,900 

86.) 

1 CHANCE  1974  10  19/6 

).6 

27.) 

42.) 

40.4 

21.1 

6.7 

OKLAHOMA 

1972  1 42  INSTITUTIONS! 

4,J94 

5.% 

4,663 

),4 

2)3 

.3 

410 

.) 

9,720 

11.4 

75,867 

68.6 

1974  1 42  INSTITUTIONS! 

3,391 

4.2 

4,117 

5.9 

283 

.3 

417 

.5 

8,908 

10.9 

72,6)4 

19.1 

4 (HANOI  1972  TO  1974  - 

22.8 

3.3 

11.9 

1.7 

- 8.4 

- . 4.2 

/ 1976  1 43  INSTITUTIONS) 

),9o2 

4.6 

6,181 

7.2 

761 

.9 

561 

.7 

11,46) 

13.4 

74,240 

86.6 

4 CHANGE  1974  70  1976 

16.6 

21.) 

166.9 

34.) 

21.7 

2.2 

OREGON 

1972  1 40  INSTITUTIONS) 

77) 

.9 

1,367 

1.6 

1,766 

2.0 

437 

.7 

4,54) 

5.2 

82,0)0 

94.1 

1974  1 39  INSTITUTIONS! 

959 

1.2 

1,070 

1.4 

1,383 

1.8 

549 

.7 

3,961 

).0 

74,478 

45.0 

1 chance  1972  to  1974 

23.7  • 

- 21.7 

* 21.7 

- 13.8 

- 12.8 

- 9.2 

1976  1 39  INSTITUTIONS) 

756 

1.0 

1,138 

1.5 

1,430 

1.9 

744 

1.1 

4,111 

).) 

70,317 

94.3 

t CHANGE  1974  70  1976  - 

21.2 

6.4 

3.4 

44.6r 

4.0 

- 5.6 

* 0 

K[C 

/ 

, 

1 


total 

NUMB 

WWW 

Willi 

).) 

164,662 

Ait 

W,ll? 

22,))} 

* I.A 

2), A20 

3.4 

nh  77i 

2)4,00) 

* 9.2 
2)4, AM 

1.1 

85,587 

11, M2 

- 4.7 

8), 70) 

).l 

16, )9) 
78,439 

9.4 

74,43) 

).l 


HNllHMkU 

1972  l 19*  IttllMlOHIt 

922 

.2 

ill  192 

9,1 

7)1 

• > 

1,171 

.9 

19,799 

).* 

2*1,919 

99.4 

271,141 

uh  i nt  iNtriiufiomi 

IM 

.1 

19.  *19 

9.1 

7*1 

.) 

1,999 

.9 

11,099 

4.7 

792,  HI 

99.9 

211,010 

i (.mu  tin  to  i«i«  • 

M.9 

17.0 

♦ .l 

19.7 

19.1 

• 9.1 

, 

• 2.7 

t in  t im  inswuiionii 

m 

.1 

11.177 

9.1 

2. Ill 

.1 

),*♦! 

1.) 

29,999 

9.C 

299,917 

91.0 

III,  9M 

i ounot  m to  itr» 

7.9 

70.1 

III.) 

170.9 

91.9 

.1 

1,1 

MODI  tSUNO 

tin  i a wswutiiM) 

70 

• ) 

999 

1.9 

19* 

.9 

**0 

7.9 

1,1)1 

*.* 

29,107 

99,9 

27, *91 

iib  i u instiiutionsi 

*2 

u 

1.1)9 

9.) 

1*9 

.9 

720 

.9 

1,99* 

)), 191 

99.9 

99,719 

iCNMaifrno^m  • 

U«% 

19.) 

13.0 

• **.  7 

- 19.9 

29.* 

29.9 

lib  | U iMltllUTIUM) 

*7 

ll 

1.299 

M 

217 

.» 

290 

J 

1,101 

9.1 

19,77* 

99.9 

79,999 

i cn m im  to  nb 

li.O  1 

)1.9 

9.1 

19.0 

I.I 

2.) 

MilTN  UMLlM 

t 111  1 9)  IHkTITuTIONSI 

97 

.1 

9,999 

19.0 

71 

.1 

71 

.1 

11,190 

19.) 

9«,m 

19.7 

**•911 

lib  1 92  DOTITUTIWSI 

99 

.1 

19,1*0 

20.9 

79 

.1 

119 

.7 

19,  *01 

20.1 

99, *11 

11.1 

70,219 

i cnanm  tin  to  i«t« 

19.9 

♦M 

9 

ll.) 

9*.; 

U.| 

■ 1.1 

9.1 

lib  | » INSTITUTIONS! 

111 

.1 

19,127 

♦ 

29.* 

129 

.2 

U9 

.2 

19, M9 

29.0 

91,129 

79.0 

77,411 

1 IH/MU  ltT«  tO  191* 

109.) 

11.2 

■**.7 

i.i 

99.* 

9.1 

10.7 

MhifH  (UlOTi 

1972  ( 1»  INSflTUflQNSI 

♦ 19 

1.9 

190 

.9 

12 

.1 

)0 

.1 

*91 

).0 

21,121 

91.0 

21,779 

1979  1 ll  IMStltutlOHSl 

♦17 

2.2 

191 

.9 

29 

.1 

2* 

.1 

*11 

).0 

19, *17 

97.0 

20,900 

1 CHMCt  1972  tO  1979 

9.) 

• )i.» 

100.0 

• D.) 

• 9.1 

■ *.l 

• *.4 

197*  i u institutions! 

>♦2 

2.9 

120 

.9 

*1 

.) 

91 

.2 

7*9 

).) 

22,090 

H.l 

12,199 

( LNANU  1979  10  197* 

2^.0 

1.9 

199.2 

97.7 

2).* 

12.2 

12.4 

ItNNt&lff  ......... 

1972  i *)  institutions) 

1) 

.1 

11,1)7 

1).0 

)09 

.) 

1)9 

,1 

I), *99 

l).9 

17,419 

l*.9 

101,074 

1979  ( *♦  institutions) 

111 

.1 

D.I91 

1).9 

19* 

.2 

221 

.2 

19, )l) 

D.9 

11,9*7 

i*.r 

109, HO 

' u 

I l HANOI  1972  to  1979 

92.2 

9.9 

- )).} 

*9.9 

9.) 

1.1 

197*  i *s  institutions) 

1)9 

.1 

11,1*9 

19.7 

)29 

.) 

232 

.2 

19,9*0. 

17.) 

9), *49 

12.7 

119,29) 

1 (NANtt  1979  to  197* 
TtUS  , , 

17.1 

36 .2 

, 

*9.1 

9.0 

36.0 

9.) 

9.4 

1972  1 127  institutions) 

Will 

.6 

2*, 999 

1.9 

1,71) 

.9 

27,121 

9.1 

91,990 

19.2 

290, *9* 

10.1 

297,40* 

197V  1 129  institutions) 

!•♦** 

.9 

21,190 

9.0 

1,929 

.9 

)9,9I9 

10.7 

*9, *79 

20.7 

297,209 
* 2.7 

79.) 

311,13)' 

( ChANOJ  1972  to  1979  - 

19. > 

*.2 

i 

- 11.0 

79.9 

19.1 

9.7 

197*  1 1)7  institutions) 

1.999 

.9 

)9,2*7 

11.9 

1,1*2 

.9 

)9,lSO 

11.7 

12,9)1 

29.2 

291,000 

79.1 

390,9)1 

t C HANtt  1979  to  197*  • 

.9 

)9.J 

% 

22.2 

19.0 

27.* 

9.9 

* 

9.2 

erL 

t :J 


- » 


»-  \ • - • • 1 

TABLE  9 - CONPAftlSIOMS  OF  FULL-TIME  UNOERGRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  RACE  ANO  ETHNICITY:, 
STATE  ANO'NATION,  197 2,  1974,  197b  ) 


AMERICAN  INDIAN  BLACK  ' "ASIAN  Of 
ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC  ISLANDER 

NUMBER  X ’ NUMBER  X NUMBER  ' I 


UTAH*  • • • i • i i * • i 


•1972  1 15  INSTITUTIONS)- 

710 

1.2 

32A 

.6 

A90 

.9 

1976  1 11  INSTITUTIONS) 

/ ■ ‘ », 

'682 

1.2 

31 A 

.6 

A9A 

\i 

.9 

' A-  CHANGE  1972  TO  197A  - 

3.9 

- 3.1 

.8 

« 

1976  1 13  INSTITUTIONS) 

. -717 

1.3 

3A2 

.6 

i 

/ 

935 

1.7 

t CHANGE  1974  TO  1976  . 

J.l 

> . 

'8.9 

89.3  * 

VERMONT  . . ; . . 1 ...-  1 . 

• 

1972  1 it  INSTITUTIONS)- 

, 29 

r.i 

304 

1.5 

?9 

.1 

4 197A  1 ’21  INSTITUTIONS)' 

■ , A i . 

71 

. .3 

295’ 

1.5 

* 116  ’ 

’ .6 

:«CHAME-1972  P 1974 

1AA.B 

1 m - 

300.0 

V y&rC 22  INSTITUTIONS) 

, 66 

.3 

336 

1.7 

22 

.1 

t CHANGE  1974  TO  1976/  - 

04  i . a f 

■ *7.0 

■'  13.9 

j 

- 81.0 

• 

' VIRGINIA.'.  . .... 

t 

t 

1972  I 7U. INSTITUTIONS) 

206 ' 

.2 

15,461 

1A.7 

335 

.3 

1974  l 67  INSTITUTIONS)  •* 

186 

.2 

16,418 

15.7 

338 

.3 

t CHANGE^  TO  19/A  - 

9.7 

6.2 

■ i . 

< .9 

1976  1 67  INSTITUTIONS) 

i-  • 

138 

.1 

20,301 

17.1 

506 

.A 

t CHANGE  1974' TO  1976  - 

25.8 

, , 

’23.7 

> 

A9.7 

hASHINGTQN. 

- 

*'  f 

1972  ( 25  INSTITUTIONS) 

..  854- 

1.(7 

2,526 

3.0 

2,AA3 

2.9 

197A  1 A5  INSTITUTIONS) ( 

2,001 

1.0 

A,  71 5 

3.7 

3,556 

2.8 

t CHANGE  1972  TO  1974 

134.3  ' 

- 

86.8 

J J 

■ A5.6 

1976  1 A7  INSTITUTIONS) 

1,662 

1.3 

i 

3,648 

3.3 

3,285 

3^0 

< CHANGE  197A  TO  1976  ' - 

27.9 

i 

■-  22^ 

• • 

- 7.6 

VEST  VIRGINIA  

• 

1972  I 25  INSTITUTIONS) 

80' 

.2 

2,193 

A.A 

6A 

.1 

197A  1 2a  INSTITUTIONS) 
$ 

120 

.3 

1,993  . 

A.  6 

i 

92 

.2 

« CHANGE  1972  TO  19^4 

50.0 

- ' 9.1 

' A3. 8 - 

1976  1 25  INSTITUTIONS) 

4 

96 

.2 

2,A32 

'5.5 

259 

•6 

1 CHANGE  197A  Tj  1976  - 

20.0 

22.0 

181.5* 

X ■ - 


JOTAL 

WHITE 

HISPANIC 

, MINORITY 

NON-HISPANIC 

NUMBER 

X 

NUMBER  . 

8 

NUMBER  X 

773 

1.3 

2,297 

A.,° 

55,277  96.0 

•703 

1.2 

2,193 

54,207  96.1 

. 9.1 

- 6*5 

• 

»-■  1.9 

'705 

1.3 

2,699 

6.9 

52,766.  95.1 

• A 

•3  . 

\ 

Ik 

' 23.1 

- 2.7 

108 

470 

2.A 

19,336, 97.6 

106  \ 

■a- 

588 

2.9 

19,716  97.1 

1.9* 

25.1 

*4 

ft 

2. On 

137 

, ) 

.7 

561 

2.6 

19,762  97./ 

\ 

.1 

29.2 

A. 6 

• 

' » ) 

• ‘ 

, 

r 

332 

.3 

16,334 

!5i5  j 

89,160  -86. 5 

- 3?I 

.3 

17,293 

16-V 

87,102  83. A 

5.7 

> 

5 5 

i 

2.3 

AOO 

'.3 

21,345 

V 

18.0 

97,556  82.0 

14.0  ; 

; 

< 

23.A  - 

12.0  ■ ’ 

, 1 

713 

.8 

6,534 

7.8 

' 77,709 '92.2 

1,639 

. 11,911 

9.A 

115,165  90.6 

129.9 

82.3 

48.2 

1,299 

1.2 

9,674 

8.7 

101,676  91.3 

20.7 

- 18.6 

f 

V 

- 11.7 

62 

.1 

, 2,399 

A.  8 

68,006  95.2 

105 

.2 

2,310 

5.3 

60,906  96.7 

69iA 

3.7 

- 16.8 

123 

.3 

-2,910 

6.6 

61,506  93.6 

■V1 

26.0 

1.5 

TOTAL*1- 1 
NUMBER 

57,579 
56, ABO 

- 2.0 

, 55*445 

- 1.7 

- 19,806' 

| 20,304 ' 

J '2.5  - 
•'  ’$<>,303 

'•  .0'  • 

105,A7A  - 
10 A, 395 

- 1.0 
118,899 
13.9 

8A.2A3  ' 
127,056 

50.8 

t 

1 11 ,348 

• 12. A 

30,405 

43,214 

; 14.3 

66,616 


<3 


• ilSCONSIN: • 

1972  I 37  INSTITUTIONS) 
1979  I $9  INSTITUTIONS) 

\ ■ 

{ CHANtt  1972  TO  1979 

' 1.976  l 59  INSTITUTIONS) 

1 CHANCE  1979  TO  1976 

■ HYQHING  .!«■(•  •/'?■  • • • 
1972  ( 8 INSTITUTIONS) 

1979  I 8 INSTITUTIONS) 

1 CHANCE  1972 ’TO  1979 

1976  18  INSTITUTIONS), 

* CHANGE  1979  TO  1976  - 

THE  STATES  ANO  O.C 

1972  1269$  INSTITUTIONS) 
.1979  12759  INSTITUTIONS) 

t CHANCE  1972  TO  1979 

* 

1976  12821  INSTITUTIONS) 

* 

4 CHANGE  1979  TO  1976 


■ ,*  -}j.s 

* V ■,  \ ,5 ■ . 


. \ 

i 


t ■: 


656 

781 

19.1 

, 966 

26.2 

77 

121 

101 

16.5 

31(805 

52,357. 

1.7 

38,321 

18.9 


.5,.  3,367  2.5 

4,050  3,0 

Sf1’  20.3 

.7  5,373  3.7 

| 

32.7 


635 

921 

- 33.7 

' * 599 

91.1 


s'  . n '.v‘  y v 

.5  731  .5  5,389-  9.0  t l»»JE9  9fcQ.  ,135.151 

.3  • 852  ,.6  6,109  9.5/  130^20  ^5-  4365*129 

.1- 'f- i -<*2  ; T *T 


16.6 


.9 


1,053  i'  Vki006'  5.9V-I3'9»018  99.6,  197,029 
23.6  V^3W 


6.9 


"8.0 


1.3 

> 

1.0 


106  1.1 
150  1.6 

38,9 

< 161  1.5 

7.3 


.6  960,839  8.3 

.6  5U5.601  9.0 

9.7 

.7  609,705  10.5 

19*6  , 


60 

195 

225.0 

69 

- 67.2 

57,562 

63,781 

10.8 

101,579 

59.3 


.6  - 183  >ii9.  v i 43,  9.3  \ 9,998  95.7  ' 9,876 

2.0  256,  . M 8,927  92.5/,  9,699 


.39.9 


r*  ■.  p . 


5.5  / - 2.3 


.6  213  2.0  ••  ; j.539\  5.2  9,859  9*i.8  , 10,393 

- 16.8  'f;25i3X‘\  10.9'^  7.7 

1 ■ -V  •*  V .*  r '■  ' 

/ AK  ' 2'  • 

1.0  131,098  2./  ^1,299  12.3 '9,855,222  87.7  . 5,536,971 

1.1  157,572  2.8  759,3t]t  13,5  9,858,306  86.5  5,617,617 


8?t  i.« 


20.2  * . ■/  , >1  • l*5 
• , * ■ . . . * \ **  V :r‘ 

1.8-’  191,065  3.3 \ 935,'67C  il6.3, 819,96*  83.7  5,755,138- 


.,,r  .<  ,;"  v *8 
■ »v  :A\  -.<*> 

.9 . a-  ■)  yi  V,  V;  " 


2.9 


\ \ 


:M-V ' 

' ’"  'V  \ 

■ : A 

t,  i ' i 

't 

’•  >■ 


( 1 
\ 

*1' * 


■-  Vi'v'-  „ 9 ■. 

AA  v- 

v A ,r  V 

\ ■ .y 
' \ 

*.  , , 

: * ‘ * ■ > 


/ 

7s  i 

•'-'i 


V 

TABLE  10  - COMPARISONS  3f  FULL-TINE  GAAOUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EDUCATION  8V  RACE  ANQ  ETHNIC I TYl' 

STATE  AND  NATION,  1972,  1974,  1976  , ' , 

• , •.  • ' * . ' • , . 

f AMERICAN  INDIAN  BLACK  ‘ ASIAN  OR  * TOTAL  ' ' WHITE 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPANIC  PACIFIC, ISLANDER  HISPANIC  \ MINORITY1  , NQfHuSPAfllf 

. \ ■ .*  » 

NUNBtR  X NUMBER  X,  NUNBER  . t NUMBER  I NUMBER  . t NUMBER  X 

v ALABAMA  \ v •'  t 

^ 1972  l 17  INSTITUTIONS)  ' 2 V 947  ‘2U1  , 45  1.0  ».  25  ,1,019  22.7  33,468  77.3 


, _ . 45  1.0  i. 

yens  i w institutions)  b ■ T?  1, 03 1 23,7  1 25  .6  • 

\ CHANGE’ 19 J|2  TO  1974  300.0  ‘8.9  « ,-44.4 

7 mi  17  iNSTITtmONS)  ' 5 .1  / 730  15.4  43  .9 

I.  X CHANGE  1974  TO  1976  - 37.5 


TOTAL 

NUMffPj 

4,487  ’ 


29.2 


72.0 


• -19  .4.  '’1,083  24.9  , 3,273  75.1,  4,356 

. t * 

24.0  ’ 6.3  _ r 5.6' 1 • - 2.9 

. 12  .3  790  16.7  3,941  83.3  4,731 

36.8 ! ’ - 27.1 


20.4 


8.6 


ALASKA 

1972  ( 0 INSTITUTIONS) 

' 

1 

.0 

0 

io 

V ’ 0 

.0 

0 

> 

.0  • 

0 

.0 

0 „o 

. V 0 

1974  ( 0 INSTITUTIONS) 

o' 

,•.0 

0 

.a 

0 

fO . 

0 

, .0 

0 

•O’. 

0 ;.o 

0 - 

X CHANGE  1972  TO  1974 

•o; 

. .0  ' 

' .0? 
y 

.0 

.0 

U)  • ' 1 

.0 

> 1976  1 3 INSTITUTIONS) 

13 

» 

7.0 

6 

4.3 

3 

1.6 

'4 

2.2 

26 

15.1  : 

158  84.9 

. . • 

186 

X CHANGE  1974  TO  1976  v 
4JU20NA 

100.0 

ioo'.o  ‘ 

, 100.0 

100.0 

* , 

10040 

lOOiO. 

1 

ioM  • ■ 

b 

i 

X 

) 

1972  I 4 INSTITUTIONS) 

52 

.a 

55 

.9 

.90 

1.5 

125 

2i0 

322 

5.2 

5,875.  94.8 

6,197 

1974  < 4 INSTITUTIONS)' 

40 

.7 

1 

55 

1.0 

* 

315. 

M 

444 

7.8 

5,218  92.2  v 

5,662  \ 

’ ■ X CHANGE  1972  TO  1974 

23.1  ' 

' 

' .0* 

- 62.2 

• 

152.0 

'37.9 

N , 

1L2  , - 

, 1976  I *4  INSTITUTIONS) 

• * 

■ V 

.8 

41 

.8 

39 

.7 

335 

* 3 

,6.3 

459 

8.67 

4*851  91.4 

! 

5,310 

X CHANGE  1974  TO  1976 

10.0 

- 25.5  ' 

» 1 

14.7 

.. 

6.3 

3'.  4 

m 

1 

7,0  - - 

■ 1 

6.2 

ARKANSAS.  1 , 

N 

1972  i " 9 INSTITUTIONS)  ■ 

12 

.5' 

,576 

3.3 

41 

1.8  ’ 

5 

.2  ' 

134. 

5.6 

'2,187  94.2 

2,321  , 

, 1974  I a INSTITUTIONS) 

I 

26. 

1.6 

93 

6.6 

5 

.4 

20 

1.4  . 

144 

*1. 

1,271'  89.81 

1,4^;. 

X CHANGE  1972  TO  1974 

116.7 

22.4^. 

. . - 

S87.B  > 

300.0 

* 

j.  5 

- 41.9, 

; 

“1  39.0 

* ' 

1976  I 11  INSTITUTIONS) 

9 

.4 

' '/ISO 

8.5 

26 

1.2 

7 

.3 

\u 

10.5  , 1,891 

y89.5 ' 

1 

> 2,113 

X CHANGE  1974  TO  1976 

- 65.4 

«• 

93.5 

420.0 

- 65.0 

54.2 

48.8 

1 

. W.3 

, 

CALIFORNIA.  ....... 

t 

1 

> 

1972  I 88  INSTITUTIONS) 

* . 308 

' .6 

2,351 

4.5 
4.5  ^ 

2,070 

3.9 

•1,747 

013 

6,476 

12.4  / 45,946 

87.6 

52,422 

1 * 

j 

1976  I 92  INSTITUTIONS) 

169 

.4 

1,766 

1,729 

4.4 

, 1,173 

.3.0 

4,837 

12.4  34,027 

87.6 

38,864 

• 4 * 

• ^ X CHANGE  1972  TO  1974 

- 45.1 

- 24.9  , 

- 

16.5 

- 32.9  1 

- 25.3 

- 25.9 

*. 

- 25.9 

* . < 

1976  199  INSTITUTIONS) 

. 302^ 

.7 

, '2,155 

4.7 

2,599 

5.6 

2,016 

•■w 

7,072 

v/ 

15.3  39,017 

84.7 

46,089 

< 

782 

X CHANGE  1974  TO  1976 

78.7 

1 y 

22.0 

; i 

50.3' 

71.9 

* 

46.2  ' 

T 

14.7 

V 

18.6 

783 

ERIC 


A / 


coioiuw* 

1972'  ( li  INSTITUTIONS)  ' 

31 

.3 

157 

Ul 

,2.1 

108 

*1974  1 14  INSTITUTIONS) 

32 

.4 

* 

1 

2.1 

. 93 

1 CHANCE  19)2  TO  1974 

3.2 

\ 

14,0 

13.9  ’ 

1974  1 14  .INSTITUTIONS) 

17 

.'.2  « 

116 

1.5 

* 65 

S CHANCE  1974  TO  1974  - 

t • ■ 

■ 46.9 
■ * 

- 

33.2 

U 

30.1 

CONlECTICUT  * 

1972  1 14  INSTITUTIONS) 

*.  .7 

156 

3.0 

121 

1974  1 14  INSTITUTIONS) 

5 

. ,.l  • 

266 

3.7 

J 

115 

A CHANCE  1972  TO  1974  • 

67.2 

/ 

70.5 

5.0 

1974  1 IS  INSTITUTIONS) 
A CHANCE  1974  ToWo 

7 

) 

. 

191 

3.2 

58 

. 40.0 

I 

28.2  . 

49.6 

DEUtttt*  • . . 

‘ , 

1 , • 

, 

.5 

2 

. 1972  1 1 INSTITUTIONS)' 

..  6 

.7 

4 

• , 1974  l 1 INSTITUTIONS)-  ‘ 

i 

.1  '* 
* fc 

; 16 

2.!  ' - 

3 

V A CHANGE  1972  TO  1974  - 

.83.3  ' 

• 

350.0 

50.0 

1974  1 1 INSTITUTIONS) 

3 

•© 

10 

. 2.0 

r 

% CHANGE  1974  TQ  1974  * 

•200.0 

m 

‘44.4, 

.0 

DISTRICT  OF  COLUMBIA*  . . . 
. 1972  1 11.  INSTITUTIONS) 

•17 

.2. 

If  368 

20.4  » 

98 

1974  I It)  INSTITUTIONS)- 

11 

.2. 

1,443 

21.8 

113 

A CHANCE  1972  TO  1974  . - 

v < 

35.3 

4.0' 

15.3 

' 1974  I 14  INSTITUTIONS) 

28 

.3 

- 933 

15.6 

171 

1 CHANCE  1974  701976 

$ . : 

184*3 

- 

33.3 

< 

51.3 

FLORIDA , . . . . 

1972  1 14  INSTITUTIONS) 

13' 

.2 

, 450 

5.8 

255 

1974  ( i9- institutions) 

17 

' .2- 

to 

594 

5.7 

193 

s' CHANCE  1972  TO  1974 

30.8 

# 8 # K 

32.0 

- 

24.3' 

1974  1 24  INSTITUTIONS) 

i 

23 

.2 

1,1364 

10.4  ' 

-78 

< A CHANCE  1974  TO  1976 

35.3 

129.6 

- 

59.6 

uEORCIA ...... 

1972  I 14  INSTITUTIONS)  , 

18 

v •*, 

1,457 

13.9 

96 

1974  1 ^ 21  INSTITUTIONS)  < 

18 

\ 

v2 

1,670 

16.9 

106 

A CHANCE  1972*" TO  1974 

’ .0- 

14.6 

10.4 

1976  1 21  INSTITUTIONS) 

. 24 

-.3 

1,413 

15.8 

■s 

38 

A CHANGE  1974  TO  1976 

33.3 

i 

- 

15,4 

4 

3 

1 » 

64.2 

ERJCi 


1.9 

147  , 

2.6 

443 

7.9 

5,196 

92.1 

5,639 

1.1 

210 

2.5 

514 

6.0 

7,995 

94,0: . 

8,509 

42*9 

16.0 

*53.9 

■ 

.8 

182 

2.3 

380 

4.8  ' 

7,597 

95.2 

hltf 

V 

* ‘ , 

- 13.3  • 

- 26,1 

• 

, 5.0 

- 6.3 

2.3 

54 

1.0 

370 

7.0  - 

4,906 

93.0 

5,276 

1.6 

76- 

1.0 

f 

462 

6.3 

4 

6,823 

93.7 

7^85 

40.7 

t 

39.1 

38.1 

• 

1.0 

60 

1.0 

* 316 

5.3 

5,695 

94.7 

6,011 

. 

- 21.1 

- 31.6 

- 

16.5 

. 

■ 17;5, 

.2 

0 ' 

.0' 

12 

1.5 

813 

98.5 

825 

.3 

7 

.8 

29 

3.3 

1 -841 

96.7 

870 

100.0 

141.7 

•V 

1* 

3.4 

5.5 

.6 

2 

24 

18 

3.6, 

484 

96.4 

«<*? 

- 71.4 , 

1 » 

- 37.9 

* 

42.4 

- 42.3 

1.4 

105:' 

1 

1.5 

1,608 

23.6 

5,196 

76.4 

6,804 

1.7 

. 80 

U 2 

1,447 

24.9,„ 

N 

. 4,973 

75.1 

6,620 

- 23.8 

i 

1 * 

2*4 

i - 

* 

4.3 

- 2.7 

2.9 

96 

1 

1.6 

1,228 

20.7 

4,694 

79.3 

5,922 

20.0 

- 25.4 

- 

5.6 

m 

• 10.5  , 

3.3 

131 

1.7 

* 849 

10.9 

% 

6,940 

89.1 

7,789 

1.9 

273 

2.6 

1,077 

10.4 

9,269 

89.6 

. 10,346 

108.4 

26.9 



33.6 

32.8 

•6 

603 

4.6 

2(068 

I5t8 

11,044 

84.2 

13,112 

120.9 

X. 

1 1 

92".  0 

19.1 

26.7 

.9 

41 

.4 

1,612 

15.4 

8,855 

84.6 

10,467 

i.i 

31 

.3 

1,825 

18.4 

8,079 

81.6 

9,904. 

- 24.4 

N , 

13.2 

8.8 

■ 5.4 

.4 

28 

.3 

1,503 

16*8 

7,435 

83.2 

8,938 

. 

- 9.7 

- 17.6 

• 

8.0 

■ 9.8 

78,5 


391 


• 392' 


■w.  * 

TML£  19  - ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER. 60UCAT10N  BY  RICE  INO  ETHNICITY: 


5 


' AMERICAN  INDIAN 
ALASKAN  NATIVE 

BLACK'  ASIAN  OR 

NON-MISMNK  PACIFIC  ISLANDER 

HISPANIC 

TOTAL 

MINORITY 

WHITE 

NON-HISMNIC 

TOTAL 

NUMBER 

* 

NUMBER 

I 

NUMBER 

. I • 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

X 

NUMBER 

HAM  11 i . . 

* 

, 

1972  I 0 INSTITUTIUNS) 

1974  (.  0 INSTITUTIONS) 

- s 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

0 

' 0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

s'.O 

’l 

t CHANCE  197C  TO  1974 

.0 

.0 

*0 

.0 

, .0 

✓ 

.0 

.0 

197b  ( l INSTITUTIONS) 

A 

4 

A 

'21 

1.1 

793 

< 

40.6 

26 

1.3 

844 

43,2 

1*109 

I 

56,8 

1*953 

S CHANCE. 1974  TO  197b 
IDAHO  • . s.  • f*.T.  . . 1 

100.0 

100.0 

( 

100.0 

100.0 

/ 

100.0_ 

100.0 

100.0 

197C  I 2 INSTITUTIONS) 
1974  1'  4 INSTITUTIONS), 

■A  • 

, * CHANCE  C97C  TO  1974  . 

* ^ ' » 

l 

4 

.3 

.5 

6 

10 

, *•* 
1.2 

11 

10 

2.8 

1.2 

2 

10 

.5 

1.2 

• 20 

34 

5.1 

4.1 

376 

800 

94.9s  ’ 
95.9  4 

396 
1 834 

300.0 

66.7 

- 9,1 

•400.0 

/ 

70.0 

112.8 

i 

110.6 

197b  I /j  INSTITUTIONS) 

1 * 

, $ 

.4 

1.4 

21 

1.9 

12 

i.r 

'54 

1,067 

95.2 

1,121 

t CHANCE  1974  TO  1976 

\ 

25.0 

. 

60.0 

110.0 

20.0 

> 

58.8 

33.4 

34.4 

ILLINOIS.  

4 

197C  ( 45  INSTITUTIONS! 
1974  1 4b  INSTITUTIONS) 

48 

37 

.2 

.1 

l«282 

1*646 

5.6 

6.2 

451 

341 

2.0 

1.3 

186 

212 

.8 

.8 

1,967 

2*236 

8.6 

8.4 

20,976 

24,420 

91.4 

91.6 

22,943 

26,656 

S CHANCE  1972  TO  1974  - 

22.9 

26.4 

- 24.4 

14.0 

13.7 

16.4 

* . 

16.2  , 

197b  ( 49  INSTITUTIONS) 

■ 1 CHANCE  1974  TO  19Tb,  - 

32 

13.5 

.2 

1*255 
- 23.8 

6.3 

401 

17.6 

2.0 

250 

17.9 

t 

l,9*E  9.7 

* . 13.3  ^ 

( 18,001 
- 26.3 

90.3 

19,939  1 
25.2 

INOUNA 

1972  N 2b  INSTITUTIONS) 
1974  ( 2b  INSTITUTIONS) 

27 

' 33 

.2 

.3 

452 

380' 

3.9 

3.2 

93 

255 

.8 

2.2 

65  \ 
138 

.6 

1.2 

637 

806 

5.5 

6.9 

10,976 

10,945 

94.5 

93.1 

11,613 

11,751 

t CHANCE  1972  TO  197-, 

22.2 

- 15,9 

174.2 

112.3 

26.5 

- .3 

1.2 

’ 197b  ( 29  INSTITUTIONS) 

. - 37 

.4 

329 

V 

100 

1.0 

74 

.7 

540 

5.3 

9,593 

94.7 

10,133 

• • i Chance  1974  ro  1976 

12.1 

1 

* 13.4 

- 60.8 

- 

46,4 

- 33.0 

SI 

- 12.4  , 

- 

13.8 

IDA 

4 

. ^ 4 

4 

(, 

t 

1972  l 7 INSTITUTIONS) 

1974  ( 8 INSTITUTIONS) 

V 

5’ 

.1  ' 
.1 

. ioe 

141 

2.0 

2.2 

/ 

/ -40 

•71 

l 

' 25 

1 3* 

.5 

.5 

177' 

'251 

3.3 

3.9 

5,199 

6,178 

96.7 

96.1 

5,376 

6,429 

4 CHANGE  1972  TO  1974 

25 

- 

30.6 

77.5 

36.0 

* 

‘ 41,8  ' 
■>'  257  1 

18.8 

19.6 

1976  ( 7 INSTITUTIONS) 

15  : 

/ .3 

152 

3.2 

< 

t/A  1.3 

29 

'.6. 

5.4 

4,519 

94.6 

4,776 

1 CHANCE  1974  TO  1976 

200.1)  * 

/ 

7.8 

- 14.1 

- 

14.7 

*2.4 

- 26.9 

. 

25.7 

> 


O 

ERIC 


t 


p 


MNSAS 

1972  ( 7 INSTITUTIONS) 

20’ 

.4 

126 

2.7 

177 

1974  ( 6 INSTITUTIONS) 

22 

.4 

139 

2.4 

159 

'«f  CHANCE  1972  TO  1974 

10.0 

10.3 

- 

10.2 

1976  1 7 INSTITUTIONS) 

35 

.9 

134 

3.4  . 

- 30 

1 CHANGE  1974  TO  1976 

59.1 

- 

3.6 

81.1 

iPNTUtlV . a fl 

1972  1 11  INSTITUTIONS) 

2 

.1 

111 

5.3 

88 

1974  1 11  INSTITUTIONS) 

10 

.2 

163. 

4.0 

54 

t CHANCE  1972  TO  1974 

400.0 

46.8 

- 

38.6 

1976^15  INSTITUTIONS) 

\ 

.1 

179 

4.4 

13 

4 CHANCE  1974  TO  1976 

- 50.0 

\ • 

V.8 

- 

.75.9 

LOUlitAMi  ...  

' 

1972  ( IS  INSTITUTIONS) 

14 

.2 

478 

8.5 

54 

1974  1 l>  INSTITUTIONS) 

15 

.3 

630 

11.2 

38 

{.CHANCE .1972  TO  1974 

7.1 

31.8 

- 

29.6 

1976  I 17  INSTITUTIONS) 

10 

.2 

501 

9.2 

37 

{ CHANCE  1974  TO  1976 

- 33.3 

20.5 

- 

2.6 

, 

1972  ( 2 INSTITUTIONS) 

2 

.5 

0 

.0 

0 

1974  t 2 INSTITUTIONS) 

1 

.2 

3 

.5 

1 

4 

I CHANCE  1972  TO  1974 

- ko 

100.0 

100.0 

1976  i 2 INSTITUTIONS) 

0 

.0 

0 

.0 

2 

< CHANCE  1974  TO  1976 

- 100.0 

- 

100.0 

100.0 

MARYLAND.  . 

' 

1972  I 17  INSTITUTIONS) 

21 

.1'- 

762 

5.0 

195 

1974  I 2J  INSTITUTIONS) 

28 

.4 

605 

9.1 

173 

i chance  1972  to  1974 

33.3 

- 

20.6 

- 

11.3 

1976  1 22  INSTITUTIONS) 

22 

.4 

494 

56 

; * CHANCE  1974  TO  1976 

- 21.4 

• 

18.3 

67.6 

MAKAfrtlSFTTS 

1972  1 41  INSTITUTIONS) 

35 

.2 

745 

3.9 

174 

1974  1 42  INSTITUTIONS) 

28 

.1 

'754 

3,9 

221 

{ CHANGE  1972  TO  1974 

• 20.0 

1.2 

* 

27.0 

1976  1 44  INSTITUTIONS! 

33 

.2 

697 

3.8 

298 

( CHANCE  1974  TO  1976 

17.9 

7.6 

34.8 

ERIC, 

1 

1 383 

3.8 

49 

l.l 

372 

8.0 

4,283 

92.0 

4,655 

2.8 

77 

1.4 

397 

7,0 

5,210 

93.0 

5,677 

, 57.1 

6.7 

23.3 

22.0 

-8 

53 

1.4 

252 

6.4 

3,671 

93.6 

3,923 

- 31.2 

- 36.5 

- 30.5 

- 

30.9 

4.2 

11 

.5 

212 

10.2 

1.866 

89.8 

2,078 

1.3 

13 

.3 

240 

5.9 

3,827 

94.1 

4,067 

18.2 

13.2 

. 

105.1 

95.7 

.3 

. » 

.5 

\ 216 

5.3 

3,871 

94.7 

4,094 

V 

.7 

46.2 

- 10.0 

1.3 

1.0 

38 

.7 

■ 584 

10.4 

5,045 

89.6 

5,629 

.7 

44 

.8 

727 

13.0 

4,875  '87.0 

5,602 

15.8 

i 24.5 

1 

- 3.4 

- 

.5 

.7 

119 

2.2 

\ . 

. 067 

12.3 

4,756 

87.7 

5,423 

170.5 

- 8.3 

- 2.4 

- 

'3.2 

.0 

0 

.0 

2 

.5 

411 

99.5 

413 

.2 

l 

6 

1.0 

601 

99.0 

100.0' 

200.0 

• 

46.2* 

47.0 

.2 

0 

.0 

2 

.2 

924 

99.8 

926 

- 100.0 

- 66.7 

53.7 

52.6 

1.3 

151 

1.0 

1,129 

7.4 

14,040 

92.6 

15,169 

2.6 

82 

1.2 

888 

13.4 

5,749 

86.6 

6,637 

- 45.7 

- 21.3 

- 59.1 

- 

56.2 

.9 

61 

1.0 

633 

10.6 

5,337 

89.4 

5,970 

- 25.6 

- 28.7 

- 1.2 

- 

10.0 

■'  • 

.9 

160 

.8 

1.114 

5.8 

18.054 

94.2 

19,168 

1.1 

178 

.9 

1.181 

6.0 

18,355 

94.0 

19,536 

11.3 

6.0 

1-7 

1.9 

3.6 

251 

.1.4 

1,279 

7.0 

f 1 , 

17,059 

93.0 

18,336 

41.0 

8.3 

, 7 

- 7.1 

* 

6.1 

'*!  " ' IK Siwain*  R lmm>’ "6",u"*s  1 mam  " ,lts  *« 


AMERICAN  IKUJAN 
AlASlUN  NATIVE 

81ACR  ASIAN  CR 

NUN-HISPANIC  PACIFIC  ISIANOEA 

HISPANIC 

TCTAl 

MINORITY 

NHtTE 

N06W*  I SPAN  1 C 

total 

/* 

N UNDER 

< 

NUMBERS 

; * 

NUMBER 

1 

NUMBER 

t 

NUMBER 

I 

NUMBER 

1 

NUMBER 

MICHIGAN, 

9 

1972  ('  19  INSTITUTIONS) 
197*  1 20  INSTITUTIONS) 

**5 

5* 

.3 

.3 

liU* 

1.552 

6.6 

8.2 

185 

213 

1.0 

1.1 

1*4 

210 

.8 

i.l 

1,538 

2.031 

8.7 

10.7 

16.230 

16.897 

91. J' 
89.  > - 

4M6I 
>.  18,921  • 

< CHANUE  1971  ft)  1974 

2*.* 

33.3 

15.1 

*5.8 

32.1 

*.l 

6.3  ' 

197*  1 & INSTITUTIONS) 

75 

o 

1 1 *75 

9.0 

3*0 

2.1 

269 

1.6 

.2.159 

1,3.2 

l*t 216 

16.8 

'16,375  N 

I CHANGE  197*  70  197* 

§ 

MINNESOTA 

33.9 

- 5.0 

59.6 

28.1 

6.3 

- 15.9 

- 

13,5 

1971  ( h INSTITUTION^) 
197*  1 15  INSTITUTIONS) 

39 

37 

; *4 

, 15* 

218 

1.7 

2.* 

2*5 

89 

2.7 

1.0 

*8 

*7 

.5 

.5 

*8* 

*11 

3.3 

*.5 

1.626 

8.67* 

9*.  7 
95.3 

* 

9.112 

9.013 

l CHANGE  1971  TO  197* 

**.2 

*1.6 

- 63.7 

- 

2.1 

. 

19.4 

.* 

.3 

1^7*  1 15  INSTITUTIONS) 

.5 

1(6 

2.1 

13* 

1.5 

63 

.7 

*31 

*.8 

(.553 

L ' 

1.91* 

I CHANGE  197*  70  197* 

* 13.8 

- 1*  .7 

50.6 

3*.0 

*,9 

- 1.4 

1.1 

MISSISSIPPI . , 

1972  1 lo  INSTITUTIONS) 
197*  1 lj  INSTITUTIONS) 

0 

3 

.0 

.1 

325 

395 

12.7 

15.3' 

79 

37 

3.1 

1.* 

16 

3 

.6 

.1 

*20 

*38 

16.3 

17.0 

2.1*9 

2.1*0 

(3.7 

83.0 

2.569 
2,578  v 

« C HANOI  1972  70  197* 

100.0 

21.5 

' 53.2 

«* 

81.3 

*.3 

- .* 

.* 

197*  I 11  INSTITUTIONS) 

l 

.0 

515 

19.5 

23 

.9 

* 

.2 

5*3 

20.6 

2.092 

79.* 

2.635 

t CNANUE  197*  TO  197o 
MISSOURI 

- *6.7 

30.* 

1 

* 37.8 

33.3 

2*.Q 

- 2.2 

2.2 

1972  1 19.  INSTITUTIONS) 
197*  1 21  INSTITUTIONS) 

• 

15 
2 7 

.2 

.3 

36* 

379 

*.7 

*.6 

36 

53 

.5 

•6 

*5 

36 

#6 

*60 

*95 

5.9 

6.0 

7.3*0 

7,696 

9*,l 

94.0 

7.800 

8.191 

( CHANGE  1972  TO  19/* 

80.0 

A 

*.l 

*7.2 

20.0 

7.6 

*.9 

3.0 

197*1  2*  INSTITUTIONS) 

32 

.* 

*71 

5.8 

125 

1.5 

. 66 

/ 

.8 

69* 

8.6 

7,37* 

41.* 

8,068* 

1 CHANG!  197*  TO  19/6 

18.3 

2*. 3 

135.8 

83.3 

*0.2 

- *.2 

i ' / 

1.5 

MONTANA  

- 

/ • 

1972  1 o INSTITUTIONS! 

197*1  * INSTITUTIONS) 

8 

13 

.7 

,1.3 

3 

* 

.3 

.* 

10 

2 

.9 

.2 

2 

1 

.2 

.1 

23 

2C 

2.1 

2.0 

1,072 

965 

/ 

97.9 

98.0 

' 1,095 
985 

1 CKANGt  1972  TO  197* 

*2.3 

33.3 

- 80.0 

- 

50.0 

* 

13.0 

- 10.0 

10.0 

197*  ( * INSTITUTIONS) 

15 

2.1 

2 

.3 

9 

1.2 

f1 

27 

3.7 

703 

96.3 

730 

I CHANGE  197*  TO  197* 

13.* 

- 50.0 

350  .0 

.0 

r 

35.0 

* 27.2 

• 

25.9 

ERIC 


I 


1WJ  7 INSTITUTIONS) 

L«7V  ( 8 INSTITUTIONS) 

0 

.0 

2 

.3 

( (H1NGI  1972  TO  W6 

100.0 

1976  ( 7 INSTITUTIONS) 

7 

.* 

I CHANGE  1976  TO  1976 
NEVADA*  ••*•*••■•• 

2 >0.0 

"m  1 l INSTITUTIONS) 

2 

.3 

197*  1 2 INSTITUTES) 

<l 

2 

.* 

| CHANGE  1972  TO  197*' 

19 To  I i INSTITUTIONS) 

l 

.2 

| CH^GE.  197*  TO  197*  • 

$0.o 

NEN  hAHRShINE  ....... 

• 

[972  ( . * INSTITUTIONS) 

2 

• 2 

197*  I * INSTITUTIONS) 

/ 

I CHANGE  1972  TO  197* 

‘1 

>00.0 

1.0 

197*  1 .7  INSTITUTIONS! 

6 

.> 

t Change  197*  to  i97o  - 

\ 

>0.0 

• 

NED  JERSEY. 

1972'  I 17  INSTITUTIONS) 

7 

*1 

^97*  I 2i  INSTITUTIONS) 

6 

.1 

t CHANGE  IMjfO  197*  - 

197*  I 2*  INSTITUTIONS)  , ; 

14.3 

!■  * $ 

.1 

( CHANGE  197*  TO  197*  - 

10.7 

bey  nfxICO.  . « i , * . i t 

1972  I 8 INSTITUTIONS) 

30? 

.8 

197*  t 7 INSTITUTIONS) 

•31 

1.3 

( CHANGE  1972  TO  197* 

, 1970  I * INSTITUTIONS) 

30 

1.3 

i CHANGE  197*  TO  1970  - 

3*2 

NEn  YORK*  •<*•**••** 

1972  1 97  INSTITUTIONS) 

118 

.3 

197*  1, 102  INSTITUTIONS) 

7* 

..2 

t CHANGE  1972  TO  197*  - 

37.3 

1970  I 107  INSTITUTIONS) 

138 

.* 

| CHANGE  197*  TO  1976 

80*> 

o 


ERLC 


33 

1.9 

* 2 

.1 

» 7 

.* 

*2 

2.* 

1.710 

97.4 

1,742 

33 

*.5 

8 

1.1 

. 13 

1.8 

>6 

7,7 

' *7 t 92.3 

729 

.0 

300.0  * 

85.7 

33.) 

- 60.6 

- 38.4 

29 

1.5 

11 

•6 

18 

.9 

65 

3.* 

. 1.830 

96.6 

1,895 

u.»V 

37.5 

38.5 

16.1 

171.9 

139.9 

7 

1.2 

0 

.0 

5 

.8 

t 

1* 

2.3 

583 

97.7 

• 597 

9 

2.0 

10 

2.2 

5 

1.1 

.28 

tm 

5.1 

*22 

4 

94.2 

**8 

28.6 

ioo.o 

VO" 

85.7" 

__J7_r 

9 

• 75iO  " 

6 

1 .*-> 

f .10 

2.3 

6 

1.* 

23 

5.3 

9*.  7 

♦32 

' * v 

33.3 

.0 

* 

20.0 

at 

1U5 

.V 

- 3.1 

Ov 

3 

.3 

7 

.7 

.i 

13 

1.3 

1 980 

98.7 

993 

16 

1.* 

. 3 

.3 

’\ 

16  , 

38 

3.3 

1.106 

96.7 

1,1** 

*33.3 

• 57.1 

600.0 

192.3 

12.9 

15.2 

10 

.9 

13 

1.1 

|,.v 

33 

2.9 

1.115 

97.1 

1,1*8 

37.5 

333.3 

- *2.9 

. _ 

13.2 

.8 

.3 

* 

/ . 

>*0 

8.* 

128 

2.0 

65 

1.0 

7*0 

11.5 

5*669 

88.5 

6, *09 

*89 

6.* 

197 

2.6 

138 

1.8 

830 

10.9 

6.812 

89.1 

7,6*2 

9.* 

53.9 

112.3 

12.2 

20.2 

19.2 

339 

5.* 

116 

1.* 

113 

1.8  ' 

573. 

9.2 

5.667 

90.8 

6,2*0 

30.7 

- *1.1 

- 18.1 

- 

31.0 

- 16.8 

- 18.3 

* 

60 

1.6 

27 

.7 

395  10.3 

512 

13.3 

3,335 

86.7 

3,8*7 

32 

1.3 

31 

1.3 

'253  10.3 

3*7 

l*.l 

2,121 

85.9 

2,  *68' 

*6.7 

i 

1*.  S 

- 35.9 

- 

32.2 

- 36.4 

- 35.8 

*9 

2.2 

18 

.8 

313  13.9 

*10 

16.2 

1,8*0 

81.8 

2,250 

r 

- *1.9 

23.7 

18.2 

- 13.2 

- 8.8 

2.206 

5.2 

1.28* 

3.0 

6*5 

1.5 

W 

10.1 

38,007 

89.9 

*2,260 

2.1*7 

5.1 

1.225 

2.9 

872 

2.1 

4,118 

10.2 

38,157 

89.8 

*21*75 

2.7 

- *.6 

. 35.2  , 

1.5  ' 

s 

.* 

.5 

2.166 

5., 7 

uoris 

2.7 

1.105 

H , 

*.*20 

11.6 

33.69* 

88.* 

38,  m 

1 

. 

- 17.5 

26.7 

2.* 

- 11.7 

- ‘ 10.3 

■396 


* 


V 


TAILI  10  - CUWAR1>10N&  Of  NIL-TIME  GRADUATE  ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  Of  HIGHER  EOUCAUON  fiV  RACE  ANO  ETHNlCItVl 
STATE  AND  NATION.  19Tj(  1976  % ' 


AMERICAN  INOIAN  SLACK  ASIAN  OR  TOTAL  UNITE 

ALASKAN  NATIVE  NON-HISPAMIC  PACIFIC  ISLANDER  HISPANIC  MINORITY  NON-HISPANIC 


TOTAL 


NORTH  CAROLINA 

1972  I 12  INSTITUTIONS) 
1974  I 11  INSTITUTIONS) 


- - t CHANGEOiH  TO  1976 

NORTH  DAKOTA 

1972  I i INSTITUTIONS) 

1974  ( J‘  lNStlTUUONS) 


1974  ( 3 INSTITUTIONS) 


flO 

1972  I 34  INSTITUTIONS) 
1974  I 42  INSTITUTIONS) 


197o  I 40  INSTITUTIONS) 
t CHANGE  .976  TO  1974 

OKLAHOMA*  ....... 

1972  ( 13  INSTITUTIONS) 
1974  ( 13  INSTITUTIONS) 


1974  I 14  INSTITUTIONS) 


OREGON 

(1972  I 19  INSTITUTIONS) 
1974  I 17  INSTITUTIONS) 

t CHANGE  1972  TO  1974 

V 

1976  1 20  INSTITUTIONS) 
I CHANGE  1974  TO  1974 . 


NUMBER 

i 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

number'’ 

) 

*’•  \ 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

1 

NUMBER 

28 

.3 

986 

10.3 

61 

.6 

61 

.6 

1*114 

11.6 

• 

1.675 

•0*6 

9,591 

16 

1 .3 

691 

7.8 

26 

.6 

61 

.7 

574 

-<  ’’  ■’ 

9.2^ 

5.697 

90.1 

6,271 

■ 42.9 

* 50.2 

- 

36.6 

- 32.8 " 

- 

68.6 

( A 

- J2.B 

m 

36.6 

IS 

.2 

613 

8.2 

36 

.5 

61 

.5 

703 

9.6 

6.715 

Jk 

7,698 

- 4*3 

*■  26*8 

30*4- 

iO  ' 

- — ■ 

22,5- 

— 

19,1- 

■ 

-1W  ’ 

13 

1.1 

5 

.6 

l 

.1 

3 

.3  . 

22 

1.1 

1.169 

9B.2 . 

1,191 

4 

.8 

1 

• 2. 

2 

» .6 

1 

A 

B 

V 

517 

98.5  . 

525 

- 69.2 

- 80.0 

100.0 

- 66.7 

v,-" 

/ 

63.6 

• 55.8 

- 

55.9 

2 

.6 

3 

.6 

3 

.6 

5 

1.0 

13 

2.6 

696 

97.6 

507 

- 50.0 

200.0 

50.0 

i 

600.0 

62.5 

■ 6.6 

m 

3.6 

32 

u 

853 

6.8 

389 

. ‘ A ' 

2.2 

85 

.5 

1.359 

7.7 

16.319 

?2.3 

M ■ 

17,678 

28 

.2 

1*226 

6.7 

186 

1.0 

181 

1.0 

1.621 

8.8 

16.810 

91.2 

11,631 

- 12.5 

63.7 

- 

52.2 

112.9 

19.3 

3,0 

6.3 

34 

.2 

1.667 

8.7  * 

361 

1.8 

263 

1.3 

|,265 

11*9 

16.761 

88.1 

19,006 

21.6 

36.3 

83.3 

36.3 

’39.7 

■ .6 

3.1 

165 

2.1 

285 

3.6 

99 

A 

59 

.8 

608 

7.8 

7,205 

92.2 

7,813, 

126 

2.6 

168 

3.6 

31 

.6 

27 

.6 

352 

7.2 

6,563 

92.8 

6, '895 

- 23.6 

• 61.1 

- 

68.7 

56.2 

62.1 

m 

36,9 

f 

37.3 

106  ' 

2.6 

188  1 

S3 

1.3 

36 

.9 

391 

4.6 

3.590 

90.6 

3,971 

• 17.5 

\ 

11.9 

71.0 

33.3 

8.2 

m 

• 21.0 

- 

18.9 

60 

\ 

.7 

113 

1 

1.9 

208 

3.5 

60 

1.0 

'621 

7.1 

5,683 

92.9 

5,906 

43 

1.1 

71 

4 

1.2 

76 

1.3 

66 

.6 

252 

6.6 

5,503 

95.6 

5,755 

" 

37.2 

66.6 

- 

26.7 

- 

60.1 

.6 

m 

2.5 

61 

1.6 

| 

- 69 

1.1 

66 

1.5 

60 

.9* 

216 

5.0 

6,110 

95.0 

6,326 

* 3.2 

31.0 

- 

10.8 

- 

9.1 

m 

16.3 

- 

25.3 

• 

26.8  • 

O 

KLC 


72 


0 


S 




i 972  I 46  INSTITUTIONS) 
1974  ( M INSTITUTIONS) 


w 

26 


.)  121  4.8 

.1  749  4.0 


t C HANOI  1972  TO  1974 
19)61  » INSTITUTIONS) 
I C HANOI  1474  TO  1976 


mr 


\ 


46.9 

41 

14.6 


- 6.1 

.)  630  3.7 

- ,15.9 


AHQOl  ISLAND 

1972  I $ INSTITUTIONS)  . 

1974  I 6 INSTITUTIONS) 


.1  66  2.4 

.1  44  U5 


-HHANCI  W2-M-W4-  - *- 
.1976  ( 7 IfkllTUTIONS) 

25*0- 

l 

* 

.0 

33.3 

57 

X CHANCE  1974  TO  1976  - 

66.7 

t 

i 

29.5 

ftjUTH  CANOUNA • 

* 1972  1 9 INSTITUTIONS) 

6 

.2 

233 

1974  1 11  INSTITUTIONS) 

4 

.1 

265 

\ 

I CHANCE  1972  TO  1974  * 

33.5 

13.7 

. 1976  I U INSTITUTIONS) 

6 

.2 

292 

X CHANCE  1974  TO  1976 

50.0 

10.2 

SOUTH  DAKOTA 

1972  ( 6 INSTITUTIONS) 

1974  I o INSTITUTIONS) 


12 

48 


1.6  J .♦ 

7.0  8 1.2 


{ CHANCE  1972  TO  1974 
1976  I 5 INSTITUTIONS) 


iOO.O 

29 


X CHANCE  1974  TO  197b  - 39.6 


166.7 

4.7  3 .5 

- 62.5 


TENNESSEE  

1972  I U INSTITUTIONS) 
1974  1 16  INSTITUTIONS) 


73 


1.5  495  8.7 

1.0  511  7.3 


1 CHANCE  1972  TO  1974  * 15.1 
197ft  ( 18  INSTITUTIONS)  33 
X CHANCE  1974  TO  1976'  - 54.8 


3.2 

.6  451 

- 11.7 


TEXAS 

1972  ( 46  INSTITUTIONS)  153 

1974  I •»  INSTITUTIONS)  92 


.7,  789  3.4 

.4  718  3.5 


X CHANGE  1972  TO  1974  - 39.9 


1976  I 55  INSTITUTIONS) 


91 


- 9.0  - 

* 

.4  889  4.0 


X CHANCE  1974  TO  1976 

0 

ERIC 


i.i 


23.8 

\ 


275 

1.6 

ft 

.5 

ft  1*2)6 

7,2 

15,141  92.1 

17,117 

205 

1.1 

124, 

.7 

1 1,104 

3.9 

17,400  94.1 

11,704 

- 25.5 

34.3 

- 10.7 

10.1 

V 

22h 

1.3 

164 

i;o 

1,04) 

4.2 

14,182  9).l 

17,24) 

7.8 

32.) 

ft 

- ).l 

•1.1  - 

7.1 

58 

2.1 

92 

3.4 

220 

1.1 

2,411  91.9 

2,701 

57 

2.0 

15 

A 

119 

4,1 

2,801  95.9 

2,920 

- U.l 

- 83.7 

- 45.9 

12.6 

7.1 

27 

1.3 

15 

.7 

100 

4.9 

1,944  95.1  , 

i 

2,044 

- 52.6 

.0 

- 16.0 

- 30.6 

1 

30.0 

2 

,1 

3 

.1 

244 

9.9 

2,209  90.1  , * 

2,4$) 

i 

.3 

• 6 

.2 

4 

28* 

11 9.0 

2,145  91.0 

3,121 

300.0 

4 

100.0 

16.0 

4 

21.8 

27,5 

9 

.3 

. 12 

.4 

319 

10.2 

4,806  89.6 

3,12) 

12.5 

t 

100.0 

12.7 

■ 

- 1.4 

• 1 

1 

.1 

t 

2 

.3 

19 

2.4 

645  97.4 

613 

5 

.7 

5 • 

.7 

l 

66 

9.6 

623  90.4 

689 

400.0 

150.0 

266.7 

* 6.3 

.9 

1 

.2 

-O'. 

.0 

33 

5.4 

$80  94.6 

413 

- 80.0. 

* 100.0 

- 50.0 

- 6.9  * 

‘ ) 

11.0 

s 

41 

.7 

10 

.2 

632 

ll.l 

N 

5,044'  88.9 

5,678 

17 

.2 

33 

.5 

634 

9.1 

6,347  90.9 

7,001 

- 58.5 

230.0 , 

.3 

26.2 

23.3 

17 

.3 

14 

.3 

’•  515 

10.0 

4,627  90.0. 

5,142 

.0 

- 57.6 

18.6 

% 

, 

- 27.3  /» 

>6.4 

* 

541 

2.3 

i 863. 

3.7 

1 

2,346 

10,1 

20,850  89.9 

23,  »i 

334 

l.i'i 

1 834 

4.0 

1,978 

9.5 

18,787  90.5 

20,76) 

- 38.3, 

4 

\ ’ 

- 3.4 

" 15.7* 

- 9.9 

/V  ; 

10.5 

k * 

356 

1*6 

^970 

4.3 

2,304 

10.3 

26,075"  89,7  * 

22,381 

6.6 

16.3 

i 

1A.6 

6.9 

•7.87 

\ 


iimtBMgfiiaaa 


307 


#4 


- CO Li 


uai  10  - coimiuiuns,op  mu-tim  maouau  imounint  in  institution)  or  hicmik  ioucation  iy  iaci  and  ethnIcityi 

SIAM  AND  NATION,  1972,  1974,  197*  - 


r " 


ANIA1CAN  INDIAN  ALACK  ASIAN  01  , TOTAL  NNlTC 

ALASKAN  NAflYl  NON-NISMNIC  MCIMC  ISIANOEI  HlSIANIC  MINORITY  NON-HISMNIC 


TOTAL 


NUNKA 

1 

NUNIEA 

1 

NUHtEX 

1 
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31.8 

- 8.5 

9.1 

t 

26 

.5 

43 

1 

.8 

166 

3.1 

5,229  ’96.9 

5,395 

116.7 

290.9 

186.2 

n.8 

"•*  -80 

ERJC 


I 


-x 


, */■  n 

jAnSAS*  « • +,*  1 Wr*  • • 

. 1972  1 iMlTUHONSlS 

13 

.7 

1974  1 iMlTljTTONS) 

7 

.5 

ft-.  : 
-.V 

: . | (HANG?  M2  TO  1974  - 

46.\ 

TV 

1976  1.  SUBSTITUTIONS) 

38 

1.9 

rta  ’ 

*,(vCHANCE  1974  TO  >476  ' 

1. 

442.9 

".  - V 

. HEMTOCftT ■]»..•  < • . 

t 

1972  I 6 IHSTITOnOHS) 

ft7' 

.2 

i,*i«  .V 

‘ ' 1974  i 4 INSTITUTIONS) 

f i 

.2 

$ (NANCE  1972  TO  1974 

14.3 

l 

1976  1 6 INSTITUTIONS) 

9 

f 

.2 

r 

«*■'  ■ ■ 

l CHANCE  1974  TO  1976 

12.5 

LOUISIANA  ••••••••• 

.1 

f , 

1972  1 6 INSTITUTIONS) 

7 

1974  1 8 INSTITUTIONS) 

;10 

' .2 

t CHANCE  1972  TO  1974 

' j . . 

42.9 

* 

1976  I 7 INSTITUTIONS) 

7 

13 

.3 

(CHANCE  1974  TO  1976 

t 

•>  ' i 

mine  •••••••*••• 

30.0 

1972  ( 1 INSTITUTIONS) 

0 

.0 

i*  ■ 

1974.  ( 2 INSTITUTIONS) 

0 

.0 

( CHANGE  1972  TO  1974., 

■ .0 

m 

1976  1 2 INSTITUTIONS) 

0 

.0 

| CHANGE  1974  TO  1976 

.0 

x* 

t 

HAMUNO. 

* 

.1 

1972  ( 4 INSTITUTIONS! 

2 

1974  ( S INSTITUTIONS) 

11 

.3 

t 

( CHANCE  1972  TO  1974 

450.0  * 

; 

1976  1 5 INSTITUTIONS) 

O' 

.0 

' . 

- ( CHANGE  1974  TO  1976  - 

100.0 

* ■ 

MASSACHUSETTS  ....... 

11 

• 

1972  1 15.  INSTITUTIONS) 

.1 

1974  I 18  INSTITUTIONS) 

• 27 

.2 

' i CHANGE  1972  TO  1974  1*5.5 

k 1976  I IS  INSTITUTIONS)  ' 37  .4 

t CHANGE  1974  TO  1976  * 37.0 


31  1 

' L6 

10' 

.5  ) 

■ 14 

.7 

42 

3.1' 

6 

.4 

17 

1.3 

* 

35.5 

* 

«’  “ 

- 40.0 

21.4 

. 

58 

2.9 

14 

.7 

17 

.9 

38.1 

133.3*  , 

.0 

78 

Id 

11 

.3 

2 

.1 

77’ 

2.1 

14 

1 

.4 

5 

<•1 

1.3  ’ 

t , 

27.3 

150.0 

, 

89 

2.3, 

11 

.3  ■ 

t 

* i 

.2 

15.6 

• 21.4 

20.0 

• 403 

7.4 

• 27 

.5 

42  ’ 

.8 

238 

5.4 

23 

.5 

32 

,7 

40.9 

- 14.8  ' 

23.8 

- 220 

4.8 

15 

.3 

• : 37 

.8 

7.6 

- 34.8 

15.6 

% 

3 

1.5 

, 0 

.0. 

• 0 

.0 

2' 

.7 

1 ‘ 

' '13 

. 1 

.3 

33.3 

A 

100.0 

100.0 

0 

.0 

P. 

.0 

0 . 

.0 

a 

1 

w 

1 • 

100.0 

- 100.0 

100.0 

^140 

5.3 

27 

1.0  . 

• 

. '21 

.8 

198 

5.6 

; 32 

;9 

14 

.4 

41.4 

,18.5 

* m. 

33.3 

228 

6.5' 

41  . 

1.2  - 

10' 

.3 

iw 

28.1 

/ 

• i 

•;  ; - 

. 28.6 

■ 442 

*5.3 

’*4..8 

A 

• Ml 

,1.3 

82 

4.0 

559. 

227 

2.0 

108 

.9 

A 

26.5 

y 

4.5 

. 104.5 

>1.7  . 

448 

163 

1.6 

155 

1.6 

19.9 

• 28.2 

43.5 

6 . 

'403 


■ ■V  ' 

68 

3.5 

1»892 

96.5 

1.960 

72 

5.3 

1.276 

94.7 

U348 

5.9 

- 32.6 

31.2 

127 

1.868 

93.6 

1^995 

; 76.4 

i 

' 46.4 

48.0 

98 

2.8 

3.441 

97.2 

3,539 

104 

2.8 

3.629  9712 

3,733 

6.1.  . 

5.5 

5.5 

115 

3.0 

•• 

4 

97.6 

3,813 

10.6 

+ ■ # 

* 

3!* 

9 1 

4.0. 

' 479 

"> 

8.8 

1 

4,952  91.2 

5,431 

303 

t 

6.8 

A ' 

4,126 

93.2 

4.429 

i 

1 

- 36.7 

* 

- 16.7 

m ' 

18.4 

-•  285 

6*2 

4,287 

93.8 

4,572 

- 5.9 

3.9 

4 ‘ 

3.2 

3 

1.5 

195 

98.5 

198 

V'  4 

• ! 

1.4 

290 

98.6 

294 

* 

>'3 

S, 

i 

48.7 

48.5 

, 0 

.0 

338  100.0  . 

338 

- 100.0 

16.6 

15.0 

, i 

190 

7.2 

2,437 

92.8 

2,627 

255 

7.2 

3,302 

92.8 

3,557 

.34,2 

, 35.5 

35.4 

' 279 

8.0 

3,217 

92.6 

3,496 

9.4 

V2*6 

. |% 

> 1,7 

6<(h6 

7.7 

; 7,7*6. 

92.3 

’ 8,392 

921  * 

7.9 

10,664 

92.1  ' 

,11,585 

' 42.6 

37.7 

38.0 

803 

8.0 

9,195 

92.0 

9,998 

- 12.8 

■ 13.8 

m 

13.7 

809 

■' . ^ ; 


TABLE  11  • CQMPAAISIONS  OF  FULL-TINE  FIRSf  PROFESSIONAL  ’ENROLLMENT  IN  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EDUCATION  BY  MCE  AND  ETHNICITY: 


V 

*—  9 


STAKE,  AND  NATION*  19 1h  1974.  1976 

AMERICAN  INfflAl/  ALACK 
ALASKAN  NAWVE  NON-HISPA 

NUMBER  * NUMBER 


AS  UN  OR 
FIC  ISLAND 


MICHIGAN*  

1972  1 B INSTITUTIONS) 

1974  ( B iNSUTUTIONSr 

l CHANGE  1972  to  1974 


18  - .2 

20  '.2 


1976  ( 11  INSTITUTIONS)  / 31  .3 

► 4 

(CHANGE  1974  TO  1976 

NIMtESOTA  . .*.  . 

1972  I 7 INSTITUTIONS) 

1974  ( 10  INSTITUTIONS) 

A CHANGE,  1972  TO  1974 

' '1976  1,  12  INSTITUTIONS)  16  .3 

I CHANGE  1974  TO  1976  - 23.6 


MISSISSIPPI  ........ 

1972  ( 2 INSTITUTIONS) 

1974  I 2 INSTITUTION^) 

< CHANGE  1972  TO  1974  ' 

1976  I 4 INSTITUTIONS) 

t CHANGE  1974  TO  197o 


0 .0 

0 .0 


.0 


iflM 


.3 


MISSOURI . . 

1972  ( 13  INSTITUTIONS) 
1974  ( 12  INSTITUTIONS) 

f CHANGE  1972  TO  1974 

1976  V>  Id  INSTITUTIONS) 

6 > . 

8 CHANGE  1974  TO  1976 


14  .2 

'16  .2 

14.3  r 

21  .3 

31.3 


s0  * 


MONTANA 

1 19,72  V 1 INSTITUTIONS) 

1974  i 1 INSTITUTIONS) 

t CHANGE  1972  TO  1974  - 100.1) 


3 l.o 

I)  .0 


1976  I 1* INSTITUTIONS)  " l .9 
t CHANGE  1974.T0  1976  100.0 


1) 

ERIC 


732  8.1 . 

715  7.0 

2.3  ' 

‘ 764  7.6 

6.9 

i 

‘ 6 

47  1.2  • 

,69  1.4" 

V 

46.8 
84  1.4 

'21.7 

A 

31  3.0 

46  4.5 

48,4  ) 

" 75  4.8 

63.0  : 


55  .6 

62  .6 


12.7 


102  1.0 

/ 


64.5 


20  .5 

23  .5 


s 


15.0 


23  .4 

.0 


5 *.5 
8 .8 


60.0 


87.5 


15  1.0 

I 


196  2.7  48  .7 

279  3.9  f ' 46  ’ .6 


0 .0 

0 .0 


0 .0 

0 .0 


.0 


\ 

■ .0 


.0 


0 .0 

y 


0 .0 

A V 


.0 


TOTAL 

WHITE 

\ ' 

HISPANIC 

.*> 

.? 

MINORITY 

• 

NQN-HJSPANIC 

TOTAL 

NUNQER 

1 

*;  NUMBER 

/ ' 

NUMBER 

« 

♦ 

NUMBER 

100 

1.1 

905 

10.0 

8.159 

90.0 

9,064 

116 

1.1 

913 

9.0: 

9,236  91.0 

10,149 

, 16.0 

.9 

13.2 
• » 

12.0 

189 

1.9 

1.086 

10.7 

9,027 

89.3  v 

¥ 

10, 113 
.4 

62.9 

• 

18.9 

‘ 2,3 

- 

12 

.3 

s 87 

2.3 

. 3,755 

.97. 7 

3,842 

29 

.6 

142 

$ 

2.9 

4,807  97.1 

4,949 

141.7 

• 

63.2 

28.0 

28.8 

50 

.8 

\ 173 

2.9 

5,716 

974 

5,889 

72.4 

21.8 

18.9 

19.0 ' 

• : 

■ \ 

\ 

l 

* 

. ,1 

.1 

37 

H 

31,006 

96.5 

. 1,043 

1 

.1 

55 

5.3 

\ 978 

94.7 

. 1,033 

* 

.0 

48.6 

m (69. 

- 

1.0 

3 

.2 

97 

6.2 

1,459  93i< 

1,556 

200.0 

i 

76.4 

49.2 

t 

'50.6 

54 

.7 

312 

4.3 

6,898 

95.7', 

94.7 

7,210 

-34 

.5, 

375 

5.3 

6,712 

7,087 

37.0  ' 

20.2  ■ 
¥ ‘ 

k- 

- 2.7 

m 

\ ' 

1.7 

31 

.4  , 

390 

4,7 

7,854 

95.3  • 

8,244 

8.8 

• 

4.0  •' 

17.0 

/ 

16.3 

0 

.0 

3 

1.6 

9 

183 

98.4  . 

186 

0 

.0 

0 

.0 

202  100.0,  , 

4 1 9 

.202 

■ .0 

- 100.0 

10.4 

. • 

8.6 

0 

.0 

2 

.9 

212 

99.1 

214 

>o 

100.0 

i 

5.9 

or 

FM.:  -'.o'- 


{ft/ ; 1 '.!* 

}f  ,■* 

►i.i  ; 


A ; '-■ 


,l  ' * *•*■•*  j"  • *.+\ ,* ; *.  -»,VVsjf 


i:; 

i.:.%  . 

ET- 


I 


r # 


•w  • ( , . 4 ■ . ■ ( * 

t 

A , 

NE8IASM.  . •*  • 

■ f 

• 

„ 1972  1 mmimoNsi  i 

.0 

27 

1.0' 

28 

1.0 

11 

l«Hl  2 INSTITUTIONS)  ' 6 

.3 

44 

2.5 

27 

1.5 

12 

1 CHANGE  1972  TO  1974  500.0 

63.0 

- 

3.6 

9.1 

1076  1 4 INSTITUTIONS)  ’ 10 

.4 

50 

2.0  • 

28 

1.1 

26 

8 CHANGE '1974  TO  1976  66.7 

13.6 

3.7 

i 

116.7 

NEVADA.  . . .S 

i 

t 

• 

A 

1972  1 0 INSTITUTIONS)  % 0- 

.0 

\ 0 

.0  ■ 

0 

•0 

.0 

1974  1 0 INSTITUTIONS)  0 

.0 

O' 

.0 

0 

.0 

0 

t CHANGE  1972  TO  1974  .0 

.0' 

J 

• .0 

f 

*.0 

1976  1 0 INSTITUTIONS),  0 

.0 

• J 

9 

^ .0 

0 

.0 

0 

( CHANGE  1974  TO  1976  .0 

.0 

.0 

r.o 

NED  HAMPSHIRE  ....... 

• , 

1972  1 1 INSTITUTIONS)  5 

3.1 

3 

1.9 

0 

•0  * 

2 

1974  1 1 INSTITUTIONS)  0 

.0 

1 

2.8 

0 

.0 

"0 

S CHANGE  1972  TO  1974  - 100.0 

- 66^7 

.o' 

V 

m 

100.0 

1976  1 1 INSTITUTION^.  4 

i 

2.1 

.13 

6.7 

3 

1.5 

6 

• < CHANGE  1974  TO  197b  100.0 

b 

1200.0 

* 

100.0 

100.0 

NEH  JERSEY.  . . 

s 

l 

* 1972  1 11  INSTITUTIONS)  3^ 

.1 

320 

8.7 

10 

.3 

52 

1974  1 10  INSTITUTIONS)  5 

.2 

296 

• ) 

9.3 

16 

• % 

' 78 

f CHANGE  1972  TO  1974  ' 66.7 

- 7.5 

60.0 

50.0  . 

1976  1 12  INSTITUTIONS)  10 

.3 

, 306, 

7.8  ' 

44, 

1.1 

120 

< CHANGE  1974  Tl)  1976  100.0 

3.4 

175.0 

53.8 

MEN  MEXICO.  . . 

' • 

1972  1 1 INSTITUTIONS)  * 22 

4.3 

11 

2.1 

1 

.2 

80 

1974  1 1 INSTITUTIONS)  22 

\ ' ( i 

3.7 

11 

1.9 

2 

.3 

101 

t CHANGE  1972  TO  1974  J 

.0 

100.0 

26.3 

1976  1 1 INSTITUTIONS)  20 

3.4 

9 

US 

5 

.9 

m 

126 

S CHANGE  1974  TO  1974  • - 9.1 

4 

- 18.2 

150.0 

¥ \ 

24.8- 

-NEH  TOW.  ......... 

i 

• • 

>• 

1972  1 35  INSTITUTIONS)  ' > 14 

.1 

563 

4.0  ' 

145 

1.0 

143 

« 

f9 


32.8 

114 

28.1 


.0. 

.0 


.0 


*0 


10 

1 


2.8 


90.0 

28 

$00.0 


385 

395 


2.8 

480 

21.5 


114  22.3 


19.3 

160  2T*5 
17.6 


t CHANGE  1972  .T9  1974  - 14.3 


19>6  1 65  INSTITUTIONS!  . 23  A 
1 , ) ■ 

• ,1974  10  1976  91.7 


' 0 

ERLC 


7.1 

786 

30.3 


150 

3.4 

28* 

90.0 


28.7 

1.5  314'  1.6 

'70.7 


9.7 


48.4 


■ V-  ' / 1 

2»654 

9M 

z*m 

U691  95.0 

1.780 

36.3 

* 

34.6  < 

A434 

95.5 

2.541 

.43.9 

,43.1  _ 

0- 

J 

0 

i 

-.0 

0 

£> 

• .0 

.0 

. "0 

ho 

♦ 

* 

K . - \ 

' .0 

.0 

. .0 

jl52 

93.8 

. 162 

. hi 

97.2 

•V  36 

77.0 

* 

77.8 

V 

< 

169 

86.7 

195) 

382.9 

4 

i 

441.7 

3.300 

89.6 

3.685 

2.717 

87.6  ^ 

6 

3>1|2 

15.5 

- 

13*6 

3.429 

I7.T 

3.909 

23.0 

22.8 

398 

77.7 

512 

453 

76.9 

519 

13.8  ’ 

15.0  . 

422 

72.5 

582 

6.8 

m 

1.2 

13.254 

4 ■ 

93.9 

14.U9 

13.304 

93.3 

i 

14.253 

.4 

.4 

17.684 

92.6 

19.092 

32.9 

34.0 

1 


r.  8i3 


406 


V ■ 


tA*E  10  • CONPARISIQNS  OP  FULL-TIME 'GRADUATE  ENROLLMENT  IN  IMSflTUTIOHS  OF  HICK*  E0UCAT10N  BY  RICE  AND  ETHNICITY* 

4fM  m muon,  mt  m,  m ,! 


i,-. , 


^ . 


814 

ERLC 


AMERICAN*  INOIAN 

BLACK 

AS (AN  CR 

TOTAL 

. UNITE 

.ALASKAN  NATIVE 

NQN-HISPANIC  PACIFIC/ ISLANDER 

HISPANIC 

MINORITY 

NON-HISPANIC ' 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t 

number 

1 

* 

NUMBER 

1 

• 

NUMBER 

I 

NUMBER 

t 

NORTH  CAROLINA.  .].... 

i 

i 

! 

1972  1 5 INSTITUTIONS) 

f 

12 

266 

8.4 

! 7 

.2 

2 

.1 

280 

1.8 

2,899 

91.2 

/ 1974  ( 5 INSTITUTIONS) 

E 

.3 

,330 

8.5 

/ 11 

.3 

12 

.3 

• 365 

9.4 

5,501 

90.6 

I'CMNGE  1972  TO  19t\ 

140.0 

24.1 

57.1 

- 

500.0 

30,4 

20.8 

1976  1 o INSTITUTIONS) 

29 

.7 

346 

8.2 

/ 

1 9 

1 

.2 

19 

.4 

403, 

9.5 

3,135 

T 

* 8 CHANCE  1974  TO  1976 

141.7 

* 

’ 4.8 

4 

- ib.2 

5B.3 

,10.4 

9.5 

\ 

NORTH  DAKOTA.  . 

i 

1972  1 1 INSTITUTIONS) 

1 

.3 

0 

.0 

\ 0 

.0 

0 

.0 

1 

.3 

‘ 295 

99.7 

1914  1 1 INSTITUTIONS) 

6 

1.4 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

6 

1.4 

409 

98.6 

6 CHANGE  1974  TO  1974 

5 00.0 

.0 

1 

1 " 1 

.0 

.0 

500.0  . 

38.6 

0 

1976  1 l\  INSTITUTIONS) 

9 

2.0 

* 2 

.4 

0 

.0 

0 

.0 

11 

2.4 

^439 

97.6 

8 CHANGE  1974  TO  197o 

50.0 

100.0 

1 . A a 

/ 

.0 

.0 

83.3 

7.3 

• 

OHIO,  

f 

/ 

1972  1 16  INSTITUTIONS) 

5 

.1 

I7. 

3.5- 

’ 51 

.6 

54 

.7 

397 

4.9 

7,746 

95.1 

1974  l 20  INSTITUTIONS) 

9 

.1 

342 

4.1 

42 

.5 

34 

.4 

427 

5.1 

8,001 

98.9 

f CHANGE  1974  TO  1974  v 

80.0 

19.2 

- 17.6 

- 37.0 

7.6 

3.3 

1976  1 24  INSTITUTIONS, 

14 

.1 

499 

1 

4.8 

83 

.8 

64 

t 

.6' 

660 

■6.3 

9,042 

93.7 

< CHANGE  1974  TO  1976 

55.6 

45.9  ! 

97.6 

88.2 

54.6 

23.0 

jKLiHfUU 

P 

i 

1 

... 

. 1972  I 6 INSTITUTIONS) 

32 

1.5 

21 

1.0 

, 3 

.1 

12 

.6 

68 

3.2 

2,060 

96.8 

1974  1 o INSTITUTIONS) 

56 

2.5 

28 

1.2 

7 

.3 

21 

.9- 

112 

,4.9 

2,159 

i 

95.1 

8 CHANGE  1972  TO  1974 

73.0 

33.3 

133.3 

75.0 

64.7 

4.8 

1976  ( 7 INSTITUTIONS) 

62 

2.4 

30 

M 

15 

.5 

13 

.5 

120 

4.4 

2,638 

95.6 

; CHANGE  1974  TO  1976 

10,7 

7.1 

1 14.3 

- 38.1 

> 

■ 

7.1 

22.2 

/ 

qakon 

. 

1972  1 '7  INSTITUTIONS! 

6 

t'3 

14 

.7 

* 39 

1.8 

.4 

68  ' 

3.2 

2,081 

96.8 

' 1974  1 ,d  INSTITUTIONS) 

.13 

•<K 

24 

tr 

1.1 

56 

2.6 

13  ’ 

.6 

106 

4.9 

2,052 

95.1 

1 CHANGE  1972  TO  1974 

lfo.7 

y 

'71.4 

43.6 

44.4  . 

55.9 

- 1.4 

1976  I 8 INSTITUTIONS) 

i 

17 

.5 

28 

.8 

82 

2.4 

18 

.5 

145 

4.3 

3,255 

95.7 

t CHANGE  1974  TO  1976 

3t).8 

16.7  . 

46.4 

38.5 

- 

36.8' 

58.6 

• i 


tom 

NUMBER 

3,179 

3,864 

21.4 
4,23$ 
0.6 

296 

415 

40.2 

450 

B.4 

8,143  , 
8,428 

3.5 

10,502 

24.6 

f 

2,128 

2,271 

6.7 

2,758 

21.4 

2,149 
* 2,158 

.4' 

1,400 

57.6 


■F  ■ ’ 

rCMSmMiA*w  •••••• 

1972  ( a INSTlTtfflOMSJ  7 .1 

»|9  l 21*  INSTITUTIONS)  V .1 

I CHANCE  1972  TO  1979  .0  . 

1971  1 29  ' 21  .2 

< CHANCE  1979  TO  1979  2 00.0 

iMflft  isiiN0»  ....... 

1972  1 0 INSTITUTIONS)  0 . . .0 

1979  1 1 INSTITUTIONS!  . 0 .0 

( CHANCE  1972  TO  1979  j .0 
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.0 

/ 

t 

9.2 

' 

106.7 

11.2 

63*3 

59.9 
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100.0 

.0 

* 60.0 

A 

- 26.7 

' 

- 27.^ 

THE  SUTES  AND  D.C.  . . . . 
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» X CHANGE  1972  TO  1974 

• 1976  1 16  INSTITUTIONS) 

» CHANGE  1974  TO  1976  - 

CALlFONilA*  i i i • < i t'i 


19T4.1T 

S..CMM6 


I CHANGE  1972  TO  1974  ■ 15.3 
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36.1 

*at 

a.o 

*17 

1.0 

117 

.) 

fc»* 

f 

a.  ? 

a* 

2.2 

211 

.7 

37.0  ' 

‘ 

u.a 

• 

10.9 

MU' 

l.j 

0)1 

2.5 

202 

.1 

ai.i 

a*  .a 

* 7.) 

»as 

.1 

la.  *7) 

10.) 

1.517 

1.9 

l.oo* 

‘.j 

30,4*5 

11.2 

, 5,1*0 

1.5 

ai.t 

r 

11.) 

a.iit 

.7 

*1.06* 

12.1 

‘*,7)0 

2.0 

IIO.S 

l.l 

10.9 

M 

.7 

Mil 

..ft’  it.*, 

0T.I 

N*4N 

Ml 

.0 

iiiio 

M 

M»HJ 

09.1 

MtOIT 

11.0 

IM 

• 

- U.1 

1 

■ IM 

IM 

(1 

U74» 

44 

Aft* Ii 
^fwT 

OM 

41*004 

1 

5.0 

, 

ll.l 

U.1 

M.4 

r 

100 

.1.2 

170 

i 

4.0 

KIM 

* 

05.4 

•.TOO 

714 

1.7 

1(117 

11*1 

10.400 

11.0 

ao,0)i 

410.1 

101.0 

12T.2 

100.0 

\ 

174 

1.7 

0M 

.0.4 

0.210 

004.' 

10(100 

77.1 

t 

• 54.1 

* 

' 

- N.1 

■ 

01.4 

11 

.1 

141 

l.l 

11.444 

01.1 

11, 0M 

• « 

.2 

an 

l.l 

15,400 

10.5 

15.014 

ll.l  ' 
* 

42.0 

' 14.1 

15.1 

>2 

.1 

102 

1.1 

11,1)1 

IM 

17,010 

70.) 

| 

* 11.6 

7.4 

7.0 

2tl>5 

2.2 

14(4)7 

,* 

14.6 

15,201 

15.4 

00,010 

3,0)4 

l.l 

17,240 

13.7 

02.154 

14.) 

110.004 

12.1 

17.1 

1.0 

104 

4.4)1 

).« 

10.0)2 

ll.l 

/ 

44.144 

oa.i 

UMM 

12.) 

15.6 

4 

4.4 

4.1 

)<7t0 

ll.l 

1.172 

22.5, 

24.717 

77.5 

f 

11  .IM 

i.m 

20.1 

* 1.121 

25.7 

23.5)5 

74.1 

M(4J^ 

10.)  1 

13.2 

■ 4.1 

* 

.7, 

•.lot 

24.7 

10.474 

31.2 

21.1)1 

41*1 

11,411 

)0.l 

20.0 

- 1.7 

44 

13.11) 

1.4 

51,610 

14,7 

254.45) 

13.) 

510.133 

IM20 

. 5.2 

92.511 

11.2 

211,154 

ll.l 

341,447 

20.0 

21*0 

1.1 

10.1  • 

22.245 

6.4 

73,340 

n.T 

244405 

70.) 

>17,145' 

25.5 

I7tl 

- 5.4 

* 

\ 

1.7 

111 
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2 * C0MPM1SI0NS  Of'  EUllrJINE  IMOUJCtf  IN  NJBtlCiy  /CONTROLLED  HoIlTjjTKWS  OrHto -EDUCATION  BY  RACE  iHO^WHCun  ' 

■■  ilHE  WO  N4IION1  19T2|  1974,  1976  -Y.  ’ »'•>.,  V ..V*7’ * .Y/fc  KV,  r '' 

*•  ... 7 . . • • "...  ■ > yi.  ■ ■.•■v 
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‘ V s^‘:  r>*  * ■ , 

• AMERICA#  INDIAN '‘I  BLACK  Y ASIAN  OR-  ' *'  ..  ' • TCtAL  • ' * ; • .NHlTjf  ' ‘ ' 

' ALASKAN  NATIVE.  - NQHilSPAN.IC  PACIFIC  ISLApOER  HISPANIC  * HltojiiTY.f  Y NQN-HI5PANK  TOTAL 


f.,-’ 


LIMa, 


; m i Ttt  INSTITUTIONS) 


■4 


HAMCE  1972  TO  1974 


I CHANCE  1974  TO  1976 
. NORTH  ^AAOTA.  . . . . . . . 


I CHANCE  1972  TO  197V 

1974'!  11  INSTITUTIONS) 

l CHANCE  1974  TO  1974 

OHIO.  . 

1977 1 $7  INSTITUTIONS) 

1974  1 62  INSTITUTIONS) 

X CHANCE  1972  TO  1974 

1974  I ' 41  INSTITUTIONS) 

I CHANCE  1974  TO  1976  4 36.3 

' OKLAHOMA 

} 19721  28  INSTITUTION 
1974  I 28  INSTITUTION 

X CHANCE  1972  TO  1974 

1976  ( 29  INSTITUTION 

l CHANGE  1974  TO  197o 

OREGON.  . 

1972  1 22  fSTITuTIONS) 


1974  I . 22  INSTITUTIONS) 

* N 

4 CHANGE  1972  TU  1974 


% 
. ,;’r.  • 

ft.  . 

.r 


X CHANGE  1974  TO  1976 


Y.  ' 

♦ / 

*v . 1 

1 

- ' • 4 ' 

**  \ 

NUMBER 

,*V  4.  • 

*r  NUMBER  . 

■ X . 

•NUMBER' 

■* 

. 'X 

number 

4 , * 

number: 

. 1 

■ V 

* 

'•  NUMBER* 

/»; 

* 1 . : ^ 

• '»  ’ ■ 

lift 

V 

\ 

■ \ 

2 oil 

. . ’ . •* 

r • 859 

Y.l, 

21,694 

186 

;.2- 

■313 

.3 

♦ 23,052 

' 91,737 

79.9 

l ' 685" 

.7  . 

23,623 

19.5 

t 198 

.2 

.297 

.2 

25,003 

f. 

20.7 

95,950 

79.3 

8.9 

6.5 

, 

- ‘ 5.1 

8.5", 

4.6 

1 . ' > 

1 1.166 

..9 

28,323 

21.5 

266 

ft 

.2 

' 38V 

.3 

30,136 

22.9 

’“101,612  *77.1' 

31.8 

• - 

19.9 

•«  . 

L 

I 

' 34.3  ’ 

28.3 

A 

20.5.  * 

, 5 *9  . 

« 

i 437' 

1.8  , ■ 

i 89 

# 

26 

.1 

25 

.1 

577 

2.3 

24,337 

97.7 

1 • 538 

2.4  ft 

' ; 

87 

<4 

31 

.1 

16 

.1 

672 

•3.0 

. 21,632  974 

‘ ' ■ .•#•' 

t ■ 

. 23.1 

> 

2.2 

19.2 

36.0 

, 16.5 

* 

- U.l  . 

523 

2.3 

100 

. .4 

44 

. 1 

.2 

/ 51 

.2 

718 

3.1 

22,160 

96.9 

- 2.8  . 

j 

- ■ 

14.9, 

/ 

• 41.9. 

•< 

218.8 

6.8 

ft 

. 2.4 

.*• 

270 

t 

.1 

14,006 

6.8 

717 

.3 

648 

.3 

15,641 

7.6 

190,716 

92.4 

251 

.1 

15,763 

8.3 

628 

.3 

670 

.4 

17,312 

9.2 

171,814 

90.8 

- 7.0 

12.5 

■. 

- 12.4 

• 

* 3.4 

10.7 

*5  9.9 

> 

342 

.2 

21,592 

10.2 

659 

.4 

973 

.5 

23,766 

11.2 

:<  186,130 

88.8 

, 36.3 

. 

, 37.0 

34«i.( 

45.2 

37.3 

9.5 

1 4,222 

5.2  . 

•4,485 

5.5 

281 

.3 

373 

.5 

9,361 

11.4 

72,423 

88.6 

1 3.139 

4.2  * 

4,348 

5.9 

269 

.4 

362 

.5 

6,118 

11.0 

65,870 

89.0 

-25.7 

> 

3;1 

I 

- 4.3 

- 2.9 

- 13.3 

- 9.0 

. 1 
| 

f 

68,673 

1 • 3,656 

4.6 

5,847 

7.4 

760 

1.0 

498 

.6 

10,761 

13.5 

86.5 

V 

10.5 

, 

34.5 

182.5 

37.6 

32.6 

*•3 

' 767 

1.0 

■ 1,135 

'1.4 

1,570 

2.0 

551 

.7 

’ 4,023 

5.0 

76,247 

95.0 

1 ' 984 

113 

843 

1.1 

1,194 

1.6 

529 

.7 

3,550 

4.7 

71,657 

95.3 

’28.3** 

- 

'25.7 

- a**Y 

- 4.0 

- 11.8  • 

- 6.0 

1 760 

1.1 

946 

U3 

1,227 

r 

1.7, 

650 

.9 

3,583  • 

5.0 

67,814 

95.0 

* 

22.8 

’12.2 

2.8, 

' 

22.9 

9 

.9 

- 5.4 

' 

5.4  , 


8.9  ' 


2.6 


* 8.4  1 
211*896 
12.0 

81.764 

73.988 

- 9.5 

79,43* 

7.4 


' 6.3 


' 5.1 


ERIC 


v 


PENNSUVANU,  • . • 

, i»»  r « uBiimrifltti  . 

V lMu  w wmuuw) 

I CHANGE  - W2  TO  1974  * 

1974  I 62  INSTITUTIONS) . . 

CHANGE  1974  TOUT*  ' 

RHODE  ISLAND*  ••*•••  • 

1972  ( ) INSTITUTIONS) 

1976  I ) INSTITUTIONS). 

*1 CHANCE  1972  TO  1976 

1976  1 3 INSTITUTIONS) 

l CHANGE  1976' TO  1976 

SOUTH!  CAADUNA. 

, 1972  ( 31  INSTITUTIONS) 

.19761 1 3D  INSTITUTIONS) 

| CHANGE  1972  TO  1976 

1976  1 32  INSTITUTIONS) 

X CHANGE  1976  TO  1976 

SOUTH  DAKOTA.  «•••••• 

1972  1 7 INSTITUTIONS) 

1976  l 7 INSTITUTIONS) 

J CHANGE  1972  TO  1976 

1976  ( 7 INSTITUTIONS)! 

, X CHANGE  1976  TU  I97t> 

* \ 

TENNESSEE 

1972  I 23  INSTITUTIONS) 

1976  1 23  INSTITUTIONS), 

X CHANGE  1972  TO  1976 

• 1976  I 23  INSTITUTIONS) 

l CHANG?  1976  TO  1976  .* 

TEXAS  •«  • • • ’1  • • • • • • 

1972  ( 86  INSTITUTIONS)  1.671 

*976  1 66  INSTITUTIONS)  1.667 

< 1 

I CHANGE, 1972  TO  1976  1 - 22.7 


'353,  .2*  . 

•282  * 2 . 

2o.i  : 

356  .2 

25.5 


65  .3 

68  .3 


,9,932  5.9  336 

11,998  6*9  6)2 

20.8  ’ 29.6 

15,160  8.2  1*671 

' ' > 

26.2  ' 286.8 


.2  'V  697'  .6  11.318  6.7  157,176  93.3  169.196 

.2  ’ 859  . 5 .13,571  7.8  , 159.363  .92.2 


■ . . 1 


.9  • ' ' 7A 


V 


2jl.2  19.9 

.9 ' 3.269  1.8  ^20, #16  11.0  165,180  89.0  185,596  \> 

278.2  ' 50.6  ; \h>l 


257  .1.8 
230  1.6 


107 

105 


.7  ‘ 696.  6.7  1,105.  7.5  13,559  92.5 

.6  99  '•  .6  682  2.9  16.337  97.1 


7.3 


k 16,666 


1" 

6.7 

- 10.5  . 

< 

- 1.9 

- 85.8 

■ / 

69 

.3 

391 

2.2 

. ' 80 

.5 

2.1 

« 

70.0 

• 23.8 

■ 37.6 

50 

.1 

5,608 

10.6 

71 

.1. 

63 

65 

.1 

9,752 

16.7 

82 ; 

‘a- 

96 

10.0 

1 

73.9 

1 . . 

15.5 

• *• 

. 52.6 

117 , 

.2 

13,259 

20.2 

126 

.2 

111 

160.0  , 

36.0  - 

\ .. 

15.6 

16,819 

- 5^.6  20.5  - 14.7' 

* 

582  ‘.3.3  16*919  -96.}  17,501  * 


20.7 


3'.#. 


3.6  . 


6.1 


•72.2 


7 


' 1.2' 


8.8 


111  .2  13,611  20.8  51,953  79.2  65,566 


36.5 


7.0 


12.0 


10.0 


11.0 


5.8 


s/ 

9.2 


1976  ^ , .92  INSTITUTIONS) 

i 1 . ’•  | 

X CHANGE'  1^9  1976 


.6« 


1.7 

2.2 

57 

lb 

.3 

20 

■ V 

a 

15 

a 

656 

2.8 

. i!(, 882 

97.2 

16.,  338 

58.3 

150.0 

.0 

16.9 

t 

7,7 

- 7.1 

2.6 

39 

.2 

84' 

.2 

a 

502 

3.0 

16,650 

97TO 

16,952 

- 31.6 

'70.0 

66.7 

• 

10.1 

’ 3.6 

3.8  ’ 

.2 

8,636 

10.8 

183 

.2 

93 

a 

8,866 

11.3 

69,353 

88.7. 

78,217 

.2 

9,721 

12.0 

156 

.2 

153 

.2 

10,191 

12.6 

70,936 

87a' 

81,125 

15.3 

- 15.8 

66.5 

15.0 

\ 

2.3 

3.7 

.2 

% 

16,166 

16.1 

• 236 

.3 

168 

.2 

16,716 

16*7 

73,610 

83J 

'88,126 

' 65.9 

51.9 

- 3.3 

46.6 

* 

l 

3.5 

, 8.6$ 

.7 

21,152 

7.7 

1,723 

•6 

25,068 

9.1.  ; 

69,816 

18.1 

225,131 

81.9 

276,965 

.5 

23,653  - 

8.1 

1,661 

.6 

‘31,299 

10.9  ‘ 

57,860 

20  a 

229,965 

79.9 

287,805 

10.9  . 

4 .*  ■ 

r 3.6 

26.9 

16.2 

; J • 2.1 

6.7 

.6 

36,566 

10.7 

1,991 

.6 

39,176 

12.1  ■ 

77,188 

23.8. 

266,706 

76.2 

323,892 

y 

67.6 

19.9 

25.2 

33.6 

t 

' '<7.3 

12.S 
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TAILE  12  - CQHPAAISIONS-OJE  FUltflHE  ENROLLMENT  IN  PUBLICLY  CONTPOILEO  INSTITUTIONS  OF  HIGHER  EOUCATNNIY  RACE >NO  ETHNICITY: 
. STATE  ANO  NATlflNt  1972,  1974, '197* 

* « ’ V ‘ * 


9 • a t 

# 1 ‘ - ' ,*;  ’ 4 . t , 

'•*  • AMERICAN  INDIAN 

BLACK 

* t 

-asA^Cr 

4. 

4 

• 

; TCTAL  ' 

V*  UNITE 

< I , ■ 

• . " v.  ALASKAN  NATIVE 

NUN-HISPANIC  P 

AC1FIC  ISLANDER 

HISPANIC 

•1 

NINpRlTY 

'NUH6ER 

NON-HISPANIC 

TOTAL 

NUNBEA/ 

..  t 

nonber 

1 

r 

X 

NUNSER  , 

NUMBER 

X 

■ i 

NUMBERr  X 

NUMBER 

llTIft,  ........... 

« 

1 

4 

» ' 

1 ■ * , 

v 4 

1912  1 9 INSTITUTIONS)'. 

332. 

' ,9‘ 

. 332 

.9 

470 

1.2 

719 

1.9 

1,853- 

4.9 

35,897  9’5.1 

37,750 

1974  1 9 INSTITUTIONS) 

P* 

1.0 

\ 

325 

.8 

463 

U2 

708 

1.8 

1,879 . 

4.8 

37,137  95.2 

39,016 

K CHANGE  1972 'TO  1974 

ll.4 

- 2.1 

- 1.5 

- 1.5 

’l.V 

• 

3.5 

3.4  ■ > 

1976  i 9 INSTITUTIONS) 

455 

1,2 

' 344  • 

*N 

.9 

559 

1.5 

. 753  ’ 

2<o 

2,111  1 

5U 

g 

35,369  94.4 

37*480 

t CHANGE  1974  TO  19)7o 

18.8  " 

5.8 

20.7 

6.4 

\ 

' 12,3 

I 

^ 4.2  - 

3.9/ 

YEANONI*^.  ....... 

* 

15 

< ■ . , 

* t 

. 

1 

1972  1 , 5 INSTITUTIONS! 

.1 

* 88 

9 

.1 

. 46. 

.4 

158 

U4 

11,133  98.6 

11,291 

1974  1 6 INSTITUTIONS) 

42’ 

.3 

* 128 
* 

1.1 

13 

.1 

• 50 

.4 

. ’233 

t.9  . 11.799  98,1 

12,032 

t CHANGE  1972  TO  1974  ’ 

180.0 

45.5 

44.4 

8.7 

i 

47.5 

6.0 

6.6 

I 


iM6  l b IkSTlTUTltoS)  ■ ■ *1  . .3  -88  .7  7 .1 

* * « 

\t  CHANGE  197V TO  1976  -.0  ‘ - 31.3  > - 46.2* 


SO  ,.4 

.0 


187  .1.5  12*12S  98.5  . 12*312  ‘ 


- 19.7 


2.8 


2.3 


.YIRGInIA.  » ««  «... 


1972  1 39  INSTITUTIONS) 


1974  I 39  INSTITUTIONS) 
t CHANGE  1972  TO  1974’  - 23.0 


213  .2  11.342  12.6 

164  .Z  11*981'  13.1 


350  ' .4 
399  .4 


266  . 3 12.191  ,13.5  77.939  86.5  90.130  '. 

280*  .3  12.824  14.0  78*746  86.0 ...  91,570 


'5.6 


14.0 


- 2.1. 


5.2 


1.0 


1.6 


1976  1 39  INSTITUTIONS) 


146  .1  18,055  15.4 


I CHANGE  1974  TO.  1976  - 11.0 

nASHINGTON.  ........ 


\ 


50.7 


783  .7 

98J2 


428  . 4 19,412  16.6  97,485  83.4  116,897 


52.9 


51.4 


23.8 


27.7 


' 1972  1 18  INSTITUTIONS) 

'834 

1.1 

■ 2,330 

3.0 

. 2,277 

3.0 

704 

.9 

6,145 

8.0 

70,676 

92.0 

' 76*821 

v 1974  1 33  INSTITUTIONS) 

* * ■ * , - 

.1,943 

1.6 

4,535 

f 

3.’ 8 

2,919' 

2.4 

1,629 

1.4 . 

11,026  . 

V 

• 108,879 

90.8 

119,905 

' * 

. % CHANGE  1972  TO  1974 

133.0 

94.6 

28.2 

r h 

79.4 

’54.1 

V , 

56.1 

1976  I 33  INSTITUTIONS) 

. ' ' • ' 

• | CHANGE  1974  TO  197o  - 

• 

1,779 

1.4 

4,' 234, 

‘3.5 

3,349 

2.8 

^1,778 

1.5 

11,090 

'9.2 

109,211 

90.8 

120,301 

li,0 

- 6.6 
t 

t 

/ 

14.7 

9.1 

.6 

.3 

*.3 

kFST  VIRGINIA . 

♦ 

■ 

•• 

45,346^ 

" 1972  1 16  INSTITUTIONS) 

63 

>1 

1,980 

4.4 

72 

.2 

51 

.1 

2,166 

4.8 

. 43,180 

95.2 

+\  1974  1 16  INSTITUTIONS) 

'97 

Ai 

1,743 

4.5 

62  « 

.2 

89 

.2 

1,991 

5.2 

36,572 

94.8 

I 38,563 

'»  CHANGE  1972  TO  1974 

54.0 

t 

- 12.0 

- 13.9 
326 

74.5  . 

- «.l 

- 15.3 

. • 

- 15.0 

♦On  ' 1976  I 17  INSTITUTIONS) 

T9 

.2 

2,175( 

5.4 

.8 

102 

.3 

2,682  ‘ 

6.7 

37,635 

93.3 

40,317 

.0.1  S: 

“ w t CHANGE  1974  TO  1976  * 

l.  1 . 

18.6 

> 

■ 

24.8 

425,8 

14.6 

: 34.7 

*2.9 

4.5 

* 

4 

. * 

* 

* 
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* 

• 

» 
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♦ 


CO 


k*  iMCflWIH  « # • • • • • • ' • 

» WO  *5 

; v"  \mt.  30  lamwiawr  *tm  .6 

rs  ■.  • ' i ■ 1 

1 ,i  At  mnm  im. 

k S’lS)ki  ,»  HWIWIfliSI.  w,  »1 

*C.v-  > CHMtf  1974^0  1906  30.9 


ifflNlNO  «*■#  * 

1972  ( V INSTITUTIONS) 

vl?74l  • ^HSmuTlOXS) 


l7  ' .4 

ift  1.2 


2)680'  2.2 
3)600  2.7' 

26.9 

6)750  3.6 

39.7 

* 

'*  108  1.1 

*•  156'  1.5 


611  '.5 
396  .3 

fc.9 

rtO  .6 

56.0 


60  .6 
200  1.9- 


698  .6 

761  * .6 

10.0 

963  .7 

25.6 


6)646 

5)272 

V 

7)250 

37.5 


183  1.9  628 

266  2.5  762 


3.7.  119,1^  96.3  123.766  • £ 

6.2  121.312  95.8  126.656 

1.9  2.3 
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17 

-.1 

7,063 

49.0 
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1.2 

1.4^ 
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v 

\ 

* 

• 

FEBALE 

\ 

1974  ( 29  IBSTIIOTIOBS) 

103 

.4 

547 

2.1 

72 

.3 

217 

id- 

139 

3.6 

25,400 

96.4 

26,339 

1976  ( 29  IBSTIIOTIOBS) 

85 

.3 

.1,139’ 

3.9 

122 

.4 

218 

.7 

1,364 

5.3 

27,753 

94.7 

29,317' 

A CHANGE  1974  TO  1976 

- 17.5 

> 

fOB.2 

69.4 

.5 

66.6 

9.3 

11.3 

'BALE 

1974  ( 29  IHSIIIOTIOHS) 

103 

.3 

846 

2,5 

116 

.31 

326 

1.0 

1,391 

4.1 

32,347 

95.9  ■ 

33,738 

197o  ( 29  IBSTIIOTIOBS) 

. 104 

.3 

1,284 

3.7'  ' 

' 170 

.5 

312 

.9. 

1,870 

5.3 

33,148  • 

94.7 

35,018 

l CBIHGE  1974  TO  1976 

1.0 
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46.6 

1 

4.3 

34,4 

2.5 

- 

3.8 
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409  4,9 


*119  1,1  > 146  4.1  »$^12U8-  ' 'h*b 
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HILL 
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22.7 
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62 

33 


.5 

.2 
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34  .2 
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Wf.i- 290  2.1  f 13,367  97.9 

.3^  -^V  312  2,2  *'  13'671  97,8 


* 20.7 


13,657 
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32.9 
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2.4 
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38  .2 
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345 

1.9 
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48 

49 

.3 

•3 
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. 258,  ;;J.  690  3.8 
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- 1.4 

V 
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168,  .2 
291,  .3 

14,600 

'"13,614 

13.6 

12.7 

751- 
. 7*-1v 

,7 

.7 

W,i23V,3.#  '$49,48?.  ,16*1 
4, 131  • 13.9^  .fw, 777  17.6 
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87,815 
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81.9 

82.« 
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A CUAIUE  1974  TO  1976 

73.2 

■ 6.8 

- 

Ul 

i 

'5.3  3.4 
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.4 
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1974  | 57  IISIITOIIOISJ, 
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.3 

.2 


9,925  8.9 
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5.3 


35.1 


V 
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12.9 
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6.4 
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1976  ( 262  IESIIlOIIOiS) 
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. 1,682 

.3  42,313  12.7 
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'♦2*4 
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75.6 

4.7  . 
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19,4 
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16.7 
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2.7 
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» CBiHCB  1974  TO  1976 
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FHUl£  y 
197»  ( 128.18SJ1TUII0BS) 
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.6 
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18.2 
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.2 
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i 

,3 
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.7 
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18.9 
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.2 
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.4 

23.7 
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22.8 

, 

! 6.3 

• 

412 

3.8 

17 

.2 

. 9 

.1 
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.1 

432  3.7 

4.9 
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• 2.0 
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\ ' 8.68 
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> 15.6 
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4.1 
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95.9 

500 

*4.2 
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95.8 
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t 
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472' 

. 3.5 
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96.5 
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3.6 

13,377 
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6.1 

* 

2.7 

> 

l 

( 

17,648 

12.2 
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24,001 

14.4 

142,096 
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/ 

T 

16.5 

5.3 
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.3 
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' .6* 

: 27,0 
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4. 

'S 
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• 3,440 

5.5 
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9.0 
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J 
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no 
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1.0 
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4.2 

45,342 

95.f 

47,317 

.9 

2,310 

4.7 

46,443 

95.3 

48,753 

17.0 

2.4 
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AtBilGE  till  TO  1976  ^ 

- . • I 

BALI 

is?*  ( 5 1 iismmou) 
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500TB  DAAOTA 

FIB  ALE 

197*  ( Id  ilSTIIOIIOBS) 
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17 

.8 

17 

37 

1.8 

15 

.7 

86 

4.3 

1,921 

2,007 

1976  ( » IlSIHOtlOIS) 

16 

.9 

19 

1.1 

35 

2.0 

32 

1.8 
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5.8 

1,666 

94.2 

1,768 
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11.8 

• 5.4 
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* 
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• 
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29 

.6 

37 

.7 

52 

1.0 

41 

.8 
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3.0 
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16 
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• 18 

.5 
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.2 
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.3 

30 
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10.9 
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'• 

* 
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18 

u 
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5.8 
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1.1 

21 

.2 
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7.3 
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11 

.1 
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0.0 

98 

1.0 

. 22 

.2 
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. 
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32 

.0 
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2.7 
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34 

.7 
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1.1  . 
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3.1 
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2.7 

54 

1.1 
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5M 
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• 
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*5 
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.7 

1*5 

( 

2.1 

212 
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1* 

\3 
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13 
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.7 
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.2 
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- 
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1.9 

d 

• 
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■' 
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y* 
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0 

.1 
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2.5 
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.* 

10 
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3,134 
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8 

•2. 
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2.5 
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1.7 
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4,712 
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.2 
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.2 

2*3 
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.7 
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A CHAIM  1979  tO  1976  11.3 
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.4 
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.7 
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9 
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t 
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7.9 
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1.0 

6,287 

1.3 

38,336 

8.2 

■6,887 

1.5 

8,915 

1.9 

4.2 

46.2 

41.6 

28,025 

4.7 

9,671 

1.6 

9,274 

1.6 

26,990 

4.9 

11,596 

,2.1 
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2.1 

,3.7 

19.9 

19.9 
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55,032  11.9  411,400  00.1  , 467,312 

13.3  - 1,6  .0  • 
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/ : TAkt  U * CONCISION*  OF  FULL-  AND  WDM  INI  FIRST  FROFESSINAL  INAOUNCNT  IN  INSTITUTIONS  OF  HlCHlR  KOUCATION 
ITAACI,  ITMIICITV  AND  Sill  STATC  ANO  NATION.  IfW,  1176  ' 
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MIDI  CAN  INDIAN  DUCK  ASIAN  QD' 

ALASKAN  NATJVE  NON-HlSWNIC  PACIFIC  ISLANOIA  HISWN1C 


INODITf 


NHlTf 

NlNODlTf  NON-NUWNIC 


TOTAL 


NUNIIR  ' I NUH1EA  I NUN6IA  t NUH8EA  I NUNIID  t NUH8EA  t NUNIID 
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ALAMRA  i 

UNDtl 

..  1976  I 9 INSTITUTIONS! 

rT“  1776  I — i INSTITUTES) 


0 .0 

5 -nr 


22  7.7 

70  16.6 


0 .0 
1.2 


2 .7 


26  1.6 


4 CHANCE  1976  TO  1976 


.0 


l 


211.2 


100.0 


1 12—  J 72  16.1 

50.0  200.0 


‘261  91.6 
616  85.2 


217 

6ir 


57.6 


69.) 


I.  9 INSTITUTIONS} 
19T6  I 8 INSTITUTIONS) 


1 .0  6)  3.0 

2 .1  136  6.6 


6 .2  , 7 ,3  77  3.3  2.103  96.)  2.112 

11  .3  jj  7 .3  176  '7.2  2.262  92.1  2.616 


* CHANCE  1976  70  1976  100.0 


136.9  1 


173.0 


.0 


126.0 


6.) 


AIUONA 

FENAU 


10.7 

"V 


1976  1 6 INSTITUTIONS) 

- 62 

1.6 

125 

2.8 

18  \ 

.6  . 

2 87 

6.6 

692 

10.9 

6.006 

89.1 

6.696 

1976  1 2 INSTITUTIONS) 

l 

.3 

l 

.3 

2 ' 

•6 

10 

2.9 

16 

6.0 

335 

96.0 

369 

% CHANCE  1976  TO  1976 
HALE  ' 

98.6 

* m 

99.2 

m 

88.9 

m 

96.3 

• 

97.2 

t 

6 

m 

91.6 

* 

\ 

- 92.2 

1976  1 6 INSTITUTIONS) 

. '69 

•9 
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3.1 

• 36 

,i 

636 

8.2 

‘685 

12.9 

6, *636 

87.1 

3.319 

1976  1 2 INSTITUTIONS) 

1 

2 

.J 

3 

.6 

7 

.9 

22 

1.0 

36 

6.6 

706 

93.6 

' 738 

f CHANCE  1976  TO  1976  - 

95.9 

98U 

m 

80.6 

m 

95.0 

* 

* 

95.0 

* 

86.8 

• 86.1 

ARKANSAS.  .V . 
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1976  ( 6 INSTITUTIONS) 

1*76  I 6 INSTITUTIONS} 


3 71.1 


13  8.0 


0 .0 


0 .0 


16  9.8  167  90.2 
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< CHANCE  1976.  tU  1976 
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1976  I 6 INSTITUTIONS) 
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I CHANCE  1976  TO  1976 
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• I 6 6 I I I 


CALIFORNIA.  . 
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1976  I 61  INSTITUTIONS) 
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1.6 

17 

6.1 

1 

.6  , 

, 1 

.6 

?3 

8.2 
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91.8, 
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* 30.8 

♦.  s 
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11  * t 

63.8 
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, 
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2.1 

18 

1.7 

6 

.6 

3 

.3 

69 
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.3 

. 67 

'6.0 

9 

. •• 

■ 3 
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63 

5.3 
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96.7 
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50.0 

| 

.0 

28.6 

t* 

' 

9.6 
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10.3 

.6 
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5.6 
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5.3 
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3,5 
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16.6 

• 
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. 6,521 

.7 
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516 

6.7 

306 

3,9 
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/ 
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36.5 

1 
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6 

4- 
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.6 
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3.9 
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* 

) 
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86.6 

18,116 

.7 
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3.5 
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' 
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147  19.7 
619  91.2 


19.) 


U4?i  92*0- ‘ 1,897  , 
It 124  92.4  1.974 


21.4 


4S 

701 


- 15,7 

26.6 

28.6 

- 4.6 

12.7 
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6.0 

14 

.6 
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1.6 
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55.0 

350.0 

200.0 

122.) 

2*«* 

29.1 

LfOft&lA '»  » ». 

' 

I 

flNAU  | 

(. 

197*  1 * INSTITUTIONS) 

l 

.2 

39 

6.2 

1 

.2 

* 

1.0 

*7 

7.5 

51) 

92.5 

630 

197*  1 * INSTITUTIONS) 

\ * 

.2  . 

79 

9.3 

2 
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